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GEORGIA  -  JANUARY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      80°  on  the  10th  at  Fort  Gaines,  and  on  the  19th  at  Waycross 

Lowest  Temperature:      -9°  on  the  24th  at  Blue  Ridge 

Greatest  Total  Precipitation:      9.  66  inches  at  Butler 
Least  Total  Precipitation:       1.  54  inches  at  Brunswick  FAA  AP 
Greatest  One-Day  Precipitation:     3.  92  inches  on  the  20th  at  Blakely 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:       Trace  at  19  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      Trace  on  the  30+  at  5  stations 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Georgia  experienced  its  second  straight  month  of  unusu- 
ally cold  weather  during  January.    Except  for  brief  per- 
iods of  mild  weather  around  the  11th,   19th,  and  at  the 
end  of  the  month,  daily  temperatures  were  consistently 
below  normal  in  all  sections.    Monthly  averages  ranged 
from  near  4°  to  as  much  as  8°  below  normal  from  south- 
east to  northwest. 

The  month's  lowest  temperatures  came  on  the  24th,  when 
readings  of  zero  or  below  were  reported  west  and  north 
of  a  line  from  Cornelia  to  Monticello  to  LaGrange.  The 
State's  lowest  temperature,  -9°  at  Blue  Ridge  on  the  24th, 
equalled  the  record  low  of  the  previous  month.    A  tem- 
perature this  low  or  lower  has  been  recorded  in  Georgia 
during  only  four  other  winters.     New  January  record 
lows  were  reported  at  a  number  of  individual  stations 
and  several  recorded  their  lowest  temperature  since  the 
turn  of  the  century.    December  1962-January  1963  will 
rank  high  among  the  coldest  two-month  periods  in  Geor- 
gia history. 

A  rash  of  tornadoes  hit  several  south  and  central  coun- 
ties during  the  late  afternoon  of  January  20.    One  death 
was  indirectly  attributed  to  the  weather  when  a  young 
man,  attempting  to  warn  others  of  a  downed  power  line, 
accidently  stepped  on  the  wire.    Several  minor  injuries 


were  reported  and  property  damage  was  estimated  as 
high  as  $1,  000,  000.    Among  the  counties  affected  by  the 
storms  were  Clay,  Calhoun,  Terrell,  Lee,  Crisp,  Wil- 
cox, Schley,  Macon,  Houston,  Twiggs,  Montgomery, 
Toombs,  and  Jeff  Davis. 

January  precipitation  was  ample  to  excessive.  Monthly 
totals  were  near  normal  in  the  three  northern  divisions, 
but  ranged  from  150  to  170  percent  of  normal  in  the  cen- 
tral and  southern  divisions.  The  month's  heaviest  rains 
came  from  the  11th  to  the  20th,  with  only  small  amounts 
being  reported  in  most  areas  during  the  first  and  last  10 
days.  Light  freezing  rain  was  reported  in  parts  of  the 
north  on  the  30th,  but  damage  was  relatively  minor. 


Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia 


1962  annual 

The  1962  Annual  issue  of  this  bulletin  for  this  section 
will  be  published  a  few  months  later  than  usual  this  year. 
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60.7 

37.1 

48.9 

-  5.0 

75 

1 1 

\ 

490 

1 3 

5.20 

1.62 

1.33 

19 

.0 

0 

9 

3 

3 

thomasv ille  wb  city 

58.4 

38.6 

48.5 

-  5.2 

74 

1 1 

1 3 

24 

502 

0 

0 

9 

0 

5.26 

1.68 

2.11 

21 

.0 

0 

9 

2 

2 

D 1 V 1 S 1  ON 

46.8 

-  5.7 

6.45 

2.67 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA   EXP  STATION 

58.1 

33.0 

45.6 

-  6.4 

77 

12 

13 

24 

601 

0 

0 

17 

0 

5.22 

2.02 

2.05 

21 

.0 

0 

7 

3 

2 

ASHBURN   1  S 

56.2 

34.0 

45.1 

76 

12 

10 

24 

610 

0 

1 

1  <* 

0 

5.51 

1.52 

20 

.0 

0 

9 

4 

3 

DOUGLAS  2  NNE 

56.5 

33.6 

45.1 

75 

12 

14 

25+ 

613 

0 

0 

1 5 

0 

4.87 

2.02 

21 

.0 

0 

10 

3 

1 

FITZGERALD 

58.5 

36.6 

47.6 

-  5.3 

76 

11 

10 

24 

533 

0 

0 

15 

0 

5.71 

2.58 

2.12 

20 

.0 

0 

9 

4 

2 

HOMERVILLE   3  WSW 

61.9 

36.  1 

49.0 

78 

18+ 

16 

25+ 

492 

0 

0 

1 3 

3.59 

•  95 

12 

•  0 

0 

7 

3 

0 

LUMBER  CITY 

57.2 

31.3 

44.3 

79 

12 

13 

24 

638 

0 

0 

20 

0 

4.89 

1.86 

1.70 

21 

•  0 

0 

9 

3 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

60.0 

37.0 

48.5 

-  5.9 

77 

1 1 

12 

24 

504 

0 

0 

1 1 

0 

5.27 

1  .  76 

2.05 

20 

.0 

0 

9 

4 

1 

UkCuUII  it     c  etc 
NAbnV 1  LLC    5    oo  t 

34.9 

46.  7 

76 

1 1 

1} 

W 

498 

0 

0 

13 

0 

6.02 

1.69 

20 

.0 

0 

9 

4 

3 

OU 1 TMAN 

59.0 

28.5 

43.8 

-10.5 

78 

12 

14 

656 

0 

0 

20 

0 

4.72 

1.37 

1.98 

21 

.0 

0 

8 

2 

2 

1  1  r  I  UN    t«K    O 1  A  1  1  UN 

55.6 

33.4 

44.5 

-  7.2 

76 

12 

10 

24 

628 

0 

1 

1  5 

0 

5.51 

2.12 

1.52 

20 

.0 

0 

9 

4 

3 

V  (AL  UUO  1  A    WE)    Ml  KrUH  1 

a?*r 

35.6 

47.3 

78 

12 

549 

0 

0 

15 

0 

3.61 

1.33 

21 

.0 

0 

6 

3 

2 

VALDOSTA  h  NW 

61.8 

36.7 

49.3 

78 

1 1 

1 5 

489 

0 

0 

10 

0 

4.13 

1.18 

12 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIUICI AM 

UIVIol UN 

46.6 

-  6.3 

4.92 

1.73 

.0 

COI  iTuP  ACT 

ALMA   FAA  AIRPORT 

34.8 

47.1 

77 

11 

1  5 

548 

0 

0 

16 

0 

4.14 

1.93 

20 

.0 

0 

8 

2 

1 

BLAtKOtAKU     I  5LANU 

<;7*n 

37.1 

47.1 

70 

21  + 

2 1 

547 

0 

0 

12 

0 

3.06 

1.05 

21 

.0 

0 

7 

2 

1 

BRUNSW 1 CK 

62  0 
* 

41.3 

51.7 

-  3.7 

79 

1  8 

2 1 

-)u 

ir? 

414 

0 

0 

4 

0 

1.99 

-  .31 

.60 

12 

.0 

0 

6 

2 

0 

OKUNdRJlLK    rAA    A  1  KKUK  1 

5  8.8 

39.5 

49.2 

75 

31+ 

2 1 

24 

485 

0 

0 

9 

0 

1.54 

.62 

12 

.0 

0 

5 

1 

0 

■ji,  CTCUADT 

60.2 

37.5 

48.9 

78 

11 

1 6 

24 

496 

0 

0 

10 

0 

2.80 

1.10 

20 

.0 

0 

7 

1 

1 

FLEMING  EXP  STAT  ION 

61.2 

36.1 

48.7 

77 

11 

14 

25 

500 

0 

0 

1  3 

0 

3.08 

.74 

20 

.0 

0 

9 

2 

0 

FOLK.STON  9  SW 

66.7 

38.8 

52.8 

79 

18 

19 

24 

378 

0 

0 

7 

0 

5.23 

3.11 

12 

.0 

0 

6 

3 

1 

GLENNVILLE 

59.6 

36.8 

48.2 

-  4.4 

77 

11 

15 

24 

513 

0 

0 

1 1 

0 

4.93 

2.18 

1.41 

20 

.0 

0 

8 

3 

2 

c  Cud    a  c 

61.9 

35.7 

48.8 

79 

11 

17 

25+ 

494 

0 

0 

12 

0 

3.74 

1.26 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

NAHUNTA 

62.1 

33.9 

46.0 

79 

18 

15 

24 

521 

0 

0 

17 

0 

4.02 

1.89 

20 

0 

6 

2 

1 

SAPELO  ISLAND 

60. 2M 

40. 5M 

50.  4M 

75 

31 

20 

24 

447 

0 

0 

5 

0 

2.58 

.91 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

58.7 

35.8 

47.3 

-  4.0 

76 

12 

16 

25 

547 

0 

0 

14 

0 

4.81 

2.21 

1.45 

13 

.0 

0 

8 

3 

1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

57.3 

36.3 

46.8 

-  4.9 

76 

11 

19 

25+ 

557 

0 

0 

12 

0 

3.32 

.54 

1.39 

20 

.0 

0 

9 

2 

1 

SAVANNAH  BEACH 

56. 9M 

38. 4M 

47. 7M 

21 

24 

529 

0 

0 

7 

0 

4.26 

1.60 

21 

.0 

0 

7 

4 

1 

SURRENCY  2  WNW 

60.  3M 

33. 7M 

47. 0M 

76 

11 

13 

24 

551 

0 

0 

18 

0 

4.47 

1.06 

13 

.0 

0 

9 

3 

2 

WAYCROSS 

59.4 

32.1 

45.8 

-  8.7 

80 

19 

14 

25 

595 

0 

0 

18 

0 

4.86 

2.14 

2.00 

21 

.0 

0 

9 

3 

1 

DIVISION 

48.5 

-  4.7 

3.68 

1.18 

.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  witli  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

9 

i 

os  ?  « 
2  8  2 

<    ■  ■ 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

O  US 
O  UJ 

7,00  A 
EST 

1,00  P 
EST 

Q. 

O  (/> 
O  UJ 

Trace 

.01-09 

1 

.10-49 

66-09 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

8.0 

27++ 

NW 

23 

75 

80 

56 

66 

5 

2 

3 

1 

3 

0 

14 

6.3 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

8.3 

2  3++ 

WNW 

27+ 

72 

74 

58 

60 

5 

3 

4 

2 

2 

0 

16 

47 

7.1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

NW 

10 

5.8 

2  6++ 

WNW 

21 

80 

84 

56 

72 

3 

5 

4 

0 

3 

0 

15 

6.5 

COLUMBUS  WB  AI RP0RT 

8.5 

27++ 

NW 

27+ 

80 

54 

68 

4 

7 

1 

1 

4 

0 

17 

7.2 

MACON  WB  AIRPORT 

NW 

16 

7.6 

32 

NW 

20 

74 

79 

53 

63 

4 

5 

2 

1 

4 

0 

16 

50 

6.7 

ROME  WB  AIRPORT 

76 

54 

2 

3 

6 

1 

1 

1 

14 

6.  6 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NE 

14 

8.7 

40 

NW 

23 

81 

64 

59 

70 

3 

4 

7 

1 

1 

0 

16 

51 

6.7 

THOMASVILLE  WB  CITY 

1 

3 

7 

0 

1 

1 

13 

7.5 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 
JANUARY  19*5 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  |  2  |  3 

4   1   5  1 

i  i 

6 

7 

1 

8  1  9 

 1  

10  1 

 L_ 

11 

 L 

12 

13  1 

 L. 

u 

 L 

15 

16  1  17  1 

16 

19 

20 

i 

21 

22 

i 

23 

24 

25  26 

i  i 

27 

28 

29 

1  L 

30 

31 

A8BEV I  LLF 

5.97 

.  3T 

•  10 

.01 

■ v  7 

•  38 

*$« 

1.55 

1»13 

•  16 

•07 

.  09 

.23 

ADAJRSVILLE 

6.391 

•  22 

»*i 

2 

.  ' '  L 

.  )fl 

ADEL  2  S 

5.70 

•  09 

#23 

*  •  * 

i  m 

* 

*  11 

1.3 

"'is 

•  02 

•  01 

*  j  J 

.07 

Aiiev 

5. AS 

.03 

06 

.89 

*98 

" 

*L APAMA  EXP  STATION 

5.22 

.37 

•  10 

•  25 

.15 

.90 

2.09 

.07 

.  01 

ALBANY 

6.34 

.31 

*  if 

•  19 

78 

* 

*?* 

•  34 

ALLATOONA  dam  2 

A. 02 

"ft? 

*  ,p 

*05 

1*92 

•  26 

ALMA  FAA  AIRPORT 

4.1* 

•  03 

.06 

ALPHARETTA  1  WNH 

A. 96 

02 

06 

74 

*0* 

1*25 

25 

01 

*39 

.13 

AMERICUS  *  ENE 

6.51 

T 

•OS 

•  10 

T 

•43 

.35 

T 

T 

.08 

2.20 

.85 

.30 

7 

•  45 

APPLING  1  NW 

5.9* 

24 

70 

R. 

•  12 

.05 

•  31 

ASHBURN  t  S 

5.51 

•  46 

"ft  3 

1.02 

*  68 

*16 

1*52 

1*06 

*28 
*  . 

02 

* 

*  -, 
"  _ 

ATHENS 

5.73 

'  j 

1*58 

*  05 

1*41 

.57 

20 

* 

.26 

ATHENS  COL  OF  AGR  1 

6.0* 

*17 

1 "  7 ; 

*  52 

1*24 

.  0  9 

22 

* 

*42 

ATHENS  W6  AIRPORT 

5.91 

T 

.35 

.17 

T 

1.60 

1.27 

.61 

.26 

.09 

■  OS 

T 

.4.3 

ATKINSON  1  W 

2.70 

1  00 

.38 

20 

ATLANTA  BOLTON 

7.32 

.  B 

•  87 

"  * 

•  69 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

5.10 

I 

T 

1*64 

*  71 

*62 

14 

,  _ 

_ 

.01 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

5.25 

*  25 

*  0  1 

1  "  08 

1*85 

*08 

"  19 

*09 

*  IP 

.01 

BA INBR IOGE 

7.78 

.42 

.08 

.13 

.30 

•  17 

.08 

*50 

2.41 

1.33 

.53 

.53 

BALL  GROUND 

5.0* 

48 

.  04 

1  .76 

•22 

26 

39 

•  *3 

BEAVERDALE 

*.58 

.10 

1.44 

•  11 

BLACKBOARD  ISLAND 

3*06 

•  05 

•  30 

1  * 

*  10 

*22 

1*0! 

"J- 

BLAIRSVILLE  EXP  ST A 

4.53 

*  jj 

21 

*  31 

*02 

1  37 

"  i , 

19 

*  31 

.32 

blakelv 

7.32 

.05 

.04 

.2* 

.65 

•  ie 

.31 

•  16 

.01 

3.92 

•  01 

•  93 

•23 

BLUE  R IOGE 

6.06 

1  .41 

■  38 

35 

BOWMAN 

5.27 

.93 

•  08 

"_, 

•  07 

1.33 

* 

* 

"  **j 

BROOKLET   1  W 

3.61 

* 

* 

'  91 

in 

* 

,09 

BRUNSWICK 

1.99 

"  M 

05 

*20 

*2i 

*05 

20 

•  02 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

1.5* 

T 

•16 

.06 

.62 

•  03 

T 

.02 

.36 

.03 

.01 

T  .14 

.  :  ■ 

.01 

BUENA  VISTA 

7.*3 

07 

1 

0 

.03 

18 

39 

* 

butler 

9.66 

■  05 

j  "  ^  ^ 

' 

BUTLER  CREEK 

3.05 

T 

9f 

_ 

15* 

09 

.20 

CAIRO  2  NNW 

7.?9 

02 

7< 

07 

*  51 

*  58 

2**8 

"o* 

" !  | 

•  11 

CALHOUN  EXP  STATION 

5.2* 

•  08 

.55 

•  55 

.83 

1.90 

.30 

.32 

.20 

.31 

CAMILLA 

6.68 

20 

08 

*  ** 3 

CAMP  STEWART 

2.00 

•  21 

.43 

■  01 

CANTON 

4.85 

10 

• 

1  f 

*02 

S3 

*07 

150 

*4' 

.0* 

CARNESVILLE 

*.53 

'  H  j 

*8* 

1*39 

"  2  o 

* 

•  so 

CARROLLTON 

5.2* 

•  52 

•  13 

1.2] 

.10 

I  7*3 

•41 

.22 

.22 

•  11 

CARTERS 

5  ■  75 

02 

.12 

CAflTERSVILLE 

*  .06 

•  05 

* 

•  04 

•  ZO 

CARTERSVILLE  3  SW 

5.15 

*rt 

0* 

"qa 

■  42 

CEDARTOWN 

6.50 

*  1 5 

*6< 

*6] 

*03 

241 

*21 

20 

* 

•  28 

CMATSWORTH 

4.35 

T 

•  12 

•  21 

.2* 

T 

1.65 

.10 

T 

.05 

.12 

.29 

•3)1 

.12 

CH ICKAMAUGA  PARK 

3.02 

•  0* 

•  0* 

.  0( 

•  31 

•  J- 

'•'5 

•JJ 

•  3< 

•  6! 

"*f 

•49 

CLAYTON 

5.12 

•  09 

.22 

.15 

*2  ] 

"t- 

CLEVELAND 

5.73 

•  29 

•  7( 

*04 

"a- 

•  05 

no 

*  1 1 

**' 

.  38 

COLUMBUS 

6.23 

1*2* 

1*5 

i  '  l ' 

*51 

.39 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

6.2* 

.05 

■  04 

.12 

.02 

*!°2 

T 

.0* 

I  .  l ! 

1.30 

1.41 

T 

.08 

T 

.07 

.03 

.71 

T 

COMMERCE  2  SSW 

5.05 

.  i ! 

•  11 

"it 

*'* 

•  59 

•  03 

'  1  . 

•  3. 

.38 

CONCORD 

7.76 

•  60 

•  8] 

•  18 

■  12 

2.  1< 

,  ?? 

T 

•*! 

•  46 

•  10 

CORNELIA 

5.02 

•  90 

•  18 

COVINGTON 

6.09 

'  SI 

*10 

2*2' 

**9 

1  00 

22 

*  'c 

•  26 

CUMMING  1  N 

*a96 

•03 

•  86 

•  0* 

T 

.6? 

.02 

1.14 

.20 

.02 

■  2] 

.13 

.40 

•  28 

CURRYV 1 LLE   2  W 

•  12 

•  3( 

' 

1  .  97 

*l 

,0* 

* 

•  22 

CUTHBERT 

6*4* 

.2* 

•  18 

.13 

"<*i 

DAHLONEGA 

5.32 

"  j 

*05 

1  T1 

*3< 

.43 

DALLAS  5  SE 

4.60 

01 

'  j  j 

02 

* 

110 

37 

*0' 

.1* 

DALTON 

*.79 

T 

T 

.09 

.25 

.26 

.05 

1.67 

.18 

.13 

.20 

.02 

.32 

,3( 

•  0* 

DANV [ LLE 

*  *  J? 

• 

* 

*~j 

.  3  0 

6*  1  9 

•  30 

01 

* 

*  j  ** 

•  i 

?  "fcA 

*  a' 

•  30 

OAWSONVILLE 

5.68 

• 

.to 

_ 

*  J 

* 

*v 

.44 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2.9* 

0* 

*2' 

*04 

1*2' 

'  n  i 

*0< 

.22 

DONAL SONV I LLE   3  W 

6.21 

T  .49 

.10 

•02 

.20 

L.32 

.63 

.14 

.22 

.15 

2.27 

.32 

.02 

T 

.32 

.01 

DOUGLAS  2  NNE 

.19 

DOUGLASVILLE 

5*06 

*) 

'  "  I 

•  69 

DOVER 

4.62 

•  05 

*  etc 

•  07 

DUBLIN  3  $ 

3.84 

19 

45 

1 

25 

1*33 

'  "l  ' 

19 

*  18 

*1 

•  32 

EASTMAN   1  W 

6.55 

T 

.20 

.02 

1.08 

•49 

1.16 

.20 

1.90 

.93 

.0" 

■  12 

.03 

•  11 

•  21 

ELBERTON  2  N 

*  1 

* \* 

1  *  3' 

1.32 

"i- 

"Hi 

.  30 

6*94 

•  25 

"ii 

*  30 

"n 
.  D| 

.01 

*'| 

■  60 

EMBRY 

4.35 

T 

i  • 

ftA 

■ '] 

.47 

EXPERIMENT 

7.55 

1  3 

2*  1( 

1  07 

1*0' 

1 

*1" 

31 

•  14 

FA  I RMOUNT 

T 

.12 

.  1  1 

.33 

.32 

T 

2.22 

.25 

•  14 

•  ?4 

7 

F I TZGERALD 

•  01 

Fleming  exp  stati on 

3*06 

"*J* 

**J* 

•  16 

.  74 

•  29 

•  01 

FOLKSTON  3  SSW 

3.35 

*  '  r 

'  " 

FOLKSTON  9  SW 

5.23 

75 

08 

1 "  1 3 

20 

* 

"ol 
* 

FORSYTH  1  S 

8.35 

T 

T 

L.2! 

.22 

T 

2.11 

.6* 

3.20 

.20 

•73 

FORT  GAINES 

**' 

*  " 

2  .45 

*  ' 

*  *^ 

FORT  VALLEY   3  E 

6*56 

•  21 

FRANKLIN 

5.93 

• 

*  J 1 

*  * 

*  36 

84 

"  1  < 

.33 

GAINESVILLE 

4.77 

02 

*  J  J 

.0 

1  *09 

21 

*2' 

*4' 

.44 

G I  BSON 

6.16 

•  5* 

•22 

.50 

2.00 

1.02 

.21 

.05 

•  13 

■i: 

.35 

- 

GL  E  NNV I LLE 

4.93 

.28 

**! 

T 

.12 

1  "* 1 

1.01 

' "  • 

•  06 

* 3e 

T 

GOAT  ROCK 

7.21 

■  0 

•  03 

■  82 

•  12 

'  '  b  ' 

i  "a? 

•  0. 

•  03 

GODFREY  A  NE 

7.37 

*o< 

1.01 

.  24 

.42 

GREENVILLE  2  - 

8.04 

T 

_ 

0* 

1*3' 

22 

* 

* 

2  00 

*  ^ 

*9( 

.08 

•  01 

T 

.*; 

•  1* 

2.24 

.36 

1.69 

.94 

.12 

•  n 

•21 

.32 

martwfll 

4.86 

•  05 

•  04 

MAWKIN5VILLE 

7.56 

•  32 

T 

T 

•?! 

2  .00 

1  .9 , 

T 

•  2( 

•  28 

HELEN  1  SE 

6.13 

■  15 

•  *5 

.  «e 

•  21 

•  6C 

HOMERVILLE  3  WSW 

3.59 

•  11 

.09 

. 

*  86 

•  j( 

JASPER  1  NNW 

5.75 

.13 

L.05 

.15 

•*o 

.06 

2*63 

•i; 

•  IS 

.25 

.45 

.30 

JESUP  8  S 

3.7* 

•  09 

.12 

"  J 

•  06 

•  0' 

•  98 

•03 

•  01 

JONESBORO 

5.55 

1  •*' 

•  28 

JULIETTE 

0.70 

.24 

•  23 

2.0! 

2.31 

1  *  ''P 

.2: 

•  10 

.  34 

KENSINGTON 

4.35 

•  02 

•  13 

.  It 

•  11 

•  11 

•  08 

1.38 

.08 

•  26 

•  3: 

•  62 

•  33 

.24 

K I NGSTON 

3.67 

L.7S 

.23 

2.59 

.23 

.03 

LA  GRANGE 

7.69 

T 

I  .35 

•  24 

2.0! 

1.30 

■  H 

.30 

LEXINGTON 

5.57 

•  93 

•  IS 

T 

•  05 

1  .  7! 

*20 

1  .40 

*  i 

*  j ; 

.  1 1 

•  23 

L I NCOLNTON 

5.81 

•  SO 

■  20 

1.57 

.*22 

1.47 

1*05 

.44 

.14 

.22 

LOUISVILLE 

5.17 

•  43 

1.25 

2.75 

.05 

.10 

.01 

•  5C 

LUMBER  CI TV 

4.89 

.30 

•  67 

•  12 

•33 

•  *6 

.85 

1.7C 

•  10 

.04 

.04 

.26 

LUMPKIN 

7.22 

.02 

.0* 

Z.06 

•  52 

.13 

•  7* 

.10 

2.71 

.05 

.17 

.0. 

.54 

.01 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

6.92 

T 

.01 

1.10 

•  21 

T 

.05 

1.32 

1  .29 

1.97 

.15 

T 

•  03 

.04 

.74 

•01 

MARSHAL LVILLE 

7.00 

.02 

•  03 

.  1  <3 

•  *7 

1.42 

.18 

2.91 

.76 

MAYSVILLE 

4.86 

T 

T 

1.12 

•  06 

T 

.96 

.02 

1.07 

.36 

T 

.35 

•  12 

.36 

.42 

MC  INTVHE 

6.86 

•  76 

•  29 

.25 

1.40 

1.83 

1.71 

.24 

.30 

METIER 

4.31 

T 

.06 

•  22 

.03 

.2* 

•  38 

.03 

.03 

.95 

.12 

.96 

•83 

.2* 

.20 

.14 

MIOVILLE 

4.67 

.23 

•42 

.72 

.31 

.94 

1.41 

.22 

•09 

.  1  7 

.20 

MIOV1LLE  EXP  ST A 

4.30 

.3C 

.40 

.10 

.85 

.50 

1.03 

.5C 

.05 

.2G 

.35 

Sm  r..i>.i .-,    .  rvcH*.  SuUon  Indai 


DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 


Station 

* 

f- 

j 

Day  of  Month 

)  1 

1  2 

 1 — 

3      4  |  5  |  6 

7  1  8  |  9 

10  1  11  1 

12 

13  I 

14  1  IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  23 

24 

25  j  26  1 

27 

28     29  30 

31 

MILLEDGEVILLE 

6 

15 

T 

1  *4( 

12 

•  10 

.19 

30 

MILLHAVEN  0  E 

6 

05 

1*13 

■  26 

"or 

.10 

MONTEZUMA 

» 

•  92 

•  01 

•  6* 

•  05 

1  ".62 

L.11 

*n* 

.24 

MONTI CELLO 

7 

.56 

4] 

1*80 

*2< 

.26 

MORGAN 

5 

.24 

.29 

•20 

Iio 

.20 

.50 

.20 

2.05 

.  2! 

.  10 

.35 

MORGAN  5  NW 

6 

13 

"?! 

* ".  j 

.35 

•  09 

2.59 

1.33 

07 

* 

* 

MOULTRIE  2  ESE 

9 

27 

*  • 

08 

]  "4! 

.  g  . 

•  11 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

5 

60 

0? 

•  9' 

•  02 

1*21 

"oi 

.16 

_ 

NAHUNTA 

4 

02 

,1  7 

T 

NASHVILLE   5  SSE 

6 

02 

.20 

.33 

.10 

!ao 

.10 

•  30 

.21 

1.69 

1.10 

.04 

.06 

•  04 

.05 

NEHINGTON  1  NW 

5 

M 

• 

.04 

1.27 

•  02 

1.83 

•  88 

26 

* 

.05 

.  * 

NEWNAN 

"  -  I 

•  02 

•  20 

1.04 

•  20 

11 

_ 

NORCROSS  4  N 

5 

26 

*  p  i 

I  .  1  'j 

•  58 

.4f 

'•2* 

■  1 ' 

.14 

•  57 

PATTERSON 

4 

90 

•  1< 

•  39 

1.01 

1  .47 

04 

«os 

.03 

*09 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 

6 

to 

.05 

.03 

•  51 

•  25 

.01 

.19 

•  39 

.10 

3.08 

.10 

.26 

•  25 

.18 

PRESTON   3  SW 

6 

15 

02 

*5 

•  72 

.06 

2.38 

.02 

■  24 

28 

ou  I than 

.05 

•  30 

1  .9* 

RESACA 

5 

05 

7  17 

"oi 

•  2< 

.08 

1  .85 

•  1( 

•  16 

*21 

i 

.51 

RINGGOLD 

4 

89 

.38 

ROME 

6 

50 

7 

■  10 

.42 

.39 

T 

1 4! 

1 05 

2*91 

1 91 

.11 

.31 

"•27 

ROME  WO  AIRPORT  R 

3 

93 

•  07 

31 

22 

•  06 

18 

T 

.61 

SANDER5VILLE 

•  ' 

2  '  4  3 

" 

•  08 

* 

SAPELO  ISLAND 

2 

59 

* 

*22 

•  09 

*  2i 

"  14 

*  1' 

SAVANNAH  USOA  PLANT  GDN 

A 

91 

*7 

*  ^  f 

02 

28 

"  94 

*9" 

*08 

*  j  \ 

.01 

28 

SAVANNAH  WB  AP  R 

S 

32 

7  .16 

.16 

7 

.20 

.56 

.18 

.01 

.17 

1.39 

7 

.01 

.13 

.Oi 

•  26 

.08 

SAVANNAH  BEACH 

4 

26 

•  0 

.05 

50 

69 

1.60 

18 

.17 
* 

01 

7 

31 

86 

•  0 

1  .84 

•  17 

2  *46 

*9, 

19 

.27 

*23 

SPARTA  2  NNW 

6 

96 

'  «,  i 

1*87 

1.31 

•  60 

STILLMORE 

5 

58 

•  28 

SUMMER V I LLE 

5 

16 

.1- 

.37 

•  23 

.2] 

.11 

1  .86 

.15 

.05 

•  17 

.37 

•  27 

.23 

SURRENCY  2  WNW 

4 

*7 

13 

26 

•  03 

1  00 

•  88 

12 

S  W  A  I N  S  8  ORO 

6 

09 

"ft! 

w 

'  [■ 

"lO 

•  98 

1.17 

•  33 

*  13 

*4S 

60 

TAL80TTON 

9 

13 

■  10 

* 

.70 

TALLAPOOSA  2  NNW 

♦  •70 

7 

74 

T 

.84 

■6( 

.49 

.35 

TAYLORSVILLE 

4 

65 

■  16 

.91 

• 

.62 

T 

1.77 

.26 

.31 

.62 

THOMASTOM  2  S 

7 

57 

1 

.  50 

1 .62 

•  90 

05 

'HOMASV I LLE 

5 

20 

**: 

* 

1  *  11 

* 

THOMASVILLE  WB  CITY 

5 

26 

Io2 

*  *  36 

_  . . 

*  ie 

•  01 

T I ETON  EXP  STATION 

5 

51 

**6 

"  0 . 

*  ^ 

*  16 

1*52 

1  *0< 

.02 

*  12 

TOCCOA 

4 

47 

7 

.06 

.  1  R 

.07 

•  75 

.05 

1  .40 

!l7 

T 

•  If 

.12 

.21 

.28 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

3 

61 

.05 

.26 

.04 

.52 

•  01 

•  09 

.16 

T 

1.33 

.01 

T 

.10 

.04 

T 

T 

VALOOSTA  *  NW 

4 

13 

WALE SKA 

5 

95 

.13 

.  ?5 

.12 

.42 

.02 

2.42 

.23 

-21 

.26 

.40 

.39 

WARRENTON 

6 

66 

.51 

.10 

1  .'■>■ 

.15 

2.20 

1.00 

.30 

.10 

.40 

WASHINGTON 

6 

U 

.72 

.24 

1.54 

.15 

2.02 

•  82 

•  14 

.36 

.06 

.33 

WAYCROSS 

4 

86 

.12 

.21 

.58 

.78 

.02 

•  17 

.43 

.27 

2.00 

•  01 

.24 

.03 

WAYNESBORO  2  NE 

7 

12 

•  41 

•  28 

.17 

1  .44 

.97 

2.10 

•  21 

•42 

.06 

WEST  POINT 

6 

59 

•  02 

.11 

.03 

•  33 

.25 

1.85 

.47 

1.45 

1.50 

.15 

.13 

.76 

.54 

WINDER  1  SSE 

4 

87 

.02 

.21 

1  .34 

.06 

.87 

.55 

.28 

.06 

.48 

WOODBURY 

8 

36 

7 

7 

7 

.71 

•  15 

2.22 

.37 

1.50 

l.2( 

.74 

.47 

WOODSTOCK 

4 

32 

7 

.38 

.79 

T 

1.09 

•  32 

.19 

T 

•  55 

DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1963 


Slallon 


Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

54 

56 

66 

75 

76 

76 

74 

44 

47 

55 

57 

58 

60 

69 

49 

63 

69 

38 

44 

45 

48 

48 

46 

50 

57.0 

M 1  N 

27 

24 

39 

51 

57 

56 

29 

32 

32 

32 

44 

40 

35 

29 

23 

31 

12 

18 

32 

36 

22 

30 

32 

36 

33.3 

MAX 

60 

59 

57 

60 

62 

60 

51 

58 

52 

63 

70 

77 

73 

54 

43 

49 

46 

57 

74 

72 

72 

45 

58 

68 

35 

50 

56 

48 

49 

60 

63 

56.1 

MIN 

24 

24 

23 

26 

28 

36 

34 

34 

25 

26 

45 

56 

53 

30 

30 

34 

32 

39 

56 

61 

34 

25 

26 

13 

14 

17 

40 

28 

29 

34 

44 

33.0 

MAX 

62 

52 

62 

62 

61 

55 

55 

52 

65 

66 

74 

72 

66 

41 

47 

31 

45 

64 

68 

70 

55 

59 

69 

46 

47 

56 

53 

48 

59 

60 

65 

58.3 

MIN 

26 

26 

27 

29 

39 

45 

35 

35 

29 

43 

56 

60 

40 

27 

33 

31 

33 

42 

53 

SO 

28 

26 

37 

9 

17 

35 

36 

23 

35 

39 

57 

35.5 

MAX 

40 

40 

51 

55 

54 

S3 

49 

51 

43 

65 

59 

65 

66 

35 

32 

41 

57 

45 

48 

52 

52 

32 

53 

49 

21 

40 

45 

30 

38 

35 

45 

46.5 

MIN 

22 

22 

23 

24 

29 

33 

29 

32 

24 

25 

42 

52 

28 

14 

12 

IS 

12 

28 

37 

38 

18 

15 

17 

-  6 

-  6 

10 

20 

6 

7 

22 

32 

21.8 

MAX 

58 

59 

59 

64 

61 

53 

61 

54 

65 

70 

77 

72 

67 

42 

49 

47 

50 

75 

74 

73 

52 

58 

69 

36 

50 

53 

56 

48 

57 

61 

69 

59.3 

MIN 

24 

24 

26 

25 

32 

44 

35 

28 

25 

32 

49 

57 

38 

32 

32 

35 

39 

47 

59 

52 

31 

24 

31 

IS 

IS 

39 

33 

29 

34 

42 

52 

34.6 

MAX 

47 

48 

53 

55 

56 

S3 

48 

53 

44 

62 

58 

62 

65 

33 

31 

43 

52 

45 

49 

49 

53 

31 

52 

50 

22 

35 

47 

29 

38 

35 

41 

46.4 

MIN 

22 

22 

22 

22 

28 

34 

28 

29 

22 

22 

41 

52 

30 

13 

14 

16 

16 

26 

38 

45 

16 

10 

10 

-  6 

-  6 

7 

21 

5 

6 

20 

31 

21.2 

MAX 

SB 

51 

61 

61 

57 

52 

58 

51 

62 

65 

70 

70 

66 

38 

46 

50 

44 

52 

65 

66 

55 

54 

67 

55 

46 

52 

48 

43 

50 

57 

67 

S6.0 

MIN 

26 

25 

28 

31 

37 

41 

31 

31 

28 

40 

54 

56 

35 

20 

22 

25 

30 

38 

47 

50 

22 

28 

38 

4 

12 

32 

32 

14 

28 

31 

52 

31.9 

MAX 

49 

52 

54 

35 

58 

54 

51 

59 

53 

63 

68 

74 

69 

52 

37 

43 

53 

48 

49 

57 

63 

42 

53 

66 

34 

43 

40 

43 

40 

35 

60 

S2.2 

MIN 

20 

19 

20 

20 

25 

29 

28 

32 

25 

31 

43 

49 

46 

23 

25 

19 

18 

32 

40 

46 

24 

18 

22 

10 

9 

14 

33 

17 

20 

26 

32 

26.3 

92 

56 

54 

59 

61 

59 

50 

57 

50 

61 

66 

76 

71 

50 

39 

45 

47 

56 

69 

69 

70 

45 

57 

66 

32 

47 

55 

46 

54 

62 

63 

56.2 

MIN 

27 

25 

25 

29 

33 

41 

33 

35 

30 

35 

46 

57 

49 

27 

28 

33 

33 

39 

55 

60 

30 

28 

31 

10 

11 

20 

38 

25 

33 

43 

44 

34.0 

MAX 

51 

57 

56 

57 

57 

50 

57 

52 

64 

63 

62 

69 

62 

33 

44 

49 

44 

47 

47 

57 

45 

54 

54 

32 

41 

43 

41 

37 

33 

38 

58 

50.1 

MIN 

25 

22 

23 

27 

33 

29 

27 

33 

25 

41 

55 

55 

30 

19 

25 

19 

21 

35 

45 

45 

21 

21 

30 

3 

12 

27 

29 

12 

19 

28 

37 

28.2 

$2 

52 

57 

59 

54 

51 

59 

56 

63 

64 

64 

69 

67 

34 

44 

50 

49 

47 

48 

57 

47 

54 

49 

29 

42 

43 

41 

37 

34 

40 

59 

50.7 

MIN 

23 

22 

23 

28 

34 

28 

27 

32 

25 

40 

55 

55 

31 

19 

25 

17 

26 

35 

45 

47 

20 

21 

29 

3 

11 

28 

28 

12 

19 

29 

37 

28.2 

MAX 

51 

52 

55 

57 

53 

50 

56 

51 

63 

64 

63 

68 

53 

33 

44 

49 

44 

47 

49 

57 

38 

93 

54 

31 

40 

42 

38 

36 

34 

43 

60 

49.3 

MIN 

25 

24 

27 

28 

34 

30 

30 

31 

27 

40 

54 

52 

26 

19 

25 

20 

26 

35 

45 

38 

22 

22 

14 

4 

12 

28 

19 

12 

20 

29 

39 

27.6 

47 

50 

ss 

54 

51 

49 

51 

43 

61 

62 

60 

66 

46 

28 

42 

48 

42 

47 

48 

55 

34 

51 

56 

23 

41 

47 

42 

36 

34 

50 

52 

47.5 

MIN 

27 

26 

30 

30 

37 

35 

33 

30 

28 

43 

54 

46 

22 

15 

20 

23 

26 

35 

44 

34 

19 

22 

8 

-  3 

11 

27 

17 

10 

22 

28 

35 

26.9 

52 

55 

56 

59 

53 

54 

60 

55 

64 

69 

73 

70 

60 

38 

45 

51 

53 

50 

61 

67 

50 

54 

69 

35 

45 

39 

44 

40 

38 

59 

61 

94.2 

MIN 

22 

22 

22 

22 

31 

32 

30 

30 

26 

34 

52 

51 

34 

28 

28 

21 

22 

42 

48 

49 

28 

22 

25 

14 

14 

33 

29 

22 

24 

32 

45 

30.1 

62 

54 

62 

65 

60 

55 

57 

55 

66 

70 

77 

72 

68 

60 

47 

50 

50 

72 

71 

71 

70 

60 

69 

65 

50 

61 

58 

48 

64 

63 

66 

61.9 

MIN 

25 

24 

24 

26 

38 

45 

48 

36 

27 

48 

56 

60 

40 

28 

33 

34 

33 

35 

59 

62 

30 

25 

38 

12 

12 

34 

36 

28 

27 

46 

59 

36.4 

MAX 

50 

53 

56 

58 

60 

58 

55 

61 

56 

58 

63 

68 

70 

65 

48 

54 

48 

62 

66 

60 

70 

50 

53 

64 

40 

50 

58 

57 

44 

51 

62 

57.0 

MIN 

29 

30 

32 

32 

37 

45 

41 

40 

31 

32 

38 

52 

56 

36 

36 

38 

38 

45 

54 

54 

41 

27 

30 

21 

21 

23 

43 

31 

33 

41 

43 

37.1 

45 

47 

52 

52 

53 

48 

45 

43 

40 

63 

58 

62 

66 

32 

33 

41 

51 

48 

55 

52 

57 

26 

53 

45 

23 

42 

47 

28 

40 

40 

49 

46.3 

MIN 

13 

12 

13 

14 

15 

20 

20 

20 

14 

15 

42 

45 

30 

10 

6 

6 

7 

24 

35 

44 

13 

8 

9 

-  8 

-  7 

2 

19 

0 

1 

18 

32 

15.9 

MAX 

58 

50 

61 

61 

59 

49 

55 

54 

65 

65 

74 

74 

66 

37 

47 

51 

45 

67 

69 

72 

51 

57 

68 

38 

46 

58 

53 

46 

57 

59 

65 

57.3 

MIN 

29 

29 

30 

35 

39 

46 

38 

33 

30 

42 

57 

59 

35 

25 

31 

30 

31 

41 

54 

51 

27 

27 

38 

9 

15 

32 

35 

23 

32 

42 

54 

35.5 

MAX 

45 

54 

55 

55 

50 

46 

45 

40 

61 

56 

65 

67 

50 

35 

41 

54 

51 

54 

52 

52 

38 

52 

42 

22 

42 

44 

40 

41 

45 

45 

50 

48.0 

MIN 

16 

14 

18 

16 

27 

23 

25 

28 

16 

46 

53 

46 

19 

9 

6 

8 

12 

33 

42 

38 

13 

10 

15 

-  9 

2 

30 

16 

4 

15 

33 

32 

21.2 

MAX 

54 

56 

56 

60 

59 

57 

58 

54 

63 

72 

76 

70 

65 

50 

45 

48 

56 

63 

61 

65 

67 

54 

69 

65 

50 

46 

48 

45 

46 

59 

66 

58.2 

MIN 

24 

25 

29 

25 

33 

39 

35 

39 

28 

33 

47 

55 

50 

32 

35 

31 

31 

45 

53 

58 

32 

24 

30 

15 

17 

35 

41 

26 

31 

35 

55 

35.1 

55 

57 

59 

60 

62 

56 

59 

56 

5a 

65 

72 

66 

68 

56 

53 

50 

66 

79 

75 

76 

75 

51 

69 

66 

53 

59 

S3 

52 

59 

63 

73 

62.0 

MIN 

34 

34 

3* 

35 

42 

47 

42 

44 

34 

39 

52 

56 

56 

37 

37 

37 

44 

4V 

61 

61 

39 

29 

39 

21 

24 

48 

43 

32 

35 

42 

54 

41.3 

MAX 

53 

54 

55 

58 

59 

56 

60 

56 

96 

63 

66 

66 

69 

48 

52 

48 

64 

75 

65 

74 

65 

51 

65 

46 

52 

55 

59 

44 

53 

60 

73 

58.8 

MIN 

29 

31 

32 

30 

41 

46 

42 

41 

32 

40 

50 

57 

47 

37 

37 

39 

47 

49 

58 

58 

34 

27 

34 

21 

22 

44 

35 

31 

39 

42 

53 

39.5 

56 

52 

59 

60 

57 

54 

54 

51 

63 

66 

70 

73 

70 

34 

43 

51 

50 

49 

64 

66 

69 

55 

66 

54 

43 

56 

55 

48 

47 

58 

63 

56.1 

MIN 

28 

25 

33 

34 

40 

41 

34 

32 

30 

46 

55 

57 

33 

20 

28 

25 

30 

39 

47 

48 

23 

25 

36 

3 

12 

32 

30 

15 

27 

31 

51 

32.6 

MAX 

60 

57 

60 

62 

59 

55 

57 

53 

63 

67 

74 

72 

70 

45 

47 

48 

49 

73 

70 

72 

73 

58 

67 

65 

50 

59 

59 

48 

63 

63 

68 

60.8 

MIN 

29 

29 

30 

31 

39 

45 

37 

36 

30 

41 

54 

59 

42 

28 

33 

36 

36 

45 

59 

62 

29 

28 

39 

12 

19 

38 

39 

27 

37 

48 

59 

37.9 

46 

49 

56 

57 

54 

55 

50 

47 

61 

57 

66 

63 

50 

31 

41 

52 

49 

45 

48 

52 

55 

55 

50 

20 

40 

46 

42 

36 

40 

41 

46 

48.4 

MIN 

23 

23 

18 

19 

26 

29 

25 

28 

19 

40 

50 

47 

24 

14 

13 

14 

16 

35 

40 

39 

17 

16 

17 

-  5 

8 

27 

20 

18 

15 

31 

33 

23.8 

59 

57 

60 

61 

60 

57 

56 

53 

65 

69 

75 

74 

68 

52 

-6 

49 

SO 

70 

70 

72 

61 

58 

69 

66 

60 

59 

57 

48 

60 

64 

65 

61.0 

MIN 

25 

25 

25 

27 

39 

47 

34 

35 

30 

46 

55 

59 

41 

29 

34 

34 

36 

43 

60 

60 

30 

27 

39 

11 

18 

38 

39 

27 

38 

38 

59 

37.0 

51 

58 

58 

64 

61 

57 

60 

55 

63 

70 

78 

71 

67 

52 

50 

48 

56 

75 

67 

67 

70 

56 

69 

68 

47 

46 

32 

46 

54 

61 

70 

60.2 

MIN 

27 

26 

29 

28 

43 

41 

38 

41 

29 

35 

48 

56 

52 

34 

34 

34 

38 

49 

65 

61 

35 

23 

31 

16 

18 

33 

41 

28 

34 

39 

57 

37.5 

MAX 

48 

53 

56 

55 

54 

5u 

49 

47 

63 

65 

63 

63 

50 

31 

43 

50 

44 

50 

50 

55 

40 

54 

53 

24 

43 

51 

45 

39 

38 

47 

55 

49.3 

MIN 

24 

20 

20 

21 

30 

35 

25 

30 

21 

40 

57 

49 

24 

15 

20 

15 

19 

35 

45 

38 

18 

18 

19 

-  3 

9 

27 

22 

a 

21 

29 

34 

25.3 

MAX 

46 

50 

55 

55 

56 

50 

54 

47 

67 

61 

68 

30 

33 

41 

54 

51 

48 

56 

53 

41 

56 

54 

22 

45 

48 

40 

41 

40 

42 

50 

48.  5 

MIN 

16 

20 

18 

19 

34 

34 

27 

34 

20 

45 

56 

22 

14 

14 

12 

29 

39 

45 

41 

18 

15 

22 

-  4 

7 

32 

21 

7 

23 

32 

36 

24.9 

MAX 

47 

48 

36 

54 

55 

SI 

49 

47 

67 

64 

68 

67 

47 

31 

41 

52 

47 

48 

50 

53 

39 

56 

52 

22 

43 

49 

44 

37 

39 

45 

51 

49.0 

MIN 

19 

19 

19 

22 

33 

34 

25 

32 

21 

47 

57 

♦7 

24 

14 

14 

12 

16 

36 

43 

39 

17 

16 

17 

-  4 

17 

32 

22 

7 

17 

31 

34 

25.1 

MAX 

53 

52 

S3 

59 

52 

50 

49 

47 

62 

56 

57 

67 

60 

36 

45 

53 

50 

53 

51 

60 

47 

54 

SO 

34 

39 

45 

42 

36 

36 

48 

59 

50.2 

MIN 

18 

18 

18 

21 

24 

22 

24 

31 

20 

31 

45 

43 

34 

18 

12 

12 

13 

34 

43 

44 

18 

15 

22 

1 

9 

26 

25 

9 

9 

27 

35 

23.3 

MAX 

55 

51 

59 

58 

58 

49 

53 

52 

63 

68 

70 

71 

52 

32 

46 

53 

47 

50 

62 

62 

43 

57 

64 

30 

46 

57 

31 

43 

45 

58 

62 

53.8 

MIN 

25 

24 

25 

27 

39 

42 

34 

31 

27 

47 

57 

52 

28 

20 

29 

22 

28 

41 

49 

40 

24 

22 

15, 

3 

14 

30 

23 

15 

29 

33 

44 

30.3 

MAX 

50 

51 

53 

55 

58 

52 

58 

56 

57 

63 

61 

62 

68 

43 

33 

43 

49 

45 

47 

58 

51 

37 

S3 

45 

33 

41 

39 

36 

37 

34 

48 

48.9 

MIN 

18 

15 

15 

19 

19 

22 

20 

21 

17 

19 

33 

35 

39 

18 

20 

12 

14 

27 

36 

45 

21 

15 

15 

4 

4 

7 

28 

6 

6 

14 

30 

19.8 

50 

49 

S3 

54 

44 

49 

48 

46 

58 

52 

56 

66 

56 

41 

41 

49 

42 

47 

45 

56 

43 

50 

41 

35 

35 

41 

38 

32 

30 

44 

57 

46.7 

MIN 

19 

21 

26 

27 

33 

25 

27 

27 

25 

38 

43 

50 

29 

15 

15 

15 

21 

36 

43 

41 

1  9 

11 

25 

-  2 

11 

25 

24 

7 

10 

28 

34 

24.8 

52 

52 

56 

55 

53 

49 

55 

47 

64 

66 

63 

09 

62 

31 

45 

50 

41 

47 

49 

57 

44 

53 

58 

28 

62 

48 

45 

39 

33 

42 

56 

50.0 

MIN 

25 

21 

22 

27 

34 

31 

29 

32 

25 

42 

55 

54 

29 

17 

25 

18 

28 

36 

46 

44 

21 

20 

12 

-  1 

11 

27 

23 

9 

21 

29 

39 

27.5 

MAX 

56 

53 

59 

59 

58 

56 

56 

52 

64 

65 

70 

73 

70 

36 

47 

53 

48 

63 

67 

68 

56 

57 

69 

55 

45 

61 

37 

46 

55 

57 

57.7 

MIN 

30 

28 

31 

34 

41 

44 

37 

34 

33 

45 

56 

59 

36 

23 

30 

30 

32 

41 

52 

55 

2  5 

25 

38 

6 

15 

34 

34 

20 

32 

38 

34.6 

MAX 

49 

48 

51 

54 

57 

47 

48 

52 

45 

58 

55 

58 

65 

40 

34 

42 

50 

44 

50 

50 

50 

30 

48 

41 

31 

37 

45 

28 

34 

34 

46 

45.  9 

MIN 

24 

24 

23 

26 

33 

27 

27 

30 

2* 

27 

43 

48 

34 

18 

15 

16 

19 

30 

39 

45 

in 

14 

17 

0 

1 

10 

22 

9 

11 

20 

32 

23.5 

MAX 

46 

47 

53 

54 

54 

54 

48 

52 

48 

65 

64 

67 

63 

30 

31 

41 

50 

44 

49 

50 

54 

32 

54 

51 

21 

40 

41 

30 

38 

36 

SO 

47.0 

MIN 

22 

22 

25 

22 

29 

32 

30 

29 

21 

22 

44 

51 

27 

12 

12 

13 

15 

24 

37 

44 

15 

13 

19 

-  s 

-  7 

8 

22 

5 

5 

22 

31 

21.2 

MAX 

43 

45 

47 

55 

56 

53 

46 

49 

43 

61 

59 

66 

64 

26 

29 

39 

49 

48 

43 

52 

53 

30 

52 

41 

19 

37 

40 

27 

34 

41 

40 

44.7 

MIN 

23 

27 

26 

24 

28 

29 

32 

32 

24 

34 

47 

52 

25 

13 

12 

15 

19 

22 

37 

43 

15 

17 

24 

-  5 

-  3 

13 

19 

8 

10 

26 

33 

23.3 

ailEy 

alapaha  exp  stat  ion 

ALBANY 

ALLATOONA   DAM  2 
ALMA   FAA  AIRPORT 
ALPMARE  TTA    1  WNW 
AMERICUS  4  ENE 
APPLING   1  NW 
ASHBURN    1  S 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR I 
ATHENS   KB  AIRPORT 
ATLANTA   WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINBRIDGE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLAIRSV I LLE  EXP  STA 
9LAKELY 
BLUE  RIDGE 
BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

BUENA  VISTA 

CAIRO   2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 

CAMILLA 

CAMP  STEWART 

CARROLLTON 

CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

CLAYTON 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE   2  SSW 
CORNEL  I  A 
COVINGTON 
CUTHBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS   5  SE 
OALTON 


Bm  r*f.r*BC.  not*. 


following  St.tlon  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1963 


Day  Oi  Month 


15 


16  17 


18     19     20  21 


OOUGLAS   2  NNE 

DUBLIN   3  S 

EASTMAN    1  W 

ELBERTON  2  N 

EXPERIMENT 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STAT  ION 

FOLKSTON  9  SW 

FORSYTH  1  S 

FORT  GAINES 

FORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

GLENNV I LLE 

GREENVILLE  2  w 

GRIFFIN 

HARTWELL 

HAWK  I NSV I LLE 

HELEN   1  SE 

HOMERVILLE    3  MSW 

JASPER    1  NNW 

JESUP   8  S 

LA  GRANGE 

LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 

LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 
MARSHALLV I LLE 
MC  INTYRE 
METTER 

MIOVILLE  EXP  STA 
M I LLEDGEV I LLE 
MONT  I  CELLO 
MORGAN 

MOULTRIE  2  ESE 
NAHUNTA 

NASHVILLE    5  SSE 
NEHINGTON    1  NW 
NEWMAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 


MAX 
Ml  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


53  53 
28  28 


55  54 
22  25 


53  53 
28  25 


48  52 
16  15 


52  52 
27  22 


52  53 
31  31 


54  57 
22  22 


53  53 
28  24 


57  56 
28  27 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


62 
23 


MAX |   52     50  60 
25     21  28 


47  51 

23  24 


57  59 
26  26 


68  52 

22  25 


53  54 
28  25 


MAX  45  58 
MIN     22  28 


55  54 
24  22 


51  51 
19  17 


61  56 

23  23 


47  50 
20  24 


59  58 
23  24 


52  53 
18  17 


53  54 
25  24 


51  52 
24  23 


57  55 
28  26 


MAX,    53     53  59 
28     25  27 


MAX 
MIN 


57  54 
18  17 


55  56 
28  29 


52  55 
25  25 


52  53 
21  21 


52  53 
26  24 


MAX,  70  71 
MIN     26  21 


MAX     58  53 


60  58 
24  24 


59  55 
24  25 


53  57 
22  24 


54  54 
24  22 


61  60 
28  34 


60  56 
29  35 


61  58 
36  38 


54  52 
27  22 


58  52 
38  37 


59  56 
39  44 


59  57 
31  45 


61  62 
37  38 


55  52 
38  37 


60  55 
37  45 


52  46 
38  39 


48  48 

33  28 


60  53 
34  44 


54 
27 


56  51  58 
/»     26  30 


54  50 
39  39 


52  49 
40  38 


59  60 
30  31 


46  49 

26  22 


64  58 
34  46 


49  47 

35  30 


61  54 

32  43 


56  51 
37  40 


57  57 
31  30 


60  50 
25  31 


57  54 
43  44 


54  49 

39  41 


55  49 
38  41 


59  57 
20  19 


59  55 
38  40 


54  54 

37  37 


59  54 

26  35 


57  52 
33  35 


63  60 
25  24 


61  53 
36  45 


63  54 

32  40 


62  54 
31  35 


52  51 
34  38 


58  51 
38  42 


51  57 
36  37 


50  60 
29  30 


51  58 
33  34 


56  53 
19  24 


50  53 
29  30 


56  55 
36  39 


60  59 
40  37 


61  64 

32  30 


56  48 

32  30 


54  51 
38  46 


59  49 

30  27 


54  49 
29  33 


60  55 
36  40 


50  47 
31  30 


54  47 

32  37 


61  54 
36  23 


61  55 
32  35 


49  45 

23  33 


59  57 
34  39 


52  44 

26  30 


58  58 
37  36 


50  49 

26  31 


59  54 

31  35 


52  58 
32  32 


56  54 

35  33 


59  49 

32  32 


58  54 
29  31 


54  56 
17  20 


60  57 
36  37 


60  53 

32  37 


53  59 

28  23 


51  58 

32  32 


56  55 
29  30 


56  51 
35  39 


60  55 
35  36 


59  67 
34  39 


60  56 

36  33 


54  48 

30  27 


56  50 
32  33 


52 
25 


68  75 
35  50 


70  76 
44  52 


68  73 
46  56 


67  68 
50  51 


65  64 
52  54 


76  73 
53  58 


77  72 
45  56 


78  78 
45  43 


66  70 
54  54 


73  73 
45  59 


70  72 
55  56 


51 

39 


61  67 
47  51 


77  71 
50  56 


63  70 
55  57 


64  70 

54  57 


66  67 
49  46 


72  68 
53  56 


52  68 
46  45 


78  68 
47  59 


61  65 
51  51 


79  76 
44  55 


68  72 
57  57 


72  73 
54  43 


68  79 
34  57 


65 
36 


65 
44 

65 


71  55 
55  31 


68  51 
47  26 


68  47 
44  26 


64  42 
33  18 


69  36 
34  17 


70  46 
45  28 


71  62 
58  33 


71  67 
34  38 


70  37 
36  24 


57  32 
27  22 


55  33 
29  17 


65  49 
49  32 


70  31 
29  16 


60  30 
29  18 


50  47 
44  20 


62  42 

40  25 


58  35 
27  15 


68  52 
51  31 


52  32 
21  11 


68  56 

55  33 


61  32 
28  18 


62  50 
33  26 


70  56 
55  31 


69  72 
56  43 


70  71 
55  55 


70  68 
53  56 


65  70 
20  29 


76  73 
47  56 


74  69 

52  56 


69  70 
36  49 


66  65 
47  53 


73  72 
50  40 


77  72 
52  57 


78  70 
42  54 


76  72 
52  51 


76  69 
47  55 


65  70 
54  54 


69  68 

55  58 


46  45 

34  33 


47  51 
29  32 


46  49 
27  27 


48  45 
10  12 


45  51 
23  26 


47  49 

32  35 


66  35 
35  31 


59  34 
29  23 


71  73 
47  44 


64  50 
48  31 


64  44 
43  28 


70  47 
44  22 


70  41 
39  19 


64  55 
35  21 


65  47 
42  28 


68  48 
43  31 


70  61 
51  30 


65  49 
47  32 


60  31 
26  16 


64  34 
34  22 


55 
48 


48 

42 


49  60 
34  35 


78  78  79 
49     46  54 


52  46 

29  29 


53  48 
26  30 


51  46 
25  34 


47  52 
35  34 


52  47 
21  28 


52  42 
25  29 


52  52 
22  21 


51  48  53 
26     30  41 


52  45 
10  13 


46  53 
35  36 


53  47 
20  31 


50  55 
35  35 


53  53 
15  15 


49  48 

26  39 


47  48 
33  24 


55  51 
29  34 


53  47 
25  32 


51  49 
23  28 


34  46 
19  17 


52  55 
34  38 


48  52 
28  31 


45  53 
21  23 


46  52 
23  25 


50  50 
26  21 


47  53 
34  35 


49  57 
34  35 


48  52 
35  33 


48  56 
30  26 


45  46 
26  27 


53  43 
27  30 


72  71 
61  35 


64  66 
50  28 


68  68 
50  26 


58  53 
45  22 


55  56 
48  19 


55 

70 
55 

76 
42 

56 


50 


50 
41 


64 

53 


65 

50 


43  56 
28  28 


44     50  68 


46  56 
24  25 


52  50 
15  20 


38     55  60 


69  68 
61  29 


65  68 
59  36 


78  74 
63  40 


60  46 
46  21 


70  55 
52  26 


63  43 
43  25 


54  42 
42  19 


67  71 
60  33 


59  46 
45  19 


58  42 

42  20 


62  48 
45  22 


61  61 
52  26 


61  43 
42  16 


54  67 
27  39 

55  69 
21  28 

73  69 

36  45 


75  73 
62  34 


51  40 
38  14 


67  72 
60  35 


60  51 
43  20 


72  71 
35  28 


65  71 
56  33 


65  51 
51  23 


50  62 
40  46 


67  68 
58 


65  60 
57  29 


60  63 
46  26 


54  57 
44  21 


73  62 
33  23 


71  68 

60  30 


72  72 
59  28 


73  73 
43  30 


65  65 
52  32 


57  41 
40  18 


67  66 
57  24 


34  48  56 
14      19  38 


10     15  35 


32  46  50 
10     18  34 


40     42  40 


30  43  50 
11     25  25 


53     64  40 

21     30  26 


57  69 
26  39 


55     66  33 


53    44  31 


18  30 
57  69 


56  60 
21  30 


55  60 
23  27 


55     50  66 


58    70  61 


50  45 

12  21 


58  68 
24  16 


50     43  15 


58  60 
17  28 


52  68 
23  36 


55  55 
24  24 


57  68 
26  40 


55     67  33 


54     56  58 


66  56 

25  20 

55  70  68 

25  32  15 

55  68  64 

24  31  11 

41  55  67 

22  25  6 

62 


39  55 
22  23 


58  68 
21  21 


57  68 
27  37 


23     30  15 


65 
11 


55  69  64 
21     28  14 


57  62 
19  23 


52  68 
25  35 


53  45 
28  28 


45  48 
19  21 


43  45 

19  20 


50  55 
36  28 


54  61  55 
20     39  34 


50 
30 


59  55 
32 


49  48 

32  24 


37     35     37  56 


34  40 

9  22 


13 

42 

13 

38 
11 

50 

17     38  42 

♦5  S5  55 
9     25  24 

43     49  46 

13    26  26 

42      48  45 

13     18  25 

47     45  50 

15     32  36 


45  56 

24  32 


51  53 
30  34 


46  62 
28  41 


45  56 
21  32 


42  42 
16  29 


48  55 

27  33 


45  42 

23  23 


54 
23  25 


42 

35  35 


47  54 

17  36 


59  56 
32  32 


43 
33  34 


46      46  48 

19     36  35 


40  45 

33  36 


35     4*  47 


31  43  52 
11     12  28 


62     60  58 


49  57  56 
18     38  39 


52  58  57 
16     39  30 


SI  55  57 
15     36  38 


48      44  49 

15      34  34 


45     51  48 


39     52  60 


40  35 
11  24 


38  35 
15  21 


48  63 
29  38 


35  37 
5  24 


47  59 

29  33 


42  41 

11  23 


46  40 

21  26 


49  46 

25  26 


41  52 
18  30 


44  42 
18  30 


42  46 
15  27 


42  42 
15  15 


44  46 

24  31 


40  40 
21  27 


41  42 

15  16 


34  41 

10  11 


48  59  62  67 
26     35  45 


25     31     43  55 


40  39  51  57 
8     22     26  37 


29     33  53 


S«e  reference 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  1963 


Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

)  6 

17 

18 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

55 

59 

55 

60 

64 

60 

54 

58 

52 

63 

68 

78 

T» 

55 

48 

49 

47 

37 

75 

76 

72 

46 

60 

68 

36 

50 

39 

50 

49 

65 

70 

59.0 

KIN 

17 

17 

17 

17 

18 

35 

25 

27 

16 

17 

28 

45 

39 

19 

19 

23 

36 

40 

55 

62 

36 

25 

25 

14 

14 

20 

39 

26 

28 

37 

49 

28.5 

MAX 

»e 

51 

58 

94 

57 

51 

52 

48 

67 

63 

68 

66 

48 

34 

44 

54 

48 

46 

50 

51 

39 

58 

52 

23 

44 

48 

41 

39 

42 

4  0 

31 

49.6 

MIN 

24 

21 

19 

21 

33 

31 

26 

26 

21 

37 

54 

46 

24 

14 

13 

13 

16 

35 

40 

37 

18 

16 

17 

-  4 

8 

30 

21 

7 

17 

29 

33 

24.0 

MAX 

06 

50 

55 

95 

55 

51 

50 

47 

64 

61 

66 

63 

42 

32 

40 

51 

47 

46 

50 

51 

33 

55 

50 

22 

42 

47 

40 

36 

38 

39 

49 

47.5 

HIN 

25 

24 

19 

21 

34 

30 

26 

24 

20 

35 

52 

42 

17 

14 

12 

1* 

16 

37 

42 

28 

18 

15 

3 

-  5 

6 

34 

13 

8 

17 

30 

34 

22.7 

MAX 

51 

53 

97 

58 

52 

52 

60 

52 

63 

60 

70 

69 

53 

45 

43 

49 

49 

50 

99 

63 

41 

53 

66 

38 

41 

42 

42 

38 

36 

58 

6* 

52.8 

MIN 

25 

29 

24 

26 

40 

39 

30 

37 

25 

39 

54 

SO 

33 

24 

32 

26 

32 

42 

48 

41 

27 

22 

33 

8 

14 

33 

37 

17 

28 

32 

31 

32.0 

MAX 

54 

55 

58 

61 

98 

59 

63 

65 

72 

67 

62 

33 

48 

64 

70 

65 

63 

70 

52 

63 

64 

49 

54 

59 

48 

53 

60 

75 

60.2 

MIN 

31 

37 

33 

40 

43 

35 

39 

51 

55 

56 

36 

37 

38 

44 

49 

57 

56 

40 

29 

37 

20 

23 

42 

46 

31 

37 

42 

51 

40.5 

MAX 

53 

55 

58 

58 

64 

59 

56 

62 

58 

62 

67 

76 

74 

66 

98 

52 

51 

63 

72 

63 

67 

49 

57 

68 

40 

50 

47 

54 

4* 

5? 

62 

58.7 

M  1  N 

22 

22 

24 

22 

32 

42 

38 

38 

26 

30 

43 

55 

61 

34 

32 

35 

32 

40 

54 

60 

40 

22 

28 

19 

16 

40 

45 

30 

33 

42 

52 

35.8 

MAX 

53 

56 

56 

61 

56 

56 

60 

39 

62 

66 

76 

74 

66 

42 

49 

47 

61 

67 

64 

66 

57 

55 

67 

37 

47 

46 

52 

43 

51 

61 

68 

57.3 

MIN 

26 

27 

27 

27 

38 

44 

38 

36 

30 

^i 

48 

57 

62 

34 

34 

34 

38 

48 

55 

57 

30 

24 

31 

19 

19 

39 

34 

29 

32 

40 

49 

36.3 

MAX 

53 

53 

53 

34 

52 

52 

60 

59 

55 

60 

68 

68 

58 

58 

56 

62 

58 

62 

62 

59 

57 

60 

45 

50 

53 

47 

46 

57 

72 

56.9 

MIN 

32 

32 

38 

9* 

3* 

33 

39 

42 

33 

39 

51 

51 

38 

45 

45 

38 

48 

50 

54 

30 

49 

30 

21 

25 

45 

43 

32 

33 

36 

36 

38.4 

MAX 

31 

54 

58 

56 

53 

50 

59 

53 

63 

67 

67 

69 

63 

35 

46 

56 

46 

47 

52 

58 

48 

56 

64 

53 

43 

49 

43 

39 

37 

45 

61 

52.8 

MIN 

25 

26 

28 

28 

34 

35 

29 

34 

27 

42 

55 

52 

35 

20 

28 

24 

29 

36 

45 

48 

21 

21 

35 

29 

11 

32 

>0 

11 

21 

29 

42 

31.0 

MAX 

57 

56 

57 

62 

61 

55 

65 

58 

69 

76 

72 

68 

52 

49 

46 

49 

68 

70 

69 

72 

57 

69 

65 

50 

50 

56 

48 

56 

69 

69 

60.3 

MIN 

21 

19 

21 

21 

28 

40 

30 

36 

24 

48 

56 

50 

32 

30 

32 

28 

47 

50 

61 

32 

21 

30 

13 

15 

38 

41 

27 

33 

31 

35 

33.7 

MAX 

52 

57 

56 

59 

54 

52 

59 

55 

62 

69 

75 

71 

63 

51 

46 

47 

53 

52 

60 

65 

63 

55 

67 

61 

45 

43 

47 

41 

43 

59 

66 

56.4 

MIN 

22 

23 

26 

27 

38 

39 

32 

39 

28 

37 

50 

55 

43 

28 

33 

29 

34 

44 

50 

58 

30 

22 

22 

11 

15 

34 

39 

21 

29 

33 

56 

33.8 

MAX 

54 

52 

58 

59 

96 

54 

54 

50 

63 

67 

68 

70 

63 

39 

46 

53 

52 

50 

60 

62 

58 

55 

64 

36 

44 

55 

50 

48 

42 

55 

61 

54.8 

MIN 

23 

23 

24 

28 

35 

39 

31 

29 

27 

45 

52 

38 

35 

19 

26 

19 

25 

35 

45 

58 

21 

20 

28 

1 

12 

22 

24 

11 

23 

28 

49 

26.9 

MAX 

47 

49 

55 

52 

55 

51 

49 

67 

65 

63 

68 

64 

54 

32 

42 

49 

54 

64 

64 

54 

38 

55 

54 

34 

42 

51 

47 

40 

40 

50 

52 

51.6 

MIN 

16 

15 

17 

19 

19 

33 

23 

32 

19 

32 

56 

48 

20 

13 

15 

9 

26 

44 

48 

37 

17 

13 

20 

-  5 

5 

31 

20 

7 

20 

24 

33 

23.4 

MAX 

55 

54 

61 

61 

54 

92 

55 

50 

64 

68 

67 

74 

68 

36 

47 

57 

51 

50 

5V 

61 

47 

56 

52 

40 

45 

55 

52 

46 

46 

53 

63 

54.8 

MIN 

30 

22 

23 

23 

37 

36 

30 

31 

23 

34 

48 

48 

33 

19 

19 

22 

23 

32 

36 

36 

21 

19 

23 

1 

11 

24 

28 

11 

25 

31 

43 

27.2 

MAX 

59 

53 

61 

62 

58 

56 

50 

52 

62 

67 

75 

68 

60 

48 

♦7 

58 

72 

72 

72 

72 

49 

58 

67 

64 

49 

58 

52 

60 

64 

67 

71 

60.7 

MIN 

26 

26 

26 

28 

37 

46 

37 

40 

29 

33 

42 

58 

46 

29 

32 

35 

48 

59 

54 

32 

32 

27 

42 

13 

16 

40 

43 

28 

37 

60 

61 

37.1 

MAX 

59 

52 

60 

63 

58 

51 

57 

51 

63 

66 

74 

68 

63 

46 

47 

46 

52 

72 

73 

73 

46 

58 

67 

34 

48 

60 

56 

47 

64 

67 

70 

58.4 

MIN 

32 

32 

33 

36 

44 

45 

39 

39 

36 

45 

57 

59 

34 

29 

34 

37 

39 

49 

59 

50 

31 

30 

28 

13 

20 

41 

33 

28 

38 

50 

58 

38.6 

MAX 

52 

56 

94 

59 

61 

59 

50 

57 

50 

61 

65 

76 

71 

50 

39 

45 

47 

56 

69 

69 

70 

45 

57 

66 

32 

47 

55 

46 

45 

54 

62 

55.6 

MIN 

27 

25 

27 

29 

33 

41 

33 

35 

30 

35 

46 

57 

49 

27 

28 

33 

33 

39 

55 

60 

30 

28 

31 

10 

1 1 

20 

38 

25 

25 

33 

43 

33.4 

MAX 

50 

52 

53 

58 

46 

52 

57 

54 

63 

54 

60 

70 

61 

36 

64 

51 

45 

51 

48 

64 

45 

53 

47 

34 

38 

44 

40 

36 

35 

41 

59 

49.8 

MIN 

25 

26 

26 

29 

33 

30 

32 

33 

29 

41 

46 

53 

35 

22 

19 

19 

22 

34 

46 

45 

20 

20 

32 

3 

12 

27 

2B 

11 

17 

27 

39 

28.4 

MAX 

5* 

59 

55 

59 

62 

60 

51 

58 

52 

62 

70 

78 

69 

59 

46 

51 

46 

59 

76 

75 

71 

67 

59 

68 

36 

52 

58 

57 

49 

65 

70 

59.0 

MIN 

28 

27 

28 

28 

28 

41 

40 

39 

28 

28 

41 

54 

59 

33 

32 

35 

36 

41 

55 

64 

40 

28 

28 

18 

17 

19 

42 

29 

29 

40 

48 

35.6 

MAX 

60 

56 

59 

62 

61 

54 

59 

53 

64 

70 

78 

71 

67 

47 

50 

46 

52 

77 

75 

75 

71 

59 

69 

64 

50 

58 

54 

50 

65 

68 

73 

61.8 

MIN 

23 

23 

24 

24 

35 

46 

38 

41 

25 

34 

52 

59 

46 

31 

33 

36 

35 

47 

62 

62 

34 

25 

35 

15 

16 

40 

43 

28 

37 

48 

41 

36.7 

MAX 

51 

54 

57 

58 

54 

54 

60 

56 

63 

69 

70 

69 

68 

45 

44 

92 

52 

51 

50 

60 

61 

57 

52 

56 

42 

42 

42 

39 

40 

53 

63 

54.3 

MIN 

23 

25 

26 

25 

38 

33 

33 

35 

26 

39 

54 

50 

42 

22 

31 

23 

34 

35 

39 

46 

49 

20 

20 

9 

13 

32 

35 

15 

24 

30 

48 

31  .4 

MAX 

49 

50 

53 

55 

57 

53 

49 

57 

52 

62 

66 

68 

66 

45 

34 

43 

49 

44 

46 

53 

58 

39 

54 

63 

32 

42 

41 

36 

38 

33 

51 

49.  7 

MIN 

20 

20 

21 

21 

24 

28 

28 

26 

26 

28 

40 

48 

49 

20 

20 

18 

15 

24 

34 

42 

23 

19 

20 

8 

6 

9 

13 

12 
f 

11 

16 

29 

23.0 

55 

59 

58 

58 

64 

60 

53 

60 

41 

65 

70 

78 

69 

59 

49 

54 

47 

57 

80 

76 

74 

48 

58 

69 

38 

53 

58 

52 

50 

62 

66 

59.4 

MIN 

24 

24 

24 

29 

26 

34 

36 

36 

25 

29 

37 

53 

96 

32 

32 

34 

35 

39 

55 

55 

26 

25 

25 

16 

14 

21 

40 

19 

25 

28 

44 

32.1 

MAX 

51 

57 

54 

59 

54 

54 

61 

57 

62 

69 

74 

68 

65 

48 

69 

49 

52 

51 

60 

65 

54 

54 

69 

61 

44 

42 

45 

45 

39 

57 

64 

35.8 

MIN 

22 

24 

25 

23 

33 

32 

29 

31 

26 

37 

50 

50 

46 

28 

30 

25 

26 

42 

48 

53 

31 

22 

28 

10 

11 

32 

36 

22 

24 

33 

54 

31.7 

MAX 

55 

52 

61 

58 

56 

53 

90 

52 

61 

60 

67 

71 

63 

33 

-6 

33 

50 

52 

60 

60 

53 

55 

53 

27 

45 

55 

54 

4<. 

42 

53 

62 

53.4 

MIN 

22 

23 

22 

25 

38 

41 

30 

31 

30 

45 

53 

57 

31 

19 

26 

19 

23 

38 

47 

42 

21 

21 

22 

-  1 

11 

24 

27 

12 

25 

34 

35 

28.9 

MAX 

50 

54 

57 

se 

53 

50 

57 

51 

63 

62 

62 

64 

61 

32 

44 

47 

43 

44 

47 

56 

46 

90 

49 

31 

38 

46 

44 

38 

33 

37 

58 

49.2 

MIN 

24 

22 

23 

24 

30 

29 

32 

29 

30 

35 

52 

52 

28 

16 

18 

11 

23 

32 

42 

45 

17 

20 

'22 

-  3 

7 

22 

24 

8 

16 

26 

32 

25.4 

ROME  KB  4IRP0R7 

SANDER SV I LLE 

SAPEL0  ISLAND 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

SAVANNAH  W8  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SI  LOAM 

SURRENCY  2  WNW 
SWAINSBORO 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNV 
THOMASTON   2  S 
THOMASV I LLE 
THOMASV I LL E  WB  CITY 
T I F TON  EXP  STATION 
TOCCOA 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 
VALDOST A   4  NW 
WARREN TON 
WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION 
AND 
DEPTH 

Day  of  month 

e 

r> 
S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

ATHENS  HORT.   FARM  STA .  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

48 

35 

47 
36 

49 
38 

49 
47 

49 
42 

49 
41 

50 
38 

50 
42 

51 
36 

52 
43 

56 
52 

63 
56 

63 
45 

45 
35 

43 
34 

44 

36 

44 

36 

45 
40 

46 
44 

52 
46 

53 
40 

45 
37 

45 

35 

45 

33 

33 

30 

33 
32 

38 
32 

38 

33 

33 
31 

35 
32 

53 
32 

46.8 
38.4 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

45 
36 

45 
36 

46 

39 

46 
39 

46 
42 

46 
40 

47 
40 

47 
41 

48 

38 

50 
44 

54 

50 

60 
54 

62 
45 

45 
35 

41 
35 

42 
36 

48 
42 

48 
40 

45 
43 

55 
45 

51 
40 

44 

35 

44 

37 

45 
33 

33 
32 

38 
30 

38 

32 

38 
33 

33 
33 

33 
33 

50 

33 

45.6 
38.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
46 

46 
42 

48 

43 

47 
44 

49 
46 

49 
44 

47 
44 

49 
46 

49 
43 

49 
45 

54 
49 

59 
54 

59 
54 

55 
41 

43 
41 

43 
41 

44 

42 

45 
42 

48 
40 

52 
48 

53 
45 

45 
40 

45 
12 

45 
38 

38 
38 

38 

36 

40 

36 

40 
40 

40 

36 

40 

37 

46 

36 

46.9 
42.5 

TIFTON  EXPERIMENT  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

46 
40 

44 

39 

43 
40 

44 
40 

45 
42 

45 
41 

45 
42 

45 
42 

44 

39 

44 

39 

45 
41 

51 
50 

54 
52 

53 
42 

44 
40 

43 
40 

41 

39 

43 
38 

48 
15 

59 
57 

56 
48 

47 
41 

46 
40 

48 

39 

40 

35 

39 
35 

43 
41 

44 
38 

13 
38 

47 
41 

46.0 
41.5 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

54 

53 

54 

53 

54 

53 

54 
53 

54 
53 

53 
S3 

53 
52 

51 
50 

51 
51 

52 
51 

53 
52 

57 
55 

59 
57 

59 
56 

51 
51 

52 
51 

51 
51 

53 
52 

55 
53 

55 
49 

59 
58 

57 
52 

7,2 
52 

53 
52 

52 
52 

51 
50 

51 
50 

51 
50 

53 
53 

54 
53 

54 

53 

53.6 
52.4 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  SLOPE  OF  GROUNOi  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE i     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVERi 

GROUND  ALMOST  BARE,   SOME  THIN  NATIVE  GRASS.      INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUIO  IN  STEEL  THERMOMETERS. 


TIFTON  EXP  STATION  -  SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST .     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SANO.     GROUND  COVER,  PERENNIAL 

GRASS  SOD.  INSTRUMENTATION,  3  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100,  6  INCH  DEPTH  - 
FR1EZ  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


Sm  Ntfrwci  not.,  following  Station  Indai. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

• ! 

ALPHARETTA   T  WNW 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

BLUE  RIDGE 

CARROLLTON 

CARTERSVILLE 

COLUMBUS  WB  AI RPORT 

DAHLONEGA 

DALLAS  5  SE 

DALTON 

EASTMAN   1  W 

FORT  VALLEY  3  E 

GAINESVILLE 

MACON  WB  AIRPORT 

NAHUNTA 

NEWNAN 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 
SANDERSVI LLE 
TALBOTTON 
WINDER   1  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


annon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.12 

.02 

.04 

* 

.06 

.02 

.00 

.00 

.00 

WIND 

90 

0 

32 

34 

36 

52 

28 

56 

43 

44 

51 

39 

60 

55 

27 

34 

33 

80 

37 

65 

67 

49 

61 

17 

125 

83 

107 

63 

75 

116 

51 

1712 

ATHENS  COL  OF  AGR1 

EVAP 

.06 

.02 

.09 

.07 

.08 

.03 

.04 

.08 

.09 

.07 

.05 

.25 

.14 

.04 

.10 

.07 

.04 

.07 

.07 

.13 

.  10 

.13 

.09 

.08 

.06 

.32 

.04 

B2.77 

WIND 

9 

3 

9 

15 

7 

1 

8 

66 

23 

39 

72 

54 

81 

71 

13 

17 

25 

24 

32 

49 

124 

53 

30 

137 

47 

36 

111 

78 

44 

13 

40 

1331 

MAX 

46 

45 

51 

57 

55 

55 

57 

56 

63 

61 

65 

73 

72 

48 

49 

48 

47 

47 

53 

60 

57 

49 

49 

50 

54.7 

MIN 

43 

36 

36 

55 

54 

22 

55 

44 

43 

47 

62 

71 

53 

35 

36 

39 

41 

43 

48 

58 

38 

38 

42 

37 

44.8 

EXPERIMENT 

EVAP 

.11 

.08 

.05 

.  06 

.07 

.04 

.04 

.05 

.17 

.08 

.06 

.22 

.02 

* 

.44 

.14 

.13 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.45 

B2.45 

WIND 

65 

35 

20 

30 

30 

55 

2  5 

90 

60 

120 

133 

107 

90 

120 

20 

45 

65 

75 

60 

75 

130 

70 

90 

180 

80 

80 

110 

110 

85 

75 

130 

2460 

MAX 

51 

49 

46 

48 

46 

58 

59 

60 

47 

56 

57 

53 

MIN 

38 

se 

36 

37 

34 

39 

53 

54 

34 

45 

29 

30 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.  )6 

.01 

.02 

* 

.08 

.02 

.18 

* 

.06 

WIND 

49 

47 

6 

10 

11 

14 

17 

42 

23 

22 

39 

21 

67 

60 

15 

22 

13 

27 

3 

5 

61 

22 

22 

94 

19 

45 

62 

35 

11 

68 

10 

962 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.04 

.09 

.04 

.05 

.08 

.05 

.01 

.08 

.05 

.08 

.04 

.08 

.06 

.04 

.08 

.00 

.00 

.07 

.05 

.13 

> 

# 

.10 

.06 

.00 

B1.53 

WIND 

26 

30 

17 

16 

22 

41 

59 

65 

46 

48 

71 

92 

69 

95 

51 

41 

57 

62 

37 

91 

122 

61 

44 

157 

56 

55 

59 

126 

74 

60 

79 

1931 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

a 
< 

a 

LATTTUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDilLn  V  Ln 

E 

PRECIP 

£ 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

0010 

32  00 

S3  16 

2*0 

6A 

c 

WILLIAM  M.  CAMPBELL 

A0AIRSV1LLE 

00*1 

BARTOW 

12 

3*  21 

8*  56 

720 

8A 

c 

MRS.  C  T.  JARRE TT 

AO  EL  2  s 

DOS  i 

COOKE 

[  *. 

31  07 

63  23 

2*0 

5P 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

100C 

MONTGOMERY 

32  11 

62  3* 

12N 

I  IN 

12N 

6R fc  W TON -PARKER  COLLEGE 

ALA PAHA   EXP  STATION 

)1S1 

BERRIEN 

16 

31  21 

290 

TA 

H 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY 

1«. 

DOUGHERTY 

31  3* 

0*  10 

210 

TA 

H 

FRANK  S.  OR TON 

ALLATOONA  DAM  2 

Oil] 

BARTOW 

3*  10 

6*  ** 

975 

OA 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAA  AIRPORT 

1211 

BACON 

13 

31  32 

62  31 

MIO 

M  1  |, 

FED.  AVIATION  AGENCY  . 

.■  1  V 

FULTON 

3*  0* 

a*  ia 

1100 

TA 

7A 

4MERKUS  *  ENE 

02*3 

SUMTER 

32  06 

S*  10 

*76 

*P 

7A 

H 

BLANCHE  S.  RMYNE 

AMCA1CUS  EKP  STA  IWST 

0250 

SUMTER 

32  06 

6*  lb 

490 

e 

U.OF  GA. EXP. STA.  NRSY. 

APPLING  1  MM 

0311  COLUMBIA 

10 

33  33 

82  20 

360 

Hi 

8A 

ROT  D.  TANKERSLEY 

ASHBURN   I  S 

.  .,  (. 

TURNER 

IB 

31  *1 

8)  39 

42* 

%p 

9P 

RADIO  STATION  WMES 

U  1, 

Clarke 

33  *6 

63  23 

700 

if 

BA 

ATHENS  COL  OF  AGO! 

0*32 

CLARKE 

10 

S3  99 

OS  21 

68* 

6P 

6P 

*P 

H 

COLLEGE   EKP.  STATION 

ATHENS  KB  AIRPORT 

.  IV 

CLARKE 

10 

33  97 

03  19 

798 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

0438  CLARKE 

10 

33  ** 

8)  22 

79* 

Q 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

ATKINSON  1  H 

0**1 

BRANTLEY 

31  13 

61  *2 

TA 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

33  40 

8*  28 

772 

HENRY  T  .  B*"»NE  T  T 

ATLANTA   MB  AIRPORT 

0**1 

FULTON 

33  39 

a*  2* 

975 

MIO 

MIO 

C  HJ 

u.s.  weather  bureau 

AUGUSTA  H8  AIRPORT 

1* 

33  22 

61  98 

1*3 

MIO 

MIO 

(  HJ 

u.s.  heather  Bureau 

AVALON    1  ■ 

14 

3*  31 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

BAINBRIDGE 

0*61 

DECATUR 

30  ** 

8*  3* 

120 

TP 

TA 

MISS  MARY  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

3*  20 

1100 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BE AVERDALE 

07*6 

WHI TF IELD 

12 

3*  ** 

a*  5i 

72* 

BA 

MRS.  H.  E.  WARMACK 

BELLV1LLE 

07BT 

Evans 

32  09 

61  *0 

185 

c 

HENRY  C.  HEARN 

BLACKBEARO  ISLAND 

09*4 

MC  1NTOSH 

31  29 

•  1  13 

10 

7A 

7A 

U.S.  FISH  *  WLOLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE  CIP  STA 

1 1 

UNION 

3*  *1 

63  5* 

1938 

OA 

IA 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STA. 

31  23 

8*  *6 

7P 

DR.  J.  G.  STANDI FER 

Blue  ridge 

1024 

FANNIN 

3*  92 

6*  19 

1760 

7P 

7P 

H 

P.  6.  CARRuTH 

bonman 

1  i  1? 

ELBERT 

3*  12 

83  02 

7B0 

8A 

MRS.    GWENOOLYN  BROWN 

BROOKLET   1  W 

1 1 

32  23 

01  *1 

190 

6P 

6P 

H.  C.  CROHLEY 

BRUNSWICK 

13*0 

GLYNN 

31  08 

1* 

5P 

BENJAMIN  E.  JAMES 

13** 

31  09 

81  23 

14 

MIO 

MID 

C  H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

MAR  K)N 

32  1* 

0*  31 

649 

5P 

5P 

C  M 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  DAM 

1  *  1  1 

RABUN 

1* 

3*  47 

as  33 

1770 

c 

GUY  W.  RUCKER 

BUTLER 

1*2* 

TAYLOR 

32  33 

625 

7A 

THOMAS   F.  MATHEWS 

BUTLER  CREEK 

1*33 

RICHMOND 

1* 

33  22 

81  94 

U 

EDWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

1**3 

GRADY 

30  ** 

265 

*P 

6P 

CALHOUN  EKP  STATION 

12 

3*  29 

B*  58 

650 

6P 

6P 

M 

NW  GA.    EXP.  STATION 

CAMILLA 

19  ■ 

MITCHELL 

31  J* 

0*  13 

179 

9P 

7A 

M 

CHARLES  L.  KELLY 

CAMP  STEWART 

1*4* 

LIBERTY 

31  *2 

81  37 

92 

TP 

TP 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

1*B* 

CHEROKEE 

3*  1* 

a*  29 

890 

7A 

C 

C.  B.   TEASLE 1 

CARNESV 1 LLE 

1419 

FRANKL IN 

3*  22 

u 

MISS  J  1 MM  IE  R.  AGNEW 

CARROLLTON 

1 1 

33  3* 

a*  os 

965 

6P 

6P 

C  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

MURRAY 

12 

3*  36 

84  42 

699 

8A 

RALPH  M.  MESSER 

CARTERSVILLE 

166S 

BARTOW 

8*  *e 

732 

9P 

5P 

RADIO  STATION  WKRw 

CARTERSVILLE   3  SW 

1*70 

BARTOW 

i:  si 

8*  *0 

685 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPGS  A  SSW 

171* 

POLK 

WILLIAM   W.  BARNET 

CEDARTOWN 

3*  01 

S5  15 

765 

6P 

8A 

H 

RALPH  H.  AYERS 

CHATS WORTH 

1B*4 

12 

a*  *7 

7*3 

TA 

C 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CMlCKAMAU&A  PARK 

1904 

WALKER 

760 

7A 

TVA-566 

CLAYTON 

19B2 

1* 

3*  52 

83  23 

1995 

9P 

5P 

W I L BURN   0.   MANE  Y 

i  I  v  1 

3*  27 

83  *8 

1100 

c 

CLEVELAND 

:-■ 

WMIITE 

34  36 

83  *6 

1570 

8A 

MARY  L.  SUTTON 

COLOU [ T  T 

21*3 

MILLER 

31  10 

a*  ** 

159 

5P 

9P 

H 

COLUMBUS 

2141 

MUSCOGEE 

32  28 

8*  59 

231 

7A 

ARTHUR  L.  SMITH 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

2146 

MUSCOGEE 

32  31 

8«  56 

Ml 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

11  SO 

JACKSON 

10 

3*  11 

83  29 

762 

CONCORD 

33  05 

0*  27 

82* 

7P 

C.  R.  SMITH 

COOLIDGE 

27  if 

31  01 

2*0 

c 

C.  H.  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  GAP 

12 

3*  36 

B*  03 

1900 

c 

M.  LUTHER  GADDIS 

COAOELE  HATER  WORK S 

1266 

CRISP 

63  *7 

305 

SP 

SP 

CITY  OF  CORDELE 

2203 

HABERSHAM 

3*  31 

83  32 

1*70 

6P 

7A 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

33  3* 

83  92 

770 

6P 

8A 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUNNING  1  N 

:~  ■■ 

FORSYTH 

3*  13 

a*  oa 

1300 

BA 

MILES  M.  WOLFE 

CURRTVILLE  2  W 

12     3*  27 

85  06 

6*0 

6A 

JOSEPH  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2**0 

RANDOLPH 

3     3)  *6 

a*  *7 

461 

5P 

9P 

FIRE  DEPARTMENT 

2*7* 

LUMPKIN 

3     3*  32 

83  59 

1519 

BA 

8A 

JOE  W.  WOODWARD 

DALLAS  5  SE 

140! 

PAULDING 

*     33  *3 

1095 

7A 

7A 

C  H 

LUTHER  M.  ByRDi  JR. 

OA  L  TON 

2*93 

WHITFIELD 

12     3*  *6 

•  *  97 

720 

9A 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

DANVILLE 

TWIGGS 

10     32  36 

83  1* 

9P 

EARL  T.  SMITH 

DAWSON 

297 1 

TERRELL 

6     31  16 

a*  27 

355 

TA 

HENRY   Li  RANDALL 

2976 

DAWSON 

5     3*  2* 

1)70 

7A 

C 

MRS.   THELMA  F.  COX 

OOCTORTOWN  1  WSW 

2714 

WAYNE 

1     31  39 

ai  9i 

80 

6A 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

2726 

WORT* 

6     31  *2 

83  53 

2*6 

c 

DONALSONVl LLE    3  W 

2736 

SEMINOLE 

6     31  02 

6*  95 

139 

*P 

CARL  J.  PATTERSON 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

COFFEE 

31  31 

2*0 

7A 

TA 

WARREN  GRANTHAM 

DOUGLASV I  LLE 

2791 

33  *5 

8*  *5 

1219 

LEONA  8.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

11 

32  39 

103 

6A 

WARREN   W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2639 

LAURENS 

10 

32  30 

82  9* 

21* 

OA 

8A 

WILIFORD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

LAURENS 

10 

32  32 

82  9* 

190 

c 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTANOLLEE  2  SW 

29*3 

STEPHENS 

1* 

3*  31 

83  14 

880 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

EASTMAN    1  W 

2966 

32  12 

83  12 

*0O 

BA 

8A 

GA.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3026 

CALHOUN 

31  3* 

8*  ** 

295 

c 

DAN  W.    HA MM AC K 

ELBERTOM  2  N 

|0| 

ELBERT 

14 

3*  06 

5*0 

7A 

L.    M.  CMASTAIN 

ELLIJAT 

311* 

GILMER 

12 

B*  29 

1300 

*A 

MRS.  LORA  DOVER 

Mil 

))*T 

PAULDING 

17 

33  52 

6A 

MISS  JANET  ALL GOOD 

3271 

SPALDING 

33  16 

8*  IT 

925 

10A 

I  OA 

10A 

GH 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

FA I RMOUN T 

GORDON 

12 

3*  26 

735 

BA 

DYMPLE  0.  WARMACK 

FARGO 

3912 

CLINCH 

16 

30  *1 

82  3* 

115 

C 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

39*3 

fulton 

)*  OT 

8*  19 

1050 

c 

SAMUEL   R.  HARMON 

FITZGERALD 

3306 

BEN  MILL 

31  *3 

83  19 

371 

SP 

5P 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING  EIP  STATION 

3409 

LIBERTY 

31  *3 

81  2* 

19 

*P 

C  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

FOLKSTON  3  SSW 

3*60 

CHARLTON 

1* 

30  *a 

82  02 

20 

10A 

c 

FRANK  H.  DAVIS 

FOLKSTON  9  SW 

3*4* 

CHARLTON 

15 

82  08 

120 

9P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTH  1  i 

390* 

MONROE 

33  01 

83  57 

630 

... 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FOOT  GAINES 

3*16 

CLAY 

8*  03 

3*0 

5P 

7A 

MRS.    MAYME   R.  HAYES 

FORT  VALLEY  3  t 

3*4* 

PEACH 

83  51 

*90 

MID 

OLIVER   1.  SNAPP 

FRANK  L 1 N 

3947 

HEARD 

665 

R •  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3*21 

03  60 

125* 

6P 

IA 

SAM    S.  HARBEN 

GIBSON 

369* 

Glasscock 

11 

62  36 

5*0 

7A 

SANFORD  N.  BR ADD t 

6LENMV IllE 

379* 

TATTNALL 

31  56 

81  ** 

175 

7P 

W.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

37*2 

HARRIS 

8*  0* 

*90 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

GODFREY  *  NE 

1  T9.> 

MORGAN 

83  27 

570 

7A 

MRS  CURTIS  TUMLlN 

t  1-ALTAMAH* i  2-ATLANTICi  3-CHATTAHOOCHEE ■  4-C00SA,  5-CTOWAH(  6-FLINT,  7-HIWASSEEi 
U-SAVANNAH,      15-ST.  MARY,      16-SUWAnnE,    1T-TALLAPOOSA i  IB-TENNESSEE 


INDEX 

GEORGIA 
1963 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

UJ 

O 
< 

< 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

o 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1 

3 

Si 

i 

SPECIAL 

GREENVILLE   2  W 

3915 

MERIWETHER 

33  02 

8*  45 

820 

4P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

9 

33  15 

6*  16 

960 

8A 

HORACE  0.  WESTBROOKS 

HARRIS 

3 

8*  32 

76* 

JAMES  C .  JORDAN 

HAMILTON  A  W 

.CM 

6*  56 

C 

HARALSON 

*  ta 

COWETA 

6 

33  I* 

0*  34 

8*0 

C 

MRS.  RUTH  T,  GABLE 

1* 

3*  21 

82  99 

690 

SP 

SP 

M 

RALPH  D.  SCOT T 

•>  i '  e 

PULASKI 

0 

32  17 

•  3  2* 

2*5 

6P 

TA 

R.  A.  MC  LENDON 

MAILEHURST 

*20* 

JEFF  OAVIS 

1 

31  93 

•2  33 

233 

c 

WOODROW  W.  BROWN 

*230 

S3  44 

7A 

7A 

HOMER V ILLE   3  VSN 

4421 

CLINCH 

16 

31  02 

82  *8 

183 

<>P 

6P 

M 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

**23 

33  19 

63  91 

*20 

c 

GA.  POWER  COMPANY 

-t,-.v 

PICKENS 

9 

3*  29 

•*  27 

1*65 

6P 

C  H 

HOWARD  L.  01LBECK 

*671 

WAYNE 

31  37 

81  53 

100 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

WAYNE 

31  29 

81  33 

SP 

SP 

JOHNTOWN 

*6BB 

DAWSON 

3 

3*  31 

•4  IT 

1)30 

c 

MISS  MAMIE  L.  FAUSETT 

JONES60RO 

4T00 

CLAYTON 

6 

33  31 

8*  21 

930 

8A 

CICERO  W.  SNINT 

JULIETTE 

*72B 

MONROE 

33  07 

83  *S 

375 

r* 

CLAUDE  SCOTT 
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ASHEVILLE:  1963 


GEORGIA  -  FEBRUARY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        84°  on  the  11th  at  Quitman 

Lowest  Temperature:         1°  on  the  23+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:       7.  52  inches  at  Sapelo  Island 
Least  Total  Precipitation:       1.  80  inches  at  Chatsworth 

Greatest  One-Day  Precipitation:        4.  00  inches  on  the  12th  at  Fort  Gaines 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      2.  5  inches  at  Clayton 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       l  inch  on  the  19th  at  Clayton 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  unusually  cold  weather  of  December  and  January 
continued  through  February  to  make  the  winter  of  1962- 
63  one  of  the  coldest  of  record  in  Georgia.    Past  winters 
have  had  individual  months  that  were  colder  but  few,  if 
any,  years  have  had  three  successive  months  as  cold  as 
December  1962  through  February  1963.  Temperature 
departures  for  the  three-month  period  ranged  from  more 
than  4°  to  almost  7°  below  normal. 

February  was  the  coldest  in  Georgia  since  1958  and  one 
of  the  half-dozen  coldest  Februaries  since  statewide 
weather  records  were  started.    Except  for  3  or  4  days 
early  in  the  month,  temperatures  were  consistently  be- 
low normal  in  all  sections  of  the  State.    Blairsville,  the 
usual  cold  spot,  reported  freezing  or  below  on  every  day 
except  the  second  and  on  19  of  the  28  days  the  tempera- 
ture dropped  to  20°  or  lower.    Freezing  or  below  was  re- 
corded at  Rome  on  26  days  compared  with  an  average  of 
14  freezes  in  February. 

Most  stations  reported  their  lowest  temperatures  on  Feb- 
ruary 22,  when  1°  above  zero  was  recorded  in  extreme 
north  Georgia  and  readings  of  15°  and  below  were  com- 
mon in  the  central  part  of  the  State.    Temperatures  were 


higher  than  25°  only  in  the  immediate  coastal  area.  An- 
other of  a  rapid  succession  of  cold  waves  dropped  tem- 
peratures to  almost  equally  low  levels  on  the  27th. 

February  precipitation  showed  large  variations  over  the 
State,  ranging  from  less  than  one-half  normal  in  the 
Northwest  Division  to  almost  twice  normal  in  the  South- 
east.   A  large  part  of  the  Southeast  Division's  precipita- 
tion resulted  from  an  intense  coastal  storm  early  in  the 
month.    Some  coastal  stations  reported  up  to  3-1/2 
inches  of  rain  during  a  3  or  4  day  period.    High  tides,  as- 
sociated with  this  storm,  caused  extensive  damage  to 
beaches  and  other  coastal  installations. 


Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia 
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37.8 

7f 

6 

5 

22 

753 

I 

2  2 

2*46 

.90 

3 

■  C 

0 

s 

2 

0 

CARTERSV I LLE 

53.* 

2  5  ■  6 

39.5 

71 

22 

2  i 

; 

2  41 

1 .  02 

T 

c 

5 

? 

1 

CEOARTOWN 

53.  1 

W*  7 

39.4 

70 

22 

712 

1 

; 

2  / 

z, 

jlZ 

1.25 

*  3 

T 

0 

4 

2 

1 

DALLAS   5  SE 

49.6 

36.7 

6^ 

7 

2  2 

785 

•  92 

1 9 

T 

T 

24  + 

4 

2 

0 

DALTON 

48.4 

36.4 

7C 

7 

22 

791 

2 

« 

* 

*?e 

T 

13  + 

2 

2 

0 

ROME 

53.6 

24.4 

39.0 

_ 

7.8 

72 

£ 

[ 

o 

; 

; 

1.1* 

T 

T 

12 

4 

. 

1 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

51.3 

22.5 

36.9 

_ 

7.5 

71 

22 

7ftri 

2t 

r 

2.86 

2.44 

1  •  38 

T 

T 

12 

5 

1 

D I V  I S I ON 

37.8 

>. 

2.50 

—  2.81 

T 

NORTH  CENTRAL 

ALRHARETTA    1  WNW 

50.0 

23  0 

36.5 

69 

_ 

23+ 

788 

0 

1 

24 

0 

2  63 

1.0- 

1 9 

.0 

0 

4 

i 

1 

ATHENS 

52.9 

2  8.9 

40.9 

_ 

6 

* 

6  9 

6 

11 

22 

669 

: 

0 

18 

0 

3.59 

-  1.05 

1.17 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

54.4 

41.7 

7 

11 

27+ 

646 

: 

0 

16 

2.75 

1.14 

19 

.0 

0 

2 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

51.9 

27*9 

39.9 

- 

68 

7 

11 

22 

694 

■ 

2 1 

[ 

3.76 

-  .94 

1.24 

19 

.0 

0 

■ 

3 

2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

49.8 

28.0 

38.9 

7*.6 

68 

6 

8 

22 

724 

[ 

l  B 

rj 

3.24 

-  1.27 

1.22 

11 

T 

0 

2 

1 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

48.3 

16.7 

32.5 

- 

8.6 

67 

7 

1 

23+ 

903 

1 

2.55 

-  2.94 

.89 

3 

•  3 

0 

2 

0 

BLUE  RIDGE 

49.6 

20.6 

35.1 

70 

6 

1 

22 

829 

[ 

..'  ■ 

; 

3.10 

1.03 

19 

0 

't 

3 

2 

COMMERCE  2  SSW 

50.8 

22.1 

36.5 

68 

8 

8 

27 

792 

o 

24 

3.83 

1.3C 

1 9 

OAHLONEGA 

48.2 

23.6 

35.9 

8.4 

67 

7 

g 

2  2 

: 

0 

24 

0 

3  39 

T 

7 
1 

GA I NE  SV I LLE 

52.5 

27.7 

40.1 

5.0 

70 

7 

22 

68S 

: 

I 

3 

2.56 

_  2,52 

1  *91 

19 

T 

24 

3 

3 

0 

HELEN  1  SE 

50.6 

22  .6 

36.6 

69 

6 

5 

22 

78E 

c 

0 

26 

0 

2.87 

.  94 

1 9 

T 

0 

5 

J 

0 

JASPER   1  NNW 

49.4 

2  5  •  3 

37.4 

2  2 

769 

0 

1 

:  1 

c 

•  0 

0 

4 

2 

1 

WINDER   1  SSE 

52.6 

255 

39.1 

68 

6 

5 

22 

720 

0 

c 

21 

0 

3.50 

1.2C 

11 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

37.8 

- 

7.5 

3.02 

-  2.05 

T 

NORTHEAST 

CLAYTON 

51.4 

?\  Q 

37.1 

- 

0 

24 

3.10 

-  3.37 

1.19 

3 

2.5 

1 

19 

t 

i 

1 

CORNELIA 

48.8 

* 

36.4 

a"o 

£ 

2  2 

79£ 

Q 

26 

fl 

2.21 

J  " 

3 

.0 

0 

b 

I 

1 

ELBERTON  2  N 

54.8 

39.9 

;■■ 

J; 

1.22 

1  9 

•  0 

0 

4 

i 

1 

HARTWELL 

55:3 

28  8 

42.1 

70 

1 2 

22 

3 

1 .  4C 

1 1 

T 

G 

6 

2 

3 

TOCCOA 

53.0 

28.0 

40.5 

6.1 

70 

7  + 

a 

22 

676 

o 

i  i-1 

j; 

_ 

0 

4 

3 

2 

WASHINGTON 

52.4 

25.8 

39.1 

9.S 

67 

8 

1  3 

23+ 

77r 

r 

0 

2  i 

3  •  36 

1 .  2  C 

19 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

39.2 

6.6 

3.54 

-  1.61 

.4 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

59. ON 

45  •  8M 

4 

27 

523 

0 

0 

14 

0 

2  .96 

1.27 

.0 

0 

3 

1 

CARROLL  TON 

53.5 

25.8 

39.7 

70 

6 

7 

22 

706 

0 

0 

22 

0 

3.26 

1.13 

19 

.0 

0 

( 

2 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

56.9 

30.8 

43.9 

_ 

5.8 

76 

2 

I  5 

22 

585 

c 

0 

17 

0 

3*25 

-  1.38 

1  .70 

11 

.0 

0 

6 

1 

1 

EXPERIMENT 

52.4 

29.7 

41  .  1 

70 

8 

8 

22 

665 

1 

3.57 

1.19 

19 

.0 

0 

' 

4 

1 

GRCCNV I LLE  2  W 

55.  6  Ml 

29.8M 

42.  7M 

11 

27 

616 

z. 

3.86 

1.23 

11 

•  0 

0 

6 

3 

2 

GRIFFIN 

54.5 

30.9 

42.7 

- 

6.5 

6 

9 

22 

618 

r 

1  «i 

z. 

3.84 

-  .83 

1.22 

19 

.  c 

0 

G 

4 

1 

LA  GRANGE 

57.6 

2  7.5 

42.6 

72 

6+ 

10 

22 

621 

1  fl 

3.22 

1.05 

19 

.  0 

0 

6 

3 

1 

MARSHA LLVILLE 

59. 5« 

3 1  .  6M 

45. 6M 

p 

15 

1.2C 

•  0 

0 

4 

4 

1 

NEWNAN 

56.1 

42.5 

, 

7 

22 

622 

z, 

J: 

3*?4 

1 

-1.6 

1.19 

19 

•  C 

3 

1 

TALBOTTON 

59.1 

2  9.0 

44.1 

71 

77  + 

z, 

*• 

4,06 

1.50 

1 2 

.0 

0 

' 

4 

1 

TALLAPOOSA  2  NNW 

57.1 

21.9 

39.  5 

_ 

. ; 

82 

7np 

z. 

\  '  9Q 

2.28 

1 . 1 C 

.0 

0 

5 

^ 

1 

THOMASTON  2  S 

58.8 

28.5 

43.7 

73 

2^ 

SOI 

z. 
J; 

1  7 

3.29 

1.82 

.  c 

0 

4 

2 

1 

WEST  POINT 

58.7 

30.1 

44.4 

4.9 

72 

6  + 

1  2 

22 

568 

0 

16 

3.33 

-  1  •  54 

•  98 

1 9 

•  0 

0 

6 

4 

0 

0  I VI  S I  ON 

42.9 

6.1 

3.38 

-  1.31 

•  0 

CENTRAL 

A I  LEY 

60. 5M 

31.3 

45  .  9M 

74 

8 

21 

26+ 

527 

0 

0 

17 

0 

3.13 

1  .32 

12 

.0 

0 

5 

3 

1 

COV I NGTON 

53.2 

41  .2 

ll 

7 

8 

22 

662 

0 

0 

16 

0 

3.34 

-  1.23 

1  .08 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

DUBLIN   3  S 

59.1 

\y  \ 

45.1 

- 

* 

8 

19 

27+ 

550 

■? 

4.28 

•  14 

1.61 

12 

.0 

0 

7 

4 

1 

EASTMAN   1  W 

57.8 

45.2 

7.7 

_r 

8 

18 

27 

550 

l  4 

0 

4.  34 

.34 

1.68 

12 

.0 

0 

4 

4 

2 

FORSYTH  1  S 

57.6 

3n*4 

44.0 

7 

11 

27+ 

582 

1  5 

3.61 

1  .60 

11 

.0 

0 

6 

2 

2 

FORT  VALLEY   3  E 

57.  1 

43.8 

jj 

7 

15 

27+ 

587 

16 

J? 

3.42 

-  1.15 

1.35 

12 

.  0 

0 

5 

3 

1 

HAWK  I NSV ILLE 

60.8 

33 

47.4 

- 

4.8 

1 

s?f 

" 

t  "a? 

•  12 

2.00 

1 2 

.0 

0 

4 

4 

1 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

56.9 

32.5 

44.7 

72 

j  7 

2^ 

n 

1  5 

^"ft7 

_      .  64 

1.58 

1 1 

.  0 

0 

4 

4 

1 

M I LLEDGEV I LLE 

55.  9» 

27. 3M 

41  ,6M 

7.2 

72 

„ 

1 6 

22 

648 

^  - 

* 

.48 

1.21 

12 

.0 

0 

6 

* 

1 

MONT ICELLO 

54.6 

27.1 

40.9 

70 

J* 

1.06 

1 9 

.0 

0 

5 

2 

1 

SANDERSVILLE 

55.8 

34.1 

45.0 

71 

18 

7? 

\  * 

J 

.0 

0 

5 

4 

1 

SI  LOAM 

55.6 

30.5 

43.1 

5.1 

69 

7 

1  2 

77  + 

60ft 

Q 

Q 

1  7 

o 

^  41 

_ 

* 

1  Q 

•  0 

0 

6 

2 

1 

D I VI  S I  ON 

44.  0 

6.2 

3  .  66 

—     .  65 

.0 

EAST  CFNTRAL 

APPLING   1  NW 

53.8 

28.0 

40.  9 

69 

8 

16 

22+ 

669 

0 

0 

19 

0 

3.79 

1.31 

19 

•  0 

0 

7 

4 

1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

55.7 

31.2 

43.5 

- 

5.8 

73 

7 

20 

18 

599 

0 

0 

0 

3.48 

-  .04 

.91 

11 

T 

0 

5 

4 

0 

BROOKLET   1  W 

60.1 

35.4 

47.8 

74 

11 

23 

23 

475 

0 

0 

10 

0 

4.34 

.85 

2.18 

24 

.0 

0 

7 

1 

1 

LOUISVILLE 

59.8 

32. 5M 

46.  2M 

- 

5.2 

73 

7 

20 

22 

522 

0 

0 

13 

0 

3.08 

-  1.00 

1.15 

11 

•  0 

0 

4 

4 

1 

METTER 

61.4 

35.3 

48.4 

74 

7 

24 

22 

459 

0 

0 

1  i 

0 

4.40 

1.42 

24 

.0 

0 

7 

4 

1 

MiDVILLE   EXP  STA 

58.0 

34.1 

46.1 

73 

2 1 

22 

525 

0 

12 

0 

3*12 

•  63 

24 

•  0 

0 

6 

4 

0 

MILLEN 

61.0 

32.6 

46.8 

75 

7 

18 

23 

503 

0 

0 

J  3 

3 

3.82 

-  .04 

1.00 

24 

•  0 

0 

7 

4 

1 

NEWINGTON   1  NW 

58.5 

34.2 

46.4 

73 

7 

19 

23 

514 

0 

0 

1 1 

0 

4.75 

1.33 

24 

.0 

0 

< 

5 

1 

SWAINSBORO 

58.8 

32.8 

45.8 

73 

7 

20 

25+ 

532 

0 

0 

14 

1 

2.96 

.73 

24 

.0 

c 

7 

4 

0 

"AKKtN 1  ON 

57.3 

31.5 

44.4 

71 

7 

15 

22 

569 

0 

0 

15 

0 

3.76 

-  .62 

1.05 

19+ 

.0 

0 

3 

4 

2 

WAYNESBORO  2  NE 

57.6 

32.9 

45.3 

73 

7 

22 

23+ 

545 

0 

c 

14 

3.76 

1.19 

11 

.0 

0 

7 

4 

1 

DIVISION 

45.6 

3.75 

-  .12 

T 

SOUTHWEST 

ALBANY 

61.2 

35.9 

48.6 

78 

2 

20 

27 

459 

0 

0 

;  1 

4.43 

.21 

2.26 

12 

.0 

t 

3 

1 

AMERICUS  *  ENE 

58.5 

31.9 

45.2 

7.0 

75 

7+ 

15 

27 

548 

0 

0 

0 

5.44 

.86 

2.20 

12 

.0 

1 

5 

4 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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D 

9 
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• 

a 
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a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

— 

Max.  Depth  1 

= 

6 

a 

□ 

.10  or  More  1 

.50  or  More 

• 

a 

t 

o 
o 

ti 

si 

si 

*ol 

BAINBR1DGE 

63.5 

35.6 

49.6 

-  5.5 

78 

2 

20 

23 

428 

0 

0 

12 

0 

3.22 

.82 

.88 

19 

.0 

0 

5 

3 

0 

BLAKELY 

60.5 

36.5 

48.5 

-  5.5 

78 

2 

20 

27 

460 

0 

0 

9 

0 

5.65 

.85 

3.32 

11 

.0 

0 

5 

3 

CAIRO  2  NNW 

63.0 

37.0 

50.0 

77 

2 

24 

27+ 

414 

0 

0 

9 

0 

3.98 

.10 

.93 

24 

•  0 

0 

8 

3 

0 

CAMI LLA 

63.5 

36.9 

50.2 

79 

2 

23 

27+ 

413 

0 

10 

0 

3.31 

.94 

24 

.0 

0 

6 

4 

0 

CUTHBERT 

61.6 

35.9 

<»8.  8 

77 

2 

18 

27 

451 

0 

0 

12 

0 

5.24 

3.03 

11 

.0 

0 

5 

3 

2 

FORT  GAINES 

61.6 

34.8 

48.2 

-  5.2 

78 

2 

19 

27 

469 

0 

c 

15 

0 

5.82 

.95 

4.00 

12 

.0 

0 

4 

3 

2 

LUMPKIN 

59. 5M|     35. 6M 

47. 6M 

76 

2 

1 6 

27 

502 

0 

1 

0 

3.12 

2.13 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

MORGAN 

65.3 

27.1 

46.2 

79 

6 

0 

0 

21 

0 

4.26 

2.26 

1 1 

.0 

0 

4 

3 

1 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

58.7 

33.9 

46.  3 

76 

2 

16 

27+ 

«n  ft 

0 

0 

1  4 

0 

5.21 

3.09 

1 1 

.0 

0 

4 

3 

1 

THOMASVILLE 

61.8 

37.4 

49.6 

-  5.8 

77 

2 

24 

2  7  + 

0 

0 

i  c 

0 

3.60 

.42 

.81 

24 

.0 

0 

7 

5 

0 

THOMASVILLE  wb  CITY 

60.5 

38.4 

49.5 

-  5.8 

76 

2 

24 

43P 

30 

0 

0 

8 

0 

4.03 

.04 

.80 

6 

•  0 

0 

8 

5 

0 

D I V I  S I  ON 

48.3 

-  5.9 

4.41 

.09 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

59.5 

34.1 

46.8 

-  6.9 

77 

3 

_~ 

502 

0 

0 

12 

0 

4.36 

.48 

1.11 

1 2 

.0 

0 

7 

4 

2 

ASHBURN   I  S 

62.2 

34.8 

48.  5 

74 

7 

20 

2  8+ 

456 

0 

0 

14 

0 

4.96 

1.67 

11 

.0 

0 

7 

4. 

2 

CORDELE  WATER  WORKS 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

DOUGLAS   2  NNE 

57.9 

34.6 

46.  3 

74 

3 

23 

28+ 

520 

0 

0 

12 

0 

4.34 

1.27 

12 

.0 

0 

8 

3 

2 

FITZGERALD 

60.4 

36.0 

48.2 

-  6.2 

74 

7 

20 

27 

463 

0 

0 

1  C 

0 

3.83 

.14 

1.37 

24 

.0 

0 

8 

2 

1 

HOMERV I LLE  3  WSW 

61.7 

36.5 

49.  1 

77 

2 

23 

23 

440 

0 

0 

1 2 

0 

5.50 

1.32 

24 

.0 

0 

7 

5 

2 

LUMBER  CITY 

59.4 

32.6 

46.  0 

73 

8 

20 

23 

524 

0 

0 

1  4 

0 

4.51 

.63 

1  .48 

24 

•  0 

0 

7 

3 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

61.1 

35.8 

48.5 

-  7.4 

78 

2 

22 

27 

460 

0 

0 

10 

0 

3.57 

-  .44 

.  93 

24 

•  0 

0 

7 

3 

0 

NASHVILLE   5  SSE 

63.8 

35.0 

49.  4 

78 

8 

VL 

*?? 

0 

0 

1  3 

0 

4.56 

.82 

6 

.0 

0 

7 

5 

0 

QUITMAN 

60.4 

32.6 

46  •  5 

-  9.5 

84 

1 1 

2  \ 

0 

0 

1  5 

0 

5.67 

1.58 

1  .43 

2** 

•  0 

0 

8 

5 

2 

T1FTON  EXP  STATION 

57.7 

33.5 

45.6 

-  7.6 

74 

3 

VI 

zL 

537 

0 

0 

12 

0 

3.74 

•  09 

1.19 

24 

.0 

0 

7 

3 

1 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

59.7 

35.7 

47  .  7 

78 

3 

2  5 

2  8+ 

477 

0 

0 

12 

0 

5.10 

1.19 

1 9 

.0 

0 

8 

4 

3 

VALDOSTA  4  NW 

62.4 

36.4 

49.  4 

77 

2 

22 

27+ 

433 

0 

0 

1 1 

0 

5.74 

1.58 

24 

.0 

0 

7 

7 

2 

D I V I S I ON 

47.7 

-  6.7 

4.66 

.83 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA   FAA  AIRPORT 

59.6 

35.9 

47.8 

74 

I  \ 

23 

0 

0 

12 

0 

4.76 

1.43 

1 1 

.0 

0 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

57.8 

37.9 

47.9 

75 

1 

27 

2  3 

473 

0 

0 

8 

0 

7.44 

1.74 

25 

.0 

0 

9 

7 

3 

BRUNSWICK 

61.6 

39.8 

50.7 

-  6.0 

76 

2 

2  8 

2  7 

395 

0 

0 

5 

0 

6.40 

3.45 

1.62 

24 

.0 

0 

7 

6 

4 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

57.5 

38.9 

48.2 

75 

19 

0 

0 

7 

0 

6.87 

1  .92 

.0 

0 

7 

5 

3 

CAMP  STEWART 

61.4 

37.3 

49.4 

76 

11 

24 

23 

433 

o 

o 

1  - 

o 

4.93 

1.35 

24 

.0 

0 

7 

6 

1 

FLEMING   EXP  STATION 

61.7 

36.2 

49.0 

76 

11 

22 

23 

444 

0 

0 

9 

0 

6.40 

1.78 

24 

.0 

0 

6 

6 

2 

FOLKSTON  9  SW 

65.3 

38.1 

51.7 

76 

11 

29 

14 

365 

0 

0 

8 

0 

6.28 

2.01 

19 

•  0 

o 

6 

4 

3 

GLENNV1LLE 

60.6 

36.5 

48.6 

-  5.6 

75 

11 

22 

23 

453 

0 

0 

1  . 

0 

4.63 

1.47 

1.20 

24 

.0 

0 

7 

5 

1 

JESUP  8  S 

62.4 

35.7 

49.1 

79 

11 

22 

23 

439 

0 

0 

10 

0 

5.10 

1.53 

24 

.0 

0 

6 

5 

1 

NAHUNTA 

61  .  1 

34.9 

48.0 

79 

11 

21 

23 

470 

0 

0 

13 

0 

6.70 

2.32 

24 

.0 

0 

7 

6 

2 

SAPELO  ISLAND 

59.1 

39. 8M 

49.  5M 

73 

19+ 

29 

22 

426 

0 

0 

5 

0 

7.52 

2.56 

24 

.0 

0 

7 

6 

2 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

59.0 

36.4 

47.  7 

-  5.1 

76 

12 

21 

23 

479 

0 

0 

1  j 

0 

5.93 

2.80 

1.04 

6 

.0 

0 

10 

6 

2 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

58.0 

36.2 

47.  1 

-  6.0 

74 

19+ 

24 

23 

494 

0 

0 

10 

0 

5.06 

1  .38 

1.80 

24 

.0 

0 

6 

5 

1 

SAVANNAH  BEACH 

57. 9M 

39. 9M 

48. 9M 

73 

19 

29 

27+ 

446 

0 

0 

3 

0 

6.25 

2.00 

24 

.0 

0 

6 

5 

2 

SURRENCY  2  WNW 

61.7 

35.7 

48.7 

74 

11 

20 

23 

450 

0 

0 

1  1 

0 

5.19 

1.15 

11 

.0 

0 

7 

5 

1 

WAYCROSS 

60.2 

31.8 

46.0 

-10.0 

77 

12 

24 

28+ 

523 

0 

0 

16 

0 

5.17 

1.73 

1.38 

24 

.0 

0 

7 

5 

2 

DIVISION 

48.6 

-  6.0 

5.91 

2.78 

.0 

Precipitation 


Soe  reference  notes  following  Station  Index. 


-   16  - 


DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 
FEBRUARY  1963 


Station 

"3 
o 

H 

Day  of  Month 

1  1 

2  | 

3 

4  | 

5  | 

6 

7  |  8  )  9 

10  1  n  1 

12 

13  1  14 

1 

16  |  17  |  18 

19  | 

20  21 

22  |  23  |  24 

25  | 

26  | 

27 

28  |  29  |  30 

31 

ABBEVILLE 

t 

03 

•  90 

.09 

.25 

•  04 

1*39 

.75 

1  .40 

.10 

ADAIRSV1LLE 

: .  16 

T 

.08 

1 ,02 

•  n 

.60 

.10 

.05 

AOEL  2  S 

3.86 

•  30 

1*13 

•  73 

•  46 

.77 

.05 

i ' «oV       r*a  cTatiaai 

3.13 

.61 

.27 

1 

•32 

■  55 

*L     AHA  E  IO 

4.36 

.6S 

.16 

1.10 

.10 

] 

•  11 

.33 

.69 

ALBANY 

<•> 

T 

•  04 

•  33 

•  01 

.15 

■  01 

26 

.70 

T 

.35 

•  90 

T 

.  I'M 

ALL A  TOON A  DAM  2 

2.16 

•  09 

•  09 

•  78 

•  31 

.04 

.77 

.08 

•  08 

ALMA  FAA  AIRPORT 

A. 76 

T 

•  94 

T 

.39 

.  79 

1.43 

.03 

.48 

.66 

•  02 

^LPHAR ETTA   1  WNW 

2t63 

.12 

•  07 

.79 

T 

•  56 

1.03 

.04 

.05 

•  01 

AMERICUS  *  ENE 

5*44 

.03 

•  46 

1.00 

•  20 

•  95 

.70 

.08 

IPPL 1 NG   1  NW 

3»T9 

•  09 

•  12 

•  67 

.04 

19 

67 

1.31 

.08 

•  54 

•  12 

ASHBURN  1  S 

4.96 

•  02 

•  03 

•  99 

•  12 

•  32 

1 1*7 

.26 

T 

•  62 

1.31 

ATHENS 

3.39 

•  08 

.03 

•  79 

.22 

.17 

1.02 

.06 

■  22 

■  03 

•01 

2.73 

•  13 

.03 

•  10 

.97 

•  10 

1.14 

.26 

ATHENS  WB 

3.76 

•  13 

•  36 

■  SO 

1.23 

•03 

T 

1  .24 

.27 

T 

ITKJNSON    1  W 

6*99 

.a-, 

•  30 

.33 

1.35 

38 

.93 

2.59 

ATLANTA  BOLTON 

3.13 

.07 

•  21 

•  19 

•  61 

1.11 

•  61 

•  12 

•OS 

ATLANTA  *B  AIRPORT 

3.24 

•  20 

•  43 

•  20 

T 

1.22 

.02 

.23 

.81 

.12 

.01 

J 

.11 

•  03 

•  75 

T 

.06 

.01 

.91 

•03 

.79 

.78 

•  01 

T 

i A  I NBR I  DOE 

3.22 

■  04 

•  29 

•  47 

•  09 

•  74 

.88 

.69 

.06 

BALL  T.ROUND 

2.31 

.09 

.03 

•98 

41 

.93 

.08 

.02 

.01 

BEAVEBOALE 

2.14 

.04 

•  79 

.43 

.65 

.04 

•  03 

BLACKBCARD  ISLAND 

7.44 

.33 

.56 

1.03 

1.47 

•  14 

•  74 

.68 

.70 

1.74 

•OS 

DLAIR5VILLE  EXP  STA 

2.99 

.02 

.03 

•  89 

.66 

.84 

.06 

.01 

.02 

BLAKELY 

3.69 

•09 

•38 

3.32 

.14 

1  .07 

•  69 

.02 

BLUE  RIOGF 

3.10 

.09 

1.01 

•  38 

36 

1.03 

.03 

T 

T 

BOWMAN 

3.96 

.03 

•  06 

•90 

T 

T 

.33 

.03 

1.25 

.04 

.22 

.03 

•OS 

BROOKLET  1  W 

•  30 

.20 

.40 

.43 

.43 

.40 

2.16 

T 

JRUNSW  t  CK 

D  6.40 

1.23 

•  17 

1.09 

.90 

.02 

•6f 

Dl  .02 

1.62 

.06 

•01 

!R*  INSW I  CK  FAA  AI RPORT 

6.87 

1*29 

•  17 

1.92 

•  18 

T 

•  97 

.08 

.96 

1.66 

•  04 

suena  vista 

2.96 

T 

•  41 

1  27 

05 

.69 

.54 

sutler 

3.99 

•  03 

.02 

.90 

.90 

.  it 

.90 

.15 

.63 

SUTLER  CEEK 

3.42 

■  02 

•  16 

•66 

•  02 

•  06 

.01 

•05 

.67 

T 

.78 

T 

■  33 

•  26 

T 

3.98 

.02 

•  43 

•  28 

.94 

.41 

•  36 

•  84 

.93 

.15 

"ALmOUN  Exp  station 

2.46 

.13 

.26 

.90 

■  32 

•  83 

CAM! LLA 

3.31 

T 

.04 

.38 

.04 

.56 

T 

61 

.50 

T 

.94 

.04 

•  20 

CAMP  STEWART 

4.93 

•  01 

T 

•  93 

T 

.94 

•  69 

.02 

•  58 

.  2E 

■  54 

1.35 

.03 

T 

CANTON 

2.39 

•  12 

.11 

•92 

•  33 

.95 

.05 

■  11 

3.71 

T 

1.27 

.07 

1.26 

T 

.09 

T 

c arrollton 

3.26 

■  16 

•  07 

.89 

.37 

•  46 

1*13 

.04 

.14 

2.01 

.88 

28 

.85 

CARTERSVILLF 

2.41 

•  10 

•  12 

•  8* 

.14 

.09 

1.02 

.05 

.03 

r AR TERSV I LLE  3  SW 

2.29 

•  08 

.02 

•  77 

.34 

•  97 

.08 

.03 

2.77 

•  10 

•  07 

1.25 

•  33 

•  94 

.08 

Chat  SWOP  Th 

1.80 

.01 

•  01 

■76 

.25 

•  62 

.11 

.04 

T 

CMICKAMAUGA  PARK 

2  .41 

•  09 

.06 

.84 

1.06 

.06 

.04 

CLAYTON 

3.10 

•  19 

.13 

1.19 

•  13 

.73 

•  05 

CLEVELAND 

2.96 

.04 

•  10 

L*08 

.03 

.76 

.84 

.06 

.0! 

Columbus 

3.22 

•  38 

.30 

.40 

.71 

.05 

.38 

COLUMBU5  WB  AIRPORT 

3*23 

.02 

.14 

•  23 

1.70 

.32 

.46 

.38 

T 

-    " uf  -.  ,  r    2  SSW 

3.83 

•  12 

■  08 

•  95 

1.30 

.09 

.15 

.02 

CONCORD 

4.16 

■  26 

T 

.80 

1.46 

.0( 

1.29 

.26 

.03 

CORDELE  WATER  WORKS 

CORNEL  I  A 

3.39 

•  09 

.14 

1.38 

.80 

.86 

.10 

.02 

COVI NGTON 

3.34 

•  19 

.02 

•  64 

.19 

.94 

1  .06 

.07 

.25 

CU**1NG    1  N 

2.31 

,07 

.08 

•  65 

.96 

.04 

j 

CURRYVILLE  2  W 

2.81 

•  10 

•  09 

1*42 

•  31 

.03 

•  86 

T 

T 

T 

j 

CUTHBERT 

3.24 

•  02 

•  27 

.01 

.04 

3.03 

.10 

1.02 

.75 

T 

2.69 

■  08 

.09 

1.02 

T 

•  55 

.75 

.11 

.05 

T 

DALLAS  3  SE 

2.371 

•  10 

•  04 

•  85 

.03 

.29 

.92 

.05 

.07 

.v. 

Oalton 

2*34 

•  04 

.04 

.9? 

07 

.85 

.04 

.03 

T 

j 

DANVILLE 

4*40 

•  02 

•  03 

.63 

.04 

1.93 

lit 

.89 

.60 

•  13 

DAWSON 

3.32 

•  02 

■  36 

•  08 

.09 

J. 01 

1.06 

.68 

T 

3.03 

•09 

•  14 

1.12 

.60 

.88 

.15 

•  05 

1  wsw 

4.69 

.02 

T 

•  56 

•  30 

1.18 

.08 

•  69 

.04 

■  69 

.87 

•  30 

DONALSONVILLE   3  w 

2.86 

•  01 

.01 

•  27 

•  13 

.67 

.68 

.13 

DOUGLAS  2  NNE 

4.34 

T 

T 

•  40 

•  06 

•  12 

1.02 

•  16 

.2' 

T 

•  32 

T 

.80 

•  15 

•  04 

OOUGLASVILLE 

3.43 

•  27 

t.zc 

.61 

1  .33 

T 

3.34 

.03 

•  52 

.22 

•21 

■  13 

.85 

.64 

.9* 

DUBLIN  3  S 

4.28 

■OS 

.10 

.58 

.05 

.10 

.04 

.61 

.76 

.06 

.83 

.10 

EASTMAN  1  W 

4.34 

•03 

T 

•SO 

.05 

.07 

l.6( 

■  85 

1  .08 

.02 

T 

,01 

EL8ERTON  2  N 

3.40 

•  03 

•  03 

•78 

.93 

.03 

1  .22 

.06 

.24 

.06 

ELL  1  JAY 

1.94 

•  10 

•  11 

1*26 

•  10 

•  29 

.10 

T 

T 

2.73 

•09 

.12 

1.03 

•  43 

T 

1.00 

.02 

.10 

E  X  '■  f  o  ;  «*  -  s  ' 

3.37 

•  12 

•  04 

.63 

.64 

•  63 

1.19 

.02 

.28 

FA | RMOUNT 

2.02 

T 

•  11 

•  94 

•23 

.74 

FITZGERALD 

3.83 

T 

•  31 

T 

•  32 

.34 

.48 

.36 

•  50 

1  •  37 

.  U 

FLEMING  EXP  STATION 

6.40 

•  8( 

1.17 

■  02 

.88 

1.71 

foik^ton  9  sw** 

3.93 

•  35 

.75 

.19 

.81 

.90 

1.50 

.30 

6.26 

1-30 

.96 

.41 

•  19 

2.01 

1.B5 

FORSYTH  1  5 

3  81 

.26 

.03 

•  45 

1.60 

•10 

1  .00 

.35 

FORT  GAINES 

3.82 

4.00 

.  18 

1.05 

FORT  VALLEV  3  E 

3.42 

.02 

•  02 

•  43 

•  03 

.14 

.35 

•  83 

•  04 

.56 

T 

3.78 

•  11 

•  11 

.09 

.84 

1.25 

.10 

.20 

GA 1 NF  SV| LLE 

2.96 

•03 

•  06 

•60 

T 

.63 

.91 

.06 

.01 

.04 

T 

GIBSON 

4.01 

T 

.20 

.90 

T 

T 

.30 

.92 

T 

.36 

•  33 

GLENNVILLE 

4.62 

T 

•6C 

T 

.57 

.68 

T 

.94 

.18 

.45 

1*2( 

•  01 

GOAT  ROCK 

4.07 

•03 

•  02 

•61 

2.06 

.04 

.88 

GODFREY  4  NE 

2.23 

.11 

.61 

.79 

.28 

.07 

.37 

GREENV 1 LLE  2  W 

3.86 

•  30 

•  04 

•63 

1.23 

•  20 

1.21 

.25 

GRIFFIN 

3.84 

■  10 

•  07 

•66 

.72 

.69 

1.22 

.07 

.29 

HARTWELL 

4.93 

•  10 

•  03 

1*15 

1.40 

.30 

1  .35 

.18 

T 

HAWK  I NSV 1 LLE 

4.49 

T 

T 

•  61 

T 

•07 

T 

.  Ml 

T 

T 

2.87 

•09 

.33 

•  72 

.13 

■6C 

.94 

.01 

HOMERV I LLE   3  WSW 

9.90 

•  81 

.43 

.49 

T 

•  61 

.71 

1.08 

1.32 

.05 

JASPER   1  NNW 

2.23 

L«l! 

•  63 
* 

.15 

JESUP  8  S 

9.10 

•  51 

•  85 

.70 

■  03 

.04 

.46 

53 

* 

04 

JONESeORO 

3.74 

■  26 

*  14 

.  S3 

.46 

.92 

1*24 

05 

*  15 

4.13 

.36 

.47 

.81 

1.12 

.37 

KENS  I NGTOH 

1.99 

•  03 

.89 

T 

.20 

.86 

T 

.01 

K  1 NGSTON 

2.47 

•  2  3 

,  • 

•  23 

1  19 

•  13 

LA  GRANGE 

3.22 

•  07 

.19 

.6! 

.20 

.70 

U05 

.05 

.15 

LEXINGTON 

2.77 

.10 

T 

1  .05 

•  30 

LlNCOLNTON 

4.21 

T 

.12 

.37 

.19 

.51 

1  .34 

.49 

LOUISVILLE 

3.08 

.55 

1.13 

.70 

.68 

LUMBER  CITY 

4.91 

•  03 

•  44 

.34 

.60 

.29 

.86 

.47 

1.48 

LUMPKIN 

3.12 

.34 

2.13 

.65 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

3.62 

•  07 

T 

.54 

•  05 

.03 

1.58 

T 

.66 

.69 

MARSHALL V | LLE 

3.49 

•  04 

.08 

•  SS 

.08 

1.20 

.90 

■SS 

MAVSVILLE 

3.13 

.06 

•  09 

1  .  ' 

T 

•  78 

T 

.98 

.10 

.07 

T 

T 

T 

WETTER 

4.40 

T 

•  03 

.60 

T 

.32 

•  26 

•  03 

.79 

.36 

.04 

.52 

1.42 

.05 

MIDVILLE 

3.13 

.09 

•58 

.05 

.03 

.82 

.64 

.73 

.  19 

MIDVILLE  EXP  StA 

3.12 

•  10 

•50 

.07 

•  09 

.79 

.15 

.62 

.83 

.05 

DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

Total 

I  | 

2 

3 

4  | 

5  1 

6 

7  1 

HILLEDGEVI LLE 

3.67 

*?  _ 

HILLEN 

3.82 

ft* 

M1LLHAVEN  a  e 

3.03 

MONTEZUMA 

T 

.01 

.06 

T 

MONT  I  CELLO 

2.77 

.08 

.14 

•  69 

MORGAN 

.0 

MORGAN  5  NU 

6.58 

u 

MOULTRIE  2  ESE 

3.57 

MOUNT  VERNON    3  WNH 

3.14 

T 

•  51 

.12 

.  i  i 

•  14 

NAHUNTA 

6.70 

•95 

.18 

1.05 

.70 

NASHVILLE  5  SSE 

4  56 

47 

82 

02 

NEW1NGTON   1  NW 

4.75 

*  38 
* 

* 

*04 

NEWMAN 

3.24 

09 

*08 

65 

NORCROSS  4  N 

2*91 

•  12 

.03 

•  69 

PATTERSON 

5*1  7 

.01 

.71 

.16 

.21 

.97 

.03 

PL A  I NS  SW  GA  EXP  ST A 

5  21 

02 

* 

.  _ 

PRESTON  3  SW 

3.76 

*?i 

OUITMAN 

5.67 

*52 

22 

42 

•92 

RESACA 

2.57 

.01 

.07 

I  .  18 

RINGGOLD 

2.06 

.04 

.04 

,8C 

2  60 

•  08 

10 

1  15 
* 

ROME  MB  AIRPORT  R 

2.86 

* 

1  "  38 
* 

SANDERSV ILLE 

3.53 

•  63 

•  11 

SAPELO  ISLAND 

.97 

.13 

1.88 

.63 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GON 

5.93 

T 

•36 

.13 

.59 

1.04 

.28 

SAVANNAH  W8  AP  R 

5  06 

T 

*  * 

04 

•  90 

.33 

SAVANNAH  BEACH 

6.25 

01 

*  5 
* 

1 

•  06 

SI LOAM 

3.41 

1  2 

*03 

SPARTA  2  NNW 

•  60 

•  06 

•  39 

STILLMORE 

4.20 

T 

•  98 

•  02 

.48 

■  14 

.08 

SUMMERV 1 LLE 

2  83 

?. 

SURRENCY  2  WNW 

5.19 

61 

9  q 

•  01 

SWAINSBORO 

2.96 

10 

* 

02 

5( 

*  1  0 

•  0< 

T 

TALBOTTON 

4*06 

.17 

.55 

TALLAPOOSA  2  NNW 

2.56 

.14 

.95 

T  AYLORS V  I LLE 

2  71 

14 

•  07 

1.01 

THOMASTON  2  S 

3.29 

*  1  7 

THOMASVILLE 

3.60 

50 

01 

10 

•  65 

•  02 

ThOMASVILLE  «B  CITY 

4.03 

.01 

.52 

.02 

.16 

.80 

.07 

TIFTON  EXP  STATION 

3.74 

•  46 

•  33 

.60 

3,46 

•  04 

•  08 

1.16 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

5.10 

T 

T 

.19 

.30 

.13 

1.00 

•  05 

VAL0O5TA  4  NW 

5.74 

.62 

T 

.56 

•  52 

WALESKA 

2.54 

■  08 

.08 

1.01 

W  A  R  R  E  N  T  ON 

3.76 

.15 

.50 

WASHINGTON 

3.36 

■  04 

.04 

.61 

T 

T 

WAYCROSS 

5.17 

•  01 

.96 

.20 

1.10 

.10 

WAYNESBORO  2  NE 

3.76 

•  13 

.73 

.09 

.10 

WEST  POINT 

3.33 

.07 

.10 

•  62 

WINDER  1  SSE 

3.50 

.17 

.69 

WOODBURY 

3.99 

•  08 

.18 

.71 

WOODSTOCK 

2. 

.20 

•  09 

.77 

Day  of  Month 


10     11  12 


13     14  15 


16     17  18 


19     20  21 


1  .04 
.85 
.67 
.75 
.39 

.88 
1*19 
1,07 
1.01 
1 .05 


.12  T 

.02 
.04 


REFERENCE  NOTES 


obtained  by  writing  to  tbe  State  C 1 imat ologlst  at  Agricultural   Engineering  Building.  Unlvers 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW.    indicate  distance  in  alles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  tbe  June  and  Dsc ember  Issues  of  this  bulletin 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  tbe  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this  bulle 
Stations  appearing  in  the  Index,    but  for  which  data  are  not   listed  la  the  tables,    are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "CI lnatologi cal  Data"  Table  and  on  the  maps,    became  effective  with  data  for  September  1956 

Unless  otherwise  Indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  *F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  m 
degree  day  totals  are  tbe  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

l ng  the  "Evaporat 1  on  and  Rind" 
srded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  c 1 imatologi ca 1  standard  normals  based  od  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of 
ments  are  taken  from  different  points  for  successive  observations,  consequently  occasional  drifting  and 
apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  tbe  "Cllmatologi ca 1  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,    and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table 
of  snow  on  ground  include  snow,    sleet  and  ice 

Data  in  the  "Extremes  Table",  "Dally  Precipitation"  Table,  "Dally  Temperature"  Table 
Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Stat 
i  daylight  saving  time 

lme  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stat  tons .     For  those  s tat  ions  snow  on  ground  valu 

In  tbe  Station  Index  the  letters  C,   G,   B,   and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin, 
G    "Soli  Temperature"  Table 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table       Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  tbe  "Cllmatologicai  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  precipitation"  Table,   "Evaporation  and  Wind"  Table,   "Daily  Soil  Temperature"  Table,    "Snowfall  and  Snow 

on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments 

•  Amount   included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  tn  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however , 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  a  building 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B    Adjusted  to  a  full  month 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  t» 
II    One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing 

record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 
R     Amounts  from  recording  gage       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Pre< 

tlon  Data  ) 

SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T    Trace    an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month 

X    Observation  time  is  100  a. a  ,    EST     of  the  following  day 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable 

,lned  fr 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc , ,  of  substations  through  19SS  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
this  state  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C  for  33  cents.  Similar  info 
regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  tbe  1961  annual  issues  of  Local  Cllmatologicai  Data  for  the  respective  stations,    obtained  as  indicated  above,  p 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary)  Checks  and  money  orders  should 
able  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  P 
Washington  25,    D.  C 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEERUARY  1963 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AILFY 

MAX 

60 

65 

61 

67 

48 

54 

70 

74 

60 

58 

64 

61 

50 

56 

56 

57 

56 

66 

68 

~tT 

65 

59 

55 

55 

60 

60 

60 

5 

MIN 

35 

35 

31 

31 

36 

42 

40 

36 

33 

31 

33 

38 

26 

28 

27 

26 

29 

29 

46 

35 

in 

21 

30 

30 

21 

2) 

' 

30 

31 

3 

ALAPAHA   FXP  STATION 

MAX 

68 

71 

77 

56 

47 

47 

54 

66 

73 

54 

64 

74 

47 

49 

58 

54 

50 

52 

60 

66 

g  2 

66 

52 

60 

60 

67 

6C 

51 

59 

5 

MIN 

53 

56 

48 

34 

34 

39 

39 

39 

36 

29 

41 

43 

26 

25 

28 

28 

28 

32 

35 

37 

35 

25 

24 

26 

37 

33 

Hi 

23 

34 

1 

AL9ANY 

MAX 

69 

78 

72 

54 

54 

67 

70 

65 

58 

65 

62 

59 

51 

61 

53 

53 

54 

57 

62 

64 

67 

53 

59 

»  i 

68 

60 

Q 

65 

61 

2 

MIN 

51 

60 

44 

33 

39 

39 

40 

39 

39 

32 

55 

35 

25 

30 

28 

26 

28 

36 

46 

34 

40 

21 

23 

42 

32 

43 

20 

25 

35. 

9 

ALLATOONA   DAM  2 

MAX 

A  9 

43 

47 

44 

48 

60 

49 

65 

51 

51 

55 

49 

32 

45 

57 

38 

43 

6| 

54 

40 

60 

42 

42 

90 

52 

65 

43 

32 

49 

1 

MIN 

32 

34 

28 

20 

26 

29 

30 

33 

32 

27 

37 

25 

14 

16 

19 

17 

23 

23 

24 

28 

33 

4 

4 

22 

26 

30 

10 

12 

23. 

5 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

68 

73 

67 

46 

47 

55 

73 

60 

51 

65 

74 

56 

60 

55 

47 

53 

61 

67 

63 

68 

42 

58 

60 

67 

62 

54 

67 

59. 

6 

MIN 

52 

54 

43 

36 

37 

45 

42 

37 

40 

32 

46 

32 

28 

28 

29 

29 

32 

35 

46 

38 

ie 

26 

21 

40 

31 

36 

23 

28 

35. 

9 

ALPHARE  T  T  A   1  WNW 

MAX 

52 

40 

46 

47 

48 

60 

69 

65 

56 

55 

56 

47 

31 

45 

50 

40 

45 

49 

56 

40 

59 

44 

35 

52 

57 

64 

42 

49 

50. 

0 

MIN 

» 

33 

i  0 

24 

25 

29 

30 

33 

32 

32 

34 

26 

16 

16 

19 

17 

17 

20 

21 

30 

30 

5 

5 

15 

26 

28 

9 

10 

23. 

0 

AME»ICUS   A  ENE 

MAX 

66 

75 

72 

54 

56 

69 

75 

65 

60 

51 

50 

47 

48 

59 

56 

48 

52 

52 

68 

62 

64 

55 

53 

65 

56 

60 

58. 

5 

MIN 

48 

44 

40 

28 

35 

45 

40 

31 

36 

35 

33 

32 

21 

26 

25 

21 

24 

30 

45 

30 

36 

16 

23 

38 

» 

38 

15 

25 

31. 

9 

APPLING   I  NW 

MAX 

59 

43 

48 

54 

51 

56 

61 

69 

53 

49 

60 

59 

48 

48 

58 

49 

45 

46 

57 

48 

61 

59 

40 

S3 

58 

65 

59 

48 

53. 

8 

MIN 

40 

33 

34 

28 

30 

3* 

40 

32 

32 

23 

27 

38 

23 

25 

24 

21 

22 

16 

25 

33 

35 

16 

18 

26 

32 

37 

19 

20 

28.0 

ASHBURN    1  S 

MAX 

62 

71 

69 

55 

5  1 

61 

74 

67 

63 

65 

63 

60 

48 

58 

55 

57 

58 

57 

62 

62 

66 

70 

71 

60 

66 

65 

63 

63 

62. 

2 

MIN 

58 

60 

44 

31 

37 

43 

36 

37 

34 

27 

52 

34 

25 

27 

26 

32 

26 

32 

44 

40 

39 

21 

27 

49 

30 

22 

20 

20 

34, 

B 

ATHENS 

MAX 

49 

40 

54 

48 

60 

69 

67 

58 

45 

56 

52 

48 

48 

54 

48 

43 

48 

55 

48 

60 

54 

39 

53 

53 

64 

55 

49 

63 

52. 

9 

MIN 

35 

32 

37 

28 

31 

38 

37 

33 

32 

24 

44 

32 

20 

29 

23 

21 

19 

21 

35 

31 

39 

11 

18 

33 

28 

38 

14 

25 

28. 

9 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

59 

40 

54 

50 

60 

67 

69 

67 

52 

56 

55 

45 

48 

55 

52 

43 

48 

55 

53 

60 

54 

40 

53 

54 

64 

56 

48 

65 

54. 

4 

MIN 

35 

33 

38 

27 

31 

40 

38 

33 

32 

24 

45 

33 

17 

28 

23 

21 

21 

20 

35 

30 

40 

11 

17 

33 

28 

43 

11 

24 

29. 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

44 

44 

53 

47 

60 

67 

68 

55 

45 

56 

51 

44 

47 

54 

47 

43 

47 

55 

43 

59 

54 

38 

52 

53 

63 

52 

48 

64 

51. 

9 

MIN 

34 

33 

32 

28 

32 

44 

40 

32 

30 

25 

44 

27 

20 

29 

22 

21 

22 

22 

35 

32 

21 

11 

20 

33 

29 

24 

14 

25 

27. 

9 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

44 

47 

45 

48 

58 

68 

66 

52 

45 

55 

52 

33 

45 

52 

39 

43 

46 

50 

40 

58 

49 

36 

49 

50 

62 

51 

47 

63 

49. 

e 

MIN 

35 

34 

32 

29 

36 

37 

37 

36 

33 

30 

33 

23 

20 

30 

22 

22' 

24 

31 

35 

32 

19 

8 

20 

34 

30 

19 

14 

28 

28. 

0 

AUGUST  A   WB  AIRPORT 

MAX 

48 

51 

54 

48 

56 

60 

73 

57 

50 

63 

60 

56 

48 

60 

49 

44 

50 

57 

55 

63 

63 

41 

53 

58 

67 

62 

49 

65 

55. 

7 

MIN 

35 

35 

38 

30 

34 

45 

38 

33 

32 

28 

40 

32 

26 

34 

28 

26 

27 

20 

41 

31 

31 

21 

21 

37 

29 

32 

25 

24 

31. 

2 

BAINBRIOGE 

MAX 

72 

78 

75 

55 

54 

68 

75 

67 

60 

68 

69 

58 

50 

61 

55 

58 

56 

63 

60 

64 

70 

62 

62 

62 

69 

65 

53 

68 

63. 

5 

MIN 

54 

59 

43 

34 

41 

41 

36 

42 

32 

34 

55 

34 

25 

25 

26 

27 

28 

44 

45 

32 

33 

25 

20 

43 

29 

45 

21 

25 

35. 

6 

BLACK8EARD  ISLAND 

MAX 

75 

56 

64 

52 

45 

49 

53 

72 

58 

49 

60 

66 

59 

53 

60 

53 

45 

50 

60 

73 

64 

68 

46 

58 

58 

64 

60 

47 

57. 

8 

MIN 

47 

48 

48 

38 

38 

42 

46 

41 

40 

36 

42 

55 

30 

29 

33 

32 

37 

36 

38 

40 

40 

31 

27 

32 

35 

41 

30 

30 

37. 

9 

BLAIRSVILLE  EXP  ST A 

MAX 

52 

51 

57 

46 

51 

62 

67 

59 

54 

47 

51 

53 

28 

39 

42 

36 

42 

49 

52 

41 

55 

37 

34 

•>o 

45 

63 

38 

52 

48. 

3 

MIN 

32 

39 

27 

13 

14 

19 

20 

28 

28 

19 

23 

23 

12 

12 

13 

5 

6 

10 

13 

30 

29 

1 

1 

7 

15 

17 

3 

6 

16. 

7 

BLAKELY 

MAX 

69 

78 

71 

55 

57 

71 

75 

61 

57 

65 

62 

57 

49 

59 

51 

54 

54 

58 

57 

62 

66 

49 

57 

61 

66 

57 

51 

66 

60. 

5 

MIN 

52 

61 

43 

33 

42 

43 

44 

42 

33 

34 

53 

33 

27 

32 

30 

25 

27 

36 

45 

34 

40 

22 

25 

41 

36 

41 

20 

27 

36. 

5 

BLUE  RIDGE 

MAX 

45 

50 

45 

56 

63 

70 

60 

46 

48 

50 

50 

36 

41 

42 

34 

46 

50 

54 

47 

55 

50 

35 

52 

45 

61 

53 

50 

55 

49. 

6 

MIN 

38 

40 

29 

14 

21 

20 

28 

32 

29 

21 

33 

23 

12 

22 

13 

6 

9 

13 

32 

25 

18 

1 

5 

32 

16 

18 

6 

22 

20. 

6 

BROOKLET   1  W 

MAX 

61 

64 

66 

46 

49 

52 

73 

69 

68 

74 

59 

50 

60 

53 

49 

48 

59 

72 

62 

65 

62 

59 

57 

66 

64 

53 

65 

60. 

1 

MIN 

46 

40 

44 

32 

34 

41 

44 

38 

36 

35 

43 

43 

28 

30 

27 

29 

33 

28 

45 

37 

39 

25 

23 

39 

33 

46 

28 

26 

35. 

4 

BRUNSWICK 

MAX 

71 

76 

65 

45 

48 

54 

73 

72 

50 

61 

74 

67 

52 

60 

59 

49 

54 

57 

73 

67 

67 

66 

55 

61 

65 

61 

60 

64 

61. 

6 

MIN 

49 

50 

43 

37 

40 

46 

45 

40 

38 

40 

48 

50 

29 

32 

35 

35 

37 

36 

47 

40 

40 

31 

31 

65 

40 

47 

28 

36 

39. 

8 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

MAX 

60 

69 

64 

46 

49 

53 

73 

58 

♦9 

58 

65 

60 

52 

60 

50 

45 

50 

56 

75 

63 

67 

52 

50 

g  8 

62 

61 

45 

60 

57. 

5 

MIN 

49 

49 

43 

39 

40 

48 

46 

43 

37 

37 

50 

39 

30 

32 

30 

31 

38 

37 

46 

41 

41 

31 

26 

45 

38 

42 

28 

34 

38. 

9 

BUENA  VISTA 

MAX 

68 

75 

55 

57 

70 

70 

64 

54 

63 

62 

59 

49 

58 

50 

49 

52 

51 

60 

61 

52 

55 

60 

64 

61 

50 

65 

59. 

0 

MIN 

47 

39 

26 

39 

48 

44 

38 

36 

31 

52 

30 

21 

21 

26 

22 

26 

40 

33 

40 

15 

19 

39 

32 

43 

14 

27 

32. 

6 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

70 

77 

72 

54 

50 

63 

75 

71 

59 

66 

72 

59 

50 

60 

57 

59 

55 

63 

62 

63 

67 

66 

59 

61 

69 

66 

53 

67 

63. 

0 

MIN 

55 

57 

41 

34 

39 

42 

41 

41 

36 

34 

56 

34 

26 

29 

32 

28 

30 

35 

45 

35 

37 

24 

27 

44 

35 

47 

24 

28 

37. 

0 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

46 

46 

49 

53 

61 

70 

66 

48 

50 

55 

53 

37 

48 

50 

42 

50 

52 

55 

51 

59 

55 

35 

50 

52 

61 

57 

51 

54 

52. 

0 

MIN 

34 

35 

25 

20 

26 

27 

34 

36 

27 

25 

36 

26 

15 

24 

18 

17 

15 

18 

33 

26 

28 

5 

11 

16 

22 

27 

12 

24 

23. 

6 

CAMILLA 

MAX 

69 

79 

74 

56 

55 

65 

75 

71 

61 

65 

69 

60 

52 

60 

62 

53 

54 

to 

61 

63 

71 

67 

59 

62 

78 

59 

52 

66 

63. 

5 

MIN 

53 

60 

45 

34 

40 

*3 

41 

42 

37 

36 

56 

35 

25 

28 

28 

27 

28 

37 

45 

32 

39 

23 

23 

44 

33 

48 

23 

27 

36. 

9 

CAMP  STEWART 

MAX 

68 

72 

71 

47 

48 

55 

73 

66 

54 

66 

76 

6  1 

53 

60 

55 

51 

52 

56 

73 

64 

68 

62 

58 

57 

68 

65 

58 

60 

61. 

4 

MIN 

48 

47 

45 

36 

36 

47 

45 

40 

39 

35 

46 

46 

29 

30 

29 

30 

34 

32 

46 

39 

40 

26 

24 

42 

32 

47 

27 

28 

37. 

3 

CARROLLTON 

MAX 

50 

57 

58 

5 1 

60 

70 

65 

49 

52 

56 

54 

39 

46 

53 

45 

50 

51 

47 

60 

55 

39 

51 

64 

60 

<S2 

65 

53. 

5 

MIN 

37 

36 

30 

23 

30 

27 

30 

35 

28 

26 

38 

25 

16 

23 

21 

18 

18 

21 

35 

29 

32 

7 

14 

33 

23 

32 

12 

23 

25. 

8 

CARTERSVILLE 

MAX 

45 

46 

44 

5| 

62 

7  1 

67 

48 

50 

58 

54 

37 

48 

52 

49 

46 

58 

52 

62 

53 

52 

66 

62 

54 

65 

53. 

4 

MIN 

36 

36 

29 

IS 

26 

26 

30 

36 

27 

32 

37 

26 

14 

24 

19 

15 

26 

19 

37 

25 

29 

6 

11 

36 

22 

33 

9 

32 

25. 

6 

CEDARTOWN 

MAX 

47 

56 

• 

48 

49 

50 

54 

J2 

58 

65 

33. 

1 

MIN 

39 

38 

30 

17 

27 

24 

32 

36 

26 

27 

37 

25 

17 

30 

IV 

16 

16 

21 

35 

30 

28 

6 

12 

36 

24 

31 

10 

28 

25. 

6 

CLAYTON 

MAX 

5  5 

38 

49 

49 

45 

46 

48 

52 

*9 

49 

51. 

4 

MIN 

32 

31 

33 

17 

25 

29 

29 

29 

27 

19 

32 

33 

14 

12 

IV 

14 

e 

14 

31 

26 

33 

4 

12 

24 

24 

38 

18 

22. 

7 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

66 

76 

55 

56 

60 

70 

53 

54 

62 

60 

38 

48 

58 

48 

52 

61 

61 

43 

58 

64 

52 

51 

65 

56. 

9 

MIN 

46 

46 

37 

31 

41 

43 

33 

38 

33 

31 

38 

27 

24 

23 

2b 

22 

30 

32 

39 

29 

28 

15 

18 

35 

29 

28 

17 

22 

30. 

8 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 

60 

39 

45 

55 

47 

61 

64 

66 

56 

44 

55 

45 

40 

47 

52 

*9 

60 

50 

52 

53 

52 

47 

50. 

8 

MIN 

38 

34 

34 

25 

27 

30 

34 

25 

27 

20 

21 

28 

15 

16 

10 

11 

12 

1* 

16 

28 

28 

9 

9 

24 

30 

32 

6 

9 

22. 

1 

CORDELE   WATER  WORKS 

MAX 

MIN 

CORNEL  I A 

MAX 

45 

59 

68 

66 

49 

5 1 

51 

48. 

8 

MIN 

31 

29 

31 

24 

26 

29 

35 

29 

26 

21 

41 

z ' 

15 

23 

16 

17 

14 

14 

31 

29 

27 

4 

13 

31 

24 

30 

9 

23 

23. 

9 

COVINGTON 

MAX 

47 

45 

56 

49 

59 

61 

69 

55 

51 

36 

55 

47 

48 

55 

46 

44 

47 

53 

44 

60 

55 

39 

51 

52 

65 

58 

49 

66 

53. 

2 

MIN 

2 1 

22 

24 

31 

33 

36 

26 

29. 

1 

CUTHBERT 

MAX 

68 

77 

7* 

57 

58 

71 

75 

71 

57 

64 

61 

60 

48 

60 

58 

51 

54 

5* 

56 

63 

65 

57 

55 

61 

67 

64 

51 

67 

61. 

6 

MIN 

50 

60 

41 

32 

42 

44 

44 

40 

38 

35 

54 

31 

24 

30 

29 

24 

29 

36 

42 

32 

40 

19 

25 

41 

33 

46 

18 

26 

35. 

9 

DAHLONEGA 

MAX 

57 

39 

47 

50 

47 

SB 

67 

65 

53 

42 

47 

48 

38 

41 

47 

41 

39 

45 

49 

42 

56 

45 

38 

47 

49 

62 

42 

48 

48. 

2 

MIN 

34 

33 

32 

23 

26 

30 

32 

33 

30 

24 

30 

29 

17 

17 

15 

18 

18 

20 

23 

30 

33 

5 

7 

19 

28 

30 

12 

12 

23. 

6 

DALLAS   i  SE 

MAX 

52 

43 

47 

43 

50 

60 

69 

64 

30 

49 

56 

51 

30 

45 

52 

39 

45 

49 

54 

40 

60 

44 

36 

52 

50 

65 

43 

52 

49. 

6 

MIN 

33 

34 

2* 

24 

25 

33 

37 

35 

29 

27 

32 

25 

14 

17 

18 

16 

22 

25 

27 

27 

34 

4 

5 

1  7 

24 

28 

11 

13 

23. 

7 

$»r  r*f  arvac*  notaa  to  1  lcrvl  of  Station  1  txi.»  i , 


19  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DAL TON 

MAX 

45 

44 

47 

41 

54 

62 

70 

58 

43 

51 

54 

43 

34 

48 

47 

35 

44 

51 

54 

42 

59 

3T 

33 

50 

51 

66 

41 

51 

48. 

4 

34 

38 

27 

20 

25 

35 

35 

36 

30 

30 

38 

25 

17 

21 

18 

16 

15 

18 

25 

27 

33 

5 

8 

20 

24 

33 

12 

18 

24. 

4 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

66 

69 

74 

54 

46 

47 

53 

72 

56 

52 

64 

73 

47 

48 

59 

S3 

46 

1? 

60 

67 

62 

66 

45 

58 

58 

66 

60 

51 

57* 

9 

53 

55 

48 

34 

34 

39 

43 

38 

38 

32 

34 

45 

28 

28 

31 

29 

31 

31 

35 

37 

37 

26 

24 

26 

33 

33 

23 

23 

34. 

6 

DUBLIN  3  S 

MAX 

68 

55 

68 

57 

54 

55 

62 

74 

64 

53 

67 

60 

49 

48 

58 

54 

49 

54 

55 

65 

64 

61 

42 

58 

61 

67 

67 

67 

59. 

1 

MIN 

49 

40 

40 

29 

31 

39 

38 

36 

35 

31 

36 

40 

24 

26 

28 

27 

23 

29 

31 

35 

37 

19 

20 

24 

32 

34 

19 

20 

31. 

1 

EASTMAN    1  W 

MAX 

65 

63 

69 

58 

51 

59 

61 

73 

58 

51 

64 

60 

48 

48 

58 

54 

50 

52 

56 

63 

61 

63 

42 

58 

61 

62 

60 

50 

57. 

8 

51 

43 

43 

30 

31 

37 

40 

38 

37 

32 

47 

36  . 

24 

26 

28 

26 

27 

31 

33 

34 

35 

19 

20 

30 

34 

34 

18 

27 

32. 

5 

ELBERTON  2  N 

MAX 

55 

38 

52 

50 

59 

65 

68 

64 

53 

56 

55 

52 

48 

55 

52 

46 

48 

55 

53 

60 

58 

45 

51 

59 

65 

62 

50 

60 

54. 

8 

MIN 

3* 

31 

35 

'23 

32 

37 

28 

25 

30 

17 

35 

35 

18 

22 

19 

15 

1 1 

12 

33 

27 

39 

8 

14 

25 

22 

43 

10 

16 

24. 

9 

EXPERIMENT 

MAX 

57 

46 

62 

51 

51 

60 

68 

70 

56 

48 

57 

56 

35 

46 

52 

44 

46 

50 

51 

43 

60 

54 

39 

52 

SS 

64 

45 

49 

52. 

4 

38 

34 

35 

27 

36 

40 

42 

35 

34 

34 

30 

28 

18 

31 

22 

20 

22 

29 

32 

31 

42 

8 

18 

36 

29 

42 

12 

27 

29. 

7 

FITZGERALD 

MAX 

68 

73 

73 

55 

50 

55 

74 

70 

54 

63 

68 

61 

47 

58 

56 

49 

50 

« 

66 

61 

65 

63 

56 

58 

65 

64 

50 

63 

60. 

4 

54 

54 

46 

29 

36 

44 

43 

39 

39 

33 

49 

35 

27 

31 

31 

27 

28 

34 

45 

35 

41 

21 

26 

39 

35 

39 

20 

29 

36. 

0 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

67 

67 

67 

48 

48 

55 

72 

71 

55 

62 

76 

69 

52 

59 

58 

53 

49 

56 

72 

68 

66 

66 

55 

55 

67 

67 

61 

66 

61  • 

7 

MIN 

45 

46 

47 

36 

37 

47 

42 

39 

38 

33 

44 

47 

29 

26 

26 

27 

33 

31 

44 

38 

36 

27 

22 

40 

33 

45 

30 

26 

36. 

2 

FOLXSTON   9  SW 

MAX 

59 

65 

75 

58 

64 

58 

72 

71 

68 

74 

76 

74 

75 

58 

59 

58 

63 

62 

68 

64 

62 

68 

58 

58 

64 

65 

63 

70 

65. 

3 

41 

39 

40 

42 

38 

44 

45 

40 

35 

53 

54 

43 

30 

29 

30 

32 

31 

38 

37 

46 

45 

30 

30 

33 

39 

39 

34 

30 

38. 

1 

FORSYTH   1  S 

MAX 

58 

54 

61 

53 

56 

67 

71 

65 

53 

59 

58 

58 

48 

57 

54 

48 

50 

52 

51 

62 

60 

64 

52 

58 

67 

61 

50 

65 

57. 

6 

44 

36 

39 

28 

38 

46 

38 

37 

36 

25 

44 

31 

19 

23 

25 

23 

24 

25 

37 

32 

41 

11 

16 

36 

26 

38 

1  1 

21 

30. 

4 

FORT  GAINES 

MAX 

69 

78 

76 

60 

59 

72 

76 

72 

55 

65 

63 

60 

49 

60 

59 

52 

55 

55 

56 

59 

56 

56 

55 

62 

66 

62 

52 

65 

61  • 

6 

51 

60 

42 

28 

40 

45 

43 

40 

32 

31 

53 

32 

25 

27 

27 

22 

27 

32 

42 

32 

38 

20 

24 

39 

33 

45 

1  9 

25 

34. 

8 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

54 

67 

58 

52 

54 

69 

75 

57 

53 

63 

59 

47 

50 

60 

52 

48 

51 

53 

52 

64 

63 

44 

56 

63 

67 

54 

49 

65 

57. 

1 

M I  N 

42 

40 

37 

30 

37 

44 

40 

39 

35 

30 

43 

28 

22 

28 

26 

23 

25 

30 

37 

33 

25 

1  5 

20 

34 

29 

24 

1  5 

23 

30. 

5 

GAINESVILLE 

MAX 

59 

37 

52 

47 

60 

70 

67 

56 

49 

53 

50 

47 

46 

52 

47 

42 

49 

53 

48 

59 

54 

40 

50 

52 

64 

56 

50 

61 

52. 

5 

MIN 

34 

33 

33 

26 

31 

35 

38 

32 

30 

26 

42 

30 

18 

25 

21 

2C 

19 

24 

34 

32 

33 

7 

18 

34 

29 

34 

12 

26 

27. 

7 

GLENNVILLE 

MAX 

65 

70 

66 

47 

48 

54 

74 

66 

53 

66 

75 

60 

50 

60 

54 

47 

51 

60 

71 

64 

68 

63 

59 

58 

67 

63 

52 

67 

60. 

6 

M I  N 

49 

42 

45 

35 

36 

47 

44 

38 

38 

36 

47 

43 

28 

31 

29 

29 

32 

31 

47 

37 

40 

25 

22 

41 

32 

47 

25 

27 

36. 

S 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

55 

70 

70 

50 

70 

51 

58 

58 

52 

56 

50 

49 

51 

50 

47 

60 

39 

46 

55 

55 

65 

60 

52 

66 

55. 

6 

MIN 

42 

37 

33 

27 

35 

43 

30 

48 

26 

27 

22 

18 

22 

28 

34 

30 

21 

26 

20 

35 

29 

35 

1 1 

35 

29. 

8 

GRIFFIN 

MAX 

50 

58 

54 

51 

59 

71 

70 

57 

51 

58 

56 

40 

48 

56 

47 

47 

50 

51 

45 

62 

55 

40 

52 

57 

66 

56 

51 

67 

54. 

5 

M I  N 

39 

35 

34 

28 

36 

41 

45 

36 

35 

32 

40 

29 

20 

32 

24 

23 

24 

30 

36 

32 

35 

9 

2 

37 

31 

37 

14 

29 

30. 

9 

HARTWELL 

MAX 

56 

53 

43 

47 

62 

69 

70 

65 

51 

50 

55 

49 

51 

50 

55 

52 

49 

57 

52 

63 

57 

48 

50 

59 

66 

62 

46 

58 

55  • 

3 

MIN 

34 

32 

31 

28 

32 

39 

39 

32 

33 

34 

24 

38 

20 

21 

23 

24 

19 

24 

* 

32 

40 

19 

32 

9 

39 

14 

27 

28. 

8 

HAWXINSVILLE 

MAX 

65 

70 

68 

57 

54 

63 

75 

69 

56 

63 

61 

60 

50 

61 

58 

52 

54 

54 

62 

63 

65 

58 

58 

63 

66 

62 

50 

64 

60. 

8 

M  I  N 

50 

42 

45 

31 

36 

48 

35 

38 

38 

29 

48 

35 

23 

32 

26 

26 

26 

29 

43 

34 

40 

19 

19 

39 

30 

48 

1  7 

22 

33. 

9 

HELEN   1  SE 

MAX 

52 

39 

53 

49 

60 

69 

64 

54 

49 

48 

48 

44 

45 

50 

43 

40 

46 

50 

48 

60 

52 

40 

48 

48 

65 

56 

47 

50 

50. 

6 

M  I  N 

33 

32 

32 

15 

24 

23 

28 

33 

30 

19 

32 

28 

20 

17 

18 

10 

8 

12 

32 

32 

29 

5 

15 

26 

26 

30 

6 

18 

22. 

6 

HOMERV I LLE    3  WSW 

MAX 

75 

77 

70 

51 

47 

55 

73 

68 

50 

66 

75 

64 

49 

60 

56 

46 

53 

62 

69 

62 

68 

59 

60 

57 

68 

67 

52 

68 

61 . 

7 

MIN 

55 

56 

47 

37 

39 

45 

38 

37 

37 

29 

46 

41 

27 

24 

31 

27 

31 

31 

49 

37 

35 

28 

23 

43 

32 

45 

24 

27 

36. 

5 

JASPER    1  NNW 

MAX 

45 

43 

47 

49 

60 

68 

60 

52 

44 

SO 

50 

36 

43 

49 

43 

42 

48 

51 

tl 

56 

52 

32 

48 

48 

60 

56 

48 

56 

49. 

4 

MIN 

36 

35 

29 

22 

36 

35 

40 

33 

30 

25 

36 

26 

14 

24 

17 

14 

24 

25 

33 

27 

22 

1 

14 

32 

33 

8 

8 

30 

25. 

3 

JESUP   8  S 

MAX 

69 

75 

71 

48 

47 

54 

73 

71 

58 

67 

79 

60 

48 

60 

59 

54 

52 

58 

68 

66 

66 

58 

57 

67 

66 

58 

68 

62. 

4 

MIN 

50 

50 

45 

37 

37 

46 

43 

38 

39 

34 

44 

45 

28 

24 

26 

26 

33 

31 

48 

34 

33 

26 

22 

39 

29 

41 

26 

25 

35, 

7 

LA  GRANGE 

MAX 

54 

72 

70 

53 

61 

72 

70 

61 

51 

61 

60 

44 

49 

57 

52 

51 

53 

52 

49 

62 

58 

41 

55 

56 

65 

62 

53 

68 

57. 

6 

MIN 

38 

41 

34 

26 

38 

29 

32 

36 

27 

26 

44 

29 

16 

25 

19 

16 

20 

21 

36 

29 

36 

10 

1  3 

34 

24 

38 

1 1 

22 

27. 

5 

LOUISVILLE 

MAX 

64 

64 

64 

53 

53 

58 

73 

63 

54 

62 

63 

60 

49 

58 

55 

58 

52 

56 

68 

63 

64 

62 

44 

56 

65 

63 

57 

65 

59. 

8 

MIN 

39 

43 

29 

35 

48 

46 

35 

33 

23 

41 

31 

25 

33 

26 

39 

23 

25 

25 

33 

41 

20 

30 

35 

30 

41 

22 

25 

32. 

5 

LUMBER  CITY 

MAX 

65 

65 

70 

59 

48 

51 

54 

73 

63 

51 

65 

71 

55 

49 

59 

54 

48 

51 

60 

69 

62 

66 

57 

58 

59 

66 

63 

53 

59. 

4 

MIN 

47 

48 

48 

33 

33 

38 

42 

34 

34 

32 

41 

42 

27 

27 

28 

26 

28 

28 

33 

34 

35 

24 

20 

24 

31 

32 

22 

22 

32. 

6 

LUMPKIN 

MAX 

69 

76 

71 

57 

58 

72 

60 

57 

64 

60 

58 

49 

59 

53 

53 

56 

52 

52 

62 

63 

45 

57 

63 

65 

62 

51 

63 

59. 

5 

MIN 

48 

60 

40 

31 

41 

42 

39 

35 

35 

54 

31 

23 

29 

26 

22 

28 

35 

41 

33 

38 

43 

25 

40 

35 

44 

16 

28 

35. 

6 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

52 

67 

59 

53 

56 

67 

72 

59 

52 

61 

59 

47 

50 

°0 

51 

50 

52 

55 

53 

63 

62 

43 

55 

61 

67 

55 

49 

64 

56. 

9 

MIN 

41 

39 

40 

30 

38 

49 

39 

40 

37 

30 

45 

29 

24 

32 

28 

26 

28 

28 

39 

34 

29 

17 

22 

40 

33 

28 

18 

26 

32. 

5 

MARSHALLVILLE 

MAX 

63 

58 

59 

54 

69 

73 

77 

55 

61 

61 

48 

60 

57 

47 

53 

55 

55 

62 

62 

71 

47 

61 

64 

64 

48 

63 

59. 

5 

M I  N 

46 

40 

41 

36 

48 

38 

37 

37 

29 

33 

21 

27 

24 

22 

20 

25 

41 

32 

38 

15 

20 

40 

31 

43 

14 

23 

31 . 

6 

METTER 

MAX 

63 

62 

67 

S3 

52 

54 

74 

73 

69 

65 

67 

59 

52 

60 

58 

52 

54 

56 

70 

62 

66 

64 

58 

59 

66 

65 

54 

65 

61. 

4 

M I  N 

47 

40 

44 

30 

36 

47 

41 

37 

38 

35 

43 

39 

27 

35 

28 

27 

29 

31 

51 

36 

33 

24 

25 

39 

34 

40 

26 

27 

35. 

3 

MIDVILLF  EXP  STA 

MAX 

58 

62 

65 

50 

55 

56 

73 

66 

52 

63 

59 

58 

48 

59 

55 

45 

50 

55 

65 

61 

62 

54 

56 

59 

64 

61 

49 

64 

58. 

0 

m:  n 

40 

36 

43 

30 

34 

48 

42 

36 

34 

32 

41 

41 

25 

31 

29 

26 

28 

27 

44 

33 

42 

21 

22 

39 

33 

47 

24 

28 

34. 

1 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

64 

50 

57 

54 

54 

56 

66 

72 

56 

51 

62 

59 

48 

50 

60 

51 

48 

52 

55 

50 

63 

62 

40 

60 

66 

54 

50 

55. 

9 

MI  N 

45 

36 

39 

28 

30 

37 

33 

35 

34 

25 

27 

33 

22 

24 

27 

24 

23 

22 

25 

20 

32 

16 

18 

18 

29 

17 

19 

27. 

3 

MILLEN 

MAX 

67 

66 

66 

54 

54 

55 

75 

72 

60 

64 

64 

58 

54 

60 

57 

50 

48 

56 

60 

64 

66 

65 

60 

60 

65 

64 

59 

64 

61. 

0 

Ml  N 

41 

36 

43 

29 

33 

46 

36 

35 

34 

28 

40 

39 

25 

31 

25 

25 

26 

22 

43 

34 

41 

22 

18 

39 

27 

46 

25 

23 

32. 

6 

MONT  I  CELLO 

MAX 

62 

47 

48 

57 

52 

60 

68 

70 

57 

50 

60 

58 

43 

48 

57 

59 

46 

50 

54 

45 

62 

52 

41 

63 

57 

62 

50 

51 

54. 

t 

MIN 

43 

33 

33 

27 

29 

34 

43 

34 

33 

27 

29 

31 

19 

21 

28 

22 

20 

23 

28 

31 

35 

10 

11 

22 

31 

33 

13 

16 

27. 

1 

MORGAN 

MAX 

68 

78 

73 

60 

77 

79 

78 

73 

74 

74 

74 

61 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

58 

62 

65 

62 

57 

61 

62 

61 

51 

65 

65. 

3 

MIN 

46 

46 

39 

30 

29 

30 

34 

36 

38 

35 

31 

28 

22 

20 

24 

21 

21 

21 

24 

28 

28 

17 

17 

20 

20 

21 

17 

17 

27. 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

70 

78 

68 

53 

48 

60 

76 

66 

55 

65 

73 

59 

49 

60 

52 

5» 

53 

60 

59 

63 

67 

60 

59 

60 

67 

62 

51 

67 

61. 

1 

MIN 

50 

58 

46 

33 

38 

43 

40 

38 

35 

32 

51 

36 

29 

30 

27 

28 

33 

43 

34 

37 

24 

24 

41 

34 

45 

22 

26 

35. 

8 

NAHUNTA 

MAX 

71 

75 

65 

♦7 

48 

55 

73 

62 

53 

66 

79 

65 

51 

60 

58 

43 

54 

60 

72 

64 

68 

56 

59 

57 

67 

61 

52 

69 

61. 

1 

MIN 

50 

49 

43 

36 

36 

45 

39 

36 

38 

31 

43 

44 

25 

23 

30 

27 

31 

31 

45 

36 

31 

27 

21 

39 

30 

42 

24 

25 

34. 

9 

NASHVILLE    5  SSE 

MAX 

72 

77 

74 

62 

47 

54 

73 

78 

53 

65 

75 

65 

50 

60 

58 

57 

53 

62 

74 

62 

67 

69 

60 

58 

75 

65 

54 

66 

63. 

8 

MIN 

52 

58 

47 

34 

39 

44 

39 

36 

36 

31 

50 

38 

26 

28 

28 

29 

29 

32 

36 

36 

36 

25 

23 

32 

31 

36 

22 

28 

35. 

0 

NEW  I NGTON    1  NW 

MAX 

57 

64 

66 

49 

48 

54 

73 

68 

53 

67 

72 

58 

57 

60 

55 

58 

52 

60 

S3 

49 

52 

49 

58 

58 

66 

65 

52 

65 

58. 

5 

MIN 

43 

38 

43 

32 

35 

48 

42 

37 

36 

33 

43 

43 

28 

26 

24 

33 

30 

23 

29 

33 

35 

36 

19 

39 

30 

47 

27 

25 

34. 

2 

NEWNAN 

MAX 

54 

65 

64 

51 

62 

72 

69 

56 

51 

59 

56 

45 

48 

55 

50 

47 

51 

51 

49 

62 

56 

41 

54 

55 

66 

61 

52 

68 

56. 

1 

MIN 

39 

35 

31 

28 

35 

35 

41 

31 

34 

31 

40 

26 

15 

26 

21 

21 

25 

30 

39 

29 

35 

7 

17 

35 

27 

35 

12 

29 

28. 

9 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IC 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28     29     30  31 

PLAINS    SW  GA   FXP  STA 

67 

76 

66 

33 

55 

69 

69 

66 

54 

62 

60 

59 

48 

56 

54 

48 

53 

54 

54 

61 

64 

50 

54 

60 

64 

60 

46 

61 

M  I  N 

*' 

48 

41 

46 

42 

38 

36 

30 

30 

23 

28 

26 

23 

26 

32 

33 

39 

17 

22 

40 

32 

33.9 

ou  i  Than 

74 

74 

77 

54 

48 

48 

47 

75 

57 

56 

84 

76 

45 

50 

60 

55 

51 

52 

67 

67 

64 

68 

46 

99 

58 

68 

I  C 

52 

M  I  N 

40 

30 

30 

32.6 

ROME 

45 

50 

49 

54 

63 

72 

65 

50 

54 

59 

55 

35 

50 

53 

42 

49 

53 

56 

51 

62 

57 

35 

54 

53 

65 

51 

)4 

65 

WIN 

16 

19 

24.4 

ROME   WB   A  I PPOPT 

45 

50 

42 

53 

62 

71 

65 

48 

52 

56 

54 

35 

48 

50 

38 

47 

51 

55 

43 

59 

45 

35 

52 

52 

64 

51 

5  i 

60 

51  3 

H I  N 

37 

37 

28 

27 

32 

27 

27 

26 

15 

22 

20 

29 

19 

9 

22.5 

SANDEPSVILLE 

48 

63 

58 

51 

54 

60 

71 

55 

48 

61 

58 

49 

49 

60 

54 

46 

50 

53 

53 

62 

•■  1 

42 

53 

59 

66 

60 

54 

64 

M  I N 

50 

31 

4} 
4  3 

34!l 

SAPELO  island 

70 

62 

63 

47 

49 

54 

73 

66 

51 

60 

66 

63 

52 

61 

57 

41 

51 

51 

73 

66 

66 

63 

49 

56 

63 

60 

.,0 

60 

M1N 

48 

48 

43 

3 

40 

47 

42 

40 

48 

50 

30 

32 

39.8 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

71 

58 

64 

48 

49 

49 

53 

73 

61 

50 

64 

76 

58 

52 

60 

56 

42 

52 

62 

74 

64 

68 

49 

" 

59 

68 

63 

52 

MIN 

46 

44 

46 

3 

36 

33 

42 

' 

30 

26 

26 

33 

28 

44 

38 

1  'V 

28 

21 

41 

29 

47 

26 

25 

36°4 

Savannah  wb  ap 

56 

62 

65 

45 

50 

52 

73 

59 

49 

64 

74 

59 

49 

60 

54 

42 

50 

55 

74 

62 

67 

46 

55 

57 

66 

62 

90 

66 

58  0 

H I  N 

42 

35 

38 

46 

31 

3  0 

47 

27 

24 

33 

38 

2  7 

28 

36.2 

SAVANNAH  PEACH 

67 

59 

58 

45 

47 

55 

69 

66 

50 

53 

64 

61 

53 

60 

57 

47 

47 

48 

73 

70 

62 

57 

58 

58 

61 

^0 

57 

57.9 

MIN 

29 

36 

48 

1  <■-■) 

35 

39.9 

SILOAM 

59 

46 

55 

5' 

58 

66 

69 

59 

50 

61 

58 

52 

48 

57 

54 

48 

49 

55 

51 

62 

57 

43 

53 

56 

66 

61 

50 

64 

MIN 

41 

26 

32 

31 

23 

20 

° 

1  2 

30.5 

SURRENCY    2  WNW 

68 

73 

69 

52 

47 

53 

73 

70 

58 

65 

74 

59 

50 

60 

57 

52 

51 

60 

70 

64 

68 

64 

59 

58 

67 

65 

55 

67 

61  7 

MIN 

21 

48 

20 

23 

35.7 

SWA  I NSBORO 

48 

62 

60 

53 

54 

56 

73 

70 

56 

63 

61 

56 

49 

59 

56 

49 

50 

55 

67 

63 

65 

60 

57 

60 

65 

64 

65 

MIN 

* 

30 

34 

46 

36 

26 

30 

28 

27 

20 

20 

20 

32.8 

T  ALBOT  TON 

57 

71 

69 

55 

59 

71 

70 

70 

55 

61 

62 

60 

47 

58 

55 

50 

52 

55 

54 

60 

60 

47 

56 

60 

60 

65 

\\ 

65 

MIN 

38 

36 

26 

34 

41 

40 

33 

25 

23 

30 

22 

29.0 

Tallapoosa  2  nnw 

5  0 

66 

67 

65 

67 

82 

69 

48 

59 

58 

58 

44 

48 

54 

44 

51 

52 

51 

55 

63 

62 

41 

48 

5  2 

64 

64 

49 

68 

57  1 

MIN 

29 

30 

20 

21 

20 

21.9 

THOM A S TON   2  S 

58 

62 

60 

57 

62 

73 

71 

67 

58 

62 

60 

58 

49 

58 

54 

50 

56 

54 

52 

62 

58 

43 

52 

62 

67 

62 

« 

66 

58  8 

MIN 

40 

39 

36 

28 

37 

43 

34 

37 

38 

40 

30 

18 

26 

24 

21 

24 

1 2 

28.5 

ThOMASV I lle 

71 

77 

70 

55 

48 

59 

75 

63 

62 

67 

72 

60 

50 

61 

54 

54 

55 

63 

64 

63 

69 

47 

57 

60 

70 

60 

57 

68 

MIN 

53 

57 

48 

3 

40 

40 

32 

50 

38 

26 

29 

30 

32 

50 

37)4 

T HOM ASV I L  LE   W8  CITY 

70 

76 

66 

48 

47 

61 

75 

56 

60 

67 

73 

56 

49 

60 

53 

53 

53 

62 

64 

64 

68 

46 

57 

60 

69 

59 

54 

67 

60.  5 

M|N 

40 

38.4 

T | F TON   EXP   STATl ON 

65 

68 

74 

56 

48 

50 

57 

72 

53 

53 

62 

70 

46 

48 

57 

52 

50 

52 

58 

63 

61 

65 

44 

58 

60 

65 

59 

49 

57  7 

MIN 

42 

33*5 

TOCCOA 

53 

39 

54 

47 

62 

70 

70 

58 

50 

51 

49 

50 

46 

52 

48 

43 

48 

54 

49 

60 

54 

40 

49 

56 

67 

60 

49 

55 

ll'.O 

MIN 

21 

VALDOSTA  W8  airport 

74 

74 

78 

56 

46 

47 

53 

73 

55 

56 

67 

75 

46 

50 

60 

55 

49 

53 

63 

67 

63 

67 

48 

59 

58 

69 

59 

52 

MIN 

40 

40 

27 

34 

35 

26 

25 

35.7 

VALDOSTA   4  NW 

MAX 

73 

77 

71 

52 

47 

54 

75 

68 

55 

75 

62 

51 

61 

57 

50 

54 

63 

68 

63 

68 

64 

59 

69 

64 

•>  5 

67 

MIN 

53 

59 

40 

38 

51 

36.4 

WARRE  N  T ON 

57 

49 

56 

51 

55 

61 

71 

70 

53 

62 

60 

57 

48 

60 

57 

50 

50 

55 

54 

62 

60 

49 

53 

59 

65 

65 

49 

65 

57  3 

MIN 

49 

34 

41 

35 

33 

27 

43 

6 

29 

26 

31*5 

WASH  I NGTON 

MAX 

60 

42 

45 

53 

49 

57 

61 

67 

55 

46 

58 

57 

46 

47 

57 

49 

43 

47 

55 

44 

61 

57 

38 

52 

56 

64 

53 

49 

52  4 

MIN 

32 

30 

26 

25 

31 

41 

33 

29 

23 

40 

37 

16 

26 

21 

17 

19 

30 

25.8 

WAYCROSS 

MAX 

72 

71 

72 

54 

37 

48 

57 

74 

58 

54 

65 

77 

56 

50 

60 

58 

45 

54 

62 

72 

64 

68 

56 

62 

59 

68 

62 

51 

60.2 

MIN 

38 

52 

47 

36 

26 

35 

34 

34 

34 

34 

31 

31 

27 

26 

29 

25 

34 

32 

31 

31 

37 

27 

24 

27 

26 

34 

25 

24 

31.8 

WAYNESBORO  2  NF 

MAX 

53 

61 

60 

49 

54 

58 

73 

69 

54 

64 

58 

57 

49 

59 

55 

47 

46 

56 

56 

63 

64 

57 

54 

58 

65 

62 

50 

62 

57.6 

MIN 

40 

34 

42 

30 

33 

47 

44 

36 

34 

28 

42 

39 

26 

28 

28 

24 

24 

23 

42 

33 

32 

22 

22 

36 

32 

46 

29 

26 

32.9 

WEST  POINT 

MAX 

60 

72 

69 

54 

61 

72 

71 

68 

67 

61 

59 

47 

48 

55 

53 

50 

53 

51 

50 

63 

59 

42 

55 

58 

66 

61 

52 

67 

58.7 

MIN 

45 

46 

35 

26 

38 

29 

33 

37 

40 

28 

42 

29 

20 

32 

21 

18 

22 

25 

37 

30 

39 

12 

17 

37 

23 

44 

15 

24 

30.1 

WINDER  1  SSE 

MAX 

40 

38 

55 

48 

58 

68 

66 

61 

50 

55 

52 

46 

42 

55 

49 

43 

47 

52 

51 

60 

56 

40 

52 

53 

63 

60 

49 

64 

52.6 

MIN 

38 

32 

34 

22 

30 

33 

35 

27 

31 

23 

39 

30 

15 

23 

15 

19 

19 

26 

20 

29 

35 

5 

11 

31 

24 

38 

11 

20 

25.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

e 

STATION  AND  DEPTH 

e 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ATHENS  HORT     FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 

53 

42 

51 

SI 

47 

55 

55 

55 

51 

48 

48 

48 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

SO 

SO 

45 

45 

47 

50 

SI 

47 

49 

48 

4 

MIN 

41 

39 

41 

35 

40 

42 

42 

40 

40 

37 

47 

42 

35 

35 

36 

34 

34 

35 

40 

38 

43 

35 

33 

39 

37 

45 

35 

35 

38 

4 

4  INCHES 

MAX 

42 

42 

49 

49 

44 

51 

51 

51 

49 

47 

46 

47 

47 

44 

44 

42 

42 

44 

44 

48 

48 

44 

43 

45 

48 

48 

1 

46 

46 

1 

MIN 

41 

40 

40 

42 

38 

43 

45 

42 

41 

38 

45 

44 

36 

38 

36 

35 

36 

38 

41 

40 

42 

35 

34 

40 

37 

45 

:<.. 

37 

39 

S 

8  INCHES 

MAX 

47 

45 

46 

46 

44 

49 

SO 

50 

50 

49 

47 

47 

47 

44 

44 

44 

44 

44 

47 

48 

48 

48 

41 

45 

47 

48 

49 

45 

46 

s 

MIN 

45 

42 

40 

41 

41 

44 

47 

50 

47 

42 

46 

47 

41 

41 

41 

38 

40 

40 

44 

42 

44 

40 

39 

41 

42 

45 

41 

41 

42 

6 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  SLOPE  OF  GROUND  1   LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE,     CECIL  SANOY  LOAM.     GROUND  COVER, 

GROUND  ALMOST  BARE,   SOME   THIN  NATIVE  GRASS.      INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS . 


S*.  r.r.r.or.   &ot».  full r™  1  B(  Stttlos  I a*te I 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
FEBRUARY  1963 


Day  ot  month 


ATLANTA  WB  Al RPORT 

AUGUSTA  WB  Al RPORT 

BLA1 RSVI LLE 

BLUE  RIDGE 

CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

CLAYTON 

COLUMBUS  WB  Al RPORT 

COROELE  WATER  WORKS 

OAHLONEGA 

DALLAS   5  SE 

OALTON 

GAINESVILLE 

HARTWELL 

HELEN   1  SE 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m  p.  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average  J 

Fastest 
mile 

Direction 

ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1  iOO  A 
EST 

7i00  A 
EST 

a. 

o  in 

O  111 

7i00  P 
EST 

Trace 

01-09 

.10-49 

50-99 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
alty  cover 
sunrise  to  si 

ATHENS  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

10.0 

29++ 

W 

14 

65 

73 

50 

56 

2 

1 

3 

1 

2 

0 

9 

5.5 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WNW 

21 

10.3 

30++ 

NW 

26 

60 

65 

48 

48 

.  1 

2 

5 

1 

1 

0 

10 

64 

5.4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

ENE 

12 

8.5 

25++ 

NW 

21  + 

72 

77 

49 

55 

2 

5 

1 

4 

0 

0 

12 

6.1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

10.3 

29++ 

NW 

26 

75 

49 

51 

2 

1 

5 

0 

1 

0 

9 

5.4 

MACON  WB  AIRPORT 

NW 

13 

9.9 

31 

W 

14 

68 

75 

46 

46 

3 

3 

0 

3 

1 

0 

10 

64 

5.6 

ROME  W8  AIRPORT 

77 

45 

1 

2 

3 

1 

1 

0 

8 

5.2 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NE 

14 

11.4 

34 

W 

19 

75 

81 

52 

64 

1 

3 

1 

4 

1 

0 

10 

56 

6.7 

THOMASVI LLE  WB  CITY 

0 

4 

3 

5 

0 

0 

12 

5.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Dtaoon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.07 

* 

* 

* 

.34 

.06 

.19 

.12 

.02 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

.52 

* 

.01 

* 

.381  * 

.50 

B2.58 

WIND 

57 

176 

122 

57 

79 

35 

40 

82 

91 

86 

52 

75 

54 

46 

86 

67 

100 

47 

121 

60 

48 

83 

44 

48 

51 

53 

80 

53 

1993 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

EVAP 

.02 

.00 

.14 

;i3 

.14 

.11 

.17 

.21 

.00 

.  10 

.04 

.18 

.  10 

.22 

.09 

.16 

.08 

.26 

.13 

.10 

.15 

.10 

.06 

.13 

.  11 

.18 

.08 

B3.31 

WIND 

48 

37 

54 

86 

84 

37 

22 

99 

85 

14 

11 

79 

137 

69 

102 

69 

39 

21 

74 

89 

73 

105 

31 

53 

57 

53 

91 

27 

1746 

MAX 

55 

50 

61 

68 

57 

66 

67 

66 

60 

56 

55 

53 

56 

57 

57 

53 

51 

56 

56 

61 

62 

55 

62 

64 

64 

58 

57 

58.6 

MI  N 

50 

46 

56 

42 

43 

46 

49 

39 

56 

52 

50 

46 

43 

42 

40 

41 

40 

41 

42 

42 

46 

43 

57 

44 

51 

38 

47 

44.0 

EXPERIMENT 

EVAP 

.01 

.01 

.06 

.16 

.13 

.09 

.17 

.15 

.16 

.16 

.05 

.02 

# 

.22 

.  18 

* 

• 

.37 

.19 

.03 

.14 

* 

.  28 

.02 

.15 

.06 

« 

.34 

3.15 

WIND 

60 

20 

190 

100 

70 

50 

33 

167 

100 

95 

75 

50 

129 

225 

110 

75 

60 

50 

110 

130 

195 

125 

40 

65 

85 

100 

130 

115 

2745 

MAX 

57 

47 

53 

53 

51 

55 

65 

56 

54 

55 

46 

52 

52 

47 

42 

57 

55 

57 

61 

46 

53.1 

MIN 

42 

35 

35 

33 

35 

38 

37 

37 

34 

33 

32 

32 

30 

31 

34 

36 

30 

37 

42 

30 

34.  7 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.00 

* 

* 

* 

.24 

.01 

.14 

.08 

.08 

.13 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.56 

* 

.15 

* 

* 

.27 

.  13 

.06 

B2.0  7 

WIND 

37 

104 

74 

75 

23 

27 

23 

87 

73 

59 

55 

85 

59 

49 

95 

68 

36 

24 

56 

59 

27 

87 

25 

40 

72 

41 

85 

37 

1582 

MAX 

55 

62 

60 

58 

52 

50 

49 

49 

50 

60 

MIN 

38 

37 

38 

35 

32 

35 

32 

30 

30 

40 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.01 

.01 

.10 

.14 

.07 

.00 

.03 

.20 

.06 

.0 

.07 

.08 

.09 

.09 

.  18 

.11 

.12 

.10 

.17 

.11 

.13 

* 

• 

.19 

.02 

.11 

B2.44 

WIND 

32 

74 

138 

133 

138 

99 

33 

109 

55 

36 

50 

79 

99 

58 

86 

53 

85 

51 

140 

120 

60 

135 

39 

70 

36 

24 

116 

29 

2177 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

1     INDEX  NO.  | 

COUNTY 

1 

U 

ITUDE 

ITION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

LATT 

LONG 

d 

9 
I 

PRECIP 

SPECIAL 

MIC 

9 

32  00 

83  18 

2*0 

flA 

C 

MILL  1  Ail  M*  CAMPBELL 

0041 

BARTOW 

12 

720 

fl* 

c 

00*  J 

COOKE 

16 

31  07 

SP 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

AlLET 

DON 

MOM  T  GOME  R  T 

1  0 

32  11 

12N 

12N 

BREWTON-PARKER  COLLEGE 

»,•■■•  m  *  (IP  STAT  ION 

0131 

BERRIEN 

1* 

31  21 

83  IB 

290 

>* 

TA 

H 

ROY  t.  HOLLANO 

01*0 

DOUGHERTY 

* 

31  33 

S4  10 

TA 

H 

QIC] 

BAR  TOW 

; 

3*  10 

a* 

fl* 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0211 

BACON 

13 

NIO 

FED*  AVIATION  AGENCY 

ALOMAR  C  11  '    1  WNW 

0 :  1 1 

FULTON 

1 

3*  05 

7A 

ELI   E.  GRIMES 

americus  a  cue 

OMS 

SUMTER 

* 

32  06 

8*  10 

*76 

BP 

TA 

** 

BLANCHE   S.  RHVNE 

out 

SUMTER 

* 

52  06 

8*  16 

c 

0911 

COLUMBIA 

10 

8* 

Roy  D.  TankERSLEy 

o*06  turner 

1* 

*I5 

SP 

SP 

RA0IO  STATION  WM£S 

ATHENS 

.  M 

Clarke 

TOO 

6P 

B- 

PROF.  E.  S*  SELL 

AT M| US   COL    OF  AG»J 

0*32 

CLARKE 

10 

IS  53 

•  3  21 

685 

6P 

6P 

M 

COLLEGE  EAP.  STATION 

ATHENS   WB  AIRPORT 

0*33 

Clarke 

10 

33  37 

•  3  19 

MID 

C  HJ 

0*38 

CLARK!. 

10 

73* 

93 

uNlvtRSITv  OF  GCORGIA 

0*41 

BRANTLEY 

13 

TA 

ATLANTA   SOL  TO* 

0*** 

FULTON 

HENRY   I .  BARNETT 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

0431 

FULTON 

J 

33  39 

8*  23 

973 

m.  ; 

MID 

C  HJ 

u.s.  weather  bureau 

0495 

RICHMOND 

1* 

33  22 

Bl  38 

MID 

NID 

C  HJ 

0326 

STEPHENS 

C 

LSei 

DECATUR 

120 

7A 

C  H 

BALL  MOUM 

CHEROKEE 

1100 

7A 

MPS.  ESTCLLi  GROGAN 

BEAVEROALf 

0744 

WHITFIELD 

l* 

3*  55 

a*  si 

72* 

8A 

MRS.  H.  E.  WARMACK 

6ELLVILLE 

0787 

EVANS 

11 

32  09 

81  3* 

C 

MC  INTOSH 

10 

7A 

TA 

U.S.  FISH  *  WLDLF.  SVC. 

094* 

UNION 

1938 

8A 

6A 

GEORGIA  MTN.  E*P.  STA. 

BLAKCLY 

0979  EARLt 

Of).  J.  G.  ST  AND  IF  ER 

BLUE  si.w 

102*  FANNIN 

J*  52 

8*  19 

1760 

7P 

7P 

M 

P.  B.  C ARRuTH 

1132 

ELBERT 

14 

34  12 

83  02 

8A 

MRj,   GWENDOLYN  BROWN 

:  2bb 

BULLOCH 

1  1 

6P 

BP 

W.  C.  CROMLEY 

1340 

GLYNN 

SP 

BENJAMIN  E.  JAMES 

BRUNSWICK   FAA  AC 

13*3 

S££* 

MIO 

C  H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

13T2 

J 

32  IB 

B4  31 

665 

SP 

SP 

C  H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

1*11 

RABUN 

1* 

34  47 

C 

1*23 

623 

TA 

1433 

RICHMOND 

14 

118 

6A 

CAIRO   2  NMW 

1*6  3  GRADY 

*P 

6P 

J.  0.  BELCHER 

CALHOUN  eap  station 

1474 

GORDON 

12 

B*  58 

650 

BP 

M 

NW  GA.  EAP.  STATION 

1300 

MITCHELL 

B*  13 

3P 

TA 

H 

1544 

LIBERTY 

1 1 

92 

TP 

TP 

POST  ENGINEERS 

I9B9 

CHEROKEE 

7A 

C 

CARNESVILLE 

1*19 

FRANKLIN 

1* 

700 

8A 

C 

MISS   J1MM1E    R.  AGNEW 

CARROLL TON 

14*0 

CARROLL 

IT 

33  3* 

83  05 

tp 

BP 

C  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

1*57 

MURRAY 

12 

3*  3* 

8*  42 

8A 

RALPH  N.  MESSER 

1665 

BARTOW 

12 

732 

5P 

SP 

Radio  stat ion  wkrw 

CARTERSVlLLE    )  SW 

1*70 

BARTOW 

485 

TA 

granvel  p.  tatum 

CAVE  SPGS  *  SSW 

1 71*  POLK 

jjs 

800 

C 

CEDAR  1 OWN 

POLK 

83  15 

H 

RALPH  H.  AVERS 

CMAT  SWOP  Th 

103* 

MURRAY 

12 

84  *7 

7A 

c 

ito* 

WALKER 

is 

7A 

1*02 

RABUN 

i* 

SP 

CLERMONT    3  SW 

HALL 

c 

JIMMY  C.  OUILLIAN 

CLCVCLANO 

200* 

WHITE 

83  *6 

1570 

M 

MARY  L.  SUTTON 

2153 

MILLER 

8*  ** 

SP 

H 

MUSCOGEE 

TA 

COLUMBUS   WB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

MIO 

C  HJ 

COMMERCE   2  SSW 

2100 

JACKSON 

7* 

7A 

JOE  NEISLER 

dm  dm 

1  i  M 

PIKE 

8*  27 

825 

7P 

C.  R.  SMITH 

223* 

THOMAS 

*3  32 

c 

22** 

LUMPKIN 

12 

1900 

c 

22&* 

CRISP 

SP 

CITY  OF  CORDElE 

CORNEL IA 

2:bi 

1* 

7A 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

23ia 

NEWTON 

83  52 

770 

*P 

BA 

H 

JACK  L.  CHAPMAN 

2*oe 

FORSYTH 

8*  08 

8A 

2*29 

FLOYD 

12     3*  27 

630 

8* 

JOSEPH  B.  DAVIS 

2*30 

RANDOLPH 

SP 

OANL ONEGA 

2*75 

LUMPKIN 

BA 

JOE  W.  WOODWARD 

DALLAS  5  SE 

1*19 

PAULDING 

8*  ** 

1095 

n 

TA 

C  H 

LUThER  M.  ByRD.  jr. 

2493 

WHITFIELD 

12     3*  *6 

•  6  37 

9A 

H 

2532 

TWIGGS 

SP 

2570 

TERRELL 

TA 

HENRY  L.  RANDALL 

OAWSOMV ILL  E 

2570 

DAWSON 

TA 

C 

MRS.   THELMA  F.  COX 

DOCTORTOwN   1  WSW 

2716 

WAYNE 

81  51 

80 

BA 

R.  Ci  THOMPSON 

DOLES 

WORTH 

83  33 

236 

c 

DONALSONVILLE   3  W 

273* 

SEMINOLE 

BP 

CARl  J.  PATTERSON 

DOUGLAS  2  NNE 

2703 

COFFEE 

13 

7A 

OOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

8A 

LtONA   B.  THOMPSON 

DOVER 

2T99 

SCREVEN 

11 

Bl  43 

'io' 

SA 

WARREN   W.    WY AN T 

DUBLIN  )  S 

2839 

LAURENS 

10 

82  34 

213 

H 

DUBLIN  r 

LAURENS 

10 

"  ?2 

190 

c ' ' 

C 1 1 Y  OF  OUBL In 

EASTANOLLEE   2  SH 

39*3 

STEPHENS 

1* 

880 

c 

SOIL   CONSERVATION  SVC. 

EASTMAN    1  * 

000  GE 

s* 

8A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EOISON 

3020 

CALHOUN 

293 

c 

DAN   W.  MAHMAC* 

ELBERTON  2  N 

30*0 

ELBERT 

»  32 

3P 

TA 

CLLIJAV 

1113 

GILMER 

12 

1)00 

8A 

MRS.  LOR  A  OOVER 

EMSR |  51*7 

PAULDING 

1  7 

1200 

BA 

CARER INE  NT 

3271 

SPALDING 

31  1* 

10A 

10A 

GM 

U.  OF  GA.  EAP.  STATION 

FAJRNOUNT 

3295 

GORDON 

735 

BA 

OYMPLE  D.  MARMACK 

FARGO 

3312 

113 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FULTON 

1030 

c 

SAMUEL   R.  HARMON 

Fl  TIGERALD 

1  >at, 

BEN  HILL 

9T1 

SP 

3P 

FLEMING  EAR  STATION 

3*09 

LIBERTY 

19 

*P 

*P 

C  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

FOLKS TON  1  SSW 

3**0 

CHARLTON 

** 

20 

10A 

c 

FRANK  H.  OAVIS 

FOLK  S  TON  9  SW 

3*65 

CHARLTON 

15 

120 

»P 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSTTh  1  s 

350* 

MONROE 

BP 

BP 

CITY  OF  FORSYTH 

FONT  GAINES 

331* 

CLAY 

3*0 

SP 

TA 

MRS.   MAYME   R.  HAYES 

FORT  VALLEY  3  C 

3344 

PEACH 

»  M 

*90 

mo 

9A 

OLIVER    I.  SNAPP 

FRAMKl IN 

35*7 

HEARD 

6*5 

BA 

R.   L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3*21 

HALL 

1234 

6P 

BA 

SAM   S.    n AH H l N 

GIBSON 

ib9\ 

GLASSCOCK 

5*0 

TA 

SANFORO  N.  BRADOy 

GLCNMVILLE 

373* 

TATTNALL 

173 

TP 

TP 

W.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

>7«2 

HARR 1 S 

83  03 

*50 

BP 

GA.  POWER  COMPANY 

fiOOFRET  *  NE 

3792 

MORGAN 

10 

83  27 

570 

TA 

MRS  CURTIS  TUMLlN 



6 

»-t 

OBSERVATION 

U 

U 

M 

0 

TIME  AND 

z 

g 

P 

TABLES 

STATION 

2 

COUNTY 

< 

< 

OBSERVER 

1   .  I 

ONI 

3 

Q 

3 

LONi 

□ 

i 

PRECIP 

i 
c 

Si 

19H 

ME  R  1  WE  T  HE  R 

■  4  «i 

620 

6P 

M 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

BP 

B* 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

HAMILTON  *  W 

7A 

JAMES  C.  JORDAN 

HARRIS 

92  45 

440 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

COWETA 

33  14 

8*  3* 

840 

c 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

4133 

62  55 

SP 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

TA 

R.  A.  MC  LEMDON 

HAILCHURST 

JEFF  DAVIS 

C 

HELEN  1  SE 

4230 

WHITE 

34  4] 

1*83 

7* 

TA 

COMER  L.  VANDI VER 

HOMER V 1 LLE   3  WSW 

CLINCH 

14 

31  02 

82  *6 

183 

OP 

4P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACKSON  DAM 

4*23 

83  31 

C 

***S 

e» 

C  H 

JESUP 

»6Tl 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4471 

WAYNE 

100 

SP 

5P 

BR.UNS.  PULP  *  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

DAWSON 

8*  17 

1)30 

c 

MISS  MAMIE  L.  FAUSETT 

JONESBORO 

•  TOO 

6*  21 

BA 

t  no 

MONROE 

7A 

CLAUDE  SCOTT 

KENS1 NGTON 

*802 

WALKER 

1  8 

TA 

KINGSTON 

BARTOW 

720 

SUSAN  MCO.  MAAGIS 

LA  FAYETTE 

WALKER 

83  16 

797 

6A 

B* 

C  H 

J.  Lf  MOSS 

TROUP 

85  01 

C  H 

9149 

OGLETHORPE 

8  A 

C 

SIDNEY  E.  STEVENS 

LIME  BRANCH 

3192 

POLK 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LINCOLN TON 

LINCOLN 

it  2  8 

910 

6  A 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE 

3314 

JEFFERSON 

* 

3JT 

6P 

4P 

C  M 

NES8IT  BAKER 

3384 

TELFAIR 

82  *1 

N 

W.  ALE I  JERNIGAN 

339* 

STEWART 

5P 

C  H 

JOHN  C.  MOUSE 

MACON  WB  AIRPORT 

3**3  BIBB 

MIO 

U.S.  WEAY  *tR  BUREAU 

MARSHALL VI LLE 

3550 

MACON 

184 

5P 

SP 

CITY  OF   MAR  SHALL V 1 LLE 

MAYSV1LLE 

9433 

JACKSON 

10 

8  * 

920 

TA 

EARL  L.  SAILERS 

MC  INTYRE 

369b 

WILKINSON 

10 

83  13 

6A 

t 

CANDLER 

1 1 

5* 

CITy  of  metter 

MIOVILLE 

9fl5l 

1 1 

U 

NIOVlLLE  EAP  STA 

5843 

BURKE 

280 

4P 

4P 

SE  GA.  BRANCH  EAR.  SlA. 

MlLLEOGE Vl LLE 

387* 

83  13 

320 

TA 

7A 

H.    LOUIS  HORNE 

MILL EN 

9BB3 

JENKINS 

11 

81  36 

5P 

WALLACE  v.  EDENF IEL0 

M| LLHA V£M   B  E 

9194 

SCREVEN 

TA 

WALTON 

10 

33  *7 

INAC  T 1 VE  3/60 

MONTE2UMA 

MACON 

)T3 

7.1 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLO 

JASPER 

9 

63  *1 

633 

7A 

7A 

POSTMASTER 

(.  ,  )8 

CALHOUN 

4 

31  32 

8*  36 

3P 

CALHOUN   PUB.    WAS.  CAMP 

6043 

CALHOUN 

7A 

Clarence  w.  Cheney 

6087 

COLQUITT 

i  f. 

4P 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELFR 

LO 

135 

TA 

L.  G.  REYNOLDS 

NAHUNTA 

6219 

BRANTLEY 

13 

81  38 

71 

*P 

6P 

RICHARD  H.  SCHNITT 

4237 

BERRIEN 

83  13 

SP 

5P 

GA.  FORESTRY  COMM. 

4323 

SCREVEN 

141 

6P 

4P 

C.  A.  SOWELL 

4333 

COWETA 

1 

990 

4P 

TA 

JAMES  0.   HARDIN.  JR. 

noo.  ROSS  *  N 

GW1NNET 

S 

1023 

MRS.  M.  H.  DEMPSEv 

PATTERSON 

^e  Ifl 

PIERCE 

13 

|A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

4879 

ATKINSON 

13 

C 

COUNTY  AGENT 

TOBT 

SUMTER 

6 

SP 

BRANCH  EAP.  STATION 

7201 

WEBSTER 

4 

6A 

JOHN  L.  STEWART 

QUI TMAN 

t2  r« 

BROCKS 

14 

150 

8A 

u 

HESTER  M.  LEWIS 

RESACA 

GORDON 

12 

630 

WILLIAM  W.  POLLOCK 

r48S 

CATOOSA 

IB 

85  07 

h  * 

TVA-721 

0 

FLOYO 

83  09 

596 

BA 

WILLIAM  M.   TOWERS.  Ill 

T40S 

FLOYD 

700 

c  M 

ROME  W8  AIRPORT 

r*  i  o 

FLOYO 

12 

if  I! 

637 

HID 

PJtO 

.10 

C  HJ 

u.s.  weather  bureau 

SANOERSVI  LLC 

WASHINGTON 

11 

433 

4P 

RADIO  STATION  wSNT 

SAPELO  1 SLANO 

rtc  s 

MC  INTOSH 

10 

3P 

7B42 

CHATHAM 

2 

22 

8  * 

plant  introduction  sta. 

rs*  i 

*e 

MIO 

C  HJ 

SAVANNAH  BEACH 

ra4( 

CHATHAM 

j  13 

10 

SP 

SP 

CITY  OF   SAVANNAH  BEACH 

SI  LOAM 

9044 

GREENE 

690 

6P 

TA 

MRS.  MABEL  C.  CRuMPTON 

Bii'  1 

HANCOCK 

11  1  33  IB 

550 

7A 

c 

S351 

EMANUEL 

1     32  26 

TA  i 

MRS.MARJORIE  HUDSON 

8*36 

CHATTOOGA 

63  22  760 

BA 

JAMES  R.  BURGESS 

SURRENC Y  2  WNW 

8476 

APPLING 

1      31  ** 

SP 

SP 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWA1NSBORO 

8*96 

EMANUEL 

11     32  35 

323 

RADIO  STATION  WJAT 

830* 

F ANN 1 N 

1B0O 

6A 

c 

TVA-129 

8517 

SCREVEN 

23* 

c 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 

99  1! 

TALBOT 

TOO 

4P 

BA 

L.  R.  MINER.  SR. 

TALLAPOOSA   2  NNW 

8347 

HARALSON 

1000 

6P 

MRS.  MAUO  M.  M* GOOD 

TAYLORSVILLE 

8600 

BARTOW 

710 

TA 

THOMAS  F.  COUSINS 

8637 

UP  SON 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

UP  SON 

663 

SP 

RADIO  STATION  WSFt 

THOMAS 

8 

2*0 

8A 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

THOMASVILLE  WB  CITY 

THOMAS 

28) 

NIO 

TA 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

T1FTON  EAP  STATION 

B  I  | 

TIFT 

337 

BA 

6A 

B* 

gh   ga.cstl. plain  e«p.  sta. 

STEPHENS 

1019 

TA 

VlRGLE  Ei  CRAIG 

87*5 

STEPHENS 

970 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

»  7*8. 

STEPHENS 

920 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

TRAY  MOUNTAIN 

TOWNS 

BA 

c 

TVA-13* 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

8969  LOWNDES 

200 

7A 

TA 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

VALDOSTA  *  NW 

LOWNDC  S 

245 

BP 

6P 

C  H 

GEORGE  B.  COOK 

WALE SKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

1100 

MRS.    MARY  P.   CL INE 

WARRENTON 

91*1 

WARREN 

11 

300 

SP 

L.  MONROE  CASON 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

630 

7A 

TA 

WILLIAM    I.  THORNTON 

WATK1NSVILLE  ARS 

1 1  e 

OCONEE 

10 

730 

C 

AGR .  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS 

WARE 

13 

8A 

8A 

IRA  F .  WALTON 

WAYNESBORO  2  NE 

BURKE 

270 

6P 

4P 

RAO  10  STATION  wBRO 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

575 

4P 

6A 

J.  SMITH  LANIER 

WINDER  1  5SE 

BARROW 

1  0 

960 

5P 

TA 

C  H 

CECIL  M.  GRIOER 

WOODBURY 

9504 

MERIWETHER 

600 

8* 

ALVIN  A.  SIMS 

WOOOSTOCK 

9S2* 

CHEROKEE 

9) 

34  04 

84  31 

992 

W.  G.  BOOTH 

HIWASSEEi     B-pCHLOCKONEE .     9-OCMULOEE ■     10-OCONEE ■ 


l-OGEECMEE,    I2-O05TANAUIA.  13-SAT1L 


SKB  RATKADTO  NOT  S3  PAGE  IB 


-4/1B/93-— B4 


Cleveland  3  (THE,  Tenn 

Conasauga  1  N,  Tenn 

/ 


Andr...  2..  ».  c.  rrintUn  ,        „_  „; 
"°"  -O 

Coveeta  Bap  Sta,  N.  C. 


Chattanooga  «B  AP,  Tenn.               /  I                   Coweeta  tap  ata,  «.  c. 

@|                    /  Copperhlll,  Tenn.                                     I       Blghlands  2  ! 

oackamauga  Park  Rlnggold^^"  ^  ™*  **                      SweeT  GunT-  ~  —          FIT*  '"""^"/joca 

lNQRTWWE§]™.e  !  o  "V-i^.<»,™^ 

I      iTn.lagtonl     ,-— '„,„„„•  1             Blue  Ridge,                     ,-,  ..-Longcreek 


Tryon,  N .  C . 

o 


H    c       Caesars  Bead,  S.  C. 


GEORGIA 


v  /  -»•     ;  .5- 

1/  Lafayette    .        \                   \  E111J 

Valley  Head,   AH.  "»  '  U3| 

Jq.'  •  Resaca  Q  C«r7e 


Chatsworth  \  ) 


v  >. 

O-     Tray  «o«nt»in 

*i      ,  -Longcreek  1  N,  S.  C 

Burton  Daa  ^  v        H>  | 

•  WalhalU,   3.  C. 

HeYen  1  SE  /  X 

|  Toccoa  V 

^-Cooper  Cap       |      O        luccoa  2  W  WV  U 


;  5  SE,   S.  C. 


75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


f  .'    /  o/ 

'-^./  ,      Helen  I 

(Toccoa  7 

9onvllle  ^        ^/  ^  — ^Eastanollee  2  Sw^ 


I  Cleveland 

I  Calhoun  Exp  Station    1  \  •       \  ;   Cornelia -<">-  /     ,i£  1  i.     ,       ,   .  O 

'su—rvllle  ;  .i  T 

l 


-4^-Cleasoa  College,  S.  C. 
Oakway,  S.  C. 


Siuuaer.llle       O  „'  •  Da.son.il le  #        W      ^- x -^E.s tanol ] 

U  ,Brim>;'---%-~-'NoM  — -  r   ;  *t"? 


HartAll 

-o-  X 


•  -o 

Tallapoosa  2  KNW 


t*°L        ""i.5  5  SI         (      I    NN  I    Athens  Hort  Farm  VaalyAthens  Col  of  Ag 

tkry^^eo^n^^^^^^.^^  J 


O 

touglasvllle^  , 


llanta  WB  AP 


O   I        Carrollton      /  _A  J  Covmgt 

H.ghtojr,  A.a.   ^      >  °  N 

•  r^'  /  Jonesboro  V 


I 
I 
I 


o 

Franklli 


Rock  Mills,  Ala 


( 

S         -pe-rT-en.  / 

 _  *  r.i-t  1  1  \n 


I  -»•  I  -O- 
~~ \ — u 


2  »  o       '  ! 


Woodbury'  _.     ^  ,   I  a 

•  West  Point     '  1  The  Rock 

V  I  '  Thomaston  2  S J 

^    Hamilton  4  W      i  -  f 

\    I  *  „?. uto!CENTRAI?-7 


o  / 

lbotton/ 


£.   Ala.  \f 

l  (^Columbus^  WB  Alrpo 


■o-  ' 

Colurnbu 


O 

Seale.  Ala 


iufaula,  Ala.  ? 


V 


r 


A  Godfrey  <  NE  /  "°" 

*r  r  v 

Jackson  Da^  gENTRAL^ 

WEST  T  '"7"J1  — r-  ^ 

;reenvllle  2  w    O  J  !  \  ^  \  .  \  "O"   |  ✓ 

t  MilledgeviU 


Johnston  2  SSW,  S.  C. 

-o 


Clarks  Hill  Oan,   S.  C. 


Forsyth  1  S 

^  Y 


Macon  WB  Airport  V 


-  WB  Alrnoft 

V 


-o- 

Alken,   S.  C. 


Blackvillc  3  W,  S.  C 

puller  Creek 
_  "  , — ""^  ^  J  Augusta  WB  Airport 

ta  2  NH»  JT       O   /  ' 


-o- 

Bamberg,   S.  C. 


-o-  \ 

Sandersvill 


Louisville 
-O-  T" 


I       '      I      """to"1""!  i/'  HawkinsvlUe 

f       O-     ^  \  Q     I  4         O  r 


Port  Valley  3  E  '  r>  , 

-O  Barsl.allvllle  s  /v 
^  /  \ 


ille        V   Mldvtlle  Exp  Sta- 

I  '  -O-  / 

c   r-  rv   


-o 

Dublin  3  S 


\ 

o 


S^T'    Mlllhaven  8  E 

-O-  /  Sylvan, a  « 
Bill 


-o 

Bampton,  S.  C 


Ulen  »  1 


.^central! 


Rldgeland  2  SE,   S.  C 


Fort  Gai 

0  T 

ille  1  NNW,  Ma.Wi 


isOUTHWEST^S 
-o-     \    o  X 

l      Cuthbert       \  "* 


INj  J 

Buena  Vista         'l                  \/                                           f                      \  Mount  Vernon  3  WMW            .             .  ^k, 

^reston^S^       A.erlcus  4  E«E                             ^Abbeville/       *\             <         /                 /  Savangah.  BST.  garden      |  ^ 

(-—^Plains  sw  Ga  E«p  Sta'~  ^1    K»   >•  \     /    1  7^  1           V     s.vannan  Beach 


-o- 

Brooklet  1 


ird  Isla 
■s. .  ^      Sapelo  Island 

»ahu„.     o  / 


•      )    Precipitation  only 
d)  Precipitation,  storage 

O         -O-   Precipitation  and    .,nperatutv  Lamont  6  WKW,  Fl 

^  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

®  Soli  Temperature  only 

;7i7t7*.      O    Non- recording, 
•  Recording,       «    SoW  rype-s. 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 

 J  


I  j          Folkston  3  3SW^ 


|                           |  \         Coolldgej                    ^  i 

\             1                          1  -f>-      ^                                             'J.Uoit.  4  Nl 

I            /     Bambrldge      I  ^  ^Tho«..lll. 

\y        '  ThoJvu^f „ ci t,  o-o-s  @  /  r  

 1  II                            ™     V.ldost.  »B  AP                                        #     V  polkston^S. 

n  1  1  re°K     I  \ 

STATtON    LEGEND  Bon, Icello  2  3.  Ela.   ,  J 


Madleos,  Fla. 


Jasper  3  SE,  Fla 


-o- 

Glen  St.  Mary  Nurseries,  Fla 


@ 

Jacksonville  WB  AP,  Fl 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 


MARCH  1963 
Volume  67     No.  3 


ASHEVILLE  1963 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEOI 1  k 
MARCH  J 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Lowest 

Date 

a 
Q 

No.  of  Days 

Total 

From  Normal 

Greatest  Day 

0 

5 

Snow,  Sleet 

No.  of  D 

Max. 

Min. 

Total 

Mox.  Depth 

o 
0 

o 

.10  or  More 

.50  or  More 

«] 
S  < 

D  > 

g  ! 

NORTHWEST 

ALLATOONA   DAM  2 

68.1 

39.2 

53.7 

84 

20 

28 

8  + 

343 

0 

0 

7 

9.69 

5.32 

13 

.0 

c 

« 

5 

3 

CALHOUN   EXP  STATION 

69.8 

40.2 

55.0 

86 

31 

26 

3 

308 

0 

0 

6 

[ 

11.63 

3.00 

i  2 

.0 

c 

10 

e 

4. 

CARTERSVILLE 

70.7 

41.3 

56.0 

86 

31 

24 

23 

283 

0 

0 

7 

0 

7.52 

2.52 

12 

.0 

c 

8 

6 

2 

71.8 

41.8 

56.8 

87 

31 

21 

3 

265 

0 

6 

0 

8.63 

4.50 

13 

.0 

c 

6 

4 

2 

DALLAS  5  SE 

68.  8M 

40.  5M 

54. 7M 

83 

31  + 

26 

23 

317 

0 

[ 

6 

0 

8.11 

3.99 

13 

.0 

c 

6 

3 

2 

DALTON 

66.6 

40.5 

53.6 

85 

31 

27 

3 

350 

c 

0 

5 

0 

8.32 

3.53 

6 

.c 

c 

9 

6 

Z 

ROME 

71  .7 

40.2 

56.0 

3.0 

87 

31 

26 

2  3+ 

280 

f 

0 

7 

0 

7.68 

1.67 

2.54 

6 

.c 

c 

6 

! 

3 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

31 

2  5 

324 

0 

0 

8 

0 

5 

c 

2 

DIVISION 

9  .  OC 

3.24 

NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA   1  WNW 

67.1 

38.3 

52.7 

82 

20  + 

25 

1 

376 

0 

3 

g 

0 

8.77 

3.20 

6 

.0 

7 

5 

ATHENS 

70.5 

43.2 

56.9 

3.8 

84 

19+ 

28 

22 

250 

0 

0 

0 

4.97 

- 

.23 

2.18 

13 

.0 

C 

7 

3 

2 

ATHENS  COL  OF  AGR 1 

70.5 

43.0 

56.8 

85 

31 

27 

2  3+ 

259 

c 

c 

3 

o 

5.49 

1.67 

\  2 

.0 

c 

e 

4 

3 

ATHENS  WB  AIRPORT 

69.7 

44.3 

57.0 

5.4 

86 

31 

30 

2  3+ 

251 

. 

0 

2 

5.98 

.88 

2.52 

12 

•c 

c 

7 

4 

2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

67.8 

45.0 

56.4 

4.5 

82 

31 

32 

23+ 

272 

0 

0 

2 

0 

5.92 

.5? 

2.04 

12 

.0 

c 

7 

4 

3 

BLA I RSVI LLE  EXP  STA 

31 

525 

0 

0 

18 

0 

6 

»C 

0 

5 

2 

BLUE  RIDGE 

66.8 

36.3 

51.6 

85 

31 

20 

23+ 

411 

0 

i  4 

0 

11  .58 

2.80 

1  2 

.0 

c 

f 

7 

4 

COMMERCE  2  SSW 

35.8 

52.4 

20 

i 

386 

c 

0 

1  0 

0 

13 

C 

2 

DAHLONEGA 

65.3 

'  38.9 

52.1 

2.C 

81 

31 

26 

23 

401 

0 

0 

8 

0 

13.70 

7.n 

5.53 

1  3 

.0 

c 

10 

6 

3 

GAINESVILLE 

70.0 

56.3 

87 

31 

3C 

2  3 

275 

o 

c 

2 

6 

c 

2 

HELEN  1  SE 

66.8 

36.1 

51.5 

85 

31 

23 

23+ 

413 

[ 

i  2 

[ 

15.00 

4.87 

12 

.0 

c 

10 

6 

5 

JASPER  1  NNW 

66.2 

43.2 

54.7 

85 

31 

29 

23+ 

326 

( 

( 

4 

6.74 

2.00 

6 

.0 

8 

5 

WINDER   1  SSE 

70.2 

39.6 

54.9 

85 

31 

25 

23+ 

304 

0 

0 

4 

0 

5.62 

2.50 

13 

.0 

c 

6 

2 

2 

DIVISION 

53.9 

2.7 

8.20 

2.63 

.0 

NORTHEAST 

CLAYTON 

67.1 

35.8 

51.5 

3.3 

85 

31 

23 

23 

412 

0 

0 

14 

0 

11  .00 

3.82 

2.84 

12 

.0 

0 

5 

b 

CORNEL  I A 

66.2 

39.7 

53.0 

3.0 

83 

31 

25 

23 

369 

0 

0 

6 

1 

10.21 

4.30 

3.57 

13 

.0 

c 

7 

6 

) 

ELBERTON  2  N 

72.4 

36.6 

54.5 

86 

18 

23 

22 

325 

0 

0 

15 

0 

5.63 

2.51 

13 

.0 

0 

6 

3 

2 

HARTWELL 

72.5 

43.5 

58.0 

89 

31 

26 

22 

232 

0 

3 

1 

0 

8.04 

2.60 

6 

.0 

0 

8 

6 

3 

TOCCOA 

69.9 

42.6 

56.3 

4.C 

36 

31 

29 

23+ 

277 

0 

0 

3 

0 

11  .58 

5.29 

4.37 

6 

.0 

0 

9 

6 

3 

WASHINGTON 

20 

305 

0 

0 

5 

0 

3.53 

1.45 

1.69 

1  3 

.  c 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

8.33 

2.57 

.0 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

74.  4r> 

48.  ON 

61.  2N 

86 

19+ 

33 

22 

166 

1  .61 

.54 

6 

.0 

4 

1 

CARROLLTON 

70.7 

41.7 

56.2 

86 

31 

28 

23+ 

277 

c 

c 

6 

> 

6.77 

2.62 

6 

.0 

c 

7 

3 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

73.2 

45.8 

59.5 

4.2 

85 

29 

8 

201 

2 

r 

2.69 

_ 

3.32 

.70 

.0 

6 

2 

EXPERIMENT 

69.4 

45.4 

57.4 

82 

31  + 

28 

23 

242 

0 

0 

2 

0 

6.23 

2.49 

13 

.0 

0 

7 

4 

2 

GREENVILLE  2  W 

73. on 

44.  ON 

58. 5N 

85 

30 

22 

219 

0 

0 

3 

0 

6.09 

1.70 

.0 

9 

4 

GRIFFIN 

71.4 

47.8 

59.6 

4.9 

86 

31 

32 

23+ 

195 

0 

0 

2 

0 

7.61 

1.69 

3.49 

13 

.0 

0 

7 

4 

2 

LA  GRANGE 

73.7 

42.2 

58.0 

86 

24 

23 

239 

0 

0 

6 

0 

7.73 

2.60 

.0 

0 

7 

3 

3 

MARSHALLVILLE 

74.1 

46.1 

60.1 

87 

18 

32 

23 

189| 

0 

0 

0 

0 

2.24 

1.13 

6 

.0 

0 

6 

1 

1 

NEWNAN 

72.9 

45.9 

59.4 

5.8 

85 

31 

31 

23+ 

196 

0 

0 

2 

0 

6.36 

.55 

3.00 

13 

.0 

0 

6 

3 

2 

TALBOTTON 

73.4 

43.5 

58.5 

85 

18 

29 

24+ 

226 

0 

0 

5 

0 

4.39 

1  .22 

6 

.0 

0 

7 

4 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

72.2 

40.8 

56.5 

5.4 

84 

31  + 

22 

23 

280 

0 

0 

9 

0 

14.39 

8.76 

4.70 

13 

.0 

0 

8 

6 

4 

THOMASTON  2  S 

31 

2  7 

24+ 

219 

0 

c 

4 

0 

4.66 

1.84 

26 

.0 

0 

5 

4 

2 

WEST  POINT 

73.2 

44.6 

58.9 

3.9 

84 

31 

29 

23 

216 

c 

c 

4 

0 

4.97 

- 

1.22 

'.05 

6 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

58.6 

4.0 

5.83 

- 

.08 

.0 

CENTRAL 

AILEY 

77.3 

44.2 

60.8 

88 

22 

31 

23 

147 

0 

0 

1 

0 

1  .98 

1.13 

13 

.0 

0 

4 

1 

1 

COVINGTON 

70.2 

44.1 

57.2 

4.1 

84 

28 

23 

247 

6.49 

.97 

2.45 

.0 

8 

4 

DUBLIN  3  S 

73.2 

43.7 

58.5 

0.9 

90 

18 

30 

24 

227 

1 

0 

3 

1 

1  .93 

- 

2.71 

.67 

13 

.0 

c 

5 

2 

0 

FORSYTH  1  S 

72.0 

43.4 

57.7 

86 

1 8 

28 

23 

232 

0 

0 

2 

0 

5.13 

1  .40 

.0 

6 

4 

FORT  VALLEY   3  E 

73.9 

46.5 

60.2 

4.3 

88 

18 

32 

23 

180 

0 

0 

1 

0 

1  .67 

_ 

3.69 

.80 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

HAWK  I NSV I LLE 

75.8 

47.1 

61.5 

3.7 

88 

19  + 

31 

23 

160 

0 

0 

2 

0 

1  .70 

- 

3.23 

.75 

.0 

0 

5 

1 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

73.8 

47.6 

60.7 

3.8 

88 

19 

32 

23 

167 

0 

0 

1 

0 

2.79 

- 

2.15 

.97 

26 

.0 

0 

5 

2 

0 

MC   I NTYRE 

73.4 

36.6 

55.0 

89 

19 

23 

25 

317 

0 

0 

13 

0 

3.93 

1.63 

26 

.0 

0 

3 

3 

3 

M I LLEDGEV I LLE 

20 

24 

1 

293 

0 

0 

7 

2.87 

1.95 

1.19 

13 

•  0 

0 

8 

1 

1 

MONT  I CELLO 

70.3 

44.4 

57.4 

85 

19 

30 

1 

252 

0 

0 

2 

0 

6.34 

3.05 

1  3 

.0 

0 

7 

4 

2 

SANOERSVILLE 

18 

23 

195 

0 

0 

2 

0 

4.62 

1.29 

13 

»c 

0 

6 

4 

2 

SI  LOAM 

72.3 

45.9 

Jf'.l 

5.3 

85 

19+ 

30 

22 

198 

0 

0 

2 

0 

5.02 

- 

.38 

2.42 

13 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

58.6 

2.8 

3.71 

1.42 

.0 

EAST.  CENTRAL 

APPLING  1  NW 

70.0 

41.6 

55.8 

85 

20 

25 

23 

292 

0 

0 

4 

0 

5.00 

1  .97 

13 

.0 

0 

7 

3 

2 

AUGUSTA  W8  AIRPORT 

R 

72.8 

44.8 

58.8 

3.9 

87 

29 

23 

206 

0 

0 

1 

0 

3.88 

.29 

1.26 

.0 

c 

6 

3 

1 

BROOKLET  1  W 

76.6 

48.5 

62.6 

3.7 

89 

19+ 

34 

24+ 

132 

0 

0 

0 

0 

.92 

2.89 

.32 

13 

.0 

0 

5 

0 

0 

LOU  I SVI LLE 

74.1 

45.0 

59.6 

2.7 

87 

25 

9 

183 

o 

o 

■g 

o 

2.37 

2.17 

.95 

2  6 

.0 

0 

5 

3 

0 

METTER 

75.  9f. 

49. Of 

62.  5N 

89 

19+ 

36 

23 

137 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.32 

20 

.0 

0 

4 

C 

0 

MIDVILLE  EXP  STA 

73.3 

46.7 

60.0 

88 

19 

32 

23 

0 

0 

1 

0 

2.01 

.98 

13 

.0 

c 

4 

1 

Q 

NEWI NGTON  1  NW 

75.8 

45.0 

60.4 

90 

19 

28 

23 

172 

1 

0 

4 

0 

.95 

.26 

20 

.0 

0 

5 

C 

0 

SWAINSBORO 

77.  6N 

49.4V 

63.  5N 

88 

19+ 

33 

8 

120 

0 

0 

0 

1.74 

.76 

.0 

0 

4 

1 

0 

WARRENTON 

72.3 

45.0 

58.7 

3.7 

84 

18 

30 

23 

210 

0 

0 

2 

0 

4.38 

.  39 

2.05 

13 

.0 

0 

6 

2 

2 

WAYNESBORO  2  NE 

74.3 

46.1 

60.2 

88 

19+ 

31 

22 

186 

0 

0 

1 

0 

2.69 

.82 

13 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

60.2 

3.2 

2.51 

1.83 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

75.6 

49.6 

62.6 

2.6 

88 

18 

34 

8 

134 

0 

3 

0 

0 

2.91 

2.30 

.84 

13 

.0 

0 

6 

2 

0 

AMERICUS  4  ENE 

74.4 

47.8 

61.1 

3.7 

88 

18 

32 

8 

173 

0 

0 

1 

0 

.99 

4.39 

.43 

20 

.0 

c 

4 

0 

0 

BAINBRIDGE 

76.5 

49.4 

63.0 

2.8 

89 

18 

31 

7 

139 

0 

c 

3 

0 

3.00 

2.27 

.87 

13 

.0 

c 

6 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 


Ten 

iperoture 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Averoge 

I  Departure 

1     From  Normal 

Highest 

a 

• 

| 
a 

s. 

a 
« 

fS 

No.  o 

Days 

Total 

Departure 

From  Normol 

Greatest  Day 

£ 
a 

Snow,  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

x 

a 
a 

1 

on  Ground  | 

0 

a 

.10  or  More  1 

o 

1 .00  or  More 

S  t 

ai 
i,  i 

1  > 

si 

s  1 

33 

5  > 

o  £ 

8LAKELY 

7*.  5 

49.3 

61  .9 

j  .  9 

86 

19 

34 

22 

156 

o 

o 

o 

2.17 

3  61 

14 

7 

1 

0 

CAIRO  2  NNW 

75.5 

50.8 

63.2 

89 

18 

36 

7 

123 

c 

c 

0 

c 

2.87 

—  2.41 

13 

r 

\ 

2 

1 

CAMILLA 

76.0 

50.0 

63.0 

88 

18 

32 

23 

129 

0 

0 

1 

c 

4.97 

1  At 

13 

.0 

0 

7 

4 

2 

COLOUITT 

76. OM 

M 

f 

87 

19 

34 

22  + 

o 

n 

c 

i    l  i 

13 

C 

nlTunFQT 

76.2 

50.4 

63.3 

87 

19 

35 

22 

127 

0 

0 

Q 

c 

1.81 

85 

"r 

C 

1 

0 

FORT  GAINES 

75.6 

48.9 

62.3 

3.7 

87 

18 

34 

23 

151 

c 

o 

o 

3  .  74 

1  6n 
.  O 

2 

0 

LUMPK I N 

75. 5M 

49.5V 

62.5V 

86 

31  + 

33 

22 

140 

0 

o 

0 

{ 

r 

5 

0 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

72.6 

48.1 

60.4 

87 

18 

34 

22 

183 

0 

c 

0 

c 

1  .90 

*92 

2 

0 

T  HOMASV I L  L  E 

74.7 

50.0 

62.4 

2.1 

88 

16 

33 

23 

1  38 

0 

c 

0 

o 

2.47 

-  2.81 

1.00 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

74.0 

52.5 

63.3 

2.9 

89 

18 

36 

22 

116 

c 

o 

o 

o 

4.03 

-  1.23 

2.31 

2  7 

.0 

c 

7 

2 

1 

n  t  V  T  S I  ON 

62.4 

3.C 

2.77 

-  2.55 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

72.* 

46.9 

59.7 

1.2 

85 

19  + 

26 

1 

204 

0 

0 

1 

0 

3.40 

_  i#33 

.87 

j5 

3 

ASHBURN  1  S 

73.8 

47.7 

60.8 

87 

18 

33 

9 

176 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1  .  06 

13 

•  C 

4 

CORDELE  WATER  WORKS 

V 

V 

V 

85 

20 

32 

9 

0 

0 

1 

0 

12 

5 

1 

1 

DOUGLAS  2  NNE 

72.4 

47.2 

59.8 

88 

19 

29 

1 

200 

c 

0 

1 

o 

3.34 

1.45 

27 

•  C 

2 

FITZGERALO 

74.5 

50.4 

62.5 

2.9 

90 

18 

35 

22 

1  37 

1 

0 

0 

0 

2.55 

-  2.08 

•  75 

13 

■  0 

r 

2 

HOMERVILLE  3  WSW 

76.4 

48.2 

62.3 

86 

18 

33 

24+ 

139 

0 

0 

0 

0 

3.35 

1.48 

14 

LUMBER  CITY 

74.3 

45.  61" 

60.  OV 

89 

19 

26 

1 

191 

n 

3 

o 

2.90 

_  i .  OD 

.83 

14 

•  C 

MOULTRIE  2  ESE 

74.5 

49.5 

62.0 

1  . 2 

87 

18 

36 

22 

148 

0 

0 

0 

c 

3.00 

_  1.95 

.96 

1  3 

* 

_ 

NASHVILLE   5  SSE 

76.2 

49.5 

62.9 

89 

5 

33 

23+ 

135 

0 

0 

a 

0 

2.68 

1 3 

J: 
• 

QUI TMAN 

74. 2M 

47. 9M 

61  .  IV 

0.2 

88 

19 

26 

1 

178 

c 

0 

1 

0 

3.00 

-  1.93 

.71 

1  5 

Q 

TIFTON  EXP  STATION 

71  .0 

48.5 

59.  8 

1.5 

84 

20  + 

34 

7+ 

193 

0 

0 

0 

o 

5.50 

.  84 

2,12 

1  3 

Q 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

74.0 

48.9 

61  .5 

88 

19 

30 

1 

166 

o 

o 

1 

o 

3.42 

1.39 

1 5 

•  C 

_ 

VALOOSTA  4  NW 

76.0 

48.7 

62.4 

88 

18 

31 

2  3+ 

145 

o 

3 

2  .  44 

.  7C 

1  4 

_ 

2 

D I V 1 S I  ON 

61.2 

1.8 

3.18 

-  1.49 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

74.8 

48.4 

61.6 

91 

1 8 

33 

22 

1  ^4 

1 

0 

0 

0 

2.67 

.89 

26 

.0 

0 

6 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

71.0 

50.2 

60.6 

88 

19 

34 

1 

165 

0 

0 

0 

0 

1.38 

.40 

20 

.0 

0 

6 

0 

0 

BRUNSW I  CK 

75.5 

53.5 

64.5 

S.2 

89 

18 

40 

22 

94 

0 

0 

0 

0 

1.85 

-  1.93 

.65 

.0 

0 

5 

2 

0 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

71.3 

52.1 

61.7 

89 

19 

37 

24 

148 

c 

c 

0 

2.15 

.91 

13 

.0 

0 

5 

2 

0 

CAMP  STEWART 

75.8 

49.2 

62.5 

90 

18 

34 

24-t 

147 

1 

0 

0 

0 

2.10 

.81 

14 

.0 

0 

6 

1 

0 

FLEMING  EXP  STATION 

74.8 

47.5 

61.2 

86 

19+ 

30 

24+ 

176 

0 

0 

4 

0 

2.55 

1.15 

14 

.0 

0 

6 

1 

1 

FOLKSTON  9  SW 

78.4 

V 

V 

91 

18 

34 

22 

1 

0 

0 

0 

1  .82 

.95 

9 

.0 

0 

3 

2 

0 

GLENNV I LLE 

75.5 

50.0 

62.8 

3.7 

90 

}  8 

1 

0 

0 

0 

1  .67 

-  2.34 

.49 

1 3 

.0 

0 

7 

0 

0 

JESUP  8  S 

77.0f» 

46.8V 

61  .9V 

91 

18 

29 

24 

162 

2 

0 

4 

0 

1  .79 

.51 

20 

.0 

0 

7 

1 

0 

SAPELO  ISLAND 

71  ,4H 

52.3V 

61.9V 

88 

20 

38 

22 

137 

0 

0 

0 

0 

1.63 

.39 

9 

.0 

o 

5 

0 

0 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

74.0 

48.0 

61.0 

3.3 

90 

19 

27 

23 

187 

1 

0 

4 

0 

1.34 

-  2.48 

.25 

27+ 

.0 

0 

6 

0 

0 

SAVANNAH  W8   AP  R 

73.5 

48.9 

61.2 

2.9 

90 

18 

33 

23+ 

168 

1 

0 

0 

0 

1.68 

-  2.29 

.39 

6 

.0 

c 

6 

0 

0 

SAVANNAH  BEACH 

68.  9V 

50.8V 

59.9V 

84 

19 

38 

22 

179 

0 

0 

0 

0 

1.26 

.42 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

SURRENCY  2  WNW 

76.4 

47.2 

61.8 

90 

18 

30 

23+ 

159 

1 

0 

4 

0 

2.55 

.64 

26 

.0 

0 

6 

3 

0 

WAYCROSS 

75.0 

43.0 

59.0 

1.7 

91 

19 

31 

4 

208 

1 

0 

1 

0 

2.12 

-  1.95 

.43 

14 

.0 

C" 

7 

0 

0 

DIVISION 

61.5 

2.0 

1.90 

-  1.94 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     91°  on  the  19+  at  4  stations 

Lowest  Temperature:       16°  on  the  1st  at  Commerce  2  SSW 

Greatest  Total  Precipitation:       15.  00  inches  at  Helen  1  SE 

Least  Total  Precipitation:       0.  92  inch  at  Brooklet  1  W 

Greatest  One-Day  Precipitation:   5.74  inches  on  the  13th  at  Dawsonville 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


26  |  27 

.55 

.10 

.02 

*  7,1 

.43 

.20 

.89 

•  52 

•  13 

T 

•  10 

08 

.55 

T 

.62 

1  .06 

.05 

•63 

1.38 

•  39 

•  38 

.54 

.16 

■  16 

•  20 

■  31 

66 

T 

•  32 

.  17 

.08 

43 

.51 

.18 

.02 

•  32 

*2\ 

*  45 

T 

78 

.40 

•  19 

.82 

.27 

.25 

.56 

•  16 

38 

.98 

1.17 

.06 

.62 

•  43 

86 

.45 

•  35 

.12 

.08 

•  38 

70 

.06 

•  46 

1.57 

*  22 

.07 

.21 

•  37 

.42 

• 

* 

• 

47 

01 

.53 

.61 

* 

-  <  << 

5n 

.98 

.  0  1 

1.45 

•  68 

•43 

.04 

.01 

•  53 

•  95 

35 

.57 

.26 

.01 

.40 

•  07 

.12 

1.04 

.57 

•  33 

.08 

1.22 

25 

•n 

•  39 

.  1  6 

1  .77 

•  36 

83 

28 

1.12 

.28 

T 

•20 

•  48 

•  43 

.24 

•  11 

•  93 

.43 

.  10 

.98 

.67 

1  .60 

•  45 

T 

3 

.42 

.95 

.75 

•  54 

•  97 

•  24 

1.63 

.24 

•  03 

.15 

.14 

ABBEVILLE 
ADA IRSV ILLE 
ADEL  2  5 
AILEY 

ALAPAMA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALL ATOON A  DAM  2 
ALMA  FAA  AIRPORT 
ALPMARETTA  1  WNW 
AMERICUS  4  ENE 

APPLING  1  NW 
ASHBURN  1  s 
ATHENS 

athens  col  of  agr i 
athens  wb  airport 

atkinson  1  w 
atlanta  bolton 
atlanta  wb  airport 
augusta  wb  airport 
ba i nbr10ge 

ball  ground 
beaverdale 
blackbe ard  island 
blairsville  exp  sta 

BLAKELY 

BLUE  RIDGE 
BOWMAN 

BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 

CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 
CARNESVILLE 
CARROLLTON 

CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE   3  SW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH 

CH I CKAMAUGA  PARK 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLOUITT 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  2  SSW 
CONCORD 

CORDELE  WATER  WORKS 
CORNELIA 

COV I NGTON 
CUMMING  1  N 
CURRYVI LLE  2  W 
CUTHBERT 
DAHLONEGA 

DALLAS   5  SE 
DALTON 
DANVILLE 
DAWSON 
DAWSONVI LLE 

DOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONVI LLE   3  W 
DOUGLAS  2  NNE 
DOUGLASVILLE 
DOVER 

DUBLIN  3  S 
ELBERTON  2  N 
ELL I  JAY 
EMBRY 
EXPERIMENT 

FA  I RMOUNT 
FITZGERALD 
FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON   3  SSW 
FOLK STON  9  SW 

FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANKLI N 
GAINESVILLE 

GIBSON 
GLENN VILLE 
GOAT  ROCK 
GODFREY  4  NE 
GREENVILLE  2  W 

GRIFFIN 
HAMI LTON 
HART WELL 
HAWK I NSV I LLE 
HELEN  1  SE 

HOMERV ILLE  3  WSW 
JASPER   1  NNW 
JESUP  8  S 
JONESBORO 
JULIETTE 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LINCOLNTON 

LOUI SVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 
MARSHALL V I LLE 

MC  INTYRE 

METTER 

MIDVILLE 


7.42 
5.92 
3.88 
3.00 

9.94 
7,83 
1.38 
7.67 


1.85 
2.15 

1.61 
1.88 
3.69 
2.87 
11.63 

4.97 
2.10 


11.18 
11.00 
13.96 


10.21 

6.49 
8.30 
9.55 
1.61 
13.70 

8.11 
8.32 
2.10 
1.16 
12.20 


5.63 
10.40 
7.93 


2.55 
1.60 
1.82 


8.04 
1.70 
15.00 


8.11 
8.45 
7.73 
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.15 
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1.18 

1.15 

.14 

.21 
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5.00 
2.62 
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.02  1.16 
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.08  1.71 
2.85 
.12  3.60 


.23 
.16 
3.40 


.02  1.55 
.02  4.97 
1.60 
.24  1.77 


.42 


.32  1.94 
.15  .84 
.42  1.65 


.28  1.81 

.05  2.60 
.75 

.07  1.60  3.22 

•  SO 
2.00 

.05  .27 
.40  1.77 


.06  2.78 
2.19 
.40  2.60 
T  1.10 


1.13 
1.30 


1.00  3.00 


1  .55 
4.87 


2.32 
.32 
.55 


.30 
2.23 
1.50 

.50 


1.99 

T 

3.04 


3.49 
1.32 
1.22 


1.61  1.24 


2.00 
.56 
3.04 


.15 
.04 

1.15 


.02      .90  .30 
.65 


.43 
.17 
.13 


•  25 
1.10 
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DAILY  PRECIPITATION 

GEORGIA 


Station 

la 
H 

Day  of  Month 

1   |   2   |  3 

4  | 

5 

1 

6 

7  |  8  |  9 

10  | 

U 

12 

13  [ 

14  | 

15 

16  | 

17  | 

18 

19  |  20  j 

21 

22  |  23  J  24 

25  [  26  | 

27 

28 

29  30 

31 

HIOVILLE  EXP  STA 

2.01 

.17 

.49 

.96 

.05 

.30 

.06 

H I LLEDGE VI LLE 

2*87 

•  12 

.32 

•  to 

1.19 

•  16 

.17 

.40 

.11 

MILLHAVEN  6  E 

1*29 

•  30 

.12 

.79 

•  06 

T 

MONTEZUMA 

1  .08 

.10 

" 

MONT  i  ■  '"  -  l 

6.34 

.28 

1.00 

s!o5 

.01 

•SI 

.38 

•  30 

.81 

MORGAN  5  NW 

2.04 

.15 

.02 

.15 

•  97 

.33 

.42 

MOULTR I E  2  ESE 

•  57 

.31 

.03 

.98 

.59 

.19 

.16 

.15 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

2.38 

.38 

.19 

1.41 

•07 

.21 

.12 

NASHVILLE  5  SSE 

2.68 

.36 

.07 

.54 

NEWINGTON   1  NW 

.95 

.15 

!io 

.23 

.09 

.26 

.12 

NEWNAN 

6.36 

.17 

.13 

l.ai 

.02 

.  ' 

3.00 

.01 

•  04 

.32 

.78 

.03 

NQRCROSS  6  N 

7,79 

2.78 

.03 

7 

.  J ) 

3.02 

.03 

•  ia 

.34 

.39 

.41 

PATTERSON 

2.2A 

•25 

.02 

.31 

.06 

.56 

.37 

.02 

.22 

.43 

plains  sw  ga  exp  sta 

1 .90 

.10 

.02 

.03 

PRESTON  3  SW 

1  .92 

.18 

.07 

.46 

.10 

. 

.07 

.66 

.35 

QUIT MAN 

3.00 

.05 

.46 

.19 

.10 

.57 

•77 

.  14 

•72 

RESACA 

10.77 

.65 

T 

> .  i 

.03 

.35 

.53 

2.76 

7 

.83 

1.93 

.37 

.02 

R I NGGOLO 

.82 

.10 

3.20 

.05 

.42 

1.55 

.13 

.31 

.07 

.70 

ROME 

.85 

2.  4 

T 

.09 

ROME  W8  AIRPORT  R 

10  .41 

.77 

T 

4.06 

T 

.78 

3.17 

7 

.74 

.31 

.22  .34 

SANOERSVILLE 

4.62 

.21 

.92 

1.29 

.89 

.05 

.23 

1.03 

SAPELO   I SLAND 

.25 

■  20 

.02 

.24 

.39 

.04 

.08 

.08 

.28 

7 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GON 

1.34 

•  25 

.01 

.25 

.01 

.06 

•  20 

.10 

.04 

.17 

.25 

SAVANNAH  WB  AP  R 

1  .66 

.17 

T 

36 

09 

16 

SAVANNAH  6EACH 

.  6 

.20 

.15 

.08 

.03 

Il5 

.06 

.  ' 

.08 

.01 

.42 

•  01 

SI  LOAM 

5.02 

.11 

.20 

.68 

.01 

2.42 

.72 

.29 

.15 

.44 

SPARTA  2  NNW 

4.93 

.21 

.70 

2.75 

•  30 

.42 

.38 

. 

ST  ILLMORE 

•  63 

.53 

7 

7 

.19 

SUMMERvILLE 

8.  30 

.93 

49 

.02 

■  55 

•  41 

5URRENCY   .  WNW 

2.55 

.17 

.02 

T 

'.21 

.23 

.05 

•  03 

.61 

.64 

.59 

5WAINSBORO 

1.74 

.76 

.41 

.06 

.41 

.10 

TALBOTTON 

.27 

•  50 

1.22 

.28 

.54 

1.10 

.40 

Tallapoosa  2  nnw 

14.3? 

.76 

1 .46 

.31 

4.6! 

4.70 

T 

.60 

•  31 

7  1.56 

TAYLORSV ILLE 

7.7C 

.73 

•  32 

TMOMASTON  2  S 

4.66 

.60 

.07 

1.05 

.80 

1.84 

THOMASV ILLE 

2.47 

.49 

.23 

.01 

.20 

.50 

.04 

;  .01 

TMOMASVILLE  WB  CITY 

.29 

.16 

T 

T 

.10 

.56 

.16 

7 

2.31 

TIFTON  EXP  STATJ ON 

5.5C 

.40 

.25 

2.12 

.93 

.•4 

.31 

TOCCOA 

1 1 .58 

.51 

1.08 

05 

93 

.73 

•  11 

.31 

•  02 

.24 

VALDOSTA  W8  AIRPORT 

3.42 

•  64 

.. 

.15 

7 

.50 

1.39 

7 

■  12 

7 

.42 

VALDOST A  A  NW 

2.44 

.45 

.26 

.12 

.24 

.70 

.15 

.52 

WALE St A 

9.34 

.06 

.79 

T 

2.17 

T 

.22 

.08 

4.43 

.78 

.  - 

.73 

WARRENTON 

4.38 

.15 

•05 

1.05 

2.05 

•  40 

.05 

.21 

.42 

WASHINGTON 

3.53 

•09 

.22 

.70 

.03 

1.69 

.20 

.06 

.17 

.08 

WAYCROSS 

2.12 

.37 

•  35 

.10 

.43 

.38 

.17 

.32 

WAYNESBORO  2  NE 

2.69 

.20 

.02 

•  58 

.01 

.82 

.05 

.15 

.46 

.31 

WEST  POINT 

4.97 

T 

.29 

- 

.02 

.74 

.10 

.50 

1.27 

WINDER  1  SSE 

5.62 

.31 

.01 

1.80 

.08 

.04 

2.50 

.17 

.23 

■04  .44 

WOODBURY 

6.05 

.14 

.28 

1.75 

.02 

2.16 

.01 

.38 

1.10 

•  24 

WOODSTOCK 

9.08 

T 

.64 

.02 

.02 

.04 

4.92 

.21 

.32 

.26 

.62 

-  29  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MARCH  1963 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A  1  LEY 

68 

66 

68 

70 

74 

75 

76 

76 

78 

SO 

81 

83 

81 

80 

80 

84 

85 

61 

73 

69 

80 

88 

74 

73 

72 

71 

70 

64 

86 

85 

86 

MIN 

33 

37 

38 

40 

54 

57 

33 

38 

39 

39 

42 

42 

60 

59 

55 

60 

48 

45 

41 

45 

47 

3 

31 

38 

39 

48 

41 

41 

45 

6 

44. 

2 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

65 

60 

59 

71 

78 

79 

62 

66 

67 

60 

70 

82 

85 

72 

75 

63 

77 

84 

85 

84 

69 

63 

64 

68 

74 

75 

76 

73 

76 

80 

82 

»i\ 

MIN 

26 

44 

41 

43 

56 

53 

33 

35 

36 

42 

48 

58 

66 

64 

52 

55 

59 

60 

36 

36 

39 

47 

43 

9 

ALBANY 

MAX 

63 

65 

71 

76 

78 

76 

68 

69 

59 

74 

78 

85 

S3 

76 

69 

69 

86 

88 

67 

60 

63 

67 

70 

75 

79 

74 

77 

80 

85 

86 

87 

MIN 

45 

41 

42 

56 

60 

43 

36 

34 

47 

50 

53 

68 

69 

63 

50 

56 

59 

60 

62 

42 

37 

37 

39 

50 

59 

* 

41 

44 

4 

47 

49, 

6 

ALLATOONA   DAM  2 

MAX 

64 

59 

58 

67 

63 

69 

54 

60 

65 

65 

65 

68 

67 

79 

69 

59 

65 

90 

80 

84 

62 

52 

58 

69 

75 

74 

71 

72 

75 

81 

81 

MIN 

29 

33 

28 

44 

51 

35 

29 

28 

30 

34 

41 

49 

53 

46 

35 

38 

50 

45 

48 

45 

38 

29 

29 

34 

40 

43 

39 

42 

44 

43 

4* 

39. 

2 

ALMA   FAA  AIRPORT 

66 

62 

72 

76 

79 

67 

67 

69 

59 

71 

84 

85 

77 

76 

65 

80 

85 

91 

8B 

72 

63 

65 

70 

75 

77 

77 

76 

78 

81 

83 

82 

MIN 

45 

41 

40 

52 

62 

* 

36 

39 

42 

50 

49 

6 1 

62 

60 

52 

54 

6 1 

61 

59 

52 

45 

33 

35 

34 

* 

52 

* 

44 

43 

50 

49 

48. 

4 

alphare  TTA  1  WNW 

MAX 

63 

60 

56 

68 

65 

70 

52 

38 

62 

62 

64 

67 

68 

78 

71 

62 

57 

79 

82 

82 

60 

50 

55 

68 

72 

72 

70 

70 

77 

80 

81 

MIN 

25 

38 

3 1 

32 

47 

36 

32 

28 

29 

36 

37 

46 

52 

49 

35 

40 

47 

48 

50 

45 

37 

30 

26 

28 

37 

43 

40 

41 

42 

38 

3 

AMER 1 CUS  4  ENE 

MAX 

62 

64 

67 

70 

77 

74 

66 

67 

63 

71 

76 

84 

82 

77 

71 

67 

85 

88 

87 

82 

64 

65 

68 

73 

77 

74 

77 

80 

81 

83 

84 

MIN 

44 

36 

38 

51 

61 

38 

34 

32 

42 

43 

52 

67 

61 

60 

46 

53 

59 

59 

65 

55 

41 

35 

36 

41 

48 

57 

46 

44 

4 

4 

4 

./ 

8 

APPL 1 NG    1  NW 

MAX 

64 

61 

63 

67 

72 

71 

58 

63 

66 

62 

70 

70 

78 

79 

81 

64 

61 

76 

64 

85 

65 

56 

62 

66 

72 

74 

72 

72 

76 

80 

81 

MIN 

37 

39 

29 

33 

43 

49 

37 

34 

39 

42 

37 

46 

54 

47 

44 

45 

49 

52 

58 

58 

41 

28 

25 

32 

43 

48 

46 

41 

37 

36 

41 

41 

6 

ASHBURN    1  S 

MAX 

62 

61 

67 

75 

71 

71 

63 

68 

65 

71 

79 

81 

79 

80 

81 

75 

84 

87 

85 

84 

64 

63 

66 

72 

73 

74 

72 

75 

78 

80 

62 

73 

8 

MIN 

44 

4  1 

41 

53 

53 

40 

35 

40 

33 

51 

51 

66 

65 

63 

61 

57 

55 

51 

55 

56 

44 

35 

36 

35 

45 

45 

49 

47 

45 

40 

47 

47. 

7 

ATHENS 

MAX 

59 

60 

66 

63 

69 

63 

61 

66 

62 

68 

60 

73 

80 

SO 

63 

57 

80 

84 

84 

77 

55 

66 

73 

74 

72 

73 

77 

79 

78 

83 

80 

70. 

5 

MIN 

40 

39 

32 

43 

60 

38 

35 

31 

41 

41 

41 

49 

54 

48 

42 

47 

46 

46 

48 

50 

40 

28 

35 

44 

55 

44 

47 

41 

46 

41 

44 

43. 

2 

ATHENS  COL  OF  AGR 1 

MAX 

58 

60 

67 

67 

70 

59 

59 

65 

64 

66 

56 

75 

79 

76 

75 

61 

SO 

84 

84 

72 

54 

62 

67 

73 

75 

72 

74 

78 

81 

82 

85 

70. 

5 

MIN 

39 

40 

33 

47 

59 

37 

33 

3  1 

39 

41 

43 

49 

54 

49 

42 

48 

48 

47 

59 

50 

39 

27 

27 

34 

43 

54 

44 

48 

42 

42 

45 

43. 

0 

ATHENS   WB   A  1 RPORT 

MAX 

59 

60 

67 

64 

69 

66 

60 

65 

63 

66 

56 

74 

79 

79 

62 

51 

SO 

82 

84 

71 

54 

63 

66 

74 

74 

71 

74 

78 

81 

81 

86 

69. 

MIN 

40 

39 

36 

47 

60 

39 

35 

34 

41 

42 

44 

5  5 

55 

48 

43 

48 

48 

49 

60 

47 

36 

30 

30 

37 

43 

54 

* 

48 

46 

47 

48 

44. 

3 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

61 

57 

66 

63 

70 

56 

58 

63 

56 

64 

67 

75 

77 

71 

61 

58 

79 

SO 

80 

71 

51 

57 

65 

70 

71 

70 

70 

75 

78 

79 

82 

MIN 

43 

40 

3  7 

43 

56 

37 

34 

35 

40 

47 

55 

55 

43 

40 

51 

55 

52 

61 

46 

38 

32 

32 

41 

47 

53 

4 

48 

48 

49 

51 

45. 

0 

AUGUSTA   WB  A  1 RPOR  T 

MAX 

63 

64 

67 

74 

75 

71 

65 

67 

64 

72 

78 

79 

78 

83 

64 

67 

77 

87 

67 

74 

57 

61 

65 

74 

77 

74 

72 

76 

80 

82 

83 

72 . 

MIN 

38 

40 

35 

42 

62 

44 

40 

38 

41 

42 

4  1 

56 

54 

47 

49 

52 

54 

50 

58 

52 

41 

3  3 

29 

34 

41 

56 

48 

43 

42 

40 

46 

44. 

8 

BA 1 N8R 1 DGE 

66 

62 

73 

80 

83 

76 

68 

68 

60 

72 

75 

86 

79 

62 

76 

76 

86 

89 

88 

79 

65 

68 

78 

72 

80 

75 

76 

60 

82 

83 

86 

76. 

MIN 

44 

40 

41 

46 

62 

45 

31 

32 

45 

51 

55 

66 

70 

65 

51 

61 

64 

65 

60 

56 

38 

36 

47 

55 

48 

40 

42 

45 

4 

49. 

4 

BLACKBEARD   I sland 

MAX 

61 

67 

71 

65 

67 

72 

70 

66 

66 

59 

72 

72 

72 

75 

79 

59 

74 

86 

88 

87 

74 

64 

65 

59 

67 

74 

74 

74 

73 

74 

75 

MIN 

34 

52 

44 

45 

57 

56 

43 

39 

42 

50 

50 

56 

60 

62 

52 

52 

56 

60 

62 

65 

40 

38 

3 

45 

52 

53 

* 

58 

50 

3 

50. 

2 

blairsville  Exp  sta 

MAX 

48 

56 

52 

64 

65 

66 

49 

52 

60 

57 

60 

68 

55 

75 

68 

55 

64 

76 

78 

78 

55 

42 

52 

66 

72 

68 

66 

69 

72 

78 

81 

MIN 

32 

35 

20 

21 

54 

34 

25 

20 

22 

30 

30 

46 

42 

35 

25 

32 

48 

32 

36 

41 

32 

26 

18 

1 

30 

36 

45 

36 

29 

3 1 

* 

32. 

2 

BLAK  LY 

64 

63 

70 

73 

81 

74 

67 

67 

60 

73 

79 

85 

78 

75 

74 

70 

85 

85 

86 

78 

62 

63 

69 

74 

77 

75 

75 

79 

82 

83 

85 

MIN 

46 

39 

4  1 

53 

64 

42 

37 

3  7 

44 

47 

55 

67 

67 

63 

48 

54 

60 

62 

65 

53 

43 

34 

37 

38 

43 

58 

46 

42 

46 

47 

49 

49. 

3 

BLUE  R 1 DGE 

53 

54 

68 

70 

65 

61 

55 

62 

56 

62 

60 

59 

77 

70 

59 

64 

79 

78 

79 

69 

51 

53 

69 

72 

66 

69 

72 

75 

79 

80 

85 

66. 

8 

MIN 

40 

35 

20 

38 

54 

32 

30 

24 

29 

30 

34 

53 

48 

38 

28 

45 

53 

35 

5  7 

40 

32 

27 

20 

27 

34 

48 

44 

40 

30 

31 

30 

36. 

3 

BROOKLET   1  W 

MAX 

71 

61 

73 

75 

79 

77 

65 

68 

63 

73 

84 

86 

81 

78 

75 

78 

84 

89 

89 

60 

69 

62 

67 

79 

80 

79 

72 

79 

84 

85 

87 

76. 

6 

MIN 

44 

44 

41 

47 

62 

55 

38 

36 

39 

48 

45 

62 

59 

53 

53 

53 

62 

59 

66 

62 

46 

35 

34 

34 

43 

52 

50 

42 

43 

49 

47 

48. 

5 

BRUNSW 1 CK 

72 

71 

66 

72 

79 

76 

68 

68 

63 

72 

77 

81 

83 

80 

68 

76 

S3 

89 

87 

66 

73 

64 

64 

69 

75 

82 

79 

77 

77 

79 

8  3 

75 . 

5 

MIN 

50 

52 

49 

5  5 

61 

56 

42 

43 

45 

52 

55 

61 

65 

65 

53 

54 

63 

63 

63 

67 

47 

40 

44 

42 

50 

54 

56 

50 

50 

56 

56 

53. 

5 

BRUNSWICK    FAA  AIRPORT 

MAX 

64 

71 

66 

69 

70 

69 

67 

62 

62 

66 

72 

71 

82 

79 

66 

73 

85 

84 

89 

74 

63 

64 

58 

65 

71 

81 

74 

71 

72 

74 

76 

71  . 

3 

MIN 

52 

50 

50 

5  5 

58 

50 

40 

39 

42 

53 

62 

60 

65 

62 

52 

54 

62 

63 

63 

55 

48 

40 

39 

37 

47 

59 

51 

46 

47 

60 

55 

52. 

1 

BUENA  VISTA 

MAX 

64 

64 

68 

70 

77 

75 

63 

67 

65 

71 

76 

84 

82 

80 

67 

S3 

86 

86 

79 

65 

68 

73 

76 

75 

75 

79 

82 

64 

74. 

4 

MIN 

45 

39 

39 

48 

61 

37 

37 

39 

44 

45 

5  1 

67 

58 

61 

45 

53 

62 

63 

52 

33 

35 

42 

43 

56 

46 

47 

49 

48 

48. 

0 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

64 

61 

70 

79 

79 

7* 

67 

68 

67 

70 

73 

82 

79 

82 

71 

77 

87 

89 

85 

83 

69 

64 

69 

75 

78 

77 

74 

76 

81 

83 

84 

5 

MIN 

45 

44 

46 

56 

61 

46 

36 

42 

46 

50 

54 

67 

62 

65 

53 

61 

60 

60 

57 

36 

39 

** " 

46 

56 

51 

44 

46 

51 

52 

5o! 

a 

Calhoun  Exp  station 

58 

57 

69 

68 

66 

63 

60 

66 

62 

65 

62 

71 

79 

72 

58 

63 

80 

78 

81 

72 

60 

59 

74 

75 

70 

72 

73 

79 

62 

83 

86 

MIN 

36 

3  7 

26 

35 

45 

37 

30 

29 

37 

34 

40 

55 

53 

53 

36 

47 

55 

42 

51 

45 

38 

32 

28 

29 

40 

50 

37 

44 

39 

44 

43 

40. 

2 

CAM  1 LL  A 

66 

62 

71 

SO 

82 

75 

67 

68 

68 

71 

77 

86 

81 

78 

70 

74 

85 

88 

86 

82 

66 

65 

70 

75 

80 

78 

75 

79 

82 

84 

66 

MIN 

45 

42 

42 

59 

60 

*5 

35 

34 

47 

52 

54 

68 

66 

63 

5? 

56 

59 

62 

61 

55 

38 

32 

40 

48 

57 

49 

45 

45 

45 

50 

50. 

0 

CAMP  STEWART 

70 

66 

70 

75 

SO 

78 

67 

68 

59 

74 

82 

86 

82 

81 

70 

75 

86 

90 

89 

81 

65 

64 

69 

74 

78 

80 

75 

76 

78 

80 

61 

MIN 

42 

50 

40 

52 

63 

55 

39 

34 

39 

49 

49 

63 

62 

65 

44 

50 

62 

59 

63 

63 

46 

34 

35 

34 

42 

52 

51 

44* 

43 

52 

49 

49. 

2 

CARROLLTON 

62 

60 

69 

65 

69 

66 

60 

65 

60 

67 

70 

71 

60 

77 

63 

62 

SI 

80 

82 

77 

58 

60 

69 

74 

70 

72 

74 

79 

82 

82 

86 

70. 

MIN 

45 

38 

26 

41 

61 

37 

32 

28 

3  6 

34 

40 

58 

55 

46 

37 

52 

59 

* 

58 

46 

39 

3 

28 

30 

41 

4 

3 

* 

36 

37 

41. 

7 

CARTER  SV 1 LLE 

MAX 

63 

59 

70 

67 

70 

64 

60 

65 

62 

66 

63 

68 

80 

78 

65 

60 

62 

82 

85 

73 

58 

56 

69 

76 

75 

71 

73 

80 

83 

80 

86 

70. 

7 

MIN 

47 

39 

25 

52 

64 

36 

27 

25 

36 

32 

42 

57 

54 

45 

34 

51 

52 

41 

54 

46 

38 

32 

24 

30 

41 

53 

35 

43 

42 

39 

44 

41  . 

3 

CEDARTOWN 

MAX 

63 

58 

71 

71 

71 

6? 

60 

66 

61 

68 

71 

74 

81 

72 

65 

68 

83 

S3 

65 

79 

52 

60 

69 

75 

73 

74 

73 

80 

83 

84 

B7 

71* 

8 

MIN 

48 

38 

2  1 

38 

63 

36 

31 

27 

36 

33 

40 

59 

55 

49 

35 

51 

59 

45 

57 

45 

39 

31 

26 

32 

40 

54 

36 

43 

38 

49 

41 

41. 

9 

CLAYTON 

MAX 

49 

57 

62 

6? 

64 

55 

55 

62 

61 

60 

60 

64 

75 

75 

69 

55 

79 

79 

78 

72 

55 

57 

70 

73 

71 

68 

74 

73 

78 

63 

85 

67. 

1 

MIN 

33 

3  1 

25 

27 

5  1 

34 

28 

25 

27 

38 

32 

45 

42 

37 

29 

41 

41 

42 

53 

45 

33 

29 

23 

28 

32 

48 

47 

42 

32 

38 

32 

35. 

8 

COLOU 1 TT 

MAX 

62 

66 

64 

67 

72 

76 

75 

85 

86 

73 

69 

86 

84 

87 

80 

68 

68 

74 

73 

75 

75 

76 

80 

84 

64 

86 

76. 

0 

MIN 

43 

34 

34 

60 

63 

5  1 

57 

62 

43 

34 

40 

41 

54 

50 

48 

53 

56 

54 

56 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

65 

63 

70 

68 

74 

60 

64 

67 

60 

73 

79 

83 

64 

77 

67 

72 

83 

84 

83 

72 

58 

63 

70 

74 

76 

75 

75 

76 

83 

84 

85 

73. 

2 

MIN 

46 

40 

36 

49 

60 

39 

32 

29 

42 

40 

49 

64 

57 

54 

45 

56 

61 

57 

61 

51 

43 

36 

30 

34 

43 

57 

44 

40 

40 

41 

45 

45. 

8 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 

62 

58 

61 

66 

64 

71 

56 

59 

64 

63 

68 

68 

70 

80 

79 

65 

62 

79 

82 

84 

62 

51 

65 

67 

73 

74 

71 

75 

77 

80 

81 

68. 

9 

MIN 

16 

37 

29 

30 

44 

39 

27 

25 

25 

29 

42 

45 

55 

44 

40 

42 

47 

36 

38 

50 

38 

24 

20 

24 

38 

40 

35 

36 

39 

40 

35 

35. 

e 

COROELE  WATER  WORKS 

MAX 

64 

63 

60 

60 

60 

62 

77 

80 

82 

78 

68 

74 

85 

57 

64 

71 

73 

75 

78 

80 

MIN 

41 

42 

44 

36 

36 

32 

35 

64 

52 

50 

51 

58 

46 

38 

40 

42 

56 

45 

47 

50 

CORNEL  1  A 

MAX 

78 

6  1 

80 

5 1 

72 

68 

70 

80 

66. 

2 

MIN 

38 

32 

43 

43 

52 

35 

30 

28 

3  5 

37 

37 

44 

45 

45 

37 

44 

47 

44 

57 

45 

34 

27 

25 

32 

40 

47 

45 

46 

37 

41 

40 

39. 

7 

COVINGTON 

MAX 

62 

60 

68 

62 

70 

65 

61 

65 

59 

68 

65 

77 

79 

75 

63 

58 

80 

84 

82 

75 

59 

60 

66 

73 

74 

73 

73 

78 

79 

81 

83 

70. 

2 

MIN 

46 

41 

32 

48 

58 

39 

34 

31 

42 

39 

46 

56 

55 

49 

41 

51 

51 

47 

58 

52 

39 

32 

28 

33 

45 

54 

44 

46 

43 

42 

45 

44  . 

1 

CUTHBERT 

MAX 

65 

64 

71 

74 

80 

77 

66 

70 

66 

75 

80 

83 

81 

80 

72 

67 

85 

84 

87 

85 

66 

65 

71 

75 

78 

77 

77 

83 

84 

85 

86 

76. 

2 

MIN 

46 

41 

39 

55 

64 

40 

41 

36 

45 

48 

55 

68 

68 

63 

47 

54 

62 

63 

68 

52 

45 

35 

38 

41 

48 

59 

49 

44 

47 

49 

51 

50. 

4 

DAHLONEGA 

MAX 

53 

52 

59 

62 

61 

67 

52 

56 

63 

58 

65 

65 

65 

77 

76 

55 

55 

78 

80 

79 

59 

47 

57 

68 

71 

70 

68 

73 

75 

77 

81 

65. 

3 

MIN 

29 

34 

29 

32 

49 

37 

34 

30 

32 

34 

39 

45 

52 

45 

37 

36 

38 

54 

57 

45 

35 

32 

26 

31 

35 

40 

46 

45 

40 

41 

45 

38. 

9 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MARCH  1963 


DALLAS    5  SE 
OAL  TON 

DOUGLAS  2  NNE 

DUBLIN   3  S 

ELBERTON  2  N 

EXPERIMENT 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  SW 

FORSYTH  1  S 

FORT  GAINES 

FORT   VALLEY   3  E 

GAINESVILLE 

GLENNV I LLE 

GREENVILLE  2  W 

GRIFFIN 

MARTWELL 

HAWK  I NSV I L  LE 

HELEN    1  SE 

HOMERVILLE   3  WSW 

JASPER    1  NNW 

JESUP   8  S 

LA  GRANGE 

LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 

LUMPKIN 

MACON  MB  AIRPORT 
MARSHALLV I LLE 
MC  INTYRE 
METTER 

MIDVILLE   EXP  STA 
MILLEDGEVILLE 
MONT ICELLO 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
NEW  I NGTON    1  NW 
NEWNAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 
OU I  THAN 


Day  01  Month 

• 

■ 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2b 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

66 

66 

65 

69 

53 

58 

64 

57 

65 

69 

68 

8  0 

69 

62 

66 

60 

83 

83 

61 

51 

57 

69 

74 

72 

72 

72 

78 

81 

83 

66.8 

MIN 

30 

29 

51 

35 

30 

31 

36 

35 

40 

56 

54 

50 

3  6 

42 

50 

49 

51 

45 

37 

30 

26 

34 

41 

5  0 

36 

44 

44 

43 

41 

40.3 

MAX 

49 

55 

55 

69 

66 

61 

55 

59 

61 

59 

64 

66 

59 

79 

6  1 

59 

65 

63 

78 

83 

61 

49 

56 

6". 

75 

73 

72 

72 

80 

82 

85 

66.6 

MIN 

37 

38 

27 

33 

55 

37 

32 

29 

39 

33 

3  9 

50 

54 

47 

36 

41 

53 

41 

54 

46 

39 

31 

30 

33 

41 

5. 

36 

45 

41 

43 

43 

40.5 

MAX 

65 

64 

59 

70 

77 

79 

61 

65 

67 

62 

69 

6  3 

85 

75 

75 

64 

75 

84 

88 

85 

68 

39 

62 

76 

73 

75 

76 

71 

75 

78 

6 

72.4 

M  1  N 

29 

45 

39 

39 

56 

54 

40 

30 

39 

41 

so 

6  5 

65 

63 

52 

52 

55 

6. 

60 

6  0 

46 

36 

36 

36 

37 

47 

50 

44 

45 

47 

47 

47.2 

MAX 

65 

61 

65 

72 

76 

78 

63 

67 

69 

62 

72 

81 

67 

74 

66 

71 

66 

9  0 

87 

66 

60 

62 

64 

6e 

76 

77 

76 

80 

82 

80 

64 

73.2 

M  1  N 

41 

40 

39 

43 

50 

50 

37 

33 

35 

43 

46 

46 

56 

50 

52 

55 

54 

58 

60 

44 

33 

31 

31 

30 

37 

42 

49 

42 

43 

42 

40 

43.7 

MAX 

59 

62 

66 

66 

72 

68 

63 

65 

64 

69 

66 

71 

60 

82 

75 

60 

80 

8  6 

85 

p  . 

63 

64 

72 

74 

76 

74 

74 

76 

61 

82 

8' 

72.4 

M  1  N 

20 

34 

25 

31 

54 

40 

30 

25 

30 

30 

31 

6  4 

53 

42 

41 

45 

47 

46 

50 

0  2 

32 

23 

30 

26 

31 

40 

40 

40 

30 

31 

3  5 

36.6 

MAX 

65 

63 

60 

67 

66 

70 

55 

61 

65 

56 

68 

73 

77 

80 

73 

61 

76 

77 

82 

8  3 

63 

53 

59 

6  9 

72 

73 

72 

73 

78 

80 

8  2 

69.4 

M  1  N 

46 

39 

37 

47 

54 

39 

34 

34 

46 

36 

52 

57 

54 

54 

40 

39 

59 

52 

61 

49 

41 

31 

26 

39 

49 

54 

43 

46 

47 

46 

50 

45.4 

MAX 

63 

61 

67 

76 

76 

76 

63 

65 

64 

70 

81 

85 

79 

78 

72 

74 

84 

9  0 

88 

84 

66 

62 

65 

74 

77 

re 

71 

77 

79 

61 

82 

74.5 

MIN 

47 

39 

42 

5* 

59 

44 

40 

42 

45 

51 

56 

65 

67 

64 

51 

50 

59 

61 

63 

53 

45 

35 

36 

41 

50 

55 

50 

47 

47 

47 

5  0 

50.4 

MAX 

73 

69 

66 

73 

79 

80 

66 

67 

66 

71 

79 

84 

80 

81 

69 

73 

63 

88 

88 

8' 

71 

62 

63 

69 

76 

80 

72 

75 

77 

76 

B( 

74.8 

MIN 

43 

52 

37 

52 

57 

56 

34 

32 

34 

47 

46 

61 

61 

64 

53 

54 

64 

Of 

62 

63 

45 

30 

30 

3  0 

40 

6o 

49 

40 

38 

44 

47 

47.5 

MAX 

65 

72 

74 

76 

76 

72 

69 

76 

76 

01 

86 

62 

80 

69 

62 

77 

76 

91 

88 

8  1 

87 

79 

80 

», 

81 

70 

78 

63 

84 

80 

85 

78.4 

MIN 

36 

43 

45 

47 

48 

43 

40 

43 

46 

46 

49 

56 

54 

53 

56 

57 

58 

56 

34 

59 

50 

MAX 

62 

62 

68 

63 

71 

70 

63 

66 

62 

70 

74 

60 

78 

76 

70 

65 

60 

66 

85 

8  0 

59 

60 

66 

72 

75 

75 

73 

78 

80 

81 

8? 

72.0 

MIN 

36 

40 

35 

46 

48 

39 

35 

33 

41 

44 

45 

46 

56 

53 

42 

52 

60 

51 

51 

50 

41 

32 

26 

33 

45 

54 

43 

41 

40 

40 

46 

43.4 

MAX 

65 

69 

70 

75 

80 

75 

67 

69 

65 

76 

60 

85 

82 

80 

72 

60 

66 

87 

86 

84 

63 

64 

70 

74 

77 

7  6 

75 

78 

83 

63 

8  6 

75.6 

M  1  N 

46 

i  p 

38 

57 

64 

40 

37 

36 

42 

45 

57 

6  0 

63 

60 

46 

54 

60 

64 

66 

6  2 

46 

35 

34 

i  6 

46 

5  | 

47 

43 

46 

45 

51 

48.9 

MAX 

63 

64 

70 

72 

78 

66 

66 

70 

50 

75 

76 

62 

80 

80 

65 

66 

87 

88 

87 

6  8 

60 

64 

66 

75 

77 

7< 

77 

81 

82 

83 

64 

73.9 

H  1  N 

45 

37 

36 

46 

55 

41 

35 

33 

44 

46 

52 

59 

57 

84 

55 

58 

8  0 

62 

55 

40 

35 

32 

36 

45 

6  6 

48 

42 

43 

44 

46 

46.5 

MAX 

54 

67 

6" 

70 

64 

60 

67 

62 

69 

61 

66 

79 

77 

65 

53 

80 

84 

84 

75 

55 

59 

70 

76 

75 

72 

76 

77 

82 

83 

87 

70.0 

M  1  N 

40 

35 

35 

41 

57 

36 

33 

33 

39 

36 

43 

47 

53 

49 

39 

47 

47 

50 

58 

48 

37 

31 

30 

3  6 

43 

6  0 

43 

46 

44 

47 

47 

42.6 

MAX 

68 

62 

70 

73 

60 

76 

67 

66 

60 

73 

85 

66 

81 

80 

72 

76 

84 

90 

89 

81 

65 

63 

67 

75 

78 

79 

73 

77 

60 

61 

63 

76.5 

MIN 

49 

47 

39 

52 

63 

55 

39 

41 

40 

49 

49 

64 

61 

61 

55 

54 

61 

0  6 

64 

62 

46 

35 

35 

34 

45 

5  6 

51 

45 

42 

52 

49 

50.0 

MAX 

72 

64 

66 

67 

70 

68 

66 

66 

59 

72 

73 

8  0 

81 

80 

73 

66 

80 

83 

83 

8  0 

61 

61 

65 

74 

74 

76 

78 

81 

61 

85 

73.0 

MIN 

45 

36 

37 

45 

60 

36 

33 

32 

44 

41 

30 

62 

53 

56 

36 

50 

53 

60 

47 

41 

30 

32 

34 

45 

42 

43 

43 

47 

53 

44.0 

MAX 

63 

62 

68 

6: 

70 

62 

63 

67 

57 

69 

72 

78 

01 

74 

65 

65 

80 

B4 

83 

75 

56 

60 

67 

74 

76 

74 

75 

79 

82 

83 

86 

71.4 

MIN 

46 

40 

39 

46 

60 

40 

36 

37 

46 

42 

52 

57 

55 

56 

6  1 

52 

61 

55 

63 

5  0 

41 

32 

32 

43 

50 

54 

45 

50 

50 

51 

53 

47.8 

MAX 

58 

60 

62 

67 

70 

65 

65 

67 

67 

72 

65 

70 

02 

82 

72 

60 

62 

87 

84 

81 

61 

65 

75 

75 

74 

76 

73 

74 

83 

65 

8  9 

72.5 

MIN 

39 

36 

33 

35 

55 

40 

35 

35 

36 

39 

42 

46 

52 

52 

40 

45 

46 

52 

50 

54 

36 

26 

36 

42 

52 

43 

46 

49 

45 

47 

52 

43.5 

MAX 

63 

6< 

71 

73 

77 

75 

68 

69 

67 

73 

79 

84 

84 

82 

74 

66 

84 

88 

86 

82 

66 

65 

68 

75 

78 

74 

77 

80 

83 

84 

6t 

75.8 

MIN 

42 

39 

37 

50 

61 

45 

36 

32 

43 

50 

47 

6  7 

59 

55 

48 

54 

60 

5  5 

64 

56 

44 

34 

31 

3S 

43 

56 

47 

41 

41 

42 

45 

47.1 

MAX 

49 

57 

62 

56 

64 

58 

58 

64 

61 

64 

60 

64 

79 

75 

58 

51 

79 

81 

81 

66 

53 

56 

67 

72 

71 

69 

73 

74 

78 

80 

8  5 

66.8 

M  1  N 

32 

35 

23 

2  3 

51 

36 

34 

24 

26 

35 

31 

37 

40 

3  6 

28 

43 

48 

43 

54 

45 

34 

29 

23 

27 

31 

49 

46 

39 

31 

33 

36 

36.1 

MAX 

67 

70 

72 

76 

80 

80 

67 

68 

68 

72 

05 

85 

61 

81 

65 

81 

85 

88 

86 

77 

67 

65 

69 

77 

77 

80 

75 

78 

80 

82 

»1 

76.4 

M  1  N 

42 

50 

42 

52 

60 

54 

35 

33 

40 

46 

48 

48 

69 

64 

52 

54 

57 

64 

57 

62 

42 

34 

39 

33 

36 

52 

52 

42 

41 

46 

45 

48.2 

MAX 

53 

52 

64 

59 

66 

64 

57 

62 

55 

62 

55 

6  6 

n 

67 

56 

56 

80 

76 

80 

72 

51 

55 

67 

71 

70 

69 

70 

76 

78 

80 

85 

66.2 

MIN 

43 

35 

33 

4  1 

58 

34 

32 

32 

40 

39 

42 

54 

51 

5  1 

33 

40 

52 

52 

58 

4  1 

34 

29 

29 

36 

43 

5  o 

40 

47 

46 

59 

5  2 

43*2 

MAX 

70 

74 

81 

60 

67 

60 

67 

72 

86 

87 

85 

78 

70 

70 

86 

91 

90 

86 

66 

63 

68 

74 

78 

81 

73 

76 

77 

79 

BO 

77.0 

MIN 

39 

50 

61 

55 

33 

31 

36 

44 

43 

56 

68 

65 

53 

54 

59 

55 

57 

62 

41 

32 

30 

2  9 

38 

5  0 

46 

39 

36 

45 

45 

46.  8 

MAX 

65 

62 

70 

6  6 

71 

68 

64 

67 

64 

70 

76 

70 

81 

so 

68 

71 

82 

85 

86 

62 

60 

62 

70 

76 

76 

75 

76 

79 

83 

84 

it 

73.7 

MIN 

42 

40 

29 

38 

61 

39 

29 

27 

41 

34 

42 

62 

57 

51 

38 

54 

62 

48 

58 

50 

43 

31 

24 

30 

39 

53 

37 

40 

36 

36 

38 

42.2 

MAX 

62 

63 

67 

73 

75 

73 

77 

67 

65 

72 

78 

60 

81 

81 

76 

60 

78 

87 

86 

a : 

71 

60 

62 

72 

77 

73 

73 

76 

79 

81 

86 

74.1 

MIN 

42 

41 

37 

44 

46 

47 

44 

35 

25 

44 

45 

60 

66 

49 

49 

51 

56 

52 

36 

49 

45 

32 

31 

3  6 

44 

52 

46 

45 

47 

49 

47 

45.0 

MAX 

65 

64 

67 

7  0 

75 

86 

66 

66 

67 

62 

73 

83 

86 

83 

76 

65 

77 

85 

69 

66 

70 

61 

64 

67 

75 

7  6 

77 

74 

78 

80 

8? 

74.3 

MIN 

28 

45 

39 

40 

54 

54 

35 

32 

34 

43 

47 

54 

64 

60 

53 

54 

55 

55 

55 

57 

47 

32 

33 

36 

49 

47 

41 

41 

42 

43 

45.6 

MAX 

70 

77 

74 

65 

70 

60 

72 

77 

83 

85 

76 

75 

80 

06 

85 

78 

59 

63 

71 

73 

75 

TI 

00 

83 

65 

66 

75.5 

MIN 

56 

64 

38 

37 

36 

45 

45 

60 

58 

64 

62 

46 

50 

62 

64 

52 

43 

33 

34 

44 

49 

59 

46 

51 

52 

52 

49.5 

MAX 

63 

6  • 

70 

70 

78 

69 

66 

66 

60 

72 

77 

83 

80 

•  0 

67 

66 

85 

86 

88 

73 

59 

64 

67 

74 

76 

76 

76 

79 

82 

64 

Bt 

73.6 

MIN 

46 

40 

36 

40 

60 

44 

39 

35 

40 

45 

52 

59 

56 

53 

48 

56 

60 

55 

63 

51 

42 

36 

32 

3  8 

50 

55 

46 

44 

45 

44 

47 

47.6 

MAX 

63 

63 

70 

71 

77 

75 

66 

66 

64 

72 

76 

81 

60 

79 

73 

62 

85 

87 

86 

84 

66 

64 

64 

74 

76 

75 

76 

80 

82 

80 

81 

74.1 

MIN 

44 

38 

36 

!  b 

61 

40 

36 

34 

44 

45 

44 

65 

57 

55 

45 

57 

60 

57 

61 

54 

41 

34 

33 

3  8 

37 

54 

45 

43 

43 

45 

47 

46.1 

MAX 

66 

67 

65 

72 

72 

78 

67 

66 

65 

66 

74 

80 

64 

8  0 

80 

79 

68 

64 

69 

8  6 

67 

58 

57 

60 

75 

76 

75 

75 

80 

79 

8  0 

73.4 

MIN 

24 

2  5 

29 

32 

42 

45 

32 

26 

25 

27 

32 

31 

54 

45 

68 

43 

47 

45 

46 

57 

41 

30 

29 

3  3 

23 

45 

43 

36 

35 

34 

35 

36.6 

MAX 

66 

62 

69 

74 

79 

76 

67 

67 

66 

74 

63 

86 

66 

82 

75 

76 

64 

09 

89 

85 

69 

62 

66 

74 

77 

77 

74 

77 

81 

84 

75.9 

M  1  N 

46 

44 

41 

51 

62 

51 

38 

37 

42 

49 

50 

62 

59 

54 

51 

54 

61 

57 

59 

57 

45 

37 

36 

37 

46 

53 

49 

45 

45 

51 

49.0 

MAX 

62 

62 

68 

75 

69 

65 

70 

60 

66 

71 

81 

84 

60 

79 

72 

72 

76 

07 

68 

61 

61 

60 

60 

73 

76 

70 

7' 

76 

80 

82 

83 

73.3 

M  1  N 

42 

44 

39 

<6 

60 

54 

40 

30 

36 

43 

47 

62 

57 

5  1 

51 

53 

59 

6  2 

61 

53 

47 

35 

32 

3  5 

36 

6  3 

46 

45 

43 

45 

46 

46  •  7 

MAX 

65 

62 

64 

66 

66 

74 

60 

64 

67 

60 

71 

77 

81 

79 

78 

67 

67 

30 

86 

87 

66 

57 

63 

66 

75 

77 

75 

74 

79 

81 

83 

71  .6 

M  1  N 

24 

37 

31 

34 

40 

48 

36 

20 

30 

34 

36 

40 

55 

46 

66 

46 

53 

-6 

46 

'6 

43 

34 

28 

30 

32 

43 

46 

40 

39 

40 

42 

39.6 

MAI 

61 

61 

62 

66 

64 

70 

58 

63 

67 

59 

70 

74 

77 

SO 

77 

65 

65 

00 

85 

84 

65 

55 

62 

67 

73 

7'' 

74 

75 

79 

81 

82 

70.3 

MIN 

30 

40 

35 

36 

50 

41 

36 

36 

40 

40 

42 

66 

54 

5  6 

41 

47 

51 

69 

59 

8  2 

41 

31 

33 

3  6 

43 

49 

44 

49 

48 

50 

47 

44.4 

MAX 

62 

56 

70 

00 

72 

67 

67 

63 

69 

77 

62 

77 

77 

68 

77 

85 

87 

66 

6  1 

66 

64 

66 

74 

77 

80 

74 

70 

80 

82 

83 

74.5 

M  1  N 

45 

44 

42 

61 

47 

37 

37 

44 

5  1 

50 

6  7 

6  0 

52 

59 

61 

58 

5  9 

43 

36 

37 

0 

45 

54 

47 

44 

44 

47 

60 

49.  5 

MAX 

65 

64 

70 

77 

89 

85 

67 

66 

60 

70 

B2 

81 

80 

83 

69 

79 

64 

87 

84 

81 

60 

69 

68 

74 

76 

78 

76 

77 

80 

81 

82 

76.2 

M  1  N 

44 

44 

42 

34 

61 

51 

34 

33 

43 

5  J 

5  g 

73 

67 

65 

54 

53 

57 

57 

0  j 

36 

33 

;  . 

55 

46 

43 

43 

47 

47 

49.  5 

MAX 

70 

63 

72 

77 

78 

7* 

66 

66 

61 

73 

6  D 

87 

83 

80 

73 

77 

62 

3  0 

90 

HO 

63 

62 

66 

76 

78 

77 

73 

79 

63 

85 

86 

75.8 

MIN 

40 

45 

37 

44 

47 

51 

35 

31 

36 

48 

43 

61 

59 

49 

53 

50 

52 

53 

59 

60 

45 

30 

28 

31 

39 

8  2 

47 

38 

47 

42 

44 

45.0 

64 

63 

69 

64 

70 

67 

62 

68 

64 

70 

74 

76 

61 

77 

82 

65 

82 

a* 

84 

77 

59 

62 

70 

74 

73 

74 

75 

79 

82 

63 

85 

MIN 

** 

38 

33 

47 

61 

36 

31 

33 

42 

39 

52 

58 

53 

56 

6: 

51 

61 

53 

60 

47 

46 

32 

31 

40 

48 

55 

40 

47 

41 

50 

51 

45.9 

MAX 

63 

61 

68 

73 

76 

73 

63 

65 

56 

72 

7- 

60 

82 

72 

61 

66 

61 

67 

83 

74 

66 

61 

66 

6  9 

75 

73 

74 

79 

78 

62 

82 

72.6 

MIN 

46 

37 

39 

51 

60 

3, 

36 

33 

45 

45 

53 

65 

62 

62 

46 

52 

59 

60 

65 

60 

40 

34 

38 

40 

48 

6» 

47 

44 

44 

44 

66 

46.1 

MAX 

67 

66 

66 

72 

81 

60 

64 

66 

66 

38 

71 

81 

84 

6  2 

6  ' 

62 

72 

»* 

66 

84 

72 

63 

64 

70 

75 

78 

78 

74 

74 

60 

74.2 

MIN 

26 

45 

41 

57 

51 

33 

35 

43 

48 

51 

61 

67 

67 

62 

54 

56 

61 

59 

61 

43 

35 

36 

35 

43 

51 

41 

42 

46 

47.9 

6V>«  r«r«r*fte«  not* a  following  Station  Ind«i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

rage 

IV 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ROME 

MAX 

63 

60 

72 

71 

73 

56 

61 

66 

61 

68 

70 

73 

80 

77 

62 

65 

83 

82 

84 

73 

60 

61 

70 

76 

73 

72 

74 

80 

84 

85 

87 

71.7 

MIN 

39 

38 

26 

42 

54 

36 

29 

27 

35 

32 

40 

56 

54 

46 

35 

51 

51 

43 

52 

46 

39 

32 

26 

31 

40 

48 

37 

43 

37 

40 

40 

40.2 

DAUC    UD     A  1  Dpi  i  L  r 

59 

59 

70 

70 

68 

53 

59 

65 

57 

66 

72 

72 

80 

68 

61 

65 

82 

82 

84 

67 

52 

60 

70 

76 

72 

72 

74 

80 

83 

84 

86 

69.9 

MIN 

38 

32 

27 

36 

52 

37 

28 

25 

34 

30 

39 

57 

47 

41 

35 

53 

50 

44 

S3 

46 

38 

32 

26 

30 

40 

47 

36 

42 

37 

39 

40 

39.1 

SANDERSV 1 LL  E 

MAX 

60 

63 

68 

72 

74 

73 

65 

65 

64 

72 

78 

81 

78 

79 

65 

65 

78 

86 

86 

70 

58 

60 

63 

72 

74 

73 

72 

75 

79 

80 

63 

72.0 

MIN 

45 

40 

35 

46 

62 

46 

39 

36 

45 

43 

52 

59 

57 

57 

50 

52 

60 

51 

60 

58 

42 

31 

30 

38 

45 

53 

48 

42 

43 

41 

49 

46.9 

SAPELO    1 SLAND 

MAX 

64 

70 

67 

67 

73 

68 

66 

64 

58 

69 

70 

72 

77 

79 

66 

73 

84 

85 

88 

81 

69 

61 

65 

71 

75 

74 

70 

71 

72 

73 

71.4 

MIN 

50 

55 

47 

54 

57 

57 

42 

42 

44 

50 

51 

60 

62 

63 

52 

54 

61 

61 

62 

38 

41 

40 

48 

57 

55 

49 

50 

60 

56 

52.3 

SAVANNAH   USOA   PLANT  GDN 

MAX 

68 

72 

68 

68 

75 

80 

67 

69 

71 

60 

75 

78 

82 

78 

82 

62 

75 

85 

90 

89 

73 

61 

63 

66 

72 

77 

79 

75 

76 

78 

79 

74.0 

MIN 

43 

50 

36 

47 

63 

62 

36 

32 

33 

48 

44 

61 

62 

62 

55 

54 

63 

58 

63 

68 

45 

30 

27 

30 

39 

55 

51 

41 

38 

45 

46 

48.0 

SAVANNAH   W0  AP 

MAX 

72 

65 

67 

73 

78 

67 

67 

67 

59 

73 

76 

81 

80 

80 

66 

72 

85 

90 

89 

74 

60 

62 

66 

72 

76 

80 

72 

75 

77 

78 

80 

73.5 

MIN 

46 

46 

40 

51 

62 

48 

38 

37 

37 

48 

48 

62 

60 

65 

53 

55 

64 

59 

64 

56 

43 

33 

33 

35 

42 

56 

52 

43 

42 

52 

47 

46.9 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

68 

68 

63 

61 

69 

66 

61 

64 

73 

66 

69 

08 

75 

67 

65 

82 

81 

84 

73 

70 

62 

61 

65 

68 

70 

69 

68 

69 

70 

72 

68.9 

MIN 

46 

54 

43 

56 

56 

42 

44 

42 

42 

53 

59 

57 

62 

53 

47 

43 

59 

62 

63 

46 

36 

43 

40 

40 

58 

53 

47 

51 

58 

66 

50.8 

SI  LOAM 

MAX 

63 

63 

69 

68 

67 

69 

63 

67 

62 

71 

65 

80 

80 

79 

71 

62 

78 

85 

85 

80 

60 

63 

68 

74 

75 

73 

75 

79 

81 

83 

84 

72.3 

MIN 

45 

41 

35 

45 

60 

40 

35 

34 

44 

41 

48 

56 

55 

54 

45 

50 

49 

50 

60 

53 

41 

30 

31 

39 

47 

54 

44 

50 

47 

49 

50 

45.9 

SURRENCY   2  WNW 

MAX 

66 

64 

71 

74 

80 

78 

68 

69 

65 

71 

84 

85 

85 

79 

70 

78 

86 

90 

89 

85 

68 

65 

69 

74 

78 

80 

74 

78 

81 

82 

82 

76.4 

MIN 

44 

45 

37 

51 

62 

54 

36 

31 

39 

46 

47 

61 

67 

59 

53 

54 

61 

55 

58 

60 

43 

30 

30 

32 

41 

50 

48 

42 

41 

40 

46 

47.2 

SWA  1 NSBORO 

MAX 

68 

75 

78 

76 

65 

65 

74 

84 

86 

85 

85 

72 

83 

88 

88 

83 

65 

74 

77 

74 

72 

77 

80 

82 

83 

77.6 

MIN 

38 

38 

61 

52 

37 

33 

59 

54 

61 

61 

52 

54 

58 

63 

60 

58 

43 

36 

36 

55 

47 

43 

42 

46 

47 

49.4 

T  AL  BOT  TON 

MAX 

64 

64 

68 

68 

73 

70 

63 

66 

67 

71 

71 

81 

82 

80 

69 

71 

83 

85 

84 

82 

63 

63 

68 

72 

75 

74 

73 

78 

81 

82 

84 

73.4 

MIN 

40 

39 

33 

48 

53 

37 

32 

31 

39 

38 

44 

63 

53 

63 

42 

49 

55 

51 

62 

51 

38 

32 

29 

29 

44 

52 

44 

41 

38 

39 

41 

43.5 

TALLAPOOSA    2  NNW 

MAX 

67 

60 

72 

70 

71 

80 

61 

61 

59 

67 

71 

74 

81 

71 

67 

67 

80 

82 

82 

77 

65 

61 

71 

71 

72 

73 

74 

81 

82 

84 

84 

72.2 

MIN 

48 

35 

26 

46 

55 

35 

25 

25 

39 

29 

35 

58 

53 

44 

42 

52 

60 

60 

62 

45 

38 

30 

22 

28 

35 

52 

32 

53 

32 

34 

35 

40.8 

THOMASTON   2  S 

MAX 

67 

63 

70 

68 

71 

69 

65 

68 

64 

73 

74 

78 

82 

79 

70 

69 

81 

86 

85 

82 

64 

63 

68 

73 

76 

74 

76 

81 

84 

86 

88 

74.1 

MIN 

38 

40 

32 

42 

56 

42 

33 

27 

43 

36 

40 

55 

56 

50 

42 

50 

51 

50 

56 

54 

42 

34 

28 

27 

41 

52 

46 

38 

38 

38 

41 

42.5 

THOMASV ILLE 

MAX 

60 

62 

72 

79 

78 

72 

67 

70 

59 

70 

75 

79 

78 

77 

69 

79 

85 

88 

86 

79 

68 

65 

70 

75 

78 

76 

75 

78 

81 

82 

83 

74.7 

MIN 

45 

46 

43 

55 

58 

48 

34 

35 

42 

48 

56 

67 

64 

67 

52 

55 

58 

61 

59 

64 

47 

37 

33 

38 

45 

56 

50 

43 

44 

47 

52 

50.0 

THOMASVILLE  wb  CITY 

61 

61 

72 

79 

77 

71 

67 

68 

58 

70 

74 

79 

80 

79 

69 

79 

85 

89 

85 

72 

62 

64 

69 

76 

77 

76 

75 

77 

80 

82 

82 

74.0 

MIN 

49 

47 

46 

59 

61 

48 

41 

43 

48 

49 

57 

68 

67 

63 

53 

55 

63 

62 

60 

56 

47 

38 

41 

45 

52 

58 

52 

47 

49 

50 

52 

52.5 

TIFTON  ExP  STATION 

MAX 

62 

61 

59 

68 

76 

77 

60 

65 

66 

59 

70 

78 

82 

73 

73 

62 

74 

82 

84 

84 

68 

61 

63 

66 

72 

75 

75 

72 

76 

78 

81 

71  .0 

MIN 

34 

42 

42 

46 

58 

46 

34 

35 

43 

48 

53 

58 

66 

64 

50 

53 

53 

60 

59 

60 

45 

35 

39 

42 

49 

54 

47 

45 

46 

48 

49 

48.5 

TOCCOA 

MAX 

52 

61 

63 

60 

70 

59 

60 

66 

64 

69 

63 

66 

80 

80 

63 

54 

82 

85 

83 

78 

58 

64 

67 

75 

74 

72 

76 

78 

80 

82 

86 

69.9 

MIN 

37 

34 

30 

39 

54 

41 

36 

33 

38 

40 

39 

47 

51 

49 

38 

46 

47 

55 

59 

52 

38 

29 

29 

37 

40 

49 

48 

50 

43 

45 

47 

42.6 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

65 

66 

72 

79 

78 

64 

67 

66 

59 

71 

83 

84 

83 

80 

62 

80 

84 

88 

85 

72 

62 

65 

70 

75 

77 

78 

74 

76 

80 

81 

74.0 

MIN 

30 

50 

46 

47 

57 

55 

39 

39 

40 

45 

53 

57 

64 

69 

55 

55 

56 

64 

60 

60 

47 

37 

34 

34 

38 

47 

54 

44 

44 

47 

50 

48.9 

VALDOSTA  A  NW 

MAX 

65 

66 

72 

79 

79 

72 

67 

68 

65 

71 

63 

65 

85 

82 

67 

81 

84 

88 

85 

82 

68 

64 

69 

75 

78 

79 

74 

77 

80 

82 

63 

76.0 

MIN 

44 

47 

42 

55 

59 

52 

32 

31 

41 

51 

49 

66 

69 

65 

52 

55 

56 

60 

56 

61 

42 

38 

31 

35 

44 

52 

51 

40 

41 

47 

46 

48.7 

WARRENTON 

MAX 

63 

63 

66 

69 

71 

71 

62 

68 

66 

70 

75 

79 

79 

80 

74 

63 

76 

84 

83 

80 

61 

62 

65 

70 

75 

73 

73 

76 

80 

80 

83 

72.3 

MIN 

40 

41 

36 

46 

61 

50 

36 

34 

48 

42 

43 

61 

55 

49 

40 

41 

57 

41 

57 

59 

42 

31 

30 

36 

44 

54 

47 

44 

43 

42 

46 

45.0 

WASH  1 NOTON 

MAX 

64 

60 

62 

65 

68 

69 

57 

62 

65 

63 

69 

67 

76 

79 

79 

61 

55 

77 

82 

84 

63 

55 

62 

66 

72 

74 

73 

73 

77 

79 

61 

69.0 

MIN 

45 

40 

30 

39 

35 

46 

31 

37 

38 

39 

44 

45 

53 

52 

43 

43 

47 

51 

54 

56 

36 

30 

27 

27 

43 

43 

46 

44 

40 

43 

35 

41.4 

WAYCROSS 

69 

68 

68 

72 

78 

83 

74 

66 

69 

58 

72 

84 

87 

79 

77 

64 

67 

86 

91 

88 

72 

64 

65 

75 

73 

78 

81 

75 

78 

80 

82 

75.0 

MIN 

46 

51 

44 

31 

57 

54 

36 

34 

38 

48 

46 

45 

48 

41 

41 

40 

55 

53 

52 

50 

35 

34 

33 

34 

37 

34 

52 

43 

42 

40 

38 

43.0 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

62 

64 

68 

75 

77 

75 

64 

68 

64 

73 

78 

84 

78 

82 

79 

™ 

74 

88 

88 

84 

63 

60 

66 

74 

77 

74 

72 

77 

80 

81 

83 

74.3 

MIN 

40 

40 

36 

40 

61 

53 

38 

34 

41 

40 

42 

62 

56 

42 

51 

52 

62 

52 

61 

63 

45 

31 

33 

34 

45 

52 

46 

44 

42 

42 

48 

46.1 

WEST  POINT 

MAX 

66 

63 

67 

65 

71 

67 

65 

67 

65 

71 

75 

78 

83 

79 

68 

70 

82 

82 

83 

82 

64 

64 

69 

72 

74 

74 

76 

79 

80 

83 

84 

73.2 

MIN 

45 

42 

32 

39 

60 

39 

33 

30 

44 

38 

44 

64 

58 

54 

41 

56 

63 

52 

60 

51 

42 

33 

29 

32 

40 

59 

40 

42 

39 

41 

41 

44.6 

WINDER    1  SSE 

MAX 

62 

60 

68 

66 

70 

64 

54 

61 

64 

62 

51 

73 

78 

77 

70 

66 

84 

83 

83 

79 

58 

62 

68 

71 

73 

70 

74 

78 

80 

81 

85 

70.2 

MIN 

38 

37 

27 

39 

60 

36 

37 

28 

37 

38 

38 

47 

52 

46 

37 

39 

42 

46 

43 

45 

33 

25 

25 

39 

40 

47 

46 

41 

40 

39 

42 

39.6 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND 

DEPTH 

Day  of  month 

rage  j 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ATHENS  HORT.  FARM 

STA.  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

50 

42 

52 
44 

37 

41 

56 
49 

60 
55 

60 
50 

55 
43 

58 
42 

58 
51 

60 
46 

60 
50 

60 
51 

68 
55 

69 
55 

65 
51 

61 

53 

64 
53 

65 
55 

70 
59 

70 
57 

60 
47 

59 
44 

62 
46 

64 
49 

66 
52 

66 
58 

65 
50 

67 
55 

69 
54 

71 
58 

73 
59 

62.6 
50.8 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

47 
43 

50 

44 

53 
43 

52 
49 

58 
52 

55 
52 

55 
44 

55 
43 

55 
47 

57 
47 

57 
49 

58 
50 

65 
56 

63 
55 

58 
51 

58 
52 

61 
53 

62 
52 

66 
61 

66 
60 

60 
49 

56 
45 

59 
45 

61 
49 

63 
53 

60 
58 

62 
55 

64 
55 

66 
54 

67 
56 

68 
58 

59.3 
51.0 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
42 

51 
49 

50 
46 

53 
50 

58 
50 

59 
56 

57 
50 

55 
48 

56 
51 

56 
52 

56 
54 

60 
55 

63 
59 

62 
59 

62 
55 

61 
57 

59 
54 

62 
57 

65 
60 

66 
61 

62 
54 

56 
51 

57 
52 

60 
57 

61 
56 

61 
59 

62 
57 

62 
58 

64 
59 

66 
60 

68 
62 

59.3 
54.5 

TIFTON  EXP  STA 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

46 
38 

48 
45 

50 
45 

51 
44 

55 
47 

56 
52 

54 
47 

53 
45 

52 
45 

48 

46 

53 
48 

55 
49 

60 
55 

62 
59 

62 
55 

57 
55 

59 
56 

63 
53 

67 
59 

66 
60 

62 
54 

57 
49 

55 
48 

55 
50 

56 
49 

61 

52 

58 
54 

60 
52 

61 

52 

60 
55 

61 
54 

56.9 
50.  7 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

53 
52 

55 
53 

55 
54 

54 
54 

56 

52 

58 

55 

58 

57 

57 
56 

57 
56 

56 
54 

56 
55 

57 
56 

61 
57 

62 
61 

63 
62 

63 
62 

62 
61 

62 
61 

64 
62 

64 

63 

64 
63 

63 
61 

61 

59 

60 
58 

60 
59 

61 
59 

62 
61 

63 
61 

63 
62 

63 
62 

59.  7 
58.3 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  SLOPE  OF  GROUND i   LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST .     SOIL  TYPE i     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER i 

GROUND  ALMOST  BARE,   SOME  THIN  NATIVE  GRASS .      INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 


TIFTON  EXP  STATION  -  SLOPE  OF  GROUND t     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE i     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER i  PERENNIAL 

GRASS  SOD.  INSTRUMENTATION,  3  INCH  DEPTH  -  FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100,  6  INCH  DEPTH  - 
FRIE2  AIR  AND  OISTANCE  THERMOGRAPH ,  MODEL  1120. 


S«0  refvrence  notea  follo.ing  Station  lode: 


EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
MARCH  1963 


Day  of  month 


otabon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  5  > 
h  < 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.02 

.13 

.22 

.02 

.03 

.11 

.00 

.25 

.15 

.21 

.04 

.22 

.09 

.18 

.25 

# 

.31 

.28 

.09 

.24 

.25 

.19 

.  21 

.16 

.17 

B4.51 

WIND 

SO 

58 

59 

51 

91 

85 

62 

58 

29 

52 

91 

76 

40 

59 

135 

107 

48 

23 

70 

86 

87 

6  7 

52 

46 

• 

12n 

47 

46 

56 

59 

1981 

ATHENS  COL  OF  AGR 1 

• 

• 

26 

21 

.02 

.  25 

.  19 

.  17 

.13 

.01 

.41 

_ 

.  25 

.28 

# 

• 

.  33 

.21 

.14 

.  34 

.  23 

.  19 

.  24 

.25 

.  39 

.23 

.  2^ 

.  18 

.  21 

.  30 

B6 . 04 

WIND 

59 

121 

32 

'22 

8 

196 

77 

45 

34 

53 

'  39 

53 

73 

34 

100 

31 

38 

18 

50 

154 

181 

109 

44 

36 

47 

67 

81 

16 

19 

13 

21 

1870 

MAX 

59 

67 

70 

71 

72 

72 

68 

72 

71 

73 

72 

72 

81 

82 

80 

70 

74 

78 

86 

85 

6  s 

71 

76 

78 

79 

79 

83 

85 

87 

90 

10 

76.2 

M  IN 

46 

52 

55 

54 

62 

52 

45 

44 

58 

51 

54 

63 

60 

62 

50 

65 

65 

68 

73 

62 

43 

57 

55 

51 

5  3 

60 

51 

61 

55 

63 

61 

56.5 

EXPERIMENT 

EVAP 

.19 

.05 

.19 

.13 

* 

.60 

.24 

.19 

.20 

.06 

.20 

.03 

.15 

.19 

.15 

.12 

.02 

.25 

.36 

.31 

.24 

.22 

.20 

.23 

.22 

.27 

.19 

.22 

.20 

.  32 

B6.14 

WIND 

75 

180 

60 

70 

100 

220 

110 

70 

75 

55 

80 

180 

110 

40 

90 

40 

80 

140 

80 

240 

140 

140 

70 

40 

BO 

100 

110 

30 

40 

30 

70 

2945 

MAX 

BO 

58 

58 

65 

63 

68 

58 

61 

66 

57 

69 

68 

74 

80 

73 

76 

79 

79 

65 

60 

64 

72 

73 

75 

71 

76 

76 

78 

80 

69.0 

MIN 

44 

40 

40 

46 

49 

42 

36 

37 

43 

41 

50 

50 

55 

56 

42 

46 

60 

52 

36 

34 

37 

43 

47 

53 

45 

51 

48 

49 

53 

45.7 

ROME  WB  A  IRPORT 

EVAP 

.13 

.  10 

.08 

.05 

.17 

.17 

.  16 

.01 

.12 

.23 

.  14 

.22 

.11 

.15 

.  24 

.09 

.22 

.  37 

.20 

.18 

.  18 

.11 

.16 

.38 

.14 

.23 

.23 

.  2t 

B5.28 

WIND 

28 

102 

27 

44 

71 

105 

10 

61 

44 

23 

37 

102 

51 

25 

71 

100 

69 

22 

87 

101 

167 

56 

25 

40 

51 

99 

28 

28 

34 

32 

1912 

MAX 

57 

65 

65 

65 

65 

60 

60 

62 

66 

50 

68 

62 

61 

79 

72 

67 

63 

81 

73 

78 

.... 

61 

64 

73 

72 

75 

78 

80 

81 

83 

68.4 

MIN 

41 

39 

37 

42 

45 

40 

37 

37 

36 

39 

39 

43 

54 

51 

38 

47 

48 

50 

50 

51 

j  a 

37 

36 

41 

46 

42 

43 

46 

46 

47 

42.9 

T I F  TON  EXP  STA 

EVAP 

.  10 

.11 

.09 

.11 

.06 

.20 

.  19 

.18 

.16 

.03 

.13 

.17 

.13 

.07 

.03 

.18 

.20 

.26 

.29 

.29 

.19 

.19 

.17 

.24 

.11 

.16 

.  14 

.26 

.  23 

B4.99 

WIND 

44 

96 

36 

70 

60 

181 

62 

49 

39 

50 

59 

165 

161 

27 

42 

88 

45 

56 

35 

125 

93 

141 

5ft 

44 

41 

67 

85 

24 

14 

52 

v, 

2164 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
rn   p  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  witii  precipitation 

1 
d 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
rime  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

liOO  A.M. 
EST 

7,00  A.M. 
EST 

1,00  P.M. 
EST 

7,00  P.M. 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

SO-  99 

l  OO-l  99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
■ky  cover 
sunrise  to  si 

ATHENS  WB  AIRPORT 

WNW 

17 

9.7 

31++ 

SW 

5 

70 

77 

49 

55 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

13 

4.9 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

7.8 

30++ 

NW 

21 

62 

71 

46 

46 

3 

3 

3 

1 

2 

1 

13 

70 

5.0 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

8.  1 

30++ 

WNW 

20 

76 

86 

48 

57 

5 

1 

3 

2 

1 

0 

12 

5.  8 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

8.8 

25++ 

NW 

21+ 

85 

48 

50 

4 

3 

4 

2 

0 

0 

13 

5.5 

MACON  WB  AIRPORT 

SE 

11 

8.2 

35 

W 

21 

71 

83 

44 

45 

5 

3 

3 

2 

0 

0 

13 

64 

5.8 

ROME  WB  AIRPORT 

84 

42 

3 

1 

3 

3 

0 

2 

12 

4.5 

SAVANNAH  WB  AI RPORT 

WNW 

11 

10.  8 

29 

NW 

21 

83 

89 

47 

64 

3 

1 

6 

0 

0 

0 

10 

72 

6.  1 

THOMASVI LLE  WB  CITY 

3 

0 

5 

1 

0 

1 

10 

5.6 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


QT  A  TION 
o  1  n  1  IKJ  IN 

INDEX  NO. 

•wU  U  N  I  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

P 

uj 
u 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UdolH  v  l.n 

Q 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

no  norm 

[ABBEVILLE 

,0010 

WILCOX 

■j 

32  00 

83  18 

c 

WILLIAM  M.  CAMPBELL 

ADAIRSvlLLE 

BARTOW 

12 

3*  21 

a*  66 

720 

MRS.  C.  T.  JARRETT 

ADEL  2  S 

0053 

COOKE 

16 

31  07 

83  25 

240 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

MONTGOMERY 

10 

12  It 

82  3* 

L2N 

12N 

BREWTON-PARKER  COLLEGE 

ALAPAMA  EXP  STATION 

01)1 

BERRIEN 

16 

31  21 

S3  13 

290 

7A 

7A 

K 

ROY    E.  HOLLAND 

ALBANY 

01*0 

DOUGHERTY 

6 

31  35 

8*  10 

210 

7P 

7A 

H 

FRANK  S.  OR TON 

ALLATOONA  DAM  2 

oiai 

BARTOW 

5 

3*  10 

8*  ** 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

13 

31  32 

82  31 

200 

H  10 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY  . 

0219 

FULTON 

3 

3*  05 

B*  IB 

7A 

AMERICUS  4  ENE 

|0253  SUMTER 

32  06 

8*  10 

476 

6P 

7A 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

0258 

SUMTER 

6 

32  06 

8*  16 

430 

c 

APPLING  1  NW 

COLUMB IA 

10 

33  33 

62  20 

360 

8A 

ROY  D.  TANKERSLEY 

ASMBURN   1  S 

16 

31  *1 

83  39 

*25 

5P 

RADIO  STATION  WMES 

0*30 

CLARKE 

10 

33  58 

83  23 

6C 

8A 

PROF.  E.   S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

0*12 

CLARKE 

10 

33  35 

63  21 

685 

6P 

6P 

6P 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS  MB  AIRPORT 

0*35 

CLARKE 

10 

33  57 

83  19 

796 

M[| 

MID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

0*38 

CLARKE 

10 

33  55 

B3  22 

73* 

G 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

ATKINSON  1  H 

13 

31  13 

81  52 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

772 

HENRY  T.  BARNETT 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

0*51 

FULTON 

6 

33  39 

8*  25 

- ; . 

MIO 

C  MJ 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

0*95 

RICHMOND 

33  22 

81  56 

1*3 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AVALON   1  M 

jOS2* 

STEPHENS 

63  13 

890 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

BAINBRIDGE 

30  55 

120 

C  H 

MISS  MARY  H,  MULLEN 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

5 

3*  20 

8*  23 

TA 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BE AVERDALE 

07*6 

MH I T  F I £  LO 

1Z 

34  55 

e*  si 

72* 

8A 

MRS.  H.  E>  WARMACK 

BELLV 1 LLE 

0787 

EVANS 

1 1 

32  09 

81  56 

165 

C 

HENRY  C.  HEARN 

BLACKBEARD  ISLAND 

09*6 

MC  1NT0SH 

2 

31  29 

81  13 

10 

7A 

U.S.  FISH  ♦  WLOLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE  EIP  STA 

3*  51 

63  56 

1938 

8A 

BA 

31  23 

8*  56 

7P 

DR.   J.  G.   ST  AND  1 FER 

BLUE  R10GE 

|102* 

FANNIN 

7 

3*  52 

8*  19 

1760 

7P 

7P 

P.  B.  CARRUTH 

BOWMAN 

1 1  32 

ELBERT 

1* 

3*  12 

83  02 

780 

BA 

MRS.  GWENDOLYN  BROWN 

BROOKLET    1  m 

BULLOCH 

32  23 

81  41 

190 

6P 

BP 

M.  C.  CROHLEY 

BRUNSM ICK 

31  08 

81  30 

1* 

5P 

BENJAMIN  E.  JAMES 

2 

31  09 

81  23 

MIO 

MIC 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

MARION 

32  18 

8*  31 

.  665 

5P 

5P 

C  H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  DAM 

1*1  ) 

RABUN 

1* 

3*  *7 

83  33 

1770 

BUTLER 

32  33 

625 

THOMAS   F.  MATHLWS 

BUTLER  CREEK 

33  22 

81  56 

118 

M 

EDWIN  S*  EPSTEIN.  JR. 

84    1  3 

6P 

6P 

J.  D.  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

1*7* 

GORDON 

12 

3*  29 

8*  58 

650 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

CAMILLA 

,1500 

MITCHELL 

6 

31  1* 

8*  13 

175 

5P 

7A 

CHARLES  L.  KELLY 

CAMP  STEMART 

LIBERTY 

11 

31  52 

81  37 

92 

7P 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

5 

8*  29 

890 

7A 

c 

C.   B.  TEASLEY 

1619 

FRANKLIN 

3*  22 

83  1* 

BA 

c 

MISS  JIMM1E  R.  AGNEW 

CARROLLTON 

,  16*0 

CARROLL 

17 

33  36 

as  05 

995 

6P 

*P 

C  H 

CITY  OF  CARROLL  TON 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

3*  36 

8*  42 

695 

8A 

RALPH  M.  MESSER 

CARTERSVILLE 

'1665 

BARTOW 

12 

3*  10 

8*  48 

752 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1*70 

8*  50 

685 

GRANVEL  p.  TATUM 

CAVE  SPGS  *  SSW 

171* 

POLK 

* 

3*  03 

as  21 

800 

C 

WILLIAM  W.  BARNET 

CEOARTOMN 

1732 

POLK 

3*  01 

85  15 

7B5 

6P 

8A 

CHATSMORTH 

1B56 

MURRAY 

12 

3*  *6 

8*  47 

765 

7A 

c 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CHI CKAMAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

16 

3*  55 

85  17 

760 

7A 

TVA-S66 

CLATTON 

1982 

RABUN 

3*  52 

83  23 

1995 

5P 

SP 

WlLSURN  0.  MANEY 

1998 

3 

3*  27 

83  48 

C 

JIMMY  C.  OU1LL1AN 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

3 

3*  36 

83  46 

1570 

MARY  L.  SUTTON 

COLOUITT 

2153 

MILLER 

31  10 

84  44 

155 

5P 

SP 

CITY  OF  COLOUITT 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

8*  59 

231 

ARTHUR  L.  SMITH 

MUSCOGEE 

32  31 

84  56 

MIO 

MIO 

C  HJ 

U.S .  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE   2  SSM 

2180 

JACKSON 

10 

3*  11 

83  29 

762 

TA 

JOE  NE1SLER 

CONCORD 

2198 

PIKE 

33  05 

84  27 

625 

C.  R.  SMITH 

COOL1DGE 

2238 

THOMAS 

B 

31  01 

83  52 

250 

c 

C.  W.  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  GAP 

22*6 

LUMPKIN 

12 

3*  38 

84  03 

1900 

C 

M.  LUTHER  GADDIS 

CORDELE  HATER  WORKS 

2266 

CRISP 

6 

31  56 

83  47 

SP 

SP 

CITY  OF  CORDELE 

CORNELIA 

2283 

1* 

3*  31 

83  32 

1*70 

6P 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

NEW TON 

33  36 

83  52 

770 

6P 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUMMING  1  N 

2*08 

FORSYTH 

3 

3*  13 

84  OB 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2*29 

FLOYO 

12 

3*  27 

85  06 

9* 

JOSEPH  B.  0AV1S 

CUTHBERT 

2*50 

RANDOLPH 

3 

461 

5P 

SP 

FIRE  DEPARTMENT 

DAHLONEGA 

2*75 

LUMPKIN 

3 

3*  32 

B3  59 

1519 

6A 

JOE  W.  WOODWARD 

DALLAS  5  SE 


OAWSON 
DAWSONVILLE 
OOCTORTOWN   1  WSW 

DOLES 

DONALS0NV1 LLE    3  W 
DOUGLAS  2  NNE 
DOUGLASVILLE 
DOVER 

DUBLIN  3  S 
DUBLIN  2 

EASTANOLLEE   2  SW 
EASTMAN  1  W 
EDISON 

EL8ERTON  2  N 

ELLIJAY 

EM8RY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 

FARGO 

FIELDS  CROSS  ROADS 
FIT2GERALO 
FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SSW 

FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
FRANK  LIN 


485  I 


L01NG 


LLE 


GAINES' 
GIBSON 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 
GODFREY  4 


2493  WHI TF I  ELD 
2632  TWIGGS 
2570  TERRELL 
2578  DAWSON 
2716  WAYNE 

2728  WORTH 
2736  SEMINOLE 
2783  COFFEE 
2791  DOUGLAS 
2799  SCREVEN 

2839  LAURENS 
2844  LAURENS 
2943  STEPHENS 
2966  DODGE 

3060  ELBERT 
31 15  GILMER 
31*7  PAULDING 
3271  SPALDING 
3295  GORDON 

3312  CLINCH 
3363  FULTON 
3386  BEN  HILL 
3*09  LIBERTY 

3*60  Charlton 
3**5  charlton 

3  506  MONROE 
3516  CLAY 
354*  PEACH 
3567  HEARD 

3621  HALL 
3695  GLASSCOCK 
375*  TATTNALL 


46     1095  7A 


51       240  7A 


33  01 

1  36  I 

2  3* 


0  46       82  02 

82  08 

83  57 

85  03 
63  SI 

86  06 

63  50, 

82  36 

81  55 

I    3  I   32  36  I     85  05  i 

10     33  29       83  27  I 


*00     BA  8A 


5*0     5P  7A 


925   10A  10, 


630     6P  6P 
340  3P> 
490  MID 
665 

125*  ;  6P  BA 


LUTHER  M.  BYRD.  JR, 

JOHN  S.  ANDREWS 
EARL  T.  SMITH 
HENRY  L*  RANDALL 
MRS.   ThELMA  F.  COX 
Ri    Ca  THOMPSON 

MRS.  SARA  La  HILL 

carl  j.  Patterson 
warren  grantham 
leona  b.  thompson 
warren  w.  wyant 

liford  p.  nalley 

Ty  OF  OUBLIN 

1L  CONSERVAT ION  ! 

.  FORESTRY  COMM. 


!.  CHASTAIN 
.  LOR A  DOVER 
MISS  JANET  ALL GOOD 
U.  OF  GA.  EXP.  STAT 
DYMPLE  D.  WARMACK 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 
JEL  R.  HARMON 
'  FIRE  DEPT. 
.  CONSERVATION  5' 
FRANK   H.  OAVIS 


SAM   S.  HARBEN 
SANFORO  N.  BRADDY 
.  C.  BARNARD 
..  POWER  COMPANY 
S  CURTIS  TUMLIN 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

< 

H 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PHECIP. 

i 

SPECIAL 

GREENVILLE  2  H 

MERIWETHER 

6 

33  02 

a*  *5 

820 

*P 

*P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

GRIFFIN 

9 

33  15 

84  16 

980 

*P 

HORACE  D.  WE ST8R00KS 

HAMILTON 

*02B 

[JJ55JI 

9 

32  45 

8*  52 

765 

7A 

JAMES  C.  JORDAN 

*033 

9 

32  45 

8*  36 

C 

HARALSON 

*070 

COWETA 

6 

33  14 

8*  3* 

840 

c 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

*133 

HART 

14 

3*  21 

82  55 

SP 

SP 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

HAWK INSVILLE 

•  170 

PULASKI 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliroatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building, 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  correct  ions  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bullet  in . 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this   bull. -I  in. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this 
issue , 

Divisions,   as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ?F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  t  ime  of  observat  ion. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

B    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essent tally  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publ ished  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  t  ime  of  observation  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOG ICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Inf or mat  ion  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,   e leva t  ions ,   exposure,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the    1961     annual  Issues  of  Local 
CI lmatologlcal  Data  for  the  respect lve  stations ,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 
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30 

*o 

4 

2 

2 

THOMASVI lle 

81  .6 

56.0 

68.8 

1.7 

88 

4 

41 

15 

22 

0 

0 

0 

0 

1.00 

-  3.65 

•  98 

7 

.0 

Q 

1 

1 

0 

THOMASVILLE  WB  CITY 

80.8 

58.6 

69.7 

1.9 

89 

22 

46 

1  5 

20 

0 

0 

0 

0 

1  .21 

-  3.43 

1,21 

7 

.0 

1 

1 

1 

DIVISION 

68.8 

2.1 

2.05 

-  2.66 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

80.0 

53.5 

66.8 

0.9 

87 

5 

39 

16 

41 

a 

0 

0 

0 

1.27 

-  2.98 

1.20 

7 

.0 

0 

ASHBURN   1  S 

80.6 

55.7 

68.2 

87 

4 

40 

16 

32 

0 

0 

0 

0 

1.63 

.78 

6 

.0 

0 

3 

CORDELE  WATER  WORKS 

79. 4M 

54.0M 

66.  7M 

87 

20 

43 

1  5+ 

39 

0 

0 

0 

0 

3,68 

1.91 

30 

.0 

0 

5 

2 

I 

DOUGLAS  2  NNE 

79.6 

54.8 

67.2 

86 

5 

16 

41 

0 

0 

0 

0 

2.05 

2.00 

7 

.0 

0 

1 

i 

FITZGERALD 

80.8 

56.8 

68.8 

1.8 

88 

22  + 

45 

16 

26 

0 

0 

0 

0 

2.93 

-  1.15 

1.46 

30 

.0 

o 

3 

2 

2 

HOMERVILLE  3  WSW 

82.2 

54.3 

68.3 

90 

23 

37 

15 

24 

1 

0 

0 

0 

2.29 

1.88 

30 

.0 

2 

i 

1 

LUMBER  CITY 

79.8 

51.5 

65.7 

88 

23  + 

37 

16 

58 

0 

0 

0 

0 

1.32 

-  2.61 

.62 

7 

•  0 

o 

3 

I 

Q 

MOULTRIE  2  ESE 

80.9 

54.5 

67.7 

-  0.1 

88 

22  + 

16+ 

34 

0 

0 

0 

0 

3.03 

-  1,51 

1.81 

30 

.0 

o 

3 

2 

2 

NASHVILLE   5  SSE 

82.3 

56.2 

69.3 

94 

22  + 

40 

15 

28 

3 

0 

0 

0 

3.91 

3.28 

30 

.0 

o 

2 

2 

I 

QUITMAN 

82.7 

54.2 

68.5 

0.9 

89 

24 

38 

16 

24 

0 

0 

0 

0 

.43 

-  3.66 

.43 

7 

.0 

o 

1 

0 

? 

TIFTON  EXP  STATION 

79.0 

56.1 

67.6 

1.6 

87 

5 

39 

15 

41 

0 

0 

0 

0 

1.23 

—  3.03 

1.08 

7 

•  0 

o 

2 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

81.2 

55.2 

68.2 

89 

24 

40 

16 

36 

0 

0 

0 

0 

•  60 

.  55 

7 

•  0 

o 

VALDOSTA  *  NW 

82.  1 

54.5 

68.3 

88 

23 

36 

16+ 

29 

0 

0 

0 

0 

2.04 

1.61 

30 

•  0 

o 

2 

1 

DIVISION 

67.8 

1.1 

2.03 

-  2.06 

•  0 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

80.5 

55.3 

67.9 

90 

4 

37 

16 

33 

1 

0 

0 

0 

1  .96 

1  .24 

30 

•  0 

Q 

2 

2 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

78.2 

57.9 

68.1 

90 

24+ 

43 

15 

30 

2 

0 

0 

0 

3.33 

2.41 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

BRUNSWICK. 

80.9 

59.6 

70.3 

2.0 

90 

23+ 

48 

16  + 

15 

s 

0 

0 

0 

1.26 

-  1.96 

.73 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

77.9 

59.4 

68.7 

90 

23+ 

42 

16 

28 

1  .32 

.82 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAMP  STEWART 

80.6 

55.8 

68.2 

91 

21 

41 

15 

25 

4 

0 

0 

0 

2.77 

1.05 

7 

.0 

0 

5 

3 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

79.8 

53.7 

66.8 

89 

22  + 

36 

15 

48 

0 

0 

0 

0 

3.51 

2.13 

7 

.0 

0 

5 

2 

1 

FOLKSTON  9  SW 

82.4 

57.7 

70.1 

90 

24+ 

16+ 

15 

2 

0 

0 

0 

1.53 

.70 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

GLENNVI LLE 

80.3 

55.9 

68.1 

1.5 

21 

42 

16+ 

29 

2 

0 

0 

0 

3.29 

-  .41 

1.15 

.0 

0 

4 

3 

2 

JESUP  8  S 

82.4 

52.3 

67.4 

91 

21 

33 

16 

39 

4 

0 

0 

0 

2.69 

1.36 

7 

.0 

0 

3 

3 

1 

NAHUNTA 

81.  7M 

50. 7M 

66. 2M 

89 

23+ 

33 

16 

38 

0 

6 

'1 

0 

1.51 

.94 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAPELO  ISLAND 

79. OM 

58. OM 

68. 5M 

89 

20 

45 

16 

25 

0 

0 

0 

0 

1  .89 

.67 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

78.6 

54.2 

66.4 

1.8 

91 

5 

36 

15 

58 

2 

0 

0 

0 

4.34 

1.25 

2.93 

7 

.0 

u 

3 

2 

2 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

77.8 

56.0 

66.9 

1.2 

91 

4 

40 

15 

44 

2 

0 

0 

□ 

4.55 

.85 

2.25 

6 

.0 

0 

3 

i 

2 

SAVANNAH  BEACH 

76.2 

59.2 

67.7 

90 

4 

48 

15 

28 

l 

0 

0 

4.06 

1.29 

12 

.0 

c 

5 

4 

2 

SURRENCY  2  WNW 

81.8 

53.5 

67.7 

90 

21  + 

36 

16 

35 

3 

0 

0 

3 

2.47 

1.10 

30 

.0 

0 

3 

2 

2 

WAYCROSS 

81.9 

48.0 

65.0 

-  2.5 

89 

24+ 

33 

19 

78 

0 

0 

0 

) 

.30 

-  3.14 

.20 

26 

.0 

0 

1 

C 

0 

DIVISION 

67.8 

1.2 

2.55 

-  .64 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:    94°  on  the  22+  at  Nashville  5  SSE 

Lowest  Temperature:    25*  on  the  16+  at  Blairsville  Exp.  Station, 
and  on  the  15th  at  Dahlonega 

Greatest  Total  Precipitation:   10.  04  inches  at  Dawsonville 

Least  Total  Precipitation:  0.  30  inch  at  Waycross 

Greatest  One-Day  Precipitation:  4.  96  inches  on  the  30th  at  Hamilton    1  E 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


ABBEVILLE 
ADA  I RSV 1LLE 
AOEL  2  S 
AILEV 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  FAA  AIRPORT 
ALPMARETTA  1  WNW 
AMERICUS  A  ENE 

APPLING  1  NW 
A  SHBURN  1  S 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR I 
ATHENS  WB  AIRPORT 

ATKINSON  1  W 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BAINBR1 DGE 

BALL  GROUND 
BEAVEROALE 
BLACKBEARD  ISLAND 
8LA I RSVI LLE  EXP  ST  A 
BLAKELY 

BLUE  RIDGE 
BOWMAN 

BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

BUENA  VI STA 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 

CAMILLA 
CAMP  STEWART 
CANTON 
CAftNESVILLE 
CARROLLTON 

CARTERS 
CARTERSVI LLE 
CARTER SVILLE   3  SW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH 

CHIC KAMAUGA  PARK 
CLAYTON 
CLEVELAND 
COLOUITT   2  E 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  2  SSW 
CONCORD 

COPDELE  WATER  WORKS 
CORNELIA 

COV I NGTON 
CUMMING  1  N 
CURRYVILLE  2  W 
CUTH8ERT 
DAHLONEGA 

DALLAS  5  SE 
DAL  TON 
DANVILLE 
DAWSON 
DAWSONV I LLE 

DOCTORTOWN  1  W5W 
DONAL SONV 1 LLE   3  W 
DOUGLAS  2  NNE 
DOUGLASVl LLE 
DOVER 

DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 
ELBERTON  2  N 

Ell  I  jay 

EMBRY 

EXPERIMENT 

FA  I RMOUNT 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLK  STON   3  SSW 

FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  3  E 
f RANKL1 N 

GAINESVILLE 
GIBSON 
GLENNVI LLE 
GOAT  ROCK 
GODFREY  4  NE 

GREENVILLE   2  W 
GRIFFIN 
HAMILTON   1  E 
HARTWELL 
HAWK INSVILLE 

HELEN  1  SE 
HOMERVILLE   3  WSW 
JASPER    1  NNW 
JESUP  8  S 
JONESBORO 

JULIETTE 
KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 

L I NCOLNTON 
LOUI SVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 

MARSHALLV1 LLE 

MAYSVILLE 

METTER 


6.62 
3.01 
2.69 
1.27 


1.65 
9.35 
5.65 


7.43 
7.03 
2-67 


6.99 
7.63 
2.44 


1.24 
2.05 
6.91 
3.90 


4.66 

3.66 
6.03 
6.21 
7.56 
2.74 

9.51 


.28 
1.36 
2.41 


.33 
.06  .09 


.08  .09 
.34  .38 


.03  .05 
.05 

.03  T 


.10  .11 
.28  .05 


2.11  3.32 


.24     .26  1.43 


.35  .03 
.20 
.01 

•05  .05 


2.15  3.30 


.42     .92  2.15 


See  reference  notes  following  Station 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


O 
H 

1    |   2  3 

4  |  5  |  6 

7      8   |  9 

10  1  11  | 

12 

 1  1  

13  1  14  1  15 

 1  r 

16  |  17  |  18 

 1  r 

19  20 

21 

22  '  23 

24 

1 

25  | 

1 

26  | 

27 

 1 

28 

29 

30 

31 

MlDvlLLE 

^.22 

.18 

.63 

.86 

.09 

.42 

1.08 

MIDVILLE  EXP  ST A 

2.97 

.30 

.37 

•  67 

.33 

1.10 

M1LLE0GEVILLE 

3*91 

■  23 

.45 

.  17 

■  06 

.63 

1.77 

MILLMAVEN  B  E 

I  .76, 

.19 

.21 

.10 

.20 

•  44 

MONTEZUMA 

2.33 

.02 

1.19 

•  24 

T 

.08 

•  33 

.47 

MONT I  CELLO 

3.41 

•  09 

.39 

.07 

.08 

.16 

.06 

1.42 

3.12 

MORGAN  5  NW 

2.60 

1.92 

.04 

.64 

MOULTRIE  2  ESE 

3.03 

1.02 

.17 

.01 

T 

•  02 

1.81 

MOUNT  VERNON   3  WNW 

3.8C 

.03 

•  69 

T 

T 

.04 

.07 

1.81 

NAHUNTA 

1  .31 

T 

.33 

T 

.12 

•  10 

.94 

NASHVILLE  3  SSE 

3.91 

.60 

•01 

.02 

3.28 

REMINGTON  1  NH 

2.23 

.51 

.03 

.64 

.0. 

.19 

.90 

NORCROSS  *  H 

7.35 

.03 

.42 

.46 

.03 

.02 

.33 

3.10 

3.14 

PATTER50N 

.71 

.01 

T 

.08 

T 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

4.40 

1.16 

.09 

•  47 

.02 

.05 

.32 

2.30 

PRESTON   )  SW 

3.63 

1.45 

.10 

.22 

1.66 

OU1TMAN 

■  A3 

.43 

T 

RESACA 

7.97 

.09 

.97 

T 

' 

.34 

7 

.42 

2.43 

3.70 

RINGGOLD 

6.59 

.1*. 

.09 

T 

.46 

1.73 

2.65 

ROME 

7.09 

■  19 

•  49 

T 

T 

.20 

I 

.02 

T 

.28 

2.16 

3.75 

ROME  WB  AIRPORT  R 

7.97 

.86 

.02 

.02 

T 

.17 

.01 

2.21 

4.36 

.26 

SANDERSVILLE 

2.82 

.15 

.60 

.07 

.10 

.80 

1  .10 

SAPELO  ISLAND 

1.89 

•24 

.56 

.67 

T 

.03 

.37 

SAVANNAH  USOA  PLANT  GDN 

4.  34 

.06 

01 

1.16 

.16 

.01 

.01 

SAVANNAH  WB  AP  R 

4.55 

T  2.25 

.01 

1.31 

.07 

.01 

T 

•  01 

.69 

SAVANNAH  BEACH 

4.06 

.51 

1.16 

1.29 

.02 

.60 

.46 

SI  LOAM 

5,2t 

•  5T 

.49 

.01 

T 

.07 

.01 

•  21 

.04 

•  04 

.12 

1.28 

2.44 

SPARTA  2  HNW 

5.59 

•7- 

.53 

.19 

1.59 

2.57 

STILLMORE 

1.8] 

.03 

T 

•  09 

7 

7 

.15 

.64 

SUMMERVILLE 

8.52 

.17 

.85 

T 

.28 

.02 

T 

.67 

2.65 

3.88 

SURRENCY  2  WNW 

2.47 

1.06 

.26 

.03 

1.10 

SHAINSBORO 

3.04 

•  31 

.•7 

.03 

•  02 

.12 

1.60 

TAL80TT0N 

5.82 

.88 

•  11 

•  66 

•  16 

.30 

3.70 

TALLAPOOSA   2  NNW 

7.80 

.82 

.  ' 

.05 

.30 

.30 

3.90 

2.16 

TAYLORSVlLLE 

7.66 

.26 

.20 

.11 

T 

•  97 

3.51 

2.99 

Thomas ton  2  S 

6.33 

1.90 

.05 

.70 

.65 

1.23 

1.98 

THOMA  SVf LLE 

1.00 

•  98 

T 

.02 

THOMASVILLE  wb  city 

1.21 

1.21 

T 

T 

T I  FT ON  EXP  STATION 

1.23 

T° 

.13 

.01 

TOCCOA 

8.23 

.1* 

.84 

.04 

.01 

.01 

.28 

3.47 

3.44 

VALOOSTA  MB  AIRPORT 

.60 

.55 

.05 

T 

T 

I 

T 

T 

VALDOST A  A  NW 

2.04 

.43 

T 

1 .61 

WALE  SKA 

8.33 

.32 

.20 

.  1 

.10 

.50 

2.63 

4.33 

MARRENTON 

4.74 

.50 

.84 

.10 

.09 

.95 

2.30 

WASHINGTON 

3.19 

.22 

.72 

.04 

T 

.46 

.09 

.08 

.10 

1.23 

2.25 

MAYCROSS 

.30 

.02 

.08 

.20 

WAYNESBORO  2  NE 

2.23 

.65 

.25 

.28 

.08 

.09 

.48 

.46 

WEST  POINT 

4.43 

.05 

.30 

T 

.10 

.30 

.38 

.19 

.38 

2.51 

WINDER  1  SSE 

6.90 

.06 

.66 

.76 

.13 

.08 

.11 

2.00 

3.10 

WOODBURY 

3.39 

.46 

.03 

.06 

•  14 

.59 

.13 

.46 

1.72 

WOODSTOCK. 

6.76 

.29 

.13 

.13 

.31 

3.07 

2.83 

■Otaa  following  Simon  Indan 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORG 
APRIL  19 


Day  Ol  Month 

o 

01 

ft 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

AILEY 

MAI. 

83 

84 

86 

88 

76 

70 

64 

85 

83 

83 

81 

76 

67 

73 

70 

82 

84 

86 

85 

88 

85 

85 

80 

70 

73 

74 

72 

78 

MIN 

54 

55 

52 

58 

58 

58 

48 

52 

50 

60 

58 

53 

51 

52 

41 

40 

42 

50 

55 

55 

60 

61 

64 

60 

57 

60 

55 

50 

60 

63 

54 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

81 

80 

83 

84 

87 

76 

76 

60 

76 

78 

82 

84 

76 

75 

70 

74 

83 

84 

85 

86 

84 

86 

86 

82 

75 

82 

82 

81 

81 

80 

MIN 

51 

53 

55 

50 

56 

58 

53 

45 

47 

52 

60 

59 

53 

47 

40 

39 

42 

51 

55 

55 

57 

61 

66 

59 

52 

58 

54 

58 

57 

61 

53 

ALBANY 

MAX 

85 

88 

87 

90 

81 

71 

61 

79 

80 

85 

81 

76 

76 

74 

76 

83 

87 

88 

90 

88 

89 

85 

83 

76 

86 

84 

81 

81 

81 

MIN 

49 

55 

56 

54 

55 

53 

44 

53 

62 

64 

64 

48 

45 

40 

43 

49 

56 

58 

66 

65 

66 

69 

56 

54 

58 

58 

65 

64 

62 

56 

ALLATOONA   DAM  2 

MAX 

83 

78 

80 

87 

75 

65 

65 

70 

78 

72 

75 

76 

74 

69 

66 

88 

83 

85 

82 

85 

87 

80 

70 

58 

75 

73 

62 

75 

MIN 

49 

51 

54 

58 

44 

43 

42 

41 

45 

49 

51 

51 

41 

43 

35 

40 

46 

57 

55 

55 

60 

60 

65 

40 

44 

49 

48 

56 

58 

56 

49 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

81 

83 

86 

90 

73 

78 

60 

80 

79 

63 

85 

77 

77 

69 

75 

86 

87 

88 

89 

88 

87 

81 

73 

84 

81 

76 

83 

80 

MIN 

54 

53 

54 

58 

59 

54 

51 

46 

49 

60 

61 

58 

54 

45 

38 

37 

48 

53 

52 

66 

64 

63 

66 

59 

57 

57 

52 

64 

65 

62 

55 

ALPHARETTA   1  WNW 

MAX 

84 

79 

81 

84 

74 

67 

51 

69 

75 

71 

75 

77 

74 

68 

63 

83 

81 

81 

79 

85 

84 

80 

73 

60 

76 

75 

62 

74 

MIN 

49 

49 

51 

57 

40 

40 

43 

41 

42 

49 

50 

50 

43 

38 

34 

37 

39 

55 

44 

59 

60 

61 

63 

39 

45 

49 

42 

51 

55 

57 

47 

AMER1CUS  l>  ENE 

MAX 

32 

84 

87 

88 

79 

68 

62 

76 

76 

82 

80 

76 

73 

71 

74 

85 

85 

88 

85 

87 

84 

79 

70 

81 

80 

79 

78 

79 

MIN 

53 

54 

58 

59 

52 

50 

51 

49 

53 

59 

63 

62 

47 

42 

42 

45 

52 

57 

59 

67 

64 

64 

68 

51 

56 

53 

56 

62 

61 

63 

55 

APPLING  1  NW 

MAX 

84 

80 

83 

86 

84 

72 

51 

68 

76 

75 

82 

76 

70 

71 

67 

11 

84 

83 

82 

79 

88 

84 

87 

74 

62 

78 

80 

71 

76 

MIN 

43 

45 

52 

62 

48 

46 

46 

45 

52 

58 

53 

50 

44 

38 

36 

45 

60 

58 

63 

60 

64 

68 

45 

49 

50 

47 

53 

57 

57 

50 

ASHBURN  1  s 

MAX 

82 

83 

84 

87 

86 

84 

65 

76 

80 

82 

79 

75 

74 

68 

72 

79 

86 

85 

86 

85 

86 

86 

83 

82 

73 

82 

83 

82 

80 

80 

MIN 

48 

49 

54 

51 

54 

54 

49 

48 

54 

52 

58 

60 

51 

46 

45 

40 

59 

61 

61 

59 

62 

64 

65 

57 

58 

57 

65 

64 

62 

65 

55 

ATHENS 

MAX 

80 

81 

83 

80 

69 

61 

69 

77 

75 

81 

77 

75 

71 

67 

72 

84 

82 

82 

79 

87 

83 

86 

74 

65 

76 

77 

68 

66 

76 

76 

MIN 

49 

49 

5- 

59 

48 

44 

46 

41 

52 

53 

53 

51 

43 

41 

37 

35 

54 

59 

54 

64 

62 

62 

65 

43 

49 

52 

50 

57 

55 

57 

51 

ATHENS  COL  OF  AGR1 

MAX 

83 

83 

86 

85 

68 

65 

69 

76 

76 

80 

81 

78 

68 

66 

72 

84 

83 

80 

87 

86 

86 

78 

72 

78 

78 

74 

68 

76 

77 

MIN 

51 

50 

55 

59 

48 

44 

46 

42 

53 

55 

53 

51 

43 

42 

36 

34 

53 

60 

55 

63 

61 

62 

65 

40 

49 

52 

51 

57 

55 

57 

51 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

84 

85 

80 

66 

56 

69 

76 

75 

81 

78 

7* 

71 

65 

72 

•77 

82 

81 

78 

87 

84 

86 

74 

61 

78 

76 

63 

67 

76 

75 

MIN 

50 

54 

54 

53 

48 

45 

47 

44 

53 

54 

54 

51 

44 

41 

39 

38 

53 

60 

55 

64 

62 

62 

56 

44 

50 

54 

50 

57 

55 

53 

51 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

77 

80 

82 

77 

69 

57 

67 

75 

69 

76 

79 

74 

68 

65 

69 

79 

80 

75 

81 

82 

81 

71 

58 

74 

72 

64 

69 

73 

MIN 

53 

52 

57 

53 

50 

45 

47 

47 

53 

54 

57 

55 

47 

39 

39 

46 

54 

61 

58 

61 

61 

64 

56 

44 

51 

51 

48 

57 

59 

51 

52 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

84 

88 

87 

71 

53 

69 

79 

78 

83 

73 

72 

73 

66 

71 

35 

86 

82 

90 

86 

89 

74 

64 

76 

78 

72 

76 

7  7 

77 

MIN 

48 

50 

52 

61 

52 

48 

47 

42 

57 

59 

55 

52 

47 

42 

36 

35 

50 

58 

58 

66 

61 

66 

66 

46 

54 

55 

49 

59 

56 

59 

52, 

BAINBR1DGE 

MAX 

85 

ee 

89 

90 

84 

80 

68 

79 

85 

88 

88 

79 

78 

74 

76 

88 

89 

91 

87 

92 

89 

85 

83 

87 

88 

85 

84 

84 

MIN 

49 

54 

56 

54 

56 

60 

54 

60 

50 

66 

64 

63 

52 

65 

38 

41 

46 

51 

51 

65 

63 

65 

70 

58 

50 

59 

59 

65 

65 

66 

57, 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

76 

74 

78 

80 

90 

67 

76 

64 

73 

82 

87 

83 

74 

75 

70 

78 

85 

81 

89 

86 

88 

90 

69 

75 

73 

78 

77 

78, 

MIN 

56 

55 

55 

58 

61 

57 

56 

48 

54 

60 

64 

60 

54 

48 

43 

44 

55 

58 

58 

62 

59 

64 

66 

62 

61 

60 

62 

64 

67 

67 

57, 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

84 

80 

82 

84 

71 

60 

49 

69 

72 

75 

70 

74 

73 

64 

60 

83 

80 

77 

80 

86 

83 

76 

69 

61 

72 

70 

69 

72, 

MIN 

40 

41 

42 

47 

34 

39 

42 

28 

35 

40 

40 

43 

30 

37 

25 

25 

37 

46 

48 

59 

47 

56 

65 

34 

40 

36 

37 

54 

53 

53 

41 

BLAKELY 

MAX 

82 

85 

86 

87 

81 

72 

62 

77 

80 

84 

86 

77 

75 

73 

75 

85 

84 

88 

85 

89 

84 

80 

77 

83 

82 

84 

82 

80 

81 

MIN 

49 

53 

56 

58 

51 

56 

51 

47 

52 

62 

63 

64 

50 

43 

43 

45 

51 

56 

53 

68 

66 

67 

68 

54 

52 

55 

56 

62 

65 

63 

56< 

BLUE  RIDGE 

MAX 

82 

82 

81 

75 

62 

57 

70 

73 

74 

72 

75 

72 

64 

62 

68 

78 

77 

81 

83 

80 

76 

67 

62 

73 

72 

68 

61 

72. 

MIN 

40 

46 

46 

57 

38 

42 

45 

30 

47 

45 

45 

46 

33 

35 

27 

27 

58 

56 

55 

60 

52 

64 

60 

37 

44 

38 

36 

54 

54 

54 

45. 

BROOKLET  1  w 

MAX 

85 

87 

89 

90 

82 

64 

65 

79 

80 

85 

76 

70 

72 

70 

72 

86 

87 

86 

89 

87 

86 

80 

74 

75 

79 

75 

81 

79. 

MIN 

52 

53 

51 

58 

55 

55 

53 

47 

51 

60 

56 

55 

51 

46 

42 

43 

48 

56 

52 

67 

64 

65 

68 

55 

57 

56 

52 

61 

61 

61 

55, 

BRUNSWICK 

MAX 

81 

79 

8  0 

86 

87 

78 

64 

74 

81 

86 

87 

74 

76 

70 

75 

87 

90 

88 

90 

88 

90 

88 

78 

76 

79 

75 

79 

79 

60. 

MIN 

60 

59 

59 

61 

62 

61 

58 

51 

55 

62 

65 

62 

56 

49 

48 

48 

57 

58 

58 

63 

62 

63 

66 

64 

64 

61 

66 

58 

67 

65 

59. 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

MAX 

75 

75 

77 

88 

72 

75 

64 

73 

82 

85 

85 

76 

75 

70 

74 

76 

81 

80 

88 

84 

90 

90 

75 

75 

73 

77 

76 

79 

76 

77. 

MIN 

61 

57 

57 

63 

60 

60 

54 

51 

56 

61 

63 

62 

57 

47 

45 

42 

59 

60 

59 

63 

62 

65 

66 

62 

64 

61 

63 

69 

68 

64 

59, 

BUENA  VISTA 

MAX 

82 

85 

85 

85 

82 

70 

77 

76 

82 

80 

79 

73 

70 

73 

83 

83 

86 

85 

85 

82 

81 

74 

79 

78 

77 

77 

80 

79. 

MIN 

48 

52 

59 

60 

51 

48 

48 

53 

60 

62 

54 

49 

42 

42 

44 

54 

59 

58 

66 

65 

64 

67 

50 

54 

50 

52 

59 

61 

58 

54. 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

83 

85 

86 

89 

86 

80 

60 

78 

82 

86 

84 

83 

77 

77 

75 

84 

85 

86 

87 

84 

89 

88 

88 

80 

84 

84 

82 

81 

76 

82. 

MIN 

53 

56 

55 

57 

58 

58 

53 

48 

51 

64 

63 

62 

54 

48 

43 

44 

49 

51 

56 

62 

65 

66 

68 

59 

53 

58 

59 

65 

63 

62 

56. 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

82 

84 

84 

74 

75 

65 

71 

76 

74 

73 

75 

74 

69 

67 

71 

81 

83 

82 

83 

85 

78 

66 

68 

74 

74 

64 

70 

74 

75. 

MIN 

44 

47 

47 

60 

55 

45 

47 

38 

56 

49 

53 

51 

37 

35 

31 

35 

56 

52 

55 

59 

60 

66 

6  2 

41 

44 

45 

46 

55 

57 

56 

49. 

CAMILLA 

MAX 

83 

85 

87 

89 

81 

77 

61 

81 

81 

85 

85 

83 

76 

76 

74 

82 

88 

89 

88 

89 

87 

82 

79 

85 

86 

83 

84 

78 

82. 

MIN 

51 

57 

55 

55 

57 

59 

58 

44 

52 

60 

63 

64 

52 

48 

39 

43 

50 

54 

58 

50 

64 

66 

69 

39 

52 

59 

60 

66 

65 

64 

55. 

CAMP  STEWART 

MAX 

79 

80 

87 

90 

80 

78 

66 

80 

80 

87 

83 

73 

74 

71 

74 

88 

83 

90 

91 

90 

89 

85 

74 

77 

78 

74 

80 

72 

80. 

MIN 

52 

54 

53 

60 

58 

58 

55 

45 

53 

61 

60 

56 

52 

46 

41 

43 

50 

54 

55 

63 

62 

63 

67 

59 

60 

59 

52 

61 

61 

60 

55. 

CARROLLTON 

MAX 

81 

84 

85 

83 

72 

67 

70 

80 

75 

80 

82 

77 

72 

69 

72 

8 1 

85 

84 

84 

78 

83 

85 

82 

73 

66 

75 

71 

68 

74 

75 

77. 

MIN 

42 

47 

48 

51 

44 

45 

47 

36 

42 

51 

52 

54 

42 

35 

31 

37 

56 

58 

56 

59 

57 

58 

65 

44 

49 

50 

43 

56 

62 

58 

49. 

CARTERSVILLE 

MAX 

81 

85 

87 

82 

71 

62 

71 

78 

75 

74 

79 

74 

72 

67 

71 

82 

83 

84 

81 

87 

87 

84 

74 

67 

76 

75 

67 

70 

72 

76. 

MIN 

49 

54 

55 

56 

44 

44 

48 

35 

54 

50 

43 

50 

34 

36 

28 

40 

56 

60 

58 

61 

58 

62 

67 

41 

49 

51 

42 

56 

60 

57 

49. 

CEDARTOWN 

MAX 

82 

85 

88 

80 

69 

63 

72 

79 

75 

77 

78 

77 

71 

70 

74 

81 

85 

84 

84 

80 

85 

88 

80 

70 

61 

77 

72 

67 

76 

74 

76. 

m;n 

45 

47 

50 

58 

43 

44 

48 

38 

53 

49 

53 

54 

38 

37 

31 

40 

57 

60 

58 

61 

59 

60 

63 

39 

49 

50 

46 

56 

60 

57 

80. 

CLAYTON 

MAX 

80 

83 

85 

82 

72 

60 

73 

74 

76 

78 

80 

77 

73 

75 

69 

73 

84 

82 

79 

80 

89 

85 

82 

75 

71 

76 

75 

67 

55 

71 

76. 

MIN 

40 

41 

42 

48 

39 

41 

46 

38 

44 

47 

46 

45 

36 

34 

37 

27 

46 

47 

45 

62 

46 

55 

59 

40 

42 

37 

39 

43 

52 

53 

43. 

COLQUITT  2  E 

MAX 

86 

80 

84 

84 

82 

72 

78 

78 

82 

83 

80 

80 

80 

79 

80 

82 

85 

84 

86 

88 

87 

87 

89 

80 

80 

79 

86 

80 

76 

74 

81. 

MIN 

52 

60 

58 

50 

52 

58 

54 

50 

55 

52 

60 

60 

58 

55 

54 

56 

60 

62 

60 

63 

64 

65 

66 

53 

61 

61 

63 

59 

53 

49 

57. 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

82 

85 

85 

83 

76 

63 

66 

78 

72 

82 

82 

72' 

73 

71 

73 

81 

84 

84 

81 

82 

86 

84 

76 

63 

78 

78 

79 

77 

81 

78. 

MIN 

48 

52 

53 

57 

47 

51 

49 

42 

50 

56 

58 

55 

48 

39 

38 

41 

51 

60 

61 

65 

61 

61 

65 

51 

55 

51 

49 

60 

64 

62 

53. 

COMMERCE   2  SSW 

MAX 

84 

80 

82 

84 

80 

68 

59 

70 

72 

76 

80 

78 

81 

78 

65 

71 

75 

84 

83 

82 

81 

87 

83 

84 

73 

64 

80 

75 

73 

65 

76. 

MIN 

48 

45 

43 

45 

39 

45 

46 

45 

42 

44 

50 

49 

52 

30 

27 

27 

33 

45 

44 

59 

52 

54 

63 

33 

40 

44 

43 

45 

55 

55 

44. 

CORDELE  WATER  WORKS 

MAX 

81 

83 

84 

85 

80 

76 

76 

78 

84 

80 

74 

74 

70 

73 

78 

82 

85 

85 

86 

87 

85 

75 

82 

82 

67 

76 

76 

79. 

MIN 

56 

54 

56 

60 

45 

52 

45 

55 

60 

56 

52 

50 

48 

43 

43 

52 

57 

59 

66 

66 

54 

54 

56 

56 

52 

52 

58 

54. 

CORNELIA 

MAX 

76 

80 

82 

75 

65 

55 

70 

74 

76 

76 

78 

77 

66 

62 

68 

73 

81 

80 

78 

81 

84 

82 

82 

72 

66 

77 

70 

65 

58 

73 

73. 

MIN 

51 

47 

51 

55 

43 

42 

42 

37 

51 

50 

51 

52 

40 

37 

31 

31 

54 

54 

54 

62 

56 

63 

63 

40 

45 

40 

44 

53 

52 

54 

48. 

COVINGTON 

MAX 

79 

82 

85 

78 

69 

59 

67 

77 

72 

79 

79 

76 

71 

66 

71 

78 

83 

82 

81 

77 

85 

83 

84 

72 

68 

77 

76 

69 

70 

75 

75. 

MIN 

49 

50 

55 

56 

48 

44 

47 

43 

50 

55 

56 

54 

44 

40 

36 

38 

53 

56 

54 

61 

60 

61 

66 

44 

49 

49 

50. 

56 

58 

59 

51. 

CUTHBERT 

MAX 

83 

86 

87 

86 

84 

78 

61 

79 

79 

84 

83 

83 

75 

73 

75 

82 

92 

86 

85 

88 

88 

88 

82 

82 

73 

82 

82 

83 

80 

82 

81. 

MIN 

53 

50 

57 

61 

64 

55 

49 

49 

54 

62 

64 

64 

49 

45 

43 

47 

52 

56 

62 

68 

67 

71 

69 

53 

54 

54 

56 

63 

63 

63 

57. 

DAHLONEGA 

MAX 

83 

77 

79 

83 

74 

61 

47 

71 

75 

73 

76 

79 

77 

56 

62 

69 

73 

82 

79 

79 

82 

85 

82 

81 

74 

59 

76 

71 

57 

58 

72. 

MIN 

50 

49 

50 

54 

42 

43 

41 

40 

45 

51 

53 

53 

41 

27 

25 

33 

40 

55 

56 

58 

56 

62 

65 

41 

45 

44 

52 

53 

53 

53 

47. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
APRIL  1963 


Station 

Day  Of  Month 

© 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Avei 

DALLAS  5  SE 

MAX 

86 

79 

83 

86 

77 

68 

50 

70 

78 

73 

76 

79 

74 

68 

67 

71 

79 

84 

83 

83 

76 

64 

85 

80 

71 

59 

74 

73 

6  3 

70 

75.0 

HIN 

51 

52 

53 

58 

44 

44 

43 

40 

50 

SO 

31 

47 

37 

36 

31 

39 

51 

59 

55 

58 

58 

63 

64 

41 

45 

49 

42 

53 

58 

57 

49.3 

DALTON 

MAX 

67 

82 

83 

81 

73 

63 

52 

71 

78 

78 

72 

74 

74 

68 

66 

72 

79 

as 

83 

83 

83 

89 

86 

76 

66 

64 

76 

73 

61 

64 

74.7 

M  I  N 

50 

51 

S3 

60 

45 

46 

47 

39 

51 

47 

53 

50 

40 

37 

34 

38 

56 

56 

58 

64 

59 

63 

67 

4C 

48 

43 

49 

55 

57 

56 

50.5 

DOUGLAS   2  NNE 

MAX 

79 

78 

83 

85 

88 

75 

75 

60 

77 

79 

83 

84 

77 

74 

68 

72 

80 

84 

84 

85 

87 

87 

87 

86 

SO 

72 

to 

80 

77 

82 

79.6 

Ml  N 

49 

52 

52 

54 

59 

59 

52 

45 

49 

53 

61 

61 

53 

47 

42 

40 

45 

5S 

56 

58 

61 

65 

66 

59 

56 

57 

54 

58 

63 

64 

54.8 

DUBLIN    3  S 

MAX 

85 

84 

85 

87 

88 

74 

55 

70 

78 

79 

85 

79 

72 

76 

70 

74 

81 

84 

85 

65 

85 

67 

88 

86 

88 

64 

80 

76 

74 

79 

79.5 

Ml  N 

45 

48 

52 

55 

51 

51 
* 

50 

47 

46 

49 

55 

54 

46 

44 

38 

39 

51 

54 

59 

61 

64 

64 

66 

50 

34 

52 

51 

54 

60 

61 

52.4 

EASTMAN   1  W 

MAX 

84 

82 

85 

87 

87 

74 

56 

66 

76 

76 

84 

84 

74 

74 

69 

73 

81 

84 

64 

64 

87 

85 

67 

83 

78 

64 

79 

86 

72 

80 

78.8 

Ml  N 

49 

52 

53 

61 

52 

52 

50 

47 

50 

57 

57 

61 

50 

45 

41 

44 

51 

56 

57 

64 

6  2 

64 

67 

5.' 

54 

53 

53 

60 

59 

59 

54.4 

ELBERTON   2  N 

MAX 

81 

84 

67 

84 

78 

64 

70 

78 

77 

84 

80 

75 

73 

68 

73 

78 

85 

83 

63 

83 

89 

67 

68 

62 

71 

77 

78 

7* 

67 

77 

78.6 

MI  N 

39 

40 

43 

49 

41 

43 

45 

34 

43 

47 

48 

45 

33 

29 

27 

26 

42 

53 

48 

56 

53 

55 

63 

35 

44 

46 

44 

53 

54 

56 

44.5 

EXPERIMENT 

MAX 

85 

80 

95 

85 

80 

73 

58 

67 

77 

70 

81 

81 

73 

71 

68 

73 

80 

8  3 

62 

80 

76 

81 

84 

84 

75 

66 

75 

75 

65 

72 

76.2 

MI  N 

52 

53 

58 

59 

48 

46 

46 

46 

53 

56 

56 

57 

46 

38 

36 

44 

S3 

60 

59 

65 

59 

63 

66 

44 

49 

49 

48 

56 

58 

58 

52.8 

FIT2GERALD 

MAX 

81 

83 

85 

87 

85 

71 

60 

79 

79 

83 

81 

76 

75 

72 

72 

61 

85 

67 

87 

88 

87 

86 

87 

82 

76 

80 

82 

60 

83 

81 

80.8 

M I  N 

52 

S3 

56 

62 

56 

55 

51 

49 

54 

61 

64 

62 

52 

47 

46 

45 

52 

55 

56 

68 

66 

63 

69 

it 

53 

57 

56 

63 

61 

60 

56.6 

FLEMING   EXP  STATION 

MAX 

78 

78 

84 

88 

88 

79 

65 

77 

76 

84 

84 

71 

72 

72 

72 

75 

83 

85 

67 

87 

89 

89 

86 

65 

74 

77 

75 

73 

80 

77 

79.8 

MIN 

49 

50 

49 

57 

59 

57 

55 

43 

52 

60 

56 

54 

53 

43 

36 

37 

45 

52 

52 

63 

58 

61 

67 

'■8 

57 

59 

46 

57 

63 

62 

53.7 

FOLKSTON   9  SW 

MAX 

84 

86 

84 

81 

61 

74 

71 

77 

91 

85 

84 

63 

79 

73 

75 

82 

83 

87 

90 

89 

86 

67 

88 

90 

76 

82 

86 

84 

85 

76 

82.4 

MIN 

63 

63 

63 

56 

60 

59 

57 

51 

56 

61 

64 

61 

56 

48 

44 

44 

46 

54 

54 

64 

63 

65 

64 

61 

49 

54 

68 

64 

59 

58 

57.7 

FORSYTH   1  S 

MAX 

80 

82 

65 

83 

76 

68 

65 

78 

73 

82 

81 

76 

75 

68 

71 

79 

64 

83 

62 

60 

85 

85 

82 

60 

73 

77 

76 

70 

74 

79 

77.8 

MIN 

47 

51 

52 

57 

49 

48 

48 

46 

49 

60 

54 

56 

47 

40 

41 

37 

54 

58 

56 

66 

58 

62 

65 

46 

49 

49 

50 

60 

58 

57 

52.3 

FORT  GAINES 

MAX 

80 

84 

96 

85 

80 

77 

62 

77 

78 

82 

83 

80 

75 

71 

73 

82 

84 

64 

84 

87 

64 

87 

80 

77 

75 

60 

80 

60 

79 

80 

79.9 

MIN 

52 

50 

S7 

59 

49 

49 

47 

46 

52 

62 

63 

63 

50 

42 

42 

45 

52 

57 

59 

67 

66 

67 

67 

S3 

52 

53 

56 

64 

64 

62 

55.6 

FORT  VALLEY   3  E 

MAX 

61 

65 

87 

88 

74 

54 

66 

80 

75 

86 

83 

75 

76 

72 

75 

81 

86 

66 

84 

88 

85 

89 

85 

76 

58 

79 

79 

69 

75 

82 

78.7 

MIN 

48 

52 

53 

61 

49 

52 

48 

46 

51 

58 

55 

62 

48 

43 

39 

43 

51 

57 

56 

67 

62 

62 

68 

49 

51 

51 

51 

54 

60 

59 

53.5 

GAINESVILLE 

MAX 

81 

84 

87 

SO 

69 

59 

72 

77 

74 

81 

80 

79 

69 

63 

70 

79 

95 

83 

82 

82 

88 

84 

83 

75 

65 

60 

75 

70 

63 

73 

76.4 

MIN 

51 

52 

54 

59 

46 

43 

45 

42 

52 

52 

57 

55 

45 

43 

39 

38 

56 

59 

56 

64 

60 

63 

65 

42 

51 

48 

50 

56 

55 

57 

51.8 

GLENNV1LLE 

MAX 

80 

63 

86 

90 

84 

74 

62 

79 

79 

86 

84 

71 

74 

68 

73 

90 

65 

67 

88 

86 

91 

86 

86 

82 

73 

79 

80 

75 

80 

73 

80.3 

MIN 

53 

55 

52 

60 

58 

57 

54 

47 

52 

60 

60 

58 

51 

47 

42 

42 

47 

56 

56 

65 

65 

64 

62 

57 

59 

58 

53 

62 

62 

62 

53.9 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

80 

63 

64 

77 

73 

81 

82 

80 

74 

69 

72 

80 

83 

62 

80 

76 

78 

63 

85 

78 

70 

76 

75 

70 

71 

73 

77.6 

MIN 

50 

50 

42 

43 

51 

55 

56 

50 

40 

42 

37 

40 

52 

62 

35 

35 

56 

60 

64 

44 

48 

54 

48 

55 

58 

54 

50.1 

GRIFFIN 

MAX 

81 

84 

66 

81 

73 

63 

65 

78 

70 

61 

80 

75 

72 

68 

73 

80 

84 

64 

82 

73 

82 

84 

85 

76 

67 

77 

74 

66 

71 

77 

76.4 

MIN 

53 

55 

58 

61 

49 

47 

47 

49 

54 

57 

58 

57 

46 

40 

40 

49 

55 

60 

60 

62 

63 

64 

67 

45 

49 

50 

54 

59 

68 

58 

54.1 

HARTWELL 

MAX 

83 

85 

89 

86 

86 

80 

71 

80 

80 

85 

79 

75 

75 

69 

75 

80 

86 

65 

82 

87 

68 

90 

92 

7S 

67 

79 

76 

71 

63 

64 

79.4 

MIN 

52 

53 

55 

62 

54 

45 

46 

47 

53 

53 

56 

58 

46 

42 

41 

40 

59 

6  0 

57 

62 

62 

65 

66 

44 

50 

49 

51 

45 

44 

50 

52.2 

HAWK  I NSV I LLE 

MAX 

83 

85 

86 

89 

81 

67 

65 

78 

76 

96 

83 

75 

78 

73 

74 

75 

82 

82 

85 

88 

67 

86 

85 

82 

72 

80 

81 

73 

78 

78 

79.8 

MIN 

47 

50 

51 

60 

52 

52 

48 

43 

54 

59 

56 

61 

46 

41 

41 

38 

39 

55 

48 

65 

65 

62 

72 

52 

55 

54 

54 

62 

60 

60 

53.5 

HELEN    1  SE 

MAX 

81 

81 

84 

75 

63 

58 

71 

76 

78 

75 

77 

78 

67 

63 

69 

74 

64 

81 

79 

84 

88 

83 

81 

75 

64 

78 

71 

68 

58 

74 

74.6 

MIN 

39 

41 

43 

50 

35 

42 

46 

32 

45 

50 

51 

47 

32 

32 

27 

26 

47 

48 

45 

61 

59 

56 

60 

41 

46 

41 

39 

54 

53 

53 

44.7 

HOMERV I LLE   3  WSW 

MAX 

81 

84 

84 

88 

86 

81 

68 

78 

81 

95 

84 

80 

75 

71 

81 

81 

84 

86 

88 

89 

85 

86 

90 

83 

81 

83 

83 

60 

83 

77 

82.2 

MIN 

51 

54 

53 

54 

59 

58 

54 

43 

47 

59 

61 

58 

54 

44 

37 

46 

44 

50 

50 

65 

62 

61 

61 

61 

50 

59 

53 

62 

58 

61 

54.3 

Jasper  l  nnw 

MAX 

79 

80 

83 

72 

62 

57 

70 

74 

70 

75 

76 

73 

65 

61 

68 

75 

83 

80 

79 

80 

84 

63 

75 

68 

59 

75 

70 

57 

59 

71 

72.1 

MIN 

55 

53 

54 

57 

40 

43 

47 

47 

52 

51 

52 

49 

41 

38 

32 

40 

53 

58 

54 

58 

59 

64 

56 

40 

46 

46 

54 

54 

53 

56 

50.1 

JESUP  8  S 

MAX 

79 

81 

87 

90 

89 

83 

73 

79 

79 

97 

67 

78 

76 

72 

73 

81 

87 

88 

90 

69 

91 

90 

89 

86 

74 

81 

80 

77 

80 

77 

82.4 

MIN 

47 

51 

50 

55 

59 

56 

52 

40 

50 

56 

58 

58 

52 

43 

34 

33 

46 

<*b 

50 

59 

55 

52 

65 

60 

54 

59 

46 

57 

61 

62 

52.3 

LA  GRANGE 

MAX 

83 

86 

86 

83 

78 

70 

68 

80 

78 

83 

85 

84 

77 

70 

75 

82 

86 

85 

84 

80 

60 

86 

86 

80 

74 

77 

75 

75 

74 

79 

79.6 

MIN 

42 

46 

52 

55 

42 

49 

49 

39 

49 

56 

52 

51 

45 

35 

30 

37 

52 

60 

56 

67 

57 

62 

67 

45 

50 

48 

44 

43 

57 

59 

49.9 

LOUISVILLE 

MAX 

80 

83 

S6 

88 

77 

68 

78 

78 

93 

79 

75 

73 

70 

67 

80 

84 

84 

87 

83 

87 

85 

62 

81 

70 

76 

80 

71 

76 

78 

78.9 

MIN 

50 

62 

63 

60 

51 

49 

46 

52 

59 

55 

54 

47 

37 

39 

39 

47 

56 

57 

65 

63 

63 

64 

47 

54 

53 

52 

60 

66 

59 

54.2 

LUMBER  CITY 

MAX 

84 

82 

84 

87 

88 

75 

65 

64 

78 

77 

64 

85 

73 

74 

69 

73 

82 

85 

87 

87 

87 

68 

88 

85 

78 

71 

81 

80 

74 

80 

79.  8 

MIN 

45 

48 

51 

51 

55 

55 

52 

44 

45 

47 

57 

57 

50 

42 

36 

37 

42 

47 

52 

52 

63 

62 

63 

55 

55 

56 

52 

52 

61 

60 

51.5 

LUMPKIN 

MAX 

83 

85 

86 

67 

82 

75 

64 

78 

78 

82 

80 

78 

75 

72 

74 

81 

82 

84 

85 

85 

86 

86 

82 

79 

66 

81 

80 

79 

78 

81 

79.8 

MIN 

54 

56 

59 

59 

53 

54 

50 

49 

53 

56 

61 

61 

47 

41 

42 

45 

48 

S3 

62 

64 

60 

65 

67 

51 

52 

51 

58 

63 

62 

60 

55.2 

MACON   we  AIRPORT 

MAX 

83 

64 

86 

86 

75 

64 

67 

80 

74 

84 

81 

75 

79 

70 

74 

80 

85 

86 

84 

87 

86 

88 

86 

79 

64 

79 

76 

68 

76 

81 

78.9 

MIN 

51 

53 

59 

62 

53 

49 

49 

46 

54 

61 

57 

60 

51 

45 

39 

41 

54 

60 

59 

69 

65 

65 

65 

50 

53 

53 

55 

62 

61 

60 

55.4 

MARSHALLV1LLE 

MAX 

84 

84 

86 

68 

64 

72 

79 

79 

77 

85 

83 

79 

74 

74 

75 

80 

83 

85 

83 

82 

86 

88 

85 

84 

75 

79 

79 

75 

79 

82 

80.9 

MIN 

47 

53 

53 

60 

50 

51 

47 

47 

50 

58 

56 

58 

47 

44 

37 

43 

51 

57 

56 

61 

65 

63 

66 

48 

49 

51 

53 

62 

59 

57 

53.3 

METTER 

MAX 

83 

84 

88 

90 

87 

76 

65 

80 

79 

86 

65 

73 

75 

74 

73 

80 

85 

87 

87 

87 

88 

88 

87 

8  5 

76 

78 

80 

76 

80 

76 

81.4 

MIN 

52 

55 

53 

56 

53 

52 

46 

57 

61 

57 

57 

53 

45 

50 

55 

57 

66 

64 

63 

66 

53 

58 

56 

55 

54 

67 

61 

55.8 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 

80 

83 

86 

87 

76 

67 

67 

77 

76 

84 

60 

72 

72 

67 

72 

78 

83 

S3 

83 

85 

88 

85 

86 

82 

72 

76 

76 

72 

76 

75 

78.3 

MIN 

50 

49 

50 

46 

50 

61 

56 

1 

43 

39 

38 

49 

58 

62 

62 

64 

64 

68 

58 

58 

58 

48 

59 

58 

58 

54.0 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

84 

80 

84 

86 

86 

73 

55 

67 

79 

75 

82 

78 

73 

72 

67 

71 

79 

83 

83 

82 

78 

86 

85 

86 

75 

60 

75 

77 

67 

75 

76.6 

35 

38 

50 

56 

60 

58 

60 

65 

**8 

50 

49 

48 

53 

58 

56 

49.7 

MONT  1  CELLO 

MAX 

85 

80 

84 

85 

82 

73 

50 

68 

79 

74 

82 

80 

75 

71 

66 

72 

79 

85 

86 

82 

72 

67 

87 

66 

71 

77 

77 

77 

65 

64 

76.7 

49 

51 

c,  | 

59 

47 

48 

45 

47 

51 

51 

56 

55 

42 

36 

40 

42 

56 

58 

61 

61 

62 

63 

45 

46 

48 

50 

56 

58 

56 

51.6 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

81 

85 

86 

88 

(3 

74 

60 

78 

80 

83 

83 

79 

74 

72 

73 

82 

85 

85 

86 

87 

87 

68 

87 

82 

74 

82 

84 

83 

62 

75 

80.9 

MIN 

51 

50 

53 

55 

54 

55 

50 

45 

47 

59 

58 

60 

51 

47 

42 

42 

47 

50 

53 

66 

65 

65 

67 

58 

49 

57 

56 

61 

60 

63 

54.5 

NAHUNTA 

MAX 

80 

82 

86 

87 

74 

83 

75 

79 

81 

85 

86 

79 

76 

72 

74 

81 

86 

86 

88 

86 

69 

88 

89 

81 

78 

81 

80 

83 

73 

81.7 

MIN 

49 

51 

49 

51 

56 

55 

52 

40 

46 

55 

58 

57 

49 

44 

35 

33 

41 

47 

45 

59 

55 

55 

61 

6C 

50 

55 

47 

56 

59 

50.7 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

94 

85 

84 

90 

85 

80 

65 

76 

80 

84 

85 

80 

76 

73 

74 

61 

83 

85 

85 

88 

85 

94 

89 

8> 

79 

83 

82 

79 

83 

78 

62.3 

MIN 

75 

52 

S3 

54 

58 

59 

53 

43 

49 

61 

60 

59 

55 

45 

40 

41 

47 

50 

56 

67 

66 

65 

64 

60 

53 

58 

55 

60 

67 

62 

56.2 

NEW  I NGTON   1  NW 

MAX 

84 

89 

SO 

67 

74 

71 

73 

80 

85 

85 

66 

88 

60 

87 

86 

88 

68 

77 

82 

75 

so 

75 

80.5 

MIN 

47 

42 

52 

51 

49 

41 

37 

36 

51 

53 

52 

58 

60 

63 

67 

54 

55 

55 

45 

60 

60 

62 

52.3 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

MAX 

62 

84 

84 

84 

80 

70 

62 

76 

74 

80 

78 

76 

72 

68 

72 

78 

82 

82 

82 

87 

86 

86 

82 

•1 

74 

79 

78 

76 

76 

78 

78.3 

MIN 

49 

52 

59 

59 

S3 

52 

50 

47 

53 

58 

62 

61 

49 

42 

43 

45 

50 

56 

55 

67 

65 

65 

66 

92 

56 

53 

55 

60 

61 

60 

55.2 

QUITMAN 

MAX 

82 

82 

84 

64 

87 

81 

92 

76 

77 

81 

85 

93 

79 

76 

94 

74 

62 

84 

84 

85 

88 

85 

87 

89 

81 

62 

63 

84 

84 

84 

82.7 

MIN 

47 

53 

52 

54 

55 

60 

54 

43 

47 

53 

60 

60 

54 

45 

39 

38 

45 

47 

54 

62 

66 

65 

65 

60 

51 

59 

55 

61 

60 

62 

54.2 

S4M»  fUlutrac*  NoIm  FolJowlng  Suttoo  tadoi 


-  43  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
APRIL  1963 


Station 

Day  Oi  Month 

rage 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

► 
< 

ROMt 

MAX 

82 

85 

86 

80 

68 

62 

73 

78 

76 

75 

77 

75 

68 

69 

72 

80 

84 

81 

82 

81 

84 

83 

80 

70 

66 

75 

72 

65 

72 

73 

75.8 

M 1  N 

44 

47 

49 

56 

43 

44 

47 

37 

50 

50 

54 

49 

32 

61 

62 

42 

48 

49 

45 

55 

58 

56 

48*9 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

82 

85 

85 

77 

67 

55 

72 

77 

75 

75 

77 

76 

70 

68 

73 

81 

84 

83 

84 

82 

64 

86 

80 

69 

60 

76 

72 

64 

70 

74 

75.4 

MI  N 

45 

47 

49 

53 

46 

46 

* 

36 

50 

51 

54 

50 

30 

37 

54 

50 

53 

58 

58 

60 

49 

42 

45 

46 

44 

57 

59 

51 

47.8 

SANDERSV I LLE 

MAX 

79 

84 

87 

86 

70 

52 

66 

79 

76 

84 

78 

68 

72 

66 

72 

78 

84 

83 

84 

82 

88 

83 

84 

75 

59 

75 

76 

67 

75 

74 

76.3 

MIN 

48 

50 

56 

60 

51 

48 

49 

49 

54 

60 

57 

42 

46 

9 

51 

50 

68 

65 

66 

49 

54 

53 

51 

62 

59 

60 

54.0 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

72 

75 

77 

68 

85 

75 

70 

72 

81 

86 

83 

74 

74 

69 

76 

72 

76 

84 

84 

89 

84 

88 

88 

84 

75 

79 

74 

79.0 

MIN 

56 

57 

56 

61 

60 

60 

57 

50 

56 

61 

63 

61 

56 

48 

59 

63 

63 

67 

64 

58.0 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

MAX 

82 

79 

79 

85 

91 

69 

76 

61 

77 

80 

85 

76 

71 

73 

68 

72 

75 

83 

86 

67 

87 

90 

67 

86 

74 

73 

76 

78 

73 

76 

78.6 

MIN 

46 

49 

50 

56 

59 

59 

56 

43 

51 

59 

56 

55 

51 

40 

36 

58 

57 

59 

57 

67 

54.2 

SAVANNAH   WB  AP 

MAX 

77 

79 

86 

91 

70 

72 

62 

77 

80 

85 

72 

67 

73 

67 

72 

75 

63 

86 

86 

87 

90 

88 

68 

74 

73 

75 

76 

74 

77 

70 

77.8 

MIN 

51 

53 

52 

60 

58 

59 

50 

45 

54 

61 

58 

55 

52 

45 

40 

63 

67 

59 

59 

53 

63 

62 

56.  0 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

69 

72 

75 

90 

89 

72 

68 

70 

79 

78 

69 

67 

73 

71 

71 

70 

73 

82 

76 

87 

82 

87 

88 

84 

72 

70 

79 

78 

73 

72 

76.2 

MIN 

SI 

61 

56 

5  B 

59 

60 

60 

49 

49 

63 

60 

58 

55 

50 

67 

68 

62 

63 

60 

64 

68 

66 

64 

59.2 

SILOAM 

MAX 

80 

84 

87 

83 

74 

65 

67 

76 

76 

81 

78 

75 

71 

66 

73 

78 

84 

64 

82 

80 

87 

85 

87 

75 

68 

77 

78 

65 

72 

77 

77.2 

MIN 

50 

53 

56 

57 

50 

47 

46 

45 

53 

57 

57 

56 

43 

40 

35 

49 

52 

51 

59 

56 

57 

52.9 

SURRENCY  2  WNW 

MAX 

81 

63 

86 

90 

86 

75 

63 

79 

79 

86 

87 

76 

75 

74 

74 

81 

85 

87 

88 

90 

90 

89 

87 

84 

82 

81 

81 

76 

82 

78 

61.8 

MIN 

49 

47 

51 

56 

59 

57 

53 

44 

48 

57 

60 

60 

48 

43 

37 

52 

51 

65 

63 

62 

65 

57 

57 

60 

49 

61 

62 

51 

53.5 

SWAINSBORO 

MAX 

82 

85 

87 

SB 

85 

68 

66 

81 

79 

84 

S3 

74 

73 

67 

72 

80 

65 

65 

86 

85 

87 

87 

87 

85 

76 

77 

78 

74 

80 

78 

60.2 

MIN 

42 

51 

52 

56 

53 

50 

51 

43 

50 

56 

53 

55 

49 

42 

37 

67 

51 

56 

53 

50 

51 

52 

60 

52.6 

TALBOTTON 

MAX 

80 

84 

85 

83 

83 

70 

61 

76 

71 

83 

62 

80 

71 

72 

72 

60 

83 

83 

82 

80 

82 

65 

82 

64 

73 

78 

74 

72 

74 

80 

78.2 

MIN 

47 

49 

55 

43 

49 

46 

45 

50 

57 

56 

51 

46 

42 

39 

55 

57 

55 

65 

61 

60 

60 

47 

48 

46 

45 

56 

58 

73 

51.8 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

81 

83 

85 

75 

70 

72 

70 

78 

77 

78 

60 

81 

81 

67 

74 

81 

84 

61 

63 

75 

84 

84 

80 

71 

66 

74 

71 

67 

74 

76.6 

MIN 

41 

44 

45 

52 

44 

56 

46 

32 

47 

50 

52 

51 

33 

33 

27 

49 

42 

59 

THOMASTON  2  S 

MAX 

83 

84 

86 

84 

76 

78 

78 

76 

69 

82 

63 

78 

72 

72 

76 

82 

84 

63 

82 

84 

82 

92 

86 

78 

58 

78 

74 

75 

75 

79 

79.0 

MIN 

44 

47 

50 

55 

46 

53 

47 

39 

50 

50 

51 

50 

46 

40 

36 

1 

45 

59 

48.  7 

THOMASV I LLE 

MAX 

83 

85 

85 

88 

82 

77 

68 

79 

61 

85 

63 

77 

76 

72 

75 

62 

85 

65 

85 

83 

83 

87 

87 

83 

78 

64 

85 

83 

83 

78 

61.6 

MIN 

52 

53 

53 

56 

55 

55 

54 

45 

53 

65 

63 

63 

54 

48 

41 

42 

48 

2 

66 

66 

64 

THOMASV I LLE  WB  CITY 

MAX 

81 

85 

86 

87 

81 

77 

59 

78 

82 

86 

83 

77 

75 

70 

7* 

83 

83 

85 

85 

88 

84 

89 

86 

62 

77 

83 

85 

82 

80 

72 

60.8 

MIN 

56 

57 

57 

60 

59 

55 

52 

49 

54 

66 

64 

63 

56 

49 

46 

59 

65 

64 

56.6 

T I  ETON   EXP  STATION 

MAX 

82 

60 

83 

85 

87 

76 

72 

60 

74 

77 

81 

80 

75 

74 

69 

72 

80 

82 

82 

85 

85 

85 

85 

83 

80 

71 

82 

81 

80 

79.0 

MIN 

53 

55 

54 

58 

57 

58 

51 

46 

52 

58 

62 

60 

56 

46 

39 

41 

54 

56 

64 

TOCCOA 

MAX 

81 

84 

87 

60 

72 

74 

72 

77 

79 

61 

81 

76 

74 

66 

™ 

85 

83 

81 

85 

89 

65 

85 

74 

67 

78 

74 

70 

58 

76 

77.4 

MIN 

51 

52 

52 

64 

44 

43 

46 

46 

56 

49 

53 

54 

38 

38 

36 

55 

51 

65 

67 

42 

50 

46 

48 

55 

55 

55 

51.3 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

82 

81 

84 

85 

87 

79 

81 

60 

77 

81 

84 

84 

76 

75 

69 

75 

62 

83 

85 

85 

86 

64 

87 

89 

82 

81 

82 

84 

61 

84 

81.2 

MIN 

50 

54 

53 

53 

57 

60 

57 

47 

47 

64 

62 

49 

42 

40 

50 

61 

VALDOSTA   A  NW 

MAX 

82 

85 

85 

87 

85 

82 

73 

78 

81 

85 

84 

81 

77 

73 

74 

82 

84 

85 

84 

86 

64 

87 

88 

64 

79 

83 

84 

82 

83 

7? 

62.1 

MIN 

50 

53 

52 

53 

54 

59 

54 

41 

45 

60 

61 

60 

55 

48 

36 

36 

51 

62 

54.  5 

WARRENTON 

MAX 

79 

82 

86 

65 

83 

68 

67 

77 

79 

80 

80 

74 

72 

69 

71 

78 

63 

62 

81 

79 

89 

88 

88 

79 

74 

76 

78 

72 

75 

75 

78.3 

MIN 

49 

57 

54 

55 

49 

47 

<*  8 

45 

54 

59 

56 

56 

46 

40 

39 

60 

51 

55 

59 

52.5 

WASHI NGTON 

MAX 

83 

78 

83 

61 

83 

68 

60 

68 

76 

75 

80 

76 

69 

71 

66 

71 

76 

64 

62 

61 

78 

86 

83 

86 

72 

60 

76 

78 

64 

?3 

75.6 

MIN 

45 

46 

48 

53 

45 

46 

44 

43 

* 

50 

49 

42 

45 

4  9 

51 

47.6 

WAYCROSS 

82 

81 

84 

85 

89 

72 

72 

68 

79 

83 

85 

86 

78 

75 

77 

76 

83 

85 

85 

68 

89 

89 

88 

89 

82 

80 

81 

82 

62 

82 

81.9 

MIN 

36 

36 

35 

57 

54 

53 

52 

47 

46 

* 

41 

41 

41 

47 

39 

61 

WAYNESBORO   2  NE 

MAX 

83 

85 

87 

88 

83 

74 

69 

79 

77 

63 

79 

73 

74 

68 

72 

76 

83 

85 

85 

87 

89 

87 

87 

84 

72 

77 

78 

72 

74 

77 

79.6 

MIN 

47 

49 

50 

60 

52 

50 

49 

44 

54 

61 

54 

54 

47 

40 

37 

35 

48 

60 

58 

62 

59 

65 

66 

45 

55 

53 

50 

50 

58 

58 

52.3 

WEST  POINT 

MAX 

85 

84 

85 

85 

79 

72 

69 

78 

77 

84 

82 

79 

74 

71 

76 

80 

84 

84 

84 

62 

82 

86 

86 

86 

72 

79 

76 

75 

75 

82 

79.8 

MIN 

45 

50 

53 

56 

43 

51 

49 

46 

51 

56 

55 

54 

SO 

38 

33 

41 

55 

62 

59 

60 

60 

63 

66 

46 

50 

52 

47 

42 

63 

60 

52.0 

WINDER   1  SSE 

MAX 

84 

82 

86 

82 

76 

66 

69 

75 

74 

81 

79 

77 

75 

70 

72 

77 

84 

82 

82 

80 

87 

84 

65 

77 

69 

79 

76 

61 

68 

63 

76.7 

MIN 

51 

46 

49 

52 

38 

39 

41 

40 

42 

50 

48 

47 

41 

33 

31 

34 

48 

52 

51 

51 

50 

52 

61 

36 

45 

46 

46 

44 

53 

51 

45.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m   p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
aky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
lastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

ltOO  A.M. 
EST 

7i00  A.M. 
EST 

liOO  P.M. 
EST 

7i00  P.M. 
EST 

Trace 

6O-I0' 

.10-49 

SO- 99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

wsw 

20 

8.5 

21++ 

WNW 

13+ 

71 

84 

48 

50 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

11 

5.9 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

13 

7.8 

30++ 

NE 

29 

66 

78 

52 

49 

5 

0 

1 

2 

2 

1 

11 

71 

5.7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SW 

13 

8.9 

25++ 

WNW 

4 

75 

84 

47 

51 

3 

2 

3 

1 

2 

0 

11 

6.0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

9.2 

30++ 

ENE 

6 

84 

50 

51 

2 

1 

4 

1 

1 

0 

9 

6.1 

MACON  WB  AIRPORT 

SW 

14 

6.5 

25 

N 

13 

69 

84 

46 

46 

3 

1 

3 

0 

1 

1 

9 

62 

5.5 

ROME  WB  AIRPORT 

83 

43 

1 

4 

2 

1 

0 

2 

10 

5.6 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

WSW 

13 

10.5 

40 

N 

12 

82 

85 

53 

65 

2 

4 

0 

1 

1 

1 

9 

72 

5.4 

THOMASVILLE  WB  CITY 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

3 

5.3 

S*e  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

• 

i 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATHENS  MOR T ,   FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 

73 

75 

80 

80 

80 

78 

75 

76 

76 

85 

85 

85 

80 

76 

77 

81 

86 

87 

8  3 

83 

91 

81 

77 

80 

BC 

87 

87 

87 

68 

71 

80 

3 

60 

60 

60 

64 

62 

53 

53 

51 

57 

60 

61 

62 

57 

53 

52 

53 

62 

67 

66 

70 

67 

70 

69 

62 

67 

62 

65 

66 

62 

63 

61 

2 

4  INCHES 

69 

70 

75 

76 

76 

75 

69 

72 

72 

79 

80 

77 

77 

74 

73 

76 

81 

80 

80 

80 

86 

83 

82 

85 

85 

82 

82 

82 

66 

68 

77 

1 

M  IN 

60 

60 

60 

64 

65 

53 

54 

52 

58 

60 

63 

62 

58 

55 

55 

55 

63 

67 

65 

70 

67 

75 

73 

63 

66 

64 

65 

60 

63 

64 

62 

C 

8  INCHES 

MAX 

67 

67 

72 

72 

72 

71 

70 

67 

70 

74 

75 

75 

72 

71 

71 

72 

75 

76 

78 

77 

81 

81 

80 

83 

re 

76 

78 

73 

70 

69 

73 

e 

MIN 

64 

65 

65 

64 

65 

58 

60 

58 

62 

65 

67 

68 

64 

62 

60 

61 

67 

70 

73 

72 

70 

71 

66 

2 

T I F  TON  EXPERIMENT  STATION 

3  INCHES 

MAX 

62 

64 

66 

68 

67 

65 

64 

58 

61 

63 

63 

65 

65 

64 

63 

64 

65 

67 

69 

70 

74 

72 

73 

74 

6  9 

66 

70 

70 

69 

68 

66 

6 

MIN 

56 

58 

59 

60 

59 

60 

56 

53 

54 

55 

57 

59 

58 

57 

56 

56 

56 

60 

60 

61 

65 

65 

67 

66 

62 

61 

62 

66 

64 

64 

59 

7 

6  INCHES 

MAX 

63 

64 

65 

66 

66 

66 

65 

64 

63 

64 

65 

66 

66 

66 

65 

64 

64 

65 

65 

66 

67 

68 

68 

69 

69 

68 

68 

69 

68 

67 

9 

MIN 

62 

62 

63 

64 

65 

65 

64 

62 

61 

63 

64 

65 

65 

65 

64 

62 

62 

63 

64 

65 

66 

66 

67 

68 

6  8 

68 

65 

68 

67 

66 

64 

6 

ATHENS  HORT 

FARM 

STA 

3  - 

MAX 

AND 

MIN 

FOR 

24  HOURS 

ENDING 

AT  5 

P.M 

SLOPE  OF  GROUNDi     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE i     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVERi 
GROUND  ALMOST  BARE,   SOME  THIN  NATIVE  GRASS .      INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 

TIFTON  EXP  STATION  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST .     SOIL  TYPE.     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER , 
PERENNIAL  GRASS  SOD.      INSTRUMENTATION,      3   INCH  DEPTH  -  FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL 
1100,    6   INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH ,   MODEL  1120. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3S? 
£°< 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.23 

.11 

.32 

.18 

.34 

.02 

.12 

.06 

.12 

.33 

.24 

.14 

.27 

.21 

.12 

.27 

.25 

.07 

.58 

.10 

.23 

.28 

.14 

.04 

.23 

.04 

85.87 

WIND 

43 

52 

50 

51 

59 

113 

127 

29 

34 

64 

36 

41 

49 

74 

41 

53 

41 

35 

37 

44 

19 

29 

43 

65 

32 

18 

44 

36 

109 

27 

1495 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.28 

.16 

.19 

.41 

.40 

. : ; 

.06 

.21 

.20 

.24 

.25 

.17 

.5-4 

.09 

.24 

.26 

.25 

.26 

.10 

.24 

.29 

.34 

.45 

.28 

.18 

.13 

.15 

.02 

B6.93 

WIND 

57 

45 

87 

138 

21 

77 

33 

52 

62 

43 

24 

89 

112 

61 

55 

47 

70 

57 

60 

43 

50 

101 

61 

23 

20 

26 

28 

82 

95 

1719 

MAX 

89 

90 

91 

90 

84 

73 

79 

83 

82 

88 

88 

87 

83 

73 

80 

84 

91 

90 

87 

87 

95 

95 

92 

87 

85 

91 

90 

B3 

70 

87 

85.8 

MIN 

59 

62 

62 

67 

53 

66 

68 

56 

59 

63 

61 

60 

67 

52 

62 

51 

61 

76 

75 

70 

70 

72 

71 

53 

59 

61 

60 

74 

62 

52 

62.8 

EXPERIMENT 

EVAP 

.32 

.27 

.30 

.29 

.40 

. : : 

.00 

.08 

.26 

.23 

.28 

.22 

.24 

.36 

.27 

.30 

.34 

.23 

.27 

.24 

.19 

.13 

.31 

.39 

.27 

.12 

.14 

.19 

.04 

B7.14 

WIND 

53 

12 

100 

55 

95 

35 

85 

35 

160 

65 

48 

27 

53 

115 

62 

60 

105 

133 

55 

137 

78 

62 

155 

68 

47 

30 

38 

60 

92 

110 

2310 

MAX 

84 

82 

85 

86 

82 

72 

54 

65 

77 

67 

82 

83 

76 

73 

70 

75 

82 

84 

83 

79 

74 

85 

86 

84 

81 

60 

77 

75 

65 

70 

76.6 

MIN 

55 

53 

56 

58 

45 

48 

46 

48 

52 

57 

58 

58 

45 

40 

40 

46 

53 

58 

59 

61 

62 

64 

63 

46 

51 

51 

50 

56 

58 

56 

53.1 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.16 

.22 

.24 

.36 

.16 

.02 

.18 

.18 

.14 

.24 

.23 

.20 

.19 

.21 

.19 

.27 

.19 

.24 

.22 

.24 

.21 

.34 

.12 

.12 

.23 

.  "'5 

85.94 

WIND 

22 

52 

36 

57 

78 

53 

39 

41 

32 

53 

38 

41 

58 

80 

48 

36 

48 

44 

35 

62 

25 

39 

41 

82 

36 

18 

33 

25 

56 

56 

1364 

MAX 

84 

82 

87 

87 

81 

63 

52 

80 

78 

76 

80 

79 

79 

74 

73 

76 

77 

87 

85 

83 

90 

92 

92 

78 

75 

61 

82 

77 

63 

70 

78.1 

MIN 

50 

50 

53 

55 

45 

45 

50 

47 

46 

52 

52 

51 

44 

41 

42 

45 

47 

57 

58 

59 

64 

62 

65 

45 

43 

57 

52 

57 

57 

62 

51.8 

TIFTON  EXP  STA 

EVAP 

.31 

.27 

.24 

.22 

.33 

.25 

.04 

.03 

.18 

.17 

.12 

.12 

.14 

.33 

.15 

.23 

.23 

.26 

.26 

.36 

.10 

.19 

.19 

.34 

.27 

.11 

.24 

.23 

.17 

.24 

6.32 

WIND 

63 

76 

56 

32 

64 

89 

57 

34 

36 

67 

36 

38 

57 

102 

59 

31 

27 

64 

67 

106 

72 

44 

38 

76 

27 

57 

54 

77 

78 

109 

1853 

Sot  r«l«r«OC«  not  cm  following  Station  Indax 

-  45  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

I 

EVAP.  1 

,-■010 

32  00 

83  18 

2*0 

MRS.  Ca   T.  JARRE  TT 

053 

AILEY 

MONTGOMERY 

BREWTON-PARKER  COLLEGE 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

BERRIEN 

83  1 

290 

7A 

7A 

ROY  £.  HOLLAND 

0140 

* 

31  33 

8*  10 

210 

TP 

0181 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA   FAA  AIRPORT 

0211 

ALPHARETTA    1  WNW 

0219 

FULTON 

* 

ELl   E.  GRIMES 

AMEHICUS  *  ENE 

0253 

SUMTER 

2  06 

B*  1 

*76 

* 

TA 

BLANCHE    Sa  RMYNE 

AMERICUS  EXP    STA  NRSY 

0258 

SUMTER 

* 

32  06 

e*  16 

*50 

APPLING  1  NW 

0311 

COLUMBIA 

0*06 

TURNER 

RADIO  STATION  WMES 

ATHENS 

0*30 

CLARKE 

PROF.  E.  S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGR1 

0*32 

Clarke 

1 

33  55 

83  21 

685 

6P 

6P 

6P 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS  M8  AIRPORT 

0*35 

Clarke 

10 

33  57 

83  19 

798 

H10 

0*38 

CLARKE 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

0**1 

BRANTLEY 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

HENRY  T.  8ARNETT 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0**1 

FULTON 

6 

33  39 

8*  25 

975 

MIO 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0*95 

RICHMOND 

1* 

33  22 

81  58 

1*3 

MID 

0526  STEPHENS 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

0581 

DECATUR 

BALL  GROUND 

-6  .  1 

CHEROKEE 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BE AVEROALE 

WHITFIELD 

*  5 

*"  1 

2* 

8A 

MRS.  H*  E.  WARMACK 

0787 

11 

32  09 

81  58 

185 

09*6 

MC  INTOSH 

U.S.  FISH  «   WLDLF.  SVC* 

.  <Jt>  j 

UNION 

BLAKEL Y 

EARLY 

DR.   J.  G.  STAND  1 FER 

BLUE  RIOGE 

102* 

FANNIN 

7P 

P.  B.  C ARRuTH 

1  132 

ELBERT 

1* 

3*  12 

83  02 

780 

1266 

BULLOCH 

W.  C.  CROMLEY 

13*0 

GLYNN 

BRUNSWICK  FAA  AP 

13*5 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BuENA  VISTA 

1372 

8* 

665 

SP 

C  H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

:'■  J  H  T  '  '  % 

1*13 

RABUN 

1* 

3*  *7 

83  33 

1770 

1*25 

TAYLOR 

BUTlER  creek 

1433 

RICHMOND 

CAIRO  2  NNW 

1*63 

GRADY 

J.  D.  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

1*7* 

GORDON 

1 

*  29 

e* 

650 

6P 

6P 

H 

NW  GA.   EXP.  STATION 

150C 

MITCHELL 

6 

31  1* 

8*  13 

175 

5P 

CAMP  STEWART 

15** 

LIBERTY 

15B5 

CHEROKEE 

CARNESV I LLE 

1619 

FRANKLIN 

HISS  JIHM1E  R.  AGNEW 

CARROLLTON 

16*0 

CARROLL 

6P 

6P 

C  H 

CITY  OF  CARROLL  TON 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

3*  36 

6*  *2 

695 

166! 

BARTOW 

3*  10 

RAOIO   STATION  WKRw 

1670  BARTOW 

GRANVEL  p.  tatum 

CAVE  SPGS  *  SSW 

1715 

POLK 

WILLIAM  W.  BARNET 

CEDARTOWN 

1732 

POLK 

* 

3*  01 

85  15 

785 

6P 

6A 

C  H 

RALPH  M.  AYERS 

1856 

MURRAY 

12 

3*  *6 

8*  *7 

765 

1906 

WALKER 

CLAYTON 

1982 

CLERMONT   3  SW 

|  898 

HALL 

C 

JIMMY   C.   OU ILL  1  AN 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

1 

8A 

MARY  L.  SUTTON 

COLQUITT  2  £ 

MILLER 

* 

31  10 

B*  *6 

153 

4P 

2161 

MUSCOGEE 

2166 

MUSCOGEE 

MID 

COMMERCE   2  SSH 

2180 

JACKSON 

M 

JOE  NE1SLER 

CONCORD 

I  i  98 

PIKE 

8*  27 

C.  «.  SMITH 

COOL 10GE 

2238 

THOMAS 

I 

31  01 

83  52 

250 

22*6 

LUMPKIN 

CORDELE  MATER  WORKS 

2266 

O  ISP 

CORNELIA 

2283 

HABERSHAM 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2316 

M 

JACK   L.  CHAPMAN 

2*08 

FORSYTH 

3 

3*  13 

8*  08 

1300 

2*29 

FLOYD 

JOSEPH  8.  DAVIS 

CUThBERT 

2*50 

RANDOLPH 

OAHLONEGA 

2*75 

LUMPKIN 

•A  I 

JOE  w.  WOODWARD 

DALLAS  5  SE 

2*85 

PAULDING 

*  * 

7A 

C  H 

LUTHER  M.  BYRO.  JR. 

2*93 

WHITFIELD 

12 

3*  *6 

8*  57 

720 

9A 

9A 

2532 

TWIGGS 

2570 

TERRELL 

DAWSONV I LLE 

2578 

DAWSON 

7A  | 

MRS.   THELMA  F.  COX 

DOCTORTOWN  1  WSH 

2T16 

WAYNE 

1 

80 

8A 

R.  C*  THOMPSON 

272  a 

WORTH 

6 

31  *2 

B3  53 

256 

OONALSONVI LLE    3  W 

2736 

SEMINOLE 

DOUGLAS    2  NNE 

2783 

COFFEE 

TA 

OOUGLASV J  LLE 

2791 

DOUGLAS 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

SCREVEN 

81  * 

103 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

LAURENS 

to 

32  30 

82  5* 

215 

8A 

8A 

_  M 

28** 

LAURENS 

C 1 1 Y  OF  DUBL 1 N 

29*3 

STEPHENS 

C  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

EASTMAN  1  w 

2968 

DODGE 

8A 

GA.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

C 

DAN  If.  HAMMACK 

ELBERTON  2  N 

3060 

ELBERT 

3*  08 

82  52 

5*0 

»P 

7A 

3113 

GILMER 

12 

3*  *2 

6*  29 

1300 

U 

31*7 

PAULDING 

17 

33  52 

B*  59 

1200 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

a*  it 

925 

10* 

10A 

10A 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

FA | R MOUNT 

3295 

GORDON 

12 

3*  26 

8*  *2 

733 

BA 

DYMPLE  D.  WARMACK 

3312 

30  *1 

82  3* 

115 

c 

3363 

FULTON 

5 

3*  07 

B*  19 

1030 

c 

3366 

BEN  HILL 

31  *3 

83  13 

371 

* 

SP 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING  EXP    STAT  ION 

3*09 

LIBERTY 

31  53 

81  2* 

19 

*P 

*P 

C  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

FOLKSTON  3  SSW 

3*60 

CHARLTON 

15 

30  *8 

20 

108 

c 

FRANK   H.  DAVIS 

FOLKSTON  9  SW 

1*65 

CHARLTON 

15 

30  ** 

82  08 

120 

SP 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTH  1  s 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

63  57 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

»M 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

3*0 

5P 

« 

MRS.    MAYME   R.  HAYES 

FORT  VALLEY  3  E 

35** 

PEACH 

9 

32  3* 

83  51 

*90 

MID 

Oliver  i.  snapp 

FRANKL IN 

3367 

HEARD 

3 

33  17 

85  06 

665 

8A 

R.  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3621 

5 

3*  19 

B3  50 

125* 

6P 

6A 

SAM   Sa    HA R BEN 

GIBSON 

3695 

33  1* 

82  36 

TA 

SANFORD  N.  BRADDr 

GLENNV 1 LLE 

373* 

TATTNALL 

1 

31  56 

01  55 

175 

7P 

W.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

3782  HARRIS 

3 

32  36 

85  05 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

GOOFREV   -  NE 

37*2 

MORGAN 

10 

83  27 

570 

MRS  CURTIS  TUML1N 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

< 

SPECIAL 

3915 

33  02 

a*  *s 

820 

*P 

H 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

3936 

HAMILTON  1  E 

*028 

HAMILTON  *  W 

*033 

HARRIS 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

•  070 

COWETA 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

6133 

HART 

1* 

3*  21 

62  35 

690 

SP 

SP 

M 

*170 

PULASKI 

HAZlEhuRST 

*20* 

JEFF  OAVIS 

HELEN  1  SE 

♦  230 

WHITE 

COMER  L.  VANDIVER 

HOMER  V  I LLE   3  WSW 

**29 

CLINCH 

* 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACKSON  0AM 

*623 

BUTTS 

* 

33  19 

63  51 

*20 

C 

PICKENS 

*671 

WAYNE 

JESUP  8  S 

*676 

WAYNE 

BRUNS.  PULP  ♦  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

*6S8 

DAWSON 

MISS  MAMIE  L.  FAUSETT 

JONESBORO 

*700  CLAYTON 

6 

33  31 

B*  21 

930 

8A 

*728 

MONROE 

KENS1 NGTON 

*B02 

WALKER 

KINGSTON 

*85* 

BARTOW 

SUSAN  MCD.  HARGIS 

LA  FAYETTE 

WALKER 

J ■  L.  MOSS 

LA  GRANGE 

TROUP 

3 

33  03 

85  01 

715 

3P 

TA 

C  H 

OGLETHORPE 

33  52 

SIDNEY  E.  STEVENS 

5192 

POLK 

L I NCOLNTON 

520* 

L 1 NCOLN 

33  *7 

e 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUI SVILLE 

NESBIT  BAKER 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

* 

31  33 

82  *1 

130 

TA 

7A 

H 

539* 

5P 

MACON   WB  AIRPORT 

BIBB 

MIO 

MARSHALL  V I LL  E 

3550  MACON 

5P 

CITY  OF  MARSMALLVlLLE 

MAYSV I LLE 

JACKSON 

TA 

EARL  L.  SAILERS 

MC  INTYRE 

5696 

WILKINSON 

10 

32  51 

63  13 

262 

BA 

BA 

M 

COSBY  C.  DANIELS 

5611 

CANDLER 

SP 

MIOVILLE 

5858  BURKE 

8A 

MRS.  E  a   B  a  K 1NG 

M10VILLE  EXP  STA 

BURKE 

6P 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

MI  LLEDGEvl LLE 

587* 

BALDWIN 

320 

TA 

H.  LOUIS  HORNE 

MILLEN 

5882 

JENKINS 

32  *8 

61  56 

191 

SP 

SP 

WALLACE  V.  EOENFIELD 

MILLHAVEN   8  E 

5896 

SCREVEN 

7A 

OLLIE  Da  CALVERT 

MONROE 

MONTEZUMA 

5979 

MACON 

7A 

GEORGE  FOWLER 

MONT [CELLO 

5988  JASPER 

* 

7A 

POSTMASTER 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

* 

31  32 

a*  36 

263 

5P 

SP 

MORGAN   5  NW 

CALHOUN 

COLOUI TT 

6P 

MOUNT    VERNON    3  WNW 

WHEELER 

TA 

La  Ga  REYNOLDS 

NAHUNTA 

U  1  9 

BRANTLEY 

31  11 

81  58 

» 

RICHARD  H .  SCHMITT 

6237 

BERRIEN 

16 

31  08 

83  13 

23B 

SP 

5P 

SCREVEN 

6P 

6P 

6335 

COWETA 

990 

7A 

JAMES  0.    HARDIN.  JR. 

NORCROSS   *  N 

6*07 

GW1NNET 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

PIERCE 

GA.  FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

ATK 1NSON 

»3 

31  18 

82  51 

205 

C 

Plains  sw  ga  Exp  STA 

7087 

„ 

PRESTON  3  SW 

7201 

6A 

727* 

BROOKS 

8A 

HESTER  M.  LEWIS 

RE SAC A 

7430 

*  * 

65 

WILLIAM   Wa  POLLOCK 

R 1 N6G0LD 

7*69 

CATOOSA 

1  8 

3*  35 

85  07 

820 

BA 

7600 

FLOYO 

8A 

7605 

FLOYD 

c 

ROME  WB  AIRPORT 

F61C 

FLOYD 

MIC. 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SANDERSV1LLE 

WASHINGTON 

6P 

"i? 

RADIO  STATION  wSNT 

SAPELO  ISLAND 

MC  INTOSH 

2 

31  2* 

81  17 

10 

5P 

5P 

7842 

CHATHAM 

78*7 

CHATHAM 

81  >z 

MID 

MIO 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

CHATHAM 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SI  LOAM 

806* 

GREENE 

MRS.    MABEL   C.  CRUMPTON 

8223 

HANCOCK 

11 

33  IB 

82  59 

550 

7A 

C 

ST  1 LLMORE 

6351 

EMANUEL 

8*36 

CHATTOOGA 

8A 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

APPLING 

SP 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWA INSBORO 

EMANUEL 

RADIO  STAT  ION  WJAT 

SWEET  GUM 

650* 

7 

3*  58 

8*  13 

1800 

8517 

SCREVEN 

8535 

TALBOT 

Tallapoosa  2  nnw 

65*7 

HARALSON 

8A 

MRS.    MAUD  M.  HAGOOD 

taylorsville 

BARTOW 

5 

*  0 

8*  5 

710 

THOMAS  F.  COUSINS 

the  rock 

6657 

UP  SON 

32  58 

8*  1* 

BOO 

c 

CECIL  HARR I S 

UPSON 

32  52 

8*  19 

SP 

3? 

ThOMASV I LLE 

Thomas 

• 

30  31 

2*0 

6P 

8A 

THOMASVILLE  WB  C|TY 

BC  1 , 

Thomas 

6 

30  SO 

83  5» 

2B3 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

TIFT 

16 

31  26 

83  31 

337 

8A  GH 

ga.cstl. plain  exp.  sta. 

B74 

STEPHENS 

3*  33 

83  19 

1019 

6P 

87*5 

STEPHENS 

3*  35 

83  21 

87*8 

STEPHENS 

3*  31 

83  20 

820 

TRAY  MOUNTAIN 

8B06 

83  *2 

C 

TVA-15* 

VALDOST A  WB  AIRPORT 

B969 

LOWNDES 

16 

30  *7 

83  17 

200 

TA 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

VALDOSTA  *  NW 

897* 

30  52 

83  20 

265 

6P 

6P 

GEORGE  B.  COOK 

WALESKA 

CHEROKEE 

3*  19 

8*  33 

1100 

MRS.  MARY  P.  CLlNE 

WARREN  TON 

91*1 

WARREN 

11 

33  2* 

82  *0 

500 

SP 

8A 

La    MONROE  CASON 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

33  ** 

82  ** 

630 

7A 

. 

WILLIAM  T.  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

OCONEE 

33  32 

83  26 

750 

c 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS 

91B6 

WARE 

31  13 

62  22 

1*0 

BA 

8A 

IRA  F.  WALTON 

WAYNESBORO  2  NE 

919* 

BURKE 

33  OT 

81  59 

270 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WBRO 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

32  52 

85  11 

575 

6P 

BA 

Ja  SMITH  LANIER 

WINDER   1  SSE 

BARROW 

33  58 

83  *3 

960 

5P 

C  M 

CECIL  M.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

MERIWETHER 

32  39 

8*  35 

800 

SA 

ALVIN  A.  S IMS 

WOOOSTOCK 

952* 

CHEROKEE 

5 

3*  06 

8*  31 

992 

8A 

W.  G.  BOOTH 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Buildii 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  correct  ions  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observat  ion . 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet .     Entries  of  snow  on  ground  inc lude  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowf a  1 1  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observat  ion  t lme  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stat  ions .     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table .     Omlss ion  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature'-  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  Table ;   and  the  Stat  ion  Index . 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed .     This  station  is  not  equ ipped  with  automatic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  general ly  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;   however ,   the  reference  ind icates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equ iva lent  of  snowf  al 1  wholly  or  part ly  est  imated ,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record .     Degree  day  dat a ,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  f ul 1  month . 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Inc ludes  total  for  prev ious  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Subs tat  ion  History"  for  this  state.     That  publ icat  ion  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the    1961     annual  issues  of  Local 
CI  lnatologica 1  Data  for  the  respect lve  stat  ions ,   obtained  as  Indicated  above ,   price  15  cents . 


Subscript  ion  Price:     20  cents  per  copy ,   monthly  and  annual ;   $2 . 50  per  year .     (Yearly  subscription  inc ludes  the  Annual  Summary) .     Checks  and 
■oney  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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3.99 

1.33 

28 

.0 

0 

5 

2 

2 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

83.6 

58.1 

70.9 

-  0.7 

96 

11 

35 

2 

31 

0 

■) 

0 

2.66 

-  .33 

1.16 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

BROOKLET  1  W 

34.6 

61.2 

72.9 

-  1.1 

94 

11 

42 

2 

11 

9 

0 

0 

0 

5.16 

1.78 

2.14 

29 

.0 

0 

LOUISVILLE 

83.2 

59.2 

71.2 

-  2.0 

95 

10 

38 

2 

26 

4 

3 

0 

0 

2.95 

-  .47 

1.37 

14 

.0 

0 

4 

2 

1 

METTER 

86.3 

61.7 

74,0 

96 

11 

44 

2 

0 

1  - 

0 

0 

0 

4.96 

1*38 

.0 

0 

7 

5 

1 

MIDViLLE  EXP  STA 

63.7 

59.7 

71.7 

94 

11 

41 

2 

19 

6 

0 

0 

0 

2.83 

1  .90 

14 

•  0 

0 

5 

1 

1 

NEWI NGTON  1  NW 

85.9 

59.5 

72.7 

96 

11 

34 

2 

19 

1  2 

0 

0 

0 

3.76 

1.29 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

SWAINSBORO 

85.0 

58.5 

71.8 

94 

11 

39 

2 

19 

8 

0 

n 

0 

2.56 

.57 

14 

•  0 

0 

9 

2 

0 

WARRENTON 

83.1 

58,6 

70,9 

-  0.8 

92 

11 

40 

2 

24 

3 

0 

0 

0 

4.21 

1.02 

2.02 

29 

.0 

0 

6 

3 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

84.0 

57,3 

70.7 

93 

17+ 

36 

2 

36 

9 

a 

0 

0 

2.18 

.60 

14 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

71,6 

-  1,6 

3.53 

.17 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

88.3 

63.4 

75,9 

0.6 

94 

9 

48 

2 

5 

1  5 

0 

0 

3.99 

.12 

.87 

1 

.0 

0 

6 

0 

AMERICUS  4  ENE 

85.8 

61.5 

73,7 

0.2 

94 

16  + 

45 

2 

13 

10 

ol 

0 

0 

2.73 

-  .66 

1.06 

1 

.ol 

0 

5 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 


Ten 

iperature 

Precipitation 

Station 

Average 

Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

X 

0 

a 

_ 

? 

Dote 

Degree  Doyi 

No.  of  Dayi 

Total 

Departure 
From  Normal 

a 
« 

! 

o 

I 
a 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Day. 

Ma«. 

Min. 

Totol 

a 

1 

on  Ground 

• 

o 

.10  or  More  | 

• 

< 

e 

1 

0 

o 

- 

L  1 
5  < 

»J 
Si 

... 

Si 

I 1 
oJ 

BA I NBR I DGE 

88.3 

63.8 

76.1 

1.3 

95 

12 

44 

2 

5 

1  7 

0 

0 

0 

6.71 

2.94 

1  .90 

23 

•  0 

o 

9 

4 

3 

BLAKELY 

86.2 

62.7 

74.5 

0.4 

94 

12 

45 

2 

8 

9 

0 

0 

0 

3.78 

•  12 

1.02 

29 

.0 

0 

8 

4 

1 

L  A  1  K  U    c  rsv\l% 

87.2 

63.1 

75.2 

94 

1  2 

46 

2 

7 

13 

0 

0 

0 

4.04 

.55 

1.90 

1 

.0 

0 

3 

3 

1 

CAMI LLA 

88.5 

63.8 

76.2 

94 

27 

49 

2 

4 

1  n 

0 

0 

0 

4.01 

1  .74 

29 

•  0 

0 

6 

? 

2 

LU 1  Mat  K 1 

87.6 

63.4 

75.5 

93 

16+ 

47 

1 

s 

11 

0 

0 

0 

3.42 

1.19 

28 

•  0 

0 

6 

2 

2 

FORT  GAINES 

85.9 

62.5 

74.2 

0.4 

92 

12+ 

47 

2 

5 

1 1 

0 

0 

0 

2.47 

-  1.23 

.82 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

85.4 

61.5 

73.5 

92 

16+ 

45 

2 

13 

6 

0 

0 

0 

1.73 

.71 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

THOMASVILLE 

86  •  A 

63.2 

74.8 

0.5 

93 

9 

44 

2 

7 

9 

0 

0 

0 

3.24 

.61 

1.78 

15 

.0 

0 

4 

2 

1 

THOMASV I  LLE  WB  CITY 

86.8 

64.9 

75.9 

0.5 

9? 

28  + 

51 

2 

5 

13 

0 

0 

0 

2.25 

-  1.59 

■  98 

15 

.0 

0 

5 

2 

0 

DIVISION 

75.0 

0.6 

3.49 

-  .22 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

85.1 

61.3 

73.2 

-  0.4 

92 

12 

44 

2 

14 

7 

0 

0 

0 

6.67 

3.15 

1  .80 

1 

.0 

3 

7 

3 

3 

COROELE  WATER  WORKS 

82.2 

55.3 

68.8 

91 

26 

36 

6 

49 

4 

0 

0 

0 

3.32 

2.41 

28 

.0 

0 

6 

1 

1 

DOUGLAS  2  NNE 

83.7 

62.2 

73.0 

92 

17+ 

44 

2 

19 

6 

0 

0 

0 

4.47 

1.48 

1 

.0 

0 

6 

4 

1 

F I T2GERALD 

86. A 

63.1 

74.8 

-  0.1 

2 

10 

13 

0 

0 

0 

1.96 

-  1.38 

•  72 

14 

.0 

0 

5 

2 

0 

HOMERV I LLE  3  WSW 

86.7 

60.0 

73.4 

92 

16+ 

41 

2 

8 

12 

0 

0 

0 

7.40 

2.55 

29 

•  0 

0 

7 

4 

2 

LUMBER  CITY 

85.2 

59.0 

72.1 

94 

12 

41 

2 

22 

1  5 

0 

0 

0 

6.49 

2.67 

1.86 

29 

.0 

0 

6 

5 

3 

MOULTRIE  2  ESE 

86.6 

62.6 

74.6 

-  0.5 

92 

28+ 

47 

2 

8 

9 

0 

0 

0 

4.64 

1.27 

1.45 

20 

.0 

0 

6 

4 

2 

NASHVILLE    5  SSE 

86.7 

61.5 

74.1 

97 

10 

45 

2 

8 

11 

0 

0 

0 

2.31 

1.01 

28 

.0 

0 

4 

1 

1 

QUITMAN 

87.6 

60.9 

74.3 

-  0.4 

93 

30+ 

40 

2 

14 

I  » 

0 

0 

0 

1.63 

-  2.07 

.70 

30 

.0 

0 

5 

1 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

83.3 

62.2 

72.8 

-  1.1 

90 

8 

49 

2+ 

14 

1 

0 

0 

0 

9.40 

6.01 

2.59 

8 

.0 

0 

10 

6 

3 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

86.5 

62.6 

74.6 

93 

19 

45 

2 

13 

13 

0 

0 

0 

2.41 

1.06 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

VALDOSTA   4  NW 

87.3 

60.1 

73.7 

93 

11 

42 

2 

8 

14 

0 

0 

0 

2.85 

1.19 

29 

.0 

0 

5 

2 

.2 

DIVISION 

73.3 

-  1.0 

4.46 

.92 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

86.2 

61.6 

73.9 

95 

26+ 

43 

2 

11 

1  3 

0 

0 

0 

2.85 

1.07 

19 

.0 

0 

8 

1 

1 

BLACK.BEARD  ISLAND 

83.0 

64.4 

73.7 

95 

12 

48 

2 

7 

7 

0 

0 

0 

5.61 

1.93 

22 

.0 

0 

7 

4 

1 

BRUNSWICK 

85.8 

65.8 

75.8 

0.3 

95 

17+ 

52 

2 

3 

12 

o 

0 

o 

2.52 

-  1.10 

.83 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

eRUNSWICK.  FAA  AIRPORT 

82.2 

65.2 

73.7 

95 

17 

46 

2 

10 

5 

0 

0 

0 

3.53 

1.10 

31 

.0 

0 

6 

3 

1 

CAMP  STEWART 

85.9 

62.4 

74.2 

97 

9 

42 

2 

12 

14 

0 

0 

0 

4.04 

1.55 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

84.9 

60.1 

72.5 

94 

9 

35 

2 

22 

9 

0 

0 

0 

2.86 

1.46 

29 

.0 

0 

3 

2 

1 

FOLKSTON  9  SW 

88.4 

63.8 

76.1 

95 

2  2  + 

52 

4 

0 

17 

0 

0 

0 

2.51 

2  7 

.0 

0 

7 

1 

0 

GLENNV I LLE 

85.7 

62.1 

73.9 

0.0 

95 

11  + 

41 

2 

12 

12 

0 

0 

0 

3.57 

.36 

1.23 

29 

.0 

0 

6 

3 

1 

JESUP  8  S 

86.3 

59.3 

72.8 

96 

9 

37 

2 

17 

14 

0 

0 

0 

2.87 

.85 

23 

.0 

0 

9 

1 

0 

NAHUNTA 

88.  OM 

60.  6M 

74.  3M 

94 

11  + 

0 

1* 

0 

0 

0 

3.12 

.92 

23 

.0 

0 

7 

1 

0 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

83.0 

60.7 

71.9 

-  0.1 

94 

12  + 

35 

2 

27 

8 

0 

0 

0 

4.54 

.05 

1.29 

21 

.0 

0 

7 

4 

2 

SAVANNAH   WB  AP  R 

83.2 

62.0 

72.6 

-  0.8 

95 

11 

39 

2 

21 

8 

0 

0 

0 

3.85 

.08 

2.00 

20 

.0 

0 

4 

3 

1 

SAVANNAH  BEACH 

79.2 

66.1 

72.7 

93 

17 

55 

3+ 

4 

5 

0 

0 

0 

4.71 

3.61 

21 

.0 

0 

4 

2 

1 

SURRENCY   2  WNW 

86.5 

59.4 

73.0 

95 

11  + 

39 

2 

15 

15 

0 

0 

0 

4.09 

1  .45 

23 

.0 

0 

6 

3 

2 

WAYCROSS 

86.2 

61.0 

73.6 

-  1.1 

94 

12  + 

41 

5+ 

16 

1  2 

0 

0 

'1 

6.02 

2.45 

1.77 

19 

.0 

0 

8 

4 

2 

DIVISION 

73.6 

-  0.4 

3.76 

.42 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      97"  on  the  11+  at  3  stations 

Lowest  Temperature:      25"  on  the  2d  at  Blairsville  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:     9.  40  inches  at  Tifton  Exp  Station 
Least  Total  Precipitation:        1.  17  inches  at  Columbus  WB  Airport 
Greatest  One-Day  Precipitation:     4.  83  inches  on  the  28th  at  Milledgeville 


See  Reference  Note.  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 


GEORGIA 
MAY  1963 


% 

Day  of  Month 

Station 

O 

1 

~7 — I  r 

„r  1 

H 

1   |  2  |  3 

4  |  5   [  6 

7 

8  9 

 1  

10  11 

 1  L 

12 

13  | 

14  | 

15 

16 

17 

 L 

18 

19 

20 

21 

22 



23 

24 

25 

i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABBEVI LLE 

•  35 

.07 

.27 

.20 

04 

•  57 

.66 

ADA IR5VI LLE 

1.84 

.07 

.75 

.08 

.41 

.21 

1.08 

.05 

.03 

ADEL  2  S 

2.70 

.07 

■42 

.04 

.69 

.02 

.35 

A I  LEY 

4.97 

.11 

.06 

.  35 

.04 

2.00 

.02 

.01 

.18 

.17 

2.02 

.01 

ALAPAHA  EXP  STATION 

6.67 

1.80 

.10 

00 

•  28 

1.76 

.76 

.97 

.45 

.04 

•  47 

7 

.82 

.01 

.03 

.74 

•  48 

ALL  A  TOON A  DAM  2 

3.04 

.05 

.62 

.07 

.22 

.37 

.39 

1.30 

.02 

ALMA  FAA  AIRPORT 

2,65 

T 

.27 

T 

.24 

1.07 

.47 

.10 

.21 

•  30 

•  19 

T 

ALPMARE  T  TA   1  WNW 

2.32 

.10 

.91 

T 

.15 

.60 

.37 

.19 

AMERICU5  4  ENE 

2.73 

1  .06 

T 

.45 

T 

.09 

.25 

.68 

.09 

APPLING  1  NW 

3  99 

0? 

.47 

.08 

•  45 

•  35 

.03 

1.33 

1.26 

ATHENS 

5.02 

.05 

1.83 

.03 

.01 

.03 

.14 

.03 

1.24 

1.01 

.65 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

6.60 

.07 

2.00 

.27 

.26 

•  92 

1.80 

1.28 

ATHENS  WB  AIRPORT 

5.83 

T 

.10 

.01 

.77 

.69 

T 

.05 

T 

.02 

.25 

2.24 

1.65 

.05 

ATKINSON  1  W 

2.24 

■  50 

1.30 

.30 

.14 

*  18 

.76 

.11 

•OS 

•  15 

•  45 

1 .06 

.56 

.91 

.13 

ATLANTA  W8  AIRPORT  R 

4.66 

T 

.26 

.91 

.04 

.45 

T 

7 

7 

•  55 

1.05 

1.40 

7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 

2.66 

I 

T 

•  42 

.02 

.80 

7 

.03 

7 

.21 

1.16 

.02 

BAINBRIDGE 

6.71 

1.16 

1.51 

.17 

•  43 

.06 

.34 

.26 

1.90 

.70 

.18 

BALL  GROUND 

2.96 

.15 

1.38 

.01 

•  02 

.08 

■  38 

.26 

•  68 

8EAVERDALE 

3,29 

.26 

1.01 

.42 

•  38 

.04 

.03 

■  66 

•  47 

BLACK BEARD  ISLAND 

5.M 

■  38 

T 

.  85 

.40 

.07 

.80 

1.93 

.15 

.o=. 

7 

.98 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

3.94 

.27 

1.04 

•  01 

.62 

.03 

.04 

.40 

•  49 

1.00 

.04 

BLAKELY 

3.78 

.13 

•  83 

.09 

.29 

.63 

.02 

.12 

.14 

7 

.51 

1.02 

BLUE  RIDGE 

6.06 

.43 

1  .05 

.15 

1.19 

T 

.06 

.26 

.67 

1.67 

.45 

.13 

BOWMAN 

4  38 

T 

.04 

T 

.88 

T 

T 

7 

.06 

1  .65 

.95 

•  80 

BROOKLET  1  W 

5.16 

1.23 

.74 

.53 

.52 

7 

2.14 

BRUNSWICK 

2.52 

.83 

•  02 

.47 

.08 

.61 

T 

.47 

•  02 

•  02 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

3.53 

T 

.  58 

.03 

.13 

.34 

7 

.44 

T 

.91 

1.10 

BUENA  VISTA 

2.36 

•  U 

.07 

•  01 

.54 

.05 

.03 

.10 

.88 

.57 

BUTLER 

81 

T 

•  59 

.47 

T 

T 

•  66 

.09 

BUTLER  CREEK 

2.51 

T 

.41 

•  11 

.03 

T 

.83 

.03 

.04 

.34 

.46 

T 

CAIRO  2  NNW 

4.04 

1.90 

.06 

•  02 

.99 

•  02 

.02 

.01 

.03 

.08 

.91 

CALHOUN  EXP  STATION 

4.14 

.50 

.53 

.26 

.20 

.15 

.40 

.25 

1.68 

.17 

CAMILLA 

4.01 

1.42 

.04 

T 

•  12 

.20 

.30 

.04 

7 

7 

1.74 

.15 

CAMP  STEWART 

4  04 

.07 

.34 

1.55 

1  .  30 

7 

.14 

T 

.09 

.55 

T 

CANTON 

4.26 

.15 

1.39 

.03 

.12 

.21 

.45 

.76 

1.15 

CARNESVILLE 

3.15 

.75 

7 

1.25 

.85 

.30 

CARROLL  TON 

4.70 

.  38 

.02 

.41 

.03 

•  33 

.65 

.36 

2.52 

CARTERS 

3.09 

.30 

•  36 

.31 

1.70 

■  42 

CARTERSV I LLE 

2  95 

,08 

.37 

•  34 

•  43 

1.33 

•  05 

.  35 

CE.DARTOWN 

2.04 

•  19 

.  35 

T 

.26 

•  05 

.64 

.33 

.22 

CHATSWORTH 

4.65 

.69 

.60 

.45 

•  02 

.63 

.55 

1.71 

CHI CK AMAUGA  PARK 

4.76 

.28 

1 .06 

.90 

.09 

.09 

1.05 

1.05 

.21 

.03 

CLAYTON 

4.39 

.01 

.03 

.73 

.66 

.08 

•  16 

.03 

.03 

1.57 

.90 

.19 

CLEVELAND 

3  33 

.06 

.88 

2* 

03 

.05 

30 

•  75 

.48 

•  52 

COLUMBUS 

2.55 

.11 

.26 

1.45 

.20 

.31 

•  22 

COLUMBUS  WB  AIRPORT  R 

1.17 

.05 

.05 

.01 

7 

•  30 

.55 

.21 

COMMERCE  2  SSW 

5,01 

.90 

.10 

T 

1.36 

T 

.32 

7 

.  16 

1.04 

.79 

.34 

CONCORD 

5.65 

.02 

.12 

T 

.  10 

•  98 

1.78 

.75 

T  \ 

CORDELE  WATER  WORKS 

32 

.13 

20 

2 .41 

CORNELIA 

4.38 

.23 

.07 

.82 

.60 

.09 

.17 

.48 

.54 

.65 

.73 

COVINGTON 

5.55 

1.09 

•  02 

.12 

.24 

.30 

.18 

2.83 

.77 

CUMM1NG  1  N 

2.85 

.32 

1.57 

.02 

.08 

.42 

.27 

.17 

CuRRYVlLLE  2  W 

4.32 

.05 

.11 

.68 

.04 

.60 

1.81 

.17 

I 

CUTHBERT 

3  42 

T 

T 

.02 

.32 

•  26 

•  23 

•  28 

1.19 

1.12 

DAHLONEGA 

4.86 

.07 

1.29 

.29 

.18 

7 

.03 

.31 

1.19 

.48 

1.02 

T  | 

DALLAS  5  SE 

1.74 

.58 

T 

T 

7 

7 

.32 

.39 

•  31 

.14 

7 

DALTON 

4.40 

.40 

.41 

.27 

7 

.05 

•  84 

.68 

1.75 

DANVILLE 

3.28 

.33 

.04 

■  12 

.35 

.78 

.04 

•  54 

DAWSON 

3  57 

1.33 

04 

.85 

.41 

7 

.26 

.03 

•  04 

.59 

DAWSONVl LLE 

4.65 

.42 

1.65 

7 

.38 

1.11 

•  52 

.57 

DOCTORTOWN  1  WSW 

3.51 

.01 

T 

.60 

T 

.31 

•  25 

.01 

.67 

.02 

•  28 

.61 

.03 

DONALSONVI LLE   3  W 

3.51 

.02 

1.05 

.90 

.26 

.38 

T 

7 

.21 

T 

.69 

OOUGLAS  2  NNE 

4.47 

1.48 

T 

T 

T 

•  48 

7 

.87 

7 

.69 

.24 

T  1 

DOUGL ASV 1 LLE 

4  33 

.89 

,10 

.60 

•  46 

1.1^ 

■  31 

.82 

DOVER 

5.01 

•  21 

.15 

.09 

.96 

1.11 

.21 

1.55 

.42 

.31 

DUBLIN   3  S 

4.54 

1 .  30 

.61 

.36 

1.21 

.46 

.41 

.19 

EASTMAN   1  w 

4.97 

.50 

.16 

T 

.33 

T 

1,29 

.22 

.46 

7 

1.19 

.41 

.41 

T 

ELBERTON  2  N 

4.66 

.06 

.96 

1.10 

1.77 

ELLI JAY 

5.21 

1.02 

.45 

_ 

.45 

1.35 

•  48 

.75 

EM8RY 

2.18 

.63 

.03 

.22 

•  57 

.38 

.25 

.10 

EXPERIMENT 

4.57 

1.49 

.03 

.02 

.36 

T 

•  14 

•  40 

1.45 

.65 

.01 

FA  I RMOUNT 

2.50 

.30 

1.29 

T 

T 

.30 

•  61 

T 

FITZGERALD 

1.96 

•  Ok 

T 

.58 

•  14 

7 

.12 

.36 

T 

Fleming  exp  station 

2  86 

.72 

05 

43 

09 

.03 

1.46 

.08 

FOLKSTON  3  SSW 

1.95 

65 

.15 

.10 

.05 

.15 

.40 

.15 

.30 

FOLKSTON  9  SW 

2.51 

.02 

.01 

.07 

.07 

.40 

.15 

.14 

.36 

.66 

.07 

.24 

.30 

•  02 

FORSYTH  1  S 

5.93 

.95 

.12 

.06 

.43 

4.08 

.30 

FORT  GAINES 

2.47 

.80 

.15 

.40 

.82 

.30 

FORT   VALLEY   3  E 

.12 

.46 

79 

FRANKLIN 

2.98 

.51 

•  05 

.17 

1.08 

1.05 

.12 

GAINESVILLE 

3.64 

1 

.07 

I 

1.26 

T 

T 

T 

7 

.  15 

.56 

1  .04 

.56 

T 

GIBSON 

4.33 

.95 

.53 

T 

.23 

.70 

•  1.0 

.20 

.37 

1.25 

GLENNVILLE 

3.57 

T 

I 

.07 

.11 

T 

.83 

.19 

.07 

1.23 

T 

.40 

GOAT  ROCK 

3  7V 

.07 

34 

26 

34 

1  66 

1  07 

GODFREY  4  NE 

4.12 

1.20 

.23 

7 

.09 

.23 

1  .27 

1.10 

GREENVILLE  2  W 

3.58 

1.00 

T 

.49 

.70 

.66 

.73 

GRIFFIN 

4.64 

.88 

.61 

7 

.53 

.13 

.38 

1.47 

.61 

.03 

HARTWELL 

3.67 

7 

.04 

.20 

1.79 

.20 

.72 

.02 

HAWK  t  NSV I LLE 

6.45 

•  50 

T 

.58 

1  6C 

7 

1.58 

1.45     T  ! 

HELEN   1  SE 

4.47 

.18 

.12 

.72 

•  44 

.26 

.14 

.33 

1.25 

.71 

.15 

•  17 

HOME RV I LLE   3  WSW 

7.40 

.97 

T 

.69 

.02 

.05 

.27 

•  25 

1.86 

.04 

2.55 

•06 

.49 

JASPER   1  NNW 

3.86 

.25 

1.70 

.05 

.15 

.40 

.55 

.28 

.50 

JESUP  8  S 

2.87 

.05 

.31 

.32 

.10 

.11 

•  26 

.85 

.36 

.03 

.20 

.26 

.02 

JONESBORO 

6  98 

.95 

22 

4  23 

1  05 

JULIETTE 

6.78 

.92 

.86 

.10 

.33 

•  3( 

3.60 

.39 

•28 

KENSINGTON 

5.46 

.45 

.62 

1.04 

.03 

.08 

2.03 

.97 

.24 

KINGSTON 

2.96 

.13 

1.12 

1  .  30 

.41 

LA  FAYETTE 

•  84 

7 

.08 

1.45 

.48 

.74 

LA  GRANGE 

2  55 

•  44 

70 

LEXINGTON 

4.70 

.10 

1.15 

.2! 

.70 

.60 

1  .40 

•  43 

.05 

LINCOLNTON 

4.16 

.51 

,24 

.  1  8 

.79 

2.46 

LOUISVILLE 

2.95 

1.37 

.40 

.31 

.05 

.82 

LUMBER  CITY 

6.49 

1.49 

.65 

.92 

.05 

1.12 

1.86 

.20 

MACON  WB  AIRPORT  R 

3.29 

T 

.06 

.79 

.05 

T 

T 

.02 

7 

.21 

.02 

2.14 

7 

MARSHA LLV I LLE 

2.72 

•  28 

.59 

.27 

.13 

.07 

1.38 

MAYSVILLE 

5.06 

.69 

.08 

T 

1.28 

7 

7 

.08 

.62 

1  .90 

.41 

HC  INTYRE 

6.01 

.96 

3.50 

1.55 

METTER 

4.96 

.70 

.65 

.95 

•  05 

.25 

.76 

.15 

7 

1.38 

.07 

MIDVILLE 

5.22 

.22 

1.12 

.77 

.39 

1.10 

.60 

.79 

.01 

.02 

MIDVILLE  EXP  STA 

2.83 

.15 

1.90 

.30 

•  0! 

.27 

.10 

.06 

MI LLEDGEVI LLE 

9.17 

•40 

.25 

.7.6 

7 

.18 

4.83 

2.75 

Sm  releience  nolei  following  Station  IndM. 


DAILY  PRECIPITA  TION 

GEORGIA 


Station 

Total 

Day  of  Month 

.    1   «   1  « 
I   |   2   1  3 

4  |  S  |  B 

7  1 

8   |  9 

10  |  11  | 

12 

13 

14  | 

IS 

16  17 

18 

19  | 

20  | 

2! 

22| 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28  j 

29  | 

30 

31 

M1LLMAVEN  8  E 

'0 

•  19 

■  50 

* 

, 

MONTEZUMA 

2 

17 

.15 

•  02 

.02 

T 

•  28 

•  73 

02 

!04 

67 

24 

* 

MONT  I  CELLO 

3 

19 

•  02 

1 .03 

.06 

.03 

•  22 

.04 

.41 

1*01 

*  96 

MORGAN  5  NW 

77 

.63 

.17 

1.07 

.24 

.36 

.93 

.30 

.01 

!o7 

.02 

.78 

MOULTRIE  2  ESE 

1.17 

.02 

•  26 

1.45 

•63 

.13 

.96 

MOUNT   VERNON  3  WNw 

a 

^0 

.02 

.81 

.02 

•  13 

.12 

1.12 

T 

.30 

2.42 

.  56 

NAHUNTA 

3 

12 

■  03 

•  20 

.01 

.31 

.03 

•  42 

.92 

36 

•  41 

NASHVILLE   5  SSE 

2 

31 

.03 

.07 

.40 

.04 

•  18 

•  06 

1*5 

.07 

1^01 

NEW| NGTON  1  NW 

? 

.65 

1.29 

.00 

•  37 

.19 

.06 

1-09 

NEHNAN 

M 

•  66 

.29 

T 

.12 

.13 

.48 

2.55 

•  30 

NORCRQSS  4  N 

90 

.02 

.98 

.21 

.01 

.94 

.97 

.77 

PATTERSON 

89 

1*26 

.47 

•  47 

.02 

T 

•  03 

•  73 

1  .52 

* 

PLAINS    . -  GA  EXP  STA 

1 

73 

•  12 

.25 

■  26 

".39 

•  71 

PRESTON  3  SW 

.30 

.20 

.46 

•  21 

.08 

1.21 

•  46 

,20 

QUI  THAN 

.35 

•  10 

.18 

.30 

T 

.70 

RESACA 

J! 

T 

.25 

.79 

T 

•  14 

•  16 

T 

•05 

.68 

1.61 

•  41 

RINGGOLD 

9 

.67 

1 .20 

•  49 

•0! 

•  10 

T 

ROME 

3 

39 

•  39 

.17 

1 .00 

T 

T 

•  22 

T 

•  38 

.  94 

.28 

•  05 

T 

ROME  WB  AIRPORT  ft 

T 

.31 

.45 

.53 

.06 

.01 

•44 

•  20 

.'•11 

■  01 

SANDERSVILLE 

•  63 

.13 

.74 

.17 

1*23 

.57 

.50 

.28 

1.84 

1.29 

1.41 

SAVANNAH  USD*  PLANT  GON 

5* 

•  60 

T 

1.11 

.02 

1 .29 

•  15 

.14 

.  0  1 

•  33 

•  86 

.01 

SAVANNAH  WB  AP  R 

3 

85 

T 

T 

•  78 

2  00 
* 

- 

_ 

T 

SAVANNAH  BEACH 

* 

71 

.04 

•  70 

3*61 

.01 

•  01 

*  17 

•IT 

SILOAM 

.01 

T 

•  48 

•  24 

.01 

•  34 

.01 

.03 

•  37 

•  32 

2.62 

SPARTA  2  NNW 

.99 

•  19 

.15 

.60 

3.51 

ST  1 L  L  MORE 

B 

T 

.12 

.  1 1 

T 

1.70 

•42 

SUMMERVILLE 

3 

0< 

•  04 

•  11 

•  91 

•  41 

.07 

•  70 

■  j  , 

SURRENCY  2  WNW 

* 

09 

•  69 

.03 

.13 

T 

1 .45 

•  17 

.05 

1*36 

•  1 

.20 

SWAINSBORO 

.10 

.57 

.54 

•  11 

•  25 

•  22 

.20 

.32 

.25 

TALBOTTON 

15 

1.05 

.15 

•  SO 

1.65 

.60 

Tallapoosa  2  nnw 

- 

36 

T 

T 

T 

.60 

•  26 

.09 

.90 

•  23 

•  29 

.03 

TAYLOR  SV 1 LLE 

1 

97 

•  46 

•  06 

•  33 

•  26 

•  44 

•  31 

•  11 

THOMASTON  2  S 

J 

52 

1.50 

•  47 

2.00 

.55 

THOMASVl LLE 

.78 

1.78 

.20 

.31 

.05 

.05 

.07 

THOHASV I LLE  WB  CITY 

25 

■84 

T 

.98 

■  12 

•  19 

.04 

T 

T 

.12 

TIFTON  EXP  STATION 

9 

Q 

2*24 

2.59 

.  1  c 

•  66 

.19 

.49 

1  .07 

.96 

.66 

.34 

TOCCOA 

2 

93 

.01 

.74 

.10 

.14 

T 

.18 

.40 

.66 

.46 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

2 

41 

1  .06 

.02  T 

T 

T 

•  07 

•  66 

.06 

T 

.01 

VALOOSTA  4  NW 

2 

T 

.03 

1.12 

.11 

.26 

1.19 

.14 

WALE St A 

2 

95 

.22 

.90 

.18 

.15 

.48 

.20 

.66 

.16 

WARRENTON 

A) 

21 

.25 

.48 

.51 

.10 

.69 

2.02 

WASHINGTON 

3 

58 

.03 

T 

T 

T 

1.07 

•  07 

.01 

.13 

.03 

.01 

.15 

.92 

1.55 

.  ; 

WAYCROSS 

6 

0  2 

1.72 

.01 

.35 

1.77 

.02 

.31 

.74 

.58 

•  34 

.16 

WAYNESBORO  2  NE 

2 

18 

.28 

.60 

.18 

•21 

.25 

.18 

.48 

WEST  POINT 

3 

11 

.55 

.16 

.24 

1.21 

.12 

.63 

WINDER  1  SSE 

4 

69 

.20 

1.40 

.08 

.91 

1.20 

.90 

WOODBURY 

3 

B  - 

.61 

.59 

■  44 

.11 

.89 

.75 

WOODSTOCK 

97 

.05 

.77 

.25 

•  41 

•  32 

.17 

S**  r.l.i. nc.  notM  following  Suuon  'ndn 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGI 
MAY  196 


Day  01  Month 

• 

Station 

o 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

A  I  LEY 

MAX 

76 

74 

70 

76 

78 

80 

81 

83 

85 

82 

87 

84 

86 

88 

88 

91 

88 

84 

80 

82 

86 

90 

89 

75 

81 

83 

85 

89 

83 

87 

88 

83. 

MIN 

60 

60 

° 

60 

62 

61 

60 

61. 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

70 

72 

75 

79 

81 

86 

90 

91 

89 

91 

69 

92 

85 

85 

82 

87 

90 

88 

89 

89 

90 

88 

90 

76 

79 

82 

86 

88 

89 

82 

88 

85. 

MIN 

51 

51 

66 

67 

69 

64 

65 

64 

65 

56 

59 

63 

69 

67 

65 

61. 

ALBANY 

MAX 

75 

76 

81 

84 

89 

91 

93 

93 

94 

91 

93 

93 

87 

90 

91 

93 

90 

89 

89 

91 

89 

92 

83 

80 

85 

89 

92 

91 

85 

89 

88 

88. 

MIN 

50 

48 

* 

55 

50 

59 

° 

60 

67 

63 

68 

68 

67 

70 

69 

69 

65 

67 

6  3 

58 

60 

70 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

72 

63 

73 

77 

82 

82 

86 

85 

86 

89 

86 

88 

7* 

62 

82 

87 

87 

86 

79 

81 

80 

82 

80 

73'. 

72 

64 

62 

76 

82 

83 

82 

78. 

IN 

39 

36 

48 

50 

50 

55 

59 

60 

61 

63 

56 

56 

59 

63 

64 

63 

53 

52 

60 

52 

48 

51 

56 

56 

57 

60 

60 

60 

5  ' 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

74 

75 

78 

83 

89 

92 

90 

92 

92 

91 

95 

75 

80 

81 

93 

93 

92 

89 

90 

87 

88 

91 

73 

76 

80 

95 

90 

89 

66 

88 

84 

86. 

MIN 

45 

43 

52 

49 

5* 

59 

66 

4 

66 

67 

63 

64 

61 

67 

68 

71 

6  . 

ALPHAR  ETTA   1  WNW 

MAX 

73 

65 

72 

75 

80 

83 

85 

85 

85 

88 

86 

87 

75 

60 

BO 

85 

87 

65 

77 

84 

78 

81 

81 

73 

74 

66 

61 

76 

82 

82 

84 

78. 

MIN 

38 

33 

40 

42 

46 

58 

53 

58 

* 

58 

63 

61 

55 

55 

58 

62 

62 

60 

50 

57 

58 

5 1 

50 

49 

54 

55 

55 

58 

AMER1CUS   4  ENE 

MAX 

72 

72 

76 

60 

87 

89 

90 

91 

93 

88 

93 

94 

78 

85 

91 

94 

92 

91 

87 

87 

88 

90 

83 

77 

76 

85 

86 

87 

87 

88 

82 

85. 

MIN 

60 

65 

67 

68 

68 

62 

64 

65 

64 

55 

57 

63 

68 

67 

65 

61. 

APPLING   1  NW 

MAX 

75 

68 

73 

77 

80 

86 

89 

88 

88 

92 

89 

93 

67 

72 

81 

89 

90 

91 

85 

87 

86 

87 

87 

73 

76 

74 

75 

76 

85 

82 

86 

82. 

MIN 

45 

38 

40 

44 

52 

55 

5 

60 

58 

64 

68 

65 

63 

60 

56. 

ATHENS 

MAX 

69 

72 

76 

79 

85 

86 

84 

86 

91 

89 

91 

80 

64 

80 

88 

86 

88 

82 

82 

79 

81 

83 

70 

73 

68 

62 

79 

80 

82 

83 

80 

80. 

MIN 

41 

* 

50 

60 

63 

61 

65 

65 

62 

63 

57 

59 

60 

ATHENS  COL  OF  AGR1 

MAX 

69 

73 

76 

81 

86 

87 

85 

87 

91 

89 

92 

70 

67 

80 

66 

89 

89 

86 

34 

82 

83 

84 

82 

73 

71 

65 

82 

82 

8* 

84 

83 

81. 

MIN 

62 

65 

65 

° 

57. 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

72 

76 

79 

85 

86 

84 

87 

91 

89 

92 

74 

64 

81 

68 

89 

88 

82 

84 

80 

82 

84 

71 

73 

67 

63 

83 

82 

84 

84 

81 

80. 

MIN 

60 

62 

67 

66 

63 

57 

63 

62 

59 

56 

49 

54 

58 

62 

65 

62 

58. 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

65 

70 

73 

77 

82 

84 

84 

86 

87 

86 

88 

71 

62 

80 

86 

87 

65 

80 

80 

77 

82 

81 

72 

72 

7* 

65 

80 

79 

81 

81 

81 

78. 

71 

64 

66 

65 

63 

57 

63 

64 

60 

52 

52 

56 

57 

63 

63 

65 

62 

6  5 

58  , 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

69 

73 

76 

81 

86 

90 

86 

90 

92 

91 

96 

72 

72 

62 

91 

91 

92 

89 

88 

87 

88 

88 

73 

76 

75 

78 

80 

87 

84 

85 

84 

83. 

70 

59 

57 

61 

65 

67 

64 

56 

62 

65 

65 

53 

69 

53 

59 

65 

66 

66 

67 

6  4 

58. 

BAINBRIOGE 

MAX 

80 

76 

82 

82 

88 

90 

89 

92 

93 

92 

93 

95 

90 

89 

89 

93 

93 

92 

90 

89 

90 

90 

84 

80 

85 

93 

92 

93 

78 

90 

85 

88. 

68 

68 

71 

70 

7  0 

67 

65 

67 

63 

60 

BLACIC8EAR0  ISLAND 

MAX 

73 

74 

73 

76 

78 

86 

90 

82 

82 

89 

93 

95 

74 

76 

79 

90 

94 

94 

92 

88 

H6 

88 

84 

73 

72 

76 

82 

82 

85 

66 

82 

83. 

48 

5  g 

69 

6* 

66 

72 

70 

64 

6*. 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

66 

60 

70 

72 

79 

79 

85 

82 

83 

86 

85 

84 

75 

67 

77 

83 

85 

84 

74 

80 

76 

77 

76 

69 

70 

60 

64 

71 

77 

79 

80 

76. 

25 

51 

57 

56 

55 

56 

60 

2 

8LAKELY 

MAX 

74 

74 

79 

81 

86 

89 

91 

91 

91 

91 

92 

94 

85 

88 

90 

92 

90 

84 

85 

85 

86 

88 

81 

79 

84 

89 

88 

89 

81 

87 

88 

86. 

49 

45 

51 

54 

53 

62 

62 

64 

67 

62 

69 

70 

66 

68 

69 

70 

70 

70 

61 

° 

8 

63 

67 

64 

67 

65 

64 

62. 

BLUE  RIDGE 

MAX 

61 

72 

76 

82 

83 

85 

87 

79 

87 

83 

86 

80 

68 

79 

86 

85 

80 

77 

81 

78 

8  0 

77 

72 

72 

64 

64 

73 

78 

82 

80 

82 

78. 

56 

57 

60 

40 

53 

63 

54 

49. 

BROOKLET   1  W 

MAX 

72 

73 

79 

78 

85 

92 

89 

90 

92 

90 

94 

89 

78 

75 

89 

91 

92 

88 

91 

91 

83 

89 

83 

73 

77 

82 

85 

84 

84 

82 

82 

84. 

65 

69 

71 

5 

° 

60 

65 

68 

64 

63 

4 

61. 

BRUNSWICK 

MAX 

74 

72 

75 

79 

86 

91 

85 

84 

95 

92 

94 

94 

82 

82 

91 

93 

95 

93 

89 

90 

90 

85 

82 

74 

79 

63 

84 

90 

89 

85 

63 

85. 

60 

65 

69 

72 

70 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

MAX 

74 

69 

73 

75 

83 

89 

SO 

81 

88 

91 

92 

76 

80 

81 

88 

90 

95 

90 

86 

86 

89 

82 

77 

72 

74 

79 

80 

83 

85 

81 

80 

82. 

50 

60 

70 

63 

69 

72 

71 

7 1 

68 

66 

65 

66 

64 

67 

65 

69 

74 

67 

65. 

BUENA  VISTA 

MAX 

78 

72 

76 

87 

89 

90 

91 

88 

91 

90 

78 

83 

90 

91 

90 

88 

85 

84 

87 

88 

86 

77 

82 

81 

88 

86 

82 

87 

84 

85. 

62 

65 

68 

67 

67 

62 

62 

6  5 

63 

56 

53 

55 

63 

65 

64 

65 

62 

62 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

72 

74 

79 

80 

86 

89 

90 

90 

92 

90 

93 

94 

89 

86 

90 

90 

90 

89 

88 

88 

88 

90 

86 

80 

83 

90 

93 

93 

87 

88 

87 

87. 

68 

69 

68 

69 

65 

62 

64 

65 

61 

60 

63 

69 

65 

6  5 

63  . 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

65 

75 

78 

81 

62 

86 

87 

87 

89 

88 

88 

87 

80 

82 

88 

89 

86 

80 

84 

82 

78 

71 

73 

76 

72 

65 

77 

83 

85 

85 

83 

81. 

60 

61 

61 

CAMILLA 

MAX 

74 

76 

8  0 

82 

88 

91 

92 

93 

93 

91 

93 

93 

90 

91 

91 

93 

93 

88 

89 

90 

69 

91 

87 

82 

85 

90 

94 

93 

85 

90 

88 

88.. 

68 

70 

69 

60 

70 

63. 

CAMP  STEWART 

MAX 

71 

73 

73 

79 

87 

91 

86 

93 

97 

93 

96 

85 

78 

78 

92 

90 

96 

93 

90 

90 

9J 

90 

86 

75 

77 

85 

84 

90 

88 

86 

82 

85. 

65 

69 

73 

70 

67 

65 

6  3 

59 

66 

42  ' 

CARROLLTON 

MAX 

70 

74 

76 

81 

83 

85 

89 

91 

91 

89 

90 

86 

73 

80 

69 

91 

69 

80 

82 

81 

84 

82 

78 

75 

77 

72 

79 

80 

82 

83 

83 

82.1 

60 

59 

60 

50 

54. 

CARTERSVILLE 

MAX 

63 

75 

77 

82 

83 

66 

89 

89 

89 

88 

86 

83 

73 

82 

88 

89 

87 

80 

65 

82 

83 

81 

75 

76 

70 

65 

79 

83 

84 

83 

83 

si.: 

MIN 

55 

62 

58 

63 

55 

58 

58 

61 

62 

6 1 

49 

55 

53 

53 

65 

63 

56 

54. 

CEDARTOWN 

MAX 

65 

75 

77 

81 

85 

86 

87 

89 

89 

88 

90 

83 

73 

83 

86 

90 

86 

81 

83 

82 

83 

82 

75 

75 

72 

67 

78 

84 

85 

83 

84 

81. ( 

MIN 

39 

* 

43 

47 

61 

54 

54 

59 

59 

67 

54 

58 

58 

60 

61 

65 

° 

1 

CLAYTON 

MAX 

68 

71 

74 

79 

80 

85 

S3 

84 

88 

86 

91 

88 

73 

80 

84 

86 

85 

78 

80 

74 

78 

81 

7« 

69 

69 

60 

64 

78 

81 

82 

79 

36 

36 

55 

5 

52 

66 

62 

54 

54 

53 

57 

58 

38 

60 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

71 

76 

78 

81 

85 

86 

90 

91 

91 

87 

92 

83 

77 

84 

90 

91 

90 

87 

86 

84 

87 

87 

81 

80 

84 

81 

88 

87 

85 

86 

86 

84.; 

MIN 

* 

50 

49 

61 

6Z 

63 

67 

65 

62 

63 

65 

66 

66 

60 

63 

60.' 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 

76 

73 

72 

75 

80 

86 

86 

85 

87 

80 

88 

92 

70 

58 

81 

89 

88 

89 

82 

84 

80 

80 

84 

70 

74 

63 

62 

72 

82 

82 

84 

79.1 

56 

62 

62 

56 

56 

54 

57 

62 

56 

54 

* 

50 

55 

56 

60 

62 

60 

4 

52. 

CORDELE  WATER  WORKS 

MAX 

68 

78 

80 

80 

80 

76 

85 

86 

87 

82 

90 

71 

80 

76 

82 

90 

88 

85 

85 

68 

78 

86 

72 

76 

86 

91 

90 

89 

88 

88 

88 

82.1 

MIN 

50 

60 

64 

52 

48 

55 

62 

70 

68 

68 

42 

50 

50 

58 

69 

71 

67 

CORNELIA 

MAX 

66 

67 

71 

76 

82 

82 

80 

86 

88 

85 

89 

81 

63 

80 

86 

84 

84 

77 

79 

74 

81 

82 

70 

68 

63 

57 

65 

79 

82 

80 

75 

76. e 

63 

4 

53 

52 

55 

61 

59 

60 

52.! 

COVINGTON 

MAX 

68 

71 

73 

77 

83 

85 

84 

85 

89 

86 

90 

80 

65 

77 

87 

88 

81 

80 

82 

81 

83 

83 

77 

72 

74 

66 

82 

81 

81 

82 

81 

79.1 

MIN 

41 

35 

48 

6 

56 

61 

4 

61 

66 

56 

56 

64 

66 

62 

61 

56 

50 

57.1 

CUTHBERT 

MAX 

80 

74 

78 

82 

87 

88 

92 

93 

93 

92 

92 

92 

86 

89 

91 

93 

91 

89 

86 

87 

89 

91 

87 

80 

84 

88 

91 

87 

87 

89 

89 

87.1 

62 

6  7 

69 

71 

65 

68 

68 

70 

69 

DAHLONEGA 

MAX 

72 

65 

69 

73 

78 

82 

85 

82 

85 

88 

86 

89 

72 

59 

81 

87 

86 

85 

77 

82 

76 

79 

80 

70 

68 

57 

60 

66 

79 

83 

82 

76.5 

MIN 

39 

30 

36 

40 

47 

61 

54 

57 

56 

60 

62 

61 

55 

54 

58 

62 

61 

60 

52 

55 

59 

51 

53 

50 

51 

53 

54 

59 

62 

58 

62 

53.9 

DALLAS  5  SE 

MAX 

74 

64 

72 

75 

79 

82 

86 

86 

89 

90 

88 

89 

75 

61 

82 

88 

90 

88 

80 

85 

80 

84 

81 

75 

74 

71 

65 

78 

82 

85 

83 

80.  0 

MIN 

39 

35 

45 

45 

46 

59 

55 

58 

63 

59 

65 

56 

55 

56 

59 

63 

64 

59 

49 

58 

59 

50 

50 

51 

53 

55 

57 

62 

63 

59 

60 

55.1 

DALTON 

MAX 

73 

64 

75 

76 

82 

85 

86 

87 

89 

90 

89 

87 

82 

65 

83 

89 

69 

87 

80 

83 

81 

81 

78 

72 

79 

64 

64 

75 

82 

86 

82 

80.2 

MIN 

38 

35 

47 

43 

46 

58 

58 

56 

58 

60 

62 

56 

60 

59 

60 

63 

65 

57 

50 

55 

60 

52 

48 

48 

56 

56 

60 

63 

64 

59 

61 

55.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Georgia 

MAY  1963 


Station 


Day  Ot  Month 

1 

I 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  30 

31 

Avei 

MAX 

67 

70 

73 

77 

79 

85 

90 

90 

BY 

92 

68 

92 

78 

81 

79 

85 

87 

73 

74 

79 

65 

89 

90 

82 

86 

83.7 

MIN 

52 

44 

48 

50 

48 

66 

62 

64 

64 

66 

66 

66 

64 

63 

66 

69 

72 

po 

60 

65 

6S 

66 

67 

58 

60 

62 

65 

70 

69 

65 

66 

62.2 

MAX 

76 

77 

76 

79 

62 

88 

89 

90 

68 

93 

89 

94 

72 

77 

80 

90 

79 

84 

82 

88 

89 

82 

6  7 

64.7 

MIN 

47 

38 

40 

49 

49 

55 

59 

60 

64 

66 

64 

62 

58 

61 

60 

67 

70 

69 

63 

65 

8] 

64 

63 

52 

54 

56 

64 

67 

66 

66 

67 

59.5 

MAX 

75 

71 

74 

78 

80 

87 

89 

91 

91 

92 

89 

94 

72 

79 

80 

90 

6  9 

81 

66 

89 

81 

84.5 

MIN 

47 

44 

48 

49 

50 

62 

56 

64 

67 

65 

68 

64 

60 

63 

64 

69 

70 

69 

61 

62 

63 

66 

61 

54 

56 

61 

67 

67 

6  6 

67 

63 

61.1 

MAX 

73 

73 

76 

81 

86 

6  B 

86 

88 

91 

90 

94 

90 

64 

83 

89 

86 

74 

72 

65 

7  6 

81 

85 

85 

8  3 

82.5 

MIN 

41 

30 

32 

35 

40 

♦7 

S3 

59 

53 

53 

62 

61 

55 

54 

53 

59 

57 

60 

47 

56 

5  r 

50 

57 

39 

44 

42 

59 

64 

63 

58 

5  7 

51.6 

MAX 

77 

67 

71 

75 

78 

83 

67 

86 

89 

89 

87 

>C 

72 

69 

79 

82 

62 

82 

83 

75 

75 

70 

65 

82 

84 

85 

80.9 

MIN 

41 

42 

49 

54 

52 

59 

58 

60 

64 

61 

66 

57 

56 

56 

62 

66 

65 

63 

55 

64 

64 

59 

54 

52 

55 

57 

52 

61 

64 

60 

62 

57.8 

MAX 

70 

74 

78 

79 

86 

91 

93 

91 

94 

90 

93 

90 

79 

79 

90 

91 

86 

76 

62 

83 

89 

91 

87 

67 

86 

86.4 

MIN 

48 

47 

52 

53 

52 

62 

63 

64 

68 

63 

68 

68 

63 

67 

65 

70 

71 

'0 

65 

67 

65 

66 

64 

59 

57 

64 

67 

71 

67 

67 

63 

63.1 

MAX 

70 

72 

75 

76 

86 

91 

85 

88 

94 

93 

92 

93 

72 

77 

91 

75 

8  1 

88 

66 

86 

8  5 

84.9 

MIN 

53 

35 

44 

47 

46 

53 

54 

60 

61 

65 

63 

66 

65 

62 

64 

62 

69 

70 

62 

67 

65 

60 

63 

60 

60 

61 

66 

65 

66 

66 

6  2 

60.1 

MAX 

84 

81 

64 

78 

86 

90 

92 

93 

92 

92 

95 

85 

62 

85 

90 

91 

93 

92 

86 

76 

62 

89 

92 

90 

90 

88 

85 

68.4 

MIN 

61 

62 

63 

52 

63 

71 

61 

61 

63 

64 

69 

66 

67 

62 

64 

68 

66 

6  6 

64 

62 

63 

63 

65 

6  2 

61 

63 

65 

68 

66 

61 

62 

63.8 

MAX 

73 

72 

75 

80 

85 

87 

88 

88 

92 

68 

92 

80 

72 

78 

68 

90 

83 

84 

84 

82 

86 

78 

75 

79 

75 

84 

85 

82 

85 

6  2 

62.6 

MIN 

43 

49 

44 

47 

51 

00 

59 

60 

64 

60 

67 

62 

56 

56 

63 

65 

63 

65 

60 

62 

64 

62 

58 

51 

54 

59 

61 

62 

64 

61 

63 

56.6 

MAX 

79 

75 

77 

82 

87 

87 

90 

90 

90 

90 

92 

92 

83 

87 

6  8 

90 

85 

90 

80 

78 

83 

86 

90 

91 

80 

87 

87 

85.9 

MIN 

49 

47 

53 

56 

54 

61 

62 

62 

66 

64 

69 

70 

65 

66 

68 

68 

66 

69 

63 

62 

6  1 

64 

56 

59 

58 

64 

69 

67 

66 

65 

61 

62.5 

MAX 

71 

73 

77 

80 

86 

90 

92 

93 

95 

92 

96 

73 

77 

80 

91 

94 

68 

76 

76 

81 

83 

85 

89 

81 

89 

8  3 

85.2 

MIN 

45 

42 

48 

51 

51 

60 

59 

60 

64 

65 

66 

62 

58 

61 

66 

67 

66 

69 

57 

65 

66 

62 

60 

52 

54 

62 

66 

65 

66 

64 

63 

60.0 

MAX 

67 

73 

77 

81 

84 

86 

85 

87 

90 

67 

91 

84 

65 

80 

6  7 

87 

7  9 

83 

77 

84 

83 

74 

72 

68 

58 

6  6 

62 

64 

83 

80 

79.8 

MIN 

40 

37 

44 

46 

50 

58 

57 

62 

61 

62 

66 

63 

55 

55 

62 

65 

65 

61 

54 

60 

6  2 

54 

57 

50 

53 

54 

57 

62 

64 

59 

61 

56.6 

MAX 

70 

75 

76 

61 

87 

91 

89 

90 

9  5 

91 

95 

65 

79 

76 

90 

93 

94 

90 

92 

92 

8  7 

88 

80 

76 

79 

84 

8  6 

90 

86 

68 

82 

65.7 

53 

41 

49 

51 

51 

56 

57 

64 

64 

69 

67 

65 

62 

63 

6- 

70 

71 

70 

67 

67 

65 

64 

63 

59 

60 

61 

65 

69 

67 

66 

63 

62.1 

MAX 

75 

73 

76 

79 

84 

86 

88 

89 

90 

88 

90 

86 

90 

87 

85 

82 

83 

84 

84 

80 

76 

60 

61 

5  i 

84 

6C 

84 

63 

63.3 

40 

39 

45 

50 

54 

57 

58 

63 

56 

60 

60 

56 

64 

63 

63 

57 

55 

59 

59 

54 

53 

54 

54 

51 

62 

62 

60 

68 

56.4 

MAX 

69 

74 

77 

80 

60 

87 

87 

87 

90 

90 

82 

68 

75 

87 

87 

87 

62 

83 

61 

83 

83 

76 

75 

78 

71 

8  3 

82 

62 

85 

83 

81.3 

MIN 

42 

42 

50 

55 

56 

61 

60 

60 

66 

65 

70 

63 

57 

57 

65 

68 

68 

64 

59 

64 

64 

62 

55 

54 

57 

56 

62 

62 

64 

62 

63 

59.8 

MAX 

77 

74 

75 

81 
81 

88 

69 

65 

88 

90 

94 

96 

89 

65 

85 

91 

91 

93 

88 

86 

88 

85 

87 

86 

75 

71 

63 

69 

81 

86 

85 

83 

63.4 

MIN 

43 

40 

45 

50 

53 

60 

61 

63 

64 

65 

70 

62 

55 

55 

63 

34 

65 

63 

62 

59 

62 

59 

58 

51 

51 

56 

59 

62 

64 

63 

66 

57.5 

MAX 

75 

75 

82 

88 

9  0 

92 

92 

95 

90 

97 

90 

80 

79 

90 

93 

91 

91 

89 

91 

6  6 

89 

85 

75 

81 

62 

88 

90 

83 

89 

66 

66.5 

MIN 

47 

41 

-a 

50 

58 

55 

68 

63 

67 

64 

66 

63 

60 

63 

63 

68 

70 

69 

60 

63 

63 

65 

60 

55 

56 

62 

66 

69 

66 

65 

64 

61.3 

MAX 

68 

71 

73 

79 

84 

65 

81 

85 

89 

88 

90 

6  3 

66 

81 

66 

78 

82 

81 

69 

""0 

67 

59 

65 

80 

83 

84 

78 

78.5 

MIN 

34 

27 

34 

35 

40 

50 

47 

50 

51 

52 

62 

54 

55 

55 

53 

51 

56 

59 

41 

43 

57 

46 

52 

42 

46 

53 

57 

62 

62 

53 

52 

49.4 

MAX 

72 

75 

78 

80 

86 

91 

90 

90 

91 

86 

92 

89 

87 

84 

89 

92 

91 

91 

90 

88 

67 

90 

85 

83 

83 

88 

9  0 

91 

85 

66 

86 

86.7 

55 

41 

53 

49 

44 

54 

63 

57 

59 

61 

63 

65 

65 

61 

63 

65 

66 

6  8 

64 

62 

63 

61 

64 

57 

57 

57 

66 

67 

64 

61 

63 

60.0 

MAX 

62 

70 

72 

80 

81 

85 

84 

85 

87 

85 

75 

63 

77 

84 

80 

72 

71 

67 

6 1 

71 

77 

80 

62 

7  9 

77.5 

MIN 

36 

32 

44 

46 

50 

57 

54 

54 

62 

59 

58 

57 

55 

63 

60 

60 

63 

60 

51 

55 

56 

51 

49 

51 

54 

54 

58 

62 

64 

58 

59 

54.6 

MAX 

71 

74 

75 

79 

87 

92 

91 

92 

96 

93 

94 

93 

77 

78 

91 

94 

94 

94 

90 

92 

8  8 

90 

86 

72 

76 

85 

85 

89 

69 

66 

63 

86.3 

MIN 

54 

37 

46 

47 

45 

49 

54 

65 

58 

62 

62 

62 

63 

60 

65 

63 

69 

67 

67 

64 

64 

61 

63 

59 

59 

60 

62 

66 

62 

62 

62 

59.3 

MAX 

69 

79 

87 

88 

88 

85 

85 

85 

80 

78 

70 

77 

61 

65 

77 

81 

84 

82 

MIN 

41 

58 

61 

63 

55 

48 

56 

58 

48 

46 

45 

53 

55 

58 

63 

63 

55 

56 

MAX 

75 

76 

78 

82 

84 

86 

69 

92 

93 

89 

92 

90 

72 

61 

89 

92 

90 

90 

84 

63 

85 

84 

82 

76 

83 

81 

83 

84 

85 

85 

65 

84.6 

MIN 

43 

33 

41 

45 

45 

55 

52 

58 

58 

60 

64 

64 

59 

59 

61 

63 

62 

61 

51 

60 

59 

56 

54 

51 

54 

60 

60 

65 

65 

57 

59 

56.0 

MAX 

74 

71 

76 

81 

86 

85 

87 

88 

92 

95 

87 

70 

75 

78 

90 

91 

89 

88 

87 

86 

8  7 

88 

78 

75 

78 

76 

85 

66 

81 

85 

83 

83.2 

MIN 

47 

38 

45 

46 

50 

52 

56 

70 

71 

69 

50 

45 

56 

62 

65 

66 

70 

69 

59 

64 

65 

66 

58 

57 

55 

59 

65 

61 

65 

68 

65 

59.2 

MA  . 

72 

71 

75 

79 

62 

68 

91 

92 

90 

93 

90 

94 

75 

80 

60 

90 

93 

91 

90 

90 

90 

86 

92 

70 

77 

82 

8  6 

90 

91 

84 

86 

85.2 

MIN 

51 

41 

42 

45 

45 

46 

55 

57 

62 

62 

63 

62 

63 

62 

62 

65 

67 

67 

62 

63 

64 

63 

63 

61 

58 

59 

63 

65 

66 

64 

61 

59.0 

MAX 

72 

75 

78 

62 

86 

90 

90 

92 

94 

90 

95 

72 

77 

80 

91 

94 

92 

88 

87 

87 

90 

90 

77 

78 

82 

80 

87 

89 

61 

89 

8  5 

85.2 

MIN 

47 

43 

49 

51 

51 

61 

60 

63 

6d 

67 

68 

63 

59 

62 

64 

70 

69 

69 

57 

65 

67 

65 

59 

54 

56 

63 

67 

63 

64 

66 

65 

61.1 

MAX 

81 

75 

71 

78 

86 

90 

90 

90 

95 

91 

93 

95 

91 

81 

91 

94 

92 

92 

87 

90 

87 

90 

81 

77 

78 

80 

86 

90 

68 

90 

9  0 

86.8 

MIN 

45 

43 

47 

51 

51 

49 

59 

60 

65 

64 

66 

59 

56 

61 

64 

67 

67 

66 

57 

56 

63 

62 

57 

53 

54 

58 

61 

64 

65 

63 

62 

58.7 

MAX 

78 

71 

73 

74 

76 

86 

90 

91 

90 

91 

90 

90 

95 

91 

95 

91 

93 

91 

87 

89 

87 

89 

87 

81 

69 

60 

87 

89 

82 

81 

86.2 

M 1 N 

45 

32 

35 

40 

42 

40 

53 

57 

62 

57 

62 

53 

54 

63 

54 

63 

62 

66 

63 

51 

62 

51 

61 

59 

42 

62 

42 

59 

62 

62 

61 

54.1 

MAX 

73 

74 

79 

81 

88 

93 

91 

90 

94 

92 

96 

91 

79 

79 

91 

94 

93 

91 

90 

93 

86 

87 

84 

76 

80 

82 

65 

89 

85 

84 

84 

86.3 

MIN 

51 

44 

51 

52 

51 

60 

58 

62 

66 

68 

66 

63 

61 

64 

65 

69 

71 

65 

64 

65 

65 

64 

63 

57 

60 

62 

67 

66 

66 

64 

63 

61.7 

MAX 

70 

71 

76 

82 

66 

38 

87 

89 

92 

90 

94 

90 

75 

84 

88 

91 

90 

87 

88 

86 

62 

87 

78 

75 

76 

77 

82 

86 

8  2 

83 

83 

63.7 

MIN 

48 

41 

46 

48 

50 

58 

58 

59 

64 

65 

66 

58 

59 

62 

65 

65 

59 

58 

59 

65 

65 

66 

58 

58 

58 

62 

66 

68 

66 

65 

63 

59.7 

MAX 

78 

68 

71 

75 

62 

84 

85 

87 

86 

91 

88 

92 

69 

73 

79 

88 

90 

89 

85 

84 

85 

87 

87 

74 

75 

76 

75 

82 

84 

80 

85 

61.8 

MIN 

45 

37 

-j 

42 

46 

46 

51 

57 

63 

60 

65 

62 

58 

58 

60 

64 

63 

66 

55 

60 

62 

61 

62 

50 

52 

52 

59 

60 

64 

63 

6  3 

56.3 

MAX 

77 

70 

73 

75 

79 

80 

85 

86 

vc 

92 

89 

93 

70 

68 

79 

91 

90 

65 

85 

75 

76 

70 

75 

85 

86 

81.5 

MIN 

41 

39 

44 

54 

47 

60 

62 

60 

61 

64 

66 

63 

56 

55 

58 

61 

70 

64 

61 

61 

63 

63 

59 

50 

52 

56 

57 

63 

62 

65 

64 

58.1 

MAX 

70 

75 

77 

80 

84 

89 

90 

91 

92 

89 

92 

90 

67 

86 

89 

92 

91 

89 

89 

89 

88 

90 

85 

78 

82 

88 

6  1 

92 

66 

87 

86 

86.6 

MIN 

52 

47 

52 

53 

49 

60 

60 

57 

66 

67 

67 

68 

63 

66 

66 

69 

70 

69 

65 

63 

65 

66 

65 

59 

59 

64 

68 

68 

68 

65 

65 

62.6 

MAX 

92 

91 

94 

90 

94 

82 

61 

83 

90 

93 

90 

91 

92 

90 

91 

79 

72 

85 

8  7 

90 

91 

87 

85 

86.0 

MIN 

59 

53 

55 

60 

62 

63 

63 

56 

59 

60 

66 

66 

62 

62 

61 

60 

62 

58 

58 

63 

62 

62 

6  3 

60 

60 

60.6 

MAX 

71 

75 

78 

80 

85 

90 

91 

90 

91 

97 

93 

91 

90 

65 

86 

95 

90 

94 

68 

87 

68 

88 

87 

78 

82 

86 

67 

88 

84 

87 

86 

86.7 

MIN 

52 

45 

53 

52 

47 

55 

59 

61 

60 

62 

65 

65 

65 

64 

66 

66 

69 

6  6 

65 

64 

65 

63 

65 

59 

58 

64 

67 

69 

64 

65 

65 

61.5 

MAX 

70 

76 

79 

62 

86 

92 

89 

91 

94 

93 

96 

91 

77 

78 

90 

93 

93 

90 

94 

91 

89 

89 

80 

78 

80 

81 

86 

84 

85 

84 

84 

85.9 

MIN 

51 

34 

44 

43 

45 

52 

55 

58 

61 

67 

66 

62 

60 

63 

64 

65 

70 

71 

57 

66 

64 

63 

59 

69 

62 

65 

66 

63 

65 

61 

59.5 

MAX 

72 

74 

16 

79 

85 

86 

89 

91 

91 

89 

92 

86 

72 

62 

89 

90 

88 

84 

83 

80 

85 

85 

80 

75 

79 

74 

82 

83 

"5 

85 

83 

63.2 

MIN 

40 

44 

48 

50 

53 

59 

56 

61 

63 

67 

67 

59 

56 

56 

64 

66 

64 

61 

55 

61 

62 

58 

52 

52 

55 

57 

63 

61 

64 

60 

63 

56.0 

MAX 

75 

71 

76 

78 

85 

66 

88 

86 

92 

88 

92 

as 

81 

84 

69 

92 

90 

87 

86 

83 

88 

90 

84 

80 

84 

86 

90 

86 

84 

86 

87 

65.4 

MIN 

46 

45 

5  0 

53 

52 

59 

60 

60 

66 

65 

66 

6  7 

61 

66 

66 

69 

67 

68 

63 

64 

66 

64 

60 

5$ 

56 

64 

67 

66 

67 

64 

64 

61.5 

MAX 

74 

71 

74 

81 

82 

86 

90 

92 

92 

93 

90 

93 

90 

90 

8  I 

88 

92 

92 

93 

90 

92 

89 

90 

83 

80 

65 

90 

91 

93 

93 

89 

87.6 

MIN 

53 

40 

50 

49 

45 

57 

60 

60 

65 

62 

66 

66 

65 

65 

66 

66 

66 

68 

64 

62 

63 

63 

65 

59 

56 

61 

66 

67 

67 

64 

60.9 

DOUGLAS   2  NNE 
DUBLIN    3  S 
EASTMAN   1  M 
ELBERTON  2  N 
EXPERIMENT 
FITZGERALD 
FLEMING   EXP  STATION 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH   1  S 
FORT  GAINES 
FORT   VALLEY    3  E 
GAINESVILLE 
GLENNV I LLE 
GREENVILLE  2  w 
GRIFFIN 
HARTWELL 
HAWK  I  NSV I  LLE 
HELEN   1  SE 
HOMERVILLE    3  WSW 
JASPER    1  NNU 
JESUP   6  S 
LA  FAYETTE 
LA  GRANGE 
LOUISVILLE 
LUMBER  CITY 
MACON   HB  AIRPORT 
MARSHA LLV I LLE 
MC  1NTYRE 
lETTER 

HIDVILLE  EXP  STA 
MI LLEDGE V I LLE 
«ONTICELLO 
40ULTRIE    2  ESE 
NAHUN  T  A 

IASHV 1  LLE  5  SSE 
lEHINGTON   1  NW 
IEHNAN 

LA  INS  SH  GA  EXP  STA 
OITMAN 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

rage  J 

30 

31 

1  | 

2  | 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

> 

ROME 

MA* 

66 

73 

76 

80 

84 

85 

85 

88 

88 

85 

88 

78 

74 

80 

86 

87 

86 

79 

83" 

81 

80 

80 

72 

75 

71 

65 

77 

82 

83 

83 

84 

80.1 

M  I  N 

43 

59 

54 

53 

58 

60 

64 

57 

59 

59 

60 

63 

76 

60 

51 

56 

60 

52 

52 

52 

59 

59 

59 

65 

64 

59 

60 

55.9 

ROME  WB  AIRPORT 

65 

75 

77 

81 

86 

66 

87 

89 

90 

87 

89 

80 

64 

83 

88 

89 

87 

81 

85 

83 

83 

80 

72 

77 

63 

64 

77 

82 

86 

83 

85 

80.8 

MIN 

39 

57 

62 

56 

59 

59 

58 

62 

63 

56 

48 

52 

57 

50 

51 

51 

55 

57 

63 

64 

64 

60 

61 

54.5 

SANDERSV I LLE 

68 

71 

75 

78 

85 

88 

87 

86 

92 

90 

92 

70 

73 

79 

90 

91 

91 

85> 

86 

85 

87 

86 

71 

75 

78 

78 

81 

85 

81 

84 

82 

82.3 

MIN 

65 

67 

62 

5  >y 

64 

67 

69 

68 

67 

65 

64 

65 

65 

59 

52 

54 

61 

68 

67 

66 

67 

65 

61.2 

SAVANNAH  USOA  PLANT  GON 

68 

71 

72 

76 

78 

87 

90 

82 

84 

94 

91 

94 

69 

75 

76 

91 

93 

93 

90 

89 

89 

88 

66 

71 

73 

77 

83 

83 

86 

85 

86 

83.0 

MIN 

48 

47 

52 

56 

61 

62 

69 

66 

65 

65 

64 

66 

65 

71 

70 

62 

64 

65 

62 

62 

60 

61 

60 

65 

66 

68 

65 

63 

60.7 

SAVANNAH   WB  AP 

MA 

71 

71 

7* 

77 

87 

89 

80 

85 

94 

91 

95 

73 

75 

75 

91 

94 

94 

91 

88 

90 

87 

88 

74 

72 

77 

81 

80 

87 

83 

84 

81 

83.2 

MIN 

39 

48 

51 

50 

57 

62 

63 

65 

70 

68 

64 

64 

65 

65 

68 

72 

70 

64 

64 

66 

64 

62 

60 

60 

63 

66 

69 

67 

65 

65 

62.0 

70 

70 

7  0 

71 

75 

78 

75 

78 

85 

90 

90 

79 

72 

73 

84 

90 

93 

91 

83 

82 

82 

81 

78 

69 

75 

75 

76 

81 

82 

SO 

78 

79.2 

MIN 

55 

59 

62 

68 

69 

68 

71 

68 

67 

66 

67 

65 

70 

73 

73 

63 

68 

64 

65 

64 

62 

66 

66 

69 

71 

69 

67 

75 

66.1 

SI  LOAM 

69 

71 

75 

B( 

83 

67 

86 

88 

92 

89 

94 

81 

69 

82 

87 

6  0 

88 

85 

86 

85 

85 

87 

78 

75 

76 

70 

83 

85 

S3 

85 

82 

82.5 

MIN 

59 

63 

66 

62 

57 

46 

62 

68 

68 

62 

64 

62 

62 

61 

60 

49 

53 

57 

65 

65 

63 

62 

62 

58.5 

72 

74 

77 

80 

88 

92 

91 

90 

95 

91 

95 

92 

80 

77 

92 

91 

92 

90 

90 

90 

87 

90 

69 

74 

79 

86 

86 

91 

86 

38 

86 

86.5 

MIN 

59 

65 

63 

63 

63 

61 

63 

65 

68 

68 

64 

60 

63 

61 

63 

59 

56 

59 

63 

68 

64 

61 

62 

59.4 

SWA  I NS80RO 

74 

72 

76 

80 

87 

90 

89 

90 

93 

92 

94 

82 

77 

79 

90 

92 

92 

89 

89 

87 

84 

89 

86 

75 

78 

81 

87 

88 

83 

85 

84 

85.0 

MIN 

47 

39 

45 

60 

67 

69 

68 

58 

59 

63 

63 

58 

52 

56 

56 

57 

67 

65 

64 

63 

58.5 

Talbot  ton 

79 

73 

76 

80 

85 

87 

89 

90 

90 

89 

90 

92 

75 

78 

89 

90 

88 

85 

62 

86 

87 

87 

85 

88 

82 

79 

86 

88 

78 

87 

85 

84.7 

MIN 

57 

63 

63 

58 

56 

48 

62 

64 

65 

54 

61 

63 

58 

55 

54 

50 

51 

60 

59 

57 

61 

60 

60 

55.7 

TALLAPOOSA   2  NNW 

70 

74 

76 

81 

82 

83 

87 

88 

69 

67 

69 

81 

68 

81 

81 

89 

88 

74 

81 

80 

82 

78 

71 

75 

75 

78 

77 

83 

82 

81 

83 

80.5 

MIN 

59 

53 

65 

50 

55 

59 

56 

57 

58 

63 

49 

58 

36 

49 

58 

48 

45 

55 

62 

62 

62 

61 

57 

52,6 

i  HUMMJ  i  UP4    C  O 

71 

74 

75 

81 

86 

88 

91 

90 

91 

86 

92 

91 

72 

60 

68 

92 

91 

89 

86 

88 

86 

88 

85 

80 

80 

79 

88 

86 

85 

88 

86 

85.1 

MIN 

56 

59 

58 

58 

63 

62 

61 

55 

61 

63 

60 

58 

51 

52 

60 

59 

62 

62 

61 

62 

56.0 

I MUnAS V 1  LLC 

74 

74 

79 

82 

86 

90 

88 

90 

93 

92 

92 

91 

92 

87 

86 

89 

90 

86 

86 

87 

85 

88 

83 

79 

83 

91 

87 

89 

80 

89 

87 

66.4 

MIN 

47 

57 

67 

65 

b  8 

68 

68 

69 

68 

70 

70 

65 

65 

64 

65 

66 

67 

61 

64 

64 

66 

68 

68 

66 

65 

63.2 

Thomas v I  lle  wb  city 

MAX 

70 

75 

79 

SO 

85 

90 

92 

91 

92 

89 

91 

91 

86 

88 

89 

91 

90 

90 

90 

88 

88 

90 

81 

79 

84 

91 

86 

92 

84 

88 

87 

86.8 

MIN 

68 

65 

68 

70 

6  6 

69 

6  9 

70 

70 

68 

67 

66 

67 

67 

67 

61 

60 

65 

70 

69 

69 

67 

67 

64.9 

T I F TON  EX  P  STATION 

MAX 

68 

69 

72 

77 

79 

85 

89 

90 

87 

89 

87 

89 

64 

64 

S3 

86 

89 

86 

88 

87 

87 

85 

88 

72 

77 

80 

85 

85 

89 

78 

87 

83.3 

MIN 

52 

52 

61 

67 

65 

66 

b  i 

66 

66 

68 

69 

70 

64 

65 

65 

64 

63 

58 

59 

62 

67 

68 

66 

66 

64 

62.2 

TOCCOA 

MAX 

70 

72 

75 

SO 

87 

87 

85 

87 

91 

89 

95 

87 

66 

84 

89 

90 

88 

92 

84 

78 

84 

84 

75 

72 

70 

60 

64 

82 

85 

84 

SO 

81.2 

MIN 

35 

41 

42 

49 

5  8 

63 

63 

64 

67 

65 

56 

56 

59 

61 

63 

60 

55 

59 

61 

54 

57 

48 

52 

54 

58 

61 

63 

61 

61 

56.3 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

74 

71 

74 

78 

80 

84 

90 

91 

90 

92 

89 

92 

88 

89 

87 

89 

92 

92 

93 

91 

89 

86 

90 

82 

78 

83 

89 

90 

92 

88 

90 

86.5 

MIN 

56 

45 

46 

55 

48 

54 

60 

63 

66 

65 

67 

70 

68 

66 

67 

68 

69 

70 

67 

65 

62 

64 

68 

61 

60 

63 

64 

68 

68 

63 

66 

62.6 

VALDOSTA   4  NW 

MAX 

71 

75 

79 

81 

85 

89 

91 

91 

92 

92 

93 

91 

90 

85 

89 

91 

91 

91 

90 

90 

87 

89 

88 

80 

84 

88 

90 

91 

87 

88 

88 

87.3 

MIN 

55 

42 

55 

49 

44 

52 

57 

60 

61 

58 

64 

63 

66 

64 

64 

63 

64 

65 

63 

62 

63 

62 

65 

60 

57 

61 

67 

67 

66 

61 

63 

60.1 

WARRE  N  TON 

MAX 

74 

70 

74 

79 

85 

85 

I* 

86 

91 

89 

92 

89 

81 

81 

89 

90 

89 

85 

84 

85 

85 

86 

82 

75 

75 

76 

76 

86 

81 

85 

87 

83.1 

MIN 

49 

40 

44 

47 

50 

56 

61 

58 

62 

64 

67 

62 

57 

58 

62 

66 

64 

64 

56 

62 

63 

62 

62 

50 

52 

57 

61 

67 

64 

66 

64 

56.6 

WASH  I NGTON 

MAX 

75 

68 

71 

74 

78 

85 

86 

85 

86 

90 

88 

92 

64 

67 

81 

88 

90 

88 

84 

84 

84 

8  4 

84 

72 

73 

73 

68 

80 

84 

83 

83 

80.4 

MIN 

41 

34 

39 

43 

46 

47 

57 

58 

57 

56 

62 

59 

54 

52 

54 

63 

61 

64 

57 

58 

60 

59 

59 

43 

46 

50 

54 

61 

63 

61 

60 

54.2 

WAYCROSS 

MAX 

72 

73 

75 

78 

79 

86 

91 

92 

90 

94 

90 

94 

76 

85 

S3 

88 

93 

92 

89 

91 

89 

88 

92 

78 

76 

88 

89 

91 

92 

89 

88 

86.2 

MIN 

54 

41 

52 

52 

41 

52 

56 

63 

59 

65 

65 

68 

66 

61 

59 

65 

69 

69 

6  5 

64 

65 

65 

65 

58 

60 

63 

65 

68 

66 

63 

64 

61.0 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

69 

70 

75 

77 

86 

90 

88 

88 

93 

92 

93 

90 

70 

81 

91 

92 

93 

90 

88 

86 

84 

87 

83 

75 

78 

76 

81 

86 

84 

83 

85 

84.0 

MIN 

46 

36 

43 

43 

44 

54 

55 

55 

64 

66 

65 

61 

51 

58 

62 

64 

68 

53 

55 

62 

64 

63 

58 

51 

55 

62 

64 

64 

65 

65 

61 

57.3 

WEST  POINT 

MAX 

73 

74 

78 

82 

83 

83 

89 

91 

91 

89 

93 

91 

73 

82 

91 

91 

90 

93 

83 

82 

89 

88 

86 

76 

81 

61 

83 

83 

83 

86 

85 

84.6 

•  MIN 

44 

38 

45 

48 

48 

55 

53 

56 

61 

60 

62 

58 

60 

59 

61 

65 

64 

65 

57 

62 

63 

69 

55 

56 

55 

63 

63 

65 

65 

59 

59 

57.8 

WINDER  1  SSE 

MAX 

69 

70 

75 

79 

86 

87 

85 

87 

91 

91 

92 

85 

67 

82 

93 

90 

88 

68 

84 

81 

84 

85 

81 

73 

72 

64 

80 

83 

84 

84 

82 

82.0 

MIN 

39 

33 

37 

40 

48 

49 

58 

56 

55 

58 

56 

51 

39 

37 

59 

63 

62 

63 

58 

58 

60 

54 

56 

48 

52 

55 

59 

45 

46 

43 

62 

51.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1  t00  AM 
EST 

7t00  AM 
EST 

X 

oc 

O  VI 
O  UJ 

Z 
a. 

o  v> 

O  UJ 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-99 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ENE 

11 

7.2 

22++ 

WSW 

17 

82 

87 

53 

61 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

13 

5.7 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

E 

12 

7.0 

25++ 

NW 

27 

79 

84 

56 

59 

5 

1 

2 

2 

2 

0 

12 

73 

5.8 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SE 

9 

7.0 

35++ 

W 

20 

86 

89 

49 

60 

4 

3 

2 

1 

1 

0 

11 

6.3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

7.7 

25++ 

WSW 

28 

85 

48 

53 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

7 

5.7 

MACON  WB  AIRPORT 

ENE 

8 

7.4 

26 

NW 

28 

80 

87 

47 

52 

5 

4 

1 

1 

0 

1 

12 

67 

5.6 

ROME  WB  AIRPORT 

91 

50 

1 

3 

4 

1 

0 

1 

10 

5.2 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

WSW 

12 

9.7 

26 

E 

31  + 

85 

85 

55 

65 

7 

1 

1 

2 

0 

1 

12 

73 

6.2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

3 

1 

3 

2 

0 

0 

9 

5.8 

See  Reference  Notet  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  ^rg.a 


STATION  AND  DEPTH 

Day  o!  month 

• 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

rHENS 

HORT  FARM  STA  3 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

74 
52 

81 
51 

B! 
57 

90 
60 

B9 
71 

95 
69 

95 
72 

97 
74 

97 
74 

96 

75 

99 

76 

99 
76 

81 
69 

80 
65 

84 
68 

89 

71 

91 
72 

94 

72 

93 
69 

88 

73 

87 
72 

96 
69 

<*3 

73 

90 
65 

90 
6« 

76 
68 

79 
66 

82 
69 

85 

70 

85 

70 

85 

70 

88.5 

68.  6 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

70 
53 

77 
53 

81 

57 

84 

61 

85 
67 

90 
69 

90 
73 

92 
74 

92 
75 

92 
76 

94 
76 

91 
76 

78 
69 

77 
66 

81 
69 

85 
71 

87 
73 

89 

72 

87 

70 

83 
73 

82 
72 

90 
71 

Be 

74 

87 
67 

e4 

67 

67 
67 

76 
67 

79 

81 
70 

82 

70 

83 

72 

84.0 
69.0 

e 

INCHES 

MAX 
MIN 

60 

60 

63 

67 

B  £ 

71 

84 

74 

86 
77 

86 
78 

87 
79 

88 

79 

89 
81 

89 

80 

81 
75 

76 

70 

79 
74 

81 
76 

82 

77 

86 
78 

86 

77 

84 
79 

81 
78 

85 

76 

s  ^ 
'1 

75 

15 

73 

71 

73 

75 

75 

« 

81.6 
74.2 

IFTON 

EXPERIMENT  STA 

3 

INCHES 

MAX 
MIN 

64 
57 

65 
57 

6  6 
57 

67 
60 

68 

60 

70 

60 

72 
62 

75 
62 

75 
63 

77 
68 

76 
68 

76 
69 

77 
69 

75 
68 

74 
68 

76 
68 

79 
70 

77 

72 

79 

72 

78 
71 

79 
70 

77 
70 

79 

70 

73 
67 

72 
66 

74 
68 

77 
68 

77 
71 

79 
71 

73 
69 

79 

70 

74.4 
66.5 

6 

INCHES 

MAX 
MIN 

66 
65 

66 
65 

,,, 

£5 

66 
65 

66 
65 

67 
66 

67 
65 

68 
66 

68 
66 

71 
69 

70 
70 

71 
70 

70 
70 

71 
70 

71 
71 

72 
71 

73 
72 

72 
71 

71 
71 

72 
71 

72 
71 

73 

72 

73 
72 

72 
71 

71 
70 

72 
71 

72 

72 

74 
73 

73 
72 

73 
72 

70.3 
69.3 

ATHENS  HORT   FARM  STA   3   -  MAX   AND  MIN   FOR  24  HOURS   ENDING  AT    5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND.     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE,     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 
GROUND  ALMOST  BARE,   SOME  THIN  NATIVE  GRASS.     INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS . 


TIFTON  EXP  STATION  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SAND .     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.     INSTRUMENTATION,     3  INCH  DEPTH  -  FRI EZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRI EZ  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH ,   MODEL  1120. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


aianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

LLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.20 

.22 

.19 

.15 

.29 

.12 

.26 

.26 

.21 

.24 

.22 

.30 

.21 

.04 

.09 

.29 

.26 

.21 

.20 

.18 

.15 

.21 

.29 

.17 

.27 

.28 

.36 

.07 

.17 

.26 

B6.58 

WIND 

52 

49 

46 

53 

* 

# 

97 

36 

32 

26 

49 

49 

92 

70 

22 

22 

35 

62 

25 

* 

* 

87 

50 

33 

76 

87 

60 

52 

28 

32 

38 

1360 

THENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.33 

.31 

.31 

.23 

.32 

.20 

.35 

.17 

.29 

.29 

.29 

.26 

.09 

.35 

.24 

.24 

.30 

.27 

.13 

.18 

.20 

.17 

.23 

.16 

.09 

.27 

.13 

* 

* 

.62 

.35 

7.37 

WIND 

87 

30 

25 

18 

28 

18 

35 

29 

39 

37 

60 

76 

117 

5 

35 

32 

42 

61 

39 

15 

33 

20 

53 

46 

35 

15 

47 

31 

43 

35 

56 

1242 

MAX 

89 

85 

88 

93 

93 

98 

97 

98 

97 

93 

99 

99 

77 

88 

97 

97 

96 

95 

93 

91 

91 

100 

97 

89 

86 

77 

89 

91 

94 

97 

97 

92.6 

MIN 

68 

66 

62 

79 

76 

74 

71 

72 

87 

73 

87 

70 

77 

64 

71 

75 

75 

75 

75 

72 

70 

69 

67 

60 

77 

63 

68 

70 

72 

73 

73 

72.0 

KPERIMENT 

EVAP 

.30 

.27 

.29 

.25 

.25 

.34 

.30 

.27 

.26 

.32 

.33 

.35 

.19 

.11 

.06 

.25 

.28 

.39 

.30 

.23 

.17 

.26 

.32 

.23 

.31 

.24 

.05 

.29 

.22 

.23 

.24 

7.90 

WIND 

90 

85 

45 

50 

40 

50 

40 

38 

42 

# 

170 

65 

115 

60 

50 

40 

70 

125 

55 

30 

40 

40 

48 

67 

65 

100 

60 

80 

70 

50 

45 

1925 

MAX 

78 

66 

79 

82 

89 

87 

93 

91 

94 

91 

89 

92 

73 

69 

80 

92 

92 

90 

88 

88 

85 

90 

92 

81 

82 

84 

74 

88 

88 

87 

84.1 

MIN 

44 

44 

49 

54 

56 

60 

60 

61 

64 

63 

67 

63 

56 

58 

59 

70 

67 

63 

61 

65 

65 

64 

57 

53 

55 

60 

62 

62 

64 

65 

64 

59.5 

*€  WB  AIRPORT 

EVAP 

.26 

.23 

.23 

.32 

.19 

.13 

.23 

.26 

.21 

.27 

.28 

.29 

.06 

.11 

.18 

.18 

.21 

.24 

.21 

.12 

.24 

.20 

.28 

.00 

.09 

.19 

.22 

.30 

B6.34 

WIND 

89 

49 

40 

28 

15 

23 

29 

16 

19 

18 

27 

20 

92 

28 

6 

9 

14 

23 

32 

18 

26 

44 

81 

53 

60 

36 

57 

43 

33 

39 

43 

1110 

MAX 

80 

74 

81 

85 

89 

91 

93 

93 

94 

95 

94 

97 

92 

63 

87 

95 

95 

91 

88 

91 

85 

91 

92 

88 

82 

65 

64 

78 

90 

91 

90 

86.6 

MIN 

44 

44 

43 

45 

47 

55 

55 

60 

62 

65 

65 

63 

60 

61 

59 

65 

69 

64 

58 

58 

60 

57 

50 

51 

57 

58 

57 

61 

65 

63 

62 

57.5 

[FTON  EXP  STA 

EVAP 

.19 

.24 

.28 

.21 

.28 

.24 

.25 

.23 

.28 

.28 

.22 

.29 

.22 

.12 

.15 

.26 

.29 

.20 

.22 

.19 

.14 

.26 

.15 

.17 

.20 

.20 

.15 

.33 

.12 

.28 

B6.88 

WIND 

65 

52 

74 

57 

39 

28 

30 

47 

34 

38 

51 

34 

97 

75 

40 

23 

40 

72 

37 

15 

30 

23 

29 

58 

48 

35 

39 

35 

49 

25 

45 

1364 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

l^LJUPI  1  I 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OR^FRVFR 

TEMP. 

Q 
1 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

83  IB 

240 

C 

WILLIAM  M.  CAMPBELL 

ADA IRSV I  LLC 

DO*] 

BARTOW 

12 

34  21 

84  56 

720 

8* 

c 

MRS.  C.   T.  JARRETT 

AOEL  ;*s 

COOKE 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

AIlEY 

MONTGOMERY 

9P 

SP 

BREWTON-PARKER  COLLEGE 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY 

0140 

DOUGHERTY 

6 

91  99 

8*  10 

210 

7P 

H 

FRANK  S.  ORTON 

AL LA TOON A  OAH  2 

9111 

BARTOW 

s 

34  10 

84  44 

973 

8A 

6A 

SA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALNA  FAA  AIRPORT 

FED.    AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA  1    -  •- 

FULTON 

7A 

EL  1  E.  GRIMES 

AMERICUS  4  ENE 

SUMTER 

7A 

BLANCHE  S.  RMYNE 

AMERICUS  EXP  STA  NP.SY 

1298 

SUMTER 

6 

92  06 

8*  1* 

*90 

C 

U.OF  GA.SXP.STA.  NRSY. 

APPLING  1  NW 

Ml] 

COLUMBIA 

1* 

33  33 

82  20 

360 

flA 

6A 

ROY  0.  TANKERSLEV 

ASHBURN  1  S 

TURNER 

SP 

JJ 

RADIO  STATION  WMES 

ATHENS 

CLARKE 

PROF,  E.   S*  SELL 

ATHENS  COL  OF  AG«I 

CLARKE 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS  W6  AIRPORT 

0433 

CLARKE 

10 

33  97 

63  19 

798 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS  HOOT  FARM  STA  3 

0438 

Clarke 

10 

33  S3 

53  22 

73* 

6 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

ATKINSON  1  - 

BRANTLEY 

7A 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

HENRY   T .  BARNETT 

ATLANTA  KB  AIRPORT 

FULTON 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA  WB  AIR 'OR T 

0495 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  38 

1*3 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AVALOM  1  M 

■  926 

STEPHENS 

1* 

83  13 

890 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

BAINBRIDGE 

DECATUR 

30  53 

MISS  MARY  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BEAVEROALE 

WHITFIELD 

MRS.  h.    E.  WARMACK 

BELLVILLE 

mi 

EVANS 

11 

32  09 

81  56 

165 

c 

HENRY  C.  HEARN 

6LACKBEARD  island 

3  9  46 

MC  1NTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

7A 

7A 

U.S.  FISH  +  WLOLF.  SVC. 

BlairsvillE  Exp  sta 

UNION 

J] 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STA. 

BLAKELY 

EARLY 

7P 

OR.  J.  G.   STAND  1 FER 

blue  ridge 

FANNIN 

1T*0 

7P 

P.  B.  CARRUTH 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

14 

9*  12 

83  02 

760 

mrs.  Gwendolyn  brown 

BROOKLET   1  w 

126b 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

6P 

6P 

w.  C.  CROMLEY 

BRUNSWICK 

GLYNN 

3P 

u 

BENJAMIN  E.  JAMES 

BRUNSWICK   FAA  AP 

GLYNN 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SUENA  VISTA 

MARION 

5  p 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  OAM 

1*13 

RABUN 

1* 

34  47 

83  33 

1770 

c 

GUY  W.  RUCKER 

BUTLER 

1*29 

TAYLOR 

* 

84  14 

625 

7A 

Thomas  f.  mathems 

BUTLER  CREEK 

33  22 

EDWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

J.  D.  BELCHER 

CALMOUN  EXP  STATION 

GORDON 

6P 

NW  GA.   EXP.  STATION 

CAMILLA 

MITCHELL 

* 

31  14 

84  13 

173 

SP 

H 

CHARLES  L.  KELLY 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

11 

81  37 

92 

19 

7P 

H 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

CHEROKEE 

34  14 

C.  B.  TEASLEY 

CARNESVI LLE 

FRANKLIN 

MISS  JIMMIE  R.  AGNEW 

CARROLL TON 

CARROLL 

11 

CITY  OF  CARROLL  TON 

CARTERS 

1*57 

MURRAY 

12 

34  36 

8*  42 

695 

6A 

MARY  S.MESSER 

CARTERSVILLE 

1**5 

BARTOW 

12 

34  10 

84  48 

752 

5P 

RADIO  STATION  MKRw 

CARTERSVILLE  3  SW 

BARTOW 

GRANVEL  p.  TATUM 

CAVE  SPGS  A  SSW 

POLK 

CEDARTOWN 

RALPH  H.  AYERS 

CHATSWORTM 

L896 

MURRAY 

12 

34  46 

8*  *7 

763 

7A 

c 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

WALKER 

IS 

34  55 

85  17 

760 

TVA-566 

CLAYTON 

RABUN 

wlLBURN  0.  MANE Y 

CLERMONT   3  SM 

1991 

JIMMY  C.  OU1LL1AN 

CLEVELAND 

1006 

WHITE 

MARY  L.  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2193 

MILLER 

6 

31  10 

84  I* 

153 

4P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

COLUMBUS 

21*1 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

64  59 

231 

7A 

ARTHUR  L.  SMITH 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

|  166 

MUSCOGEE 

HID 

M|  j 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  2  SSW 

2180 

JACKSON 

34  n 

7A 

JOE  NE1SLER 

CONCORD 

2191 

PIKE 

7P 

C.  R.  SMITH 

COOL1DGE 

2238 

THOMAS 

B 

31  01 

63  52 

230 

C 

C.  W.  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  GAP 

LUMPKIN 

12 

34  38 

84  03 

1900 

c 

M.   LUTHER  GADDIS 

CORDELE  WATER  WORKS 

:?66 

CRISP 

5P 

CITY  OF  CORDELE 

CORNELIA 

1203 

HABERSHAM 

7A 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUNNING  1  N 

2408 

FORSYTH 

3 

9*  19 

84  08 

1300 

6A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYV1LLE  2  W 

2*29 

FLOYD 

12 

34  27 

85  06 

630 

JOSEPH  B.  DAVIS 

CUTMBERT 

2*9(1 

RANDOLPH 

SP 

FIRE  DEPARTMENT 

DAHL ONEGA 

2*73 

LUMPKIN 

JOE  W.  WOODWARD 

DALLAS  5  SE 

2483  PAULOING 

7A 

LUTHER  m.  BYRD.  JR. 

OALTON 

2*93 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  57 

720 

9A 

9A 

H 

JOHN  S.  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

TWIGGS 

I : 

32  36 

83  15 

450 

3P 

EARL  T.  SMITH 

DAWSON 

2370 

TERRELL 

t 

7A 

HENRY    L.  RANDALL 

DAWSONV 1 LLE 

1571 

DAWSON 

7A 

MRS.   THELMA  F.  COX 

DOCTORTOWN  1  WSM 

271* 

WAYNE 

R.  Cm  THOMPSON 

DOLES 

2728 

WORTH 

6 

31  42 

83  53 

296 

C 

MRS.  SARA  La  HILL 

OONALSONVILLE    3  W 

SEMINOLE 

* 

84  55 

139 

*P 

CARL  J*  PATTERSON 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

COFFEE 

31  31 

WARREN  GRANTHAM 

DOUGLA  SVILLE 

2791 

DOUGLAS 

leona  &.  Thompson 

DOVER 

SCREVEN 

WARREN   W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2834 

LAURENS 

10 

32  30 

82  54 

213 

SA 

6A 

H 

WlLlFORD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

LAURENS 

10 

32  32 

82  54 

190 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTANOLLEE  2  SW 

;<"■-■ 

STEPHENS 

SOIL  CONSERVATION  SVC* 

EASTMAN  1  W 

DODGE 

GA.  FORESTRY  COMM. 

CO  1  SON 

3028  CALHOUN 

* 

DAN  W.  HAMMACK 

ELBERTON  2  N 

1060 

ELBERT 

14 

34  08 

82  52 

540 

5P 

7A 

L.  M.  CHASTA1N 

ELLIJAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

1300 

MRS.  LORA  DOVER 

EMBRY 

31*7 

PAULDING 

It  59 

1200 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

33  14 

64  17 

923 

10A 

GM 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

FAIRMOUNT 

1299 

'* 

3*  2* 

84  42 

733 

DYMPLE  D.  WARMACK 

FARGO 

3312 

CLINCH 

30  41 

82  34 

115 

C 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

19*3 

Fulton 

34  07 

84  19 

1050 

c 

FITZGERALD 

1)86 

31  43 

83  13 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

31  53 

81  24 

19 

*P 

4P 

C  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

FOLK ST ON   3  SSW 

34*0  CHARLTON 

J 

30  48 

82  02 

20 

10A 

c 

FRANK  H.  DAVIS 

FOLKSTOM  9  SW 

3**5 

CHARLTON 

30  44 

82  08 

120 

5P 

5P 

FORSYTH  1  S 

330* 

MONROE 

6C 

IP 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

331* 

Clay 

31  36 

83  03 

5P 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

FORT  VALLEY  3  E 

15** 

PEACH 

32  34 

63  51 

4  90 

MID 

S 

OLIVER   1.  SNAPP 

FRANKLIN 

HEARD 

85  0* 

669 

u 

R.   L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3621 

"» 

63  50 

125* 

6P 

8A 

SAM  S.  HARBEN 

GIBSON 

36-)'. 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  36 

540 

7A 

SANFORO  N.  BRADDY 

GLENHV 1 LLE 

»754 

TATTNALL 

31  54 

61  39 

173 

7P 

7P 

W.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

?T82 

HARRIS 

32  36 

83  05 

450 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

GOOFREY  A  NE 

(792 

MORGAN 

10 

33  29 

83  2T 

7A 

MRS  CURTIS  TUMLIN 

STATION 

O 
z 

M 

□ 

TOIINTY 

DRAINAGE  J  ! 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoLn V  Lfl 

TEMP. 

PRECD?. 

a 
s 

SPECIAL 

GREENVILLE   2  w 

J915 

MERIWETHER 

33  02 

6*  45 

■20 

*P 

4P 

H 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

GRIFFIN 

5«36 

SPAL01NG 

*P 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

HAMILTON   1  E 

4028 

HARRIS 

32  46 

84  52 

741 

7A 

BERRY  M.  MOON 

HAMILTON  4  W 

4035 

HARRIS 

32  43 

84  56 

660 

C 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

COWETA 

33  14 

8*  3* 

840 

c 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

4133 

MART 

14 

34  21 

82  55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

KAWKINSVILLE 

4170 

PULASKI 

* 

ft.  A.  MC  LENDON 

KAZLEHURST 

JEFF  OAVIS 

31  53 

82  35 

235 

c 

W000ROW  W.  BROWN 

HELEN    )  SE 

4290 

WHITE 

83  44 

1485 

7A 

7A 

COMER  L.  VAND1VER 

HOMER V  I L  LE   9  WSW 

6*29 

CLINCH 

16 

31  02 

82  46 

183 

6P 

6P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

33  19 

83  51 

*20 

C 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

PICKENS 

*P 

6A 

HOWARD  L.  D1LBECK 

JESUP 

467] 

WAYNE 

31  37 

61  53 

100 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

*67fl 

WAYNE 

31  29 

81  53 

100 

3P 

SP 

BRUNS.  PULP  ♦  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4*81 

DAWSON 

34  31 

84  17 

1330 

c 

MISS  MAMIE  L.  FAUSETT 

JONESBORO 

4700 

CLAYTON 

33  31 

84  21 

930 

CICERO  W.  SWINT 

JULIETTE 

4721 

MONROE 

7A 

CLAUDE  SCOTT 

KENSINGTON 

*602 

WALKER 

18 

34  47 

85  22 

630 

7A 

TVA-722 

KINGSTON 

BAR TOW 

34  14 

64  56 

720 

6A 

SUSAN  MCO.  HARG1S 

LA  FAYETTE 

*9*] 

WALKER 

34  42 

85  16 

797 

6A 

8A 

C  H 

J.   L.  MOSS 

LA  GRANGE 

*9*9 

TROUP 

33  03 

85  01 

715 

5P 

7A 

C  H 

RAY  J.  RELIHAN 

LEXINGTON 

31*3 

OGLETHORPE 

8A 

SIDNEY  E.  STEVENS 

LIME  BRANCH 

POLK 

* 

33  56 

85  16 

630 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LI NCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

62  2S 

510 

6A 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE 

5314 

JEFFERSON 

33  00 

82  2* 

337 

69 

6P 

C  N 

NESBIT  BAKER 

LUMBER  CITY 

536* 

TELFAIR 

31  55 

82  41 

130 

7A 

7A 

W.  ALEX  JERN1GAN 

LUMPKIN 

STEWART 

JJ 

JOHN  C.  HOUSE 

MACON  WB  AIRPORT 

944  ! 

a  ibb 

32  42 

83  39 

356 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MARSHALL VI LLE 

3550 

MACON 

32  27 

83  56 

186 

5P 

5P 

CITY  OF  MARSMALLVl LLE 

MAYSV 1 LLE 

9633 

JACKSON 

10 

3*  15 

83  34 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

MC  [NTYRE 

^69t 

WILKINSON 

10 

32  51 

63  13 

2*2 

8A 

8A 

H 

COSBY  C.  DANIELS 

METTER 

561  i 

CANDLER 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIOVILLE 

BURKE 

11 

32  50 

82  1* 

166 

8A 

MRS.  E.   B.  KING 

MIDVlLLE  EXP  STA 

BURKE 

1 1 

32  53 

62  12 

260 

6P 

6P 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEDGEVILLE 

5174 

BALDWIN 

10 

33  05 

63  13 

320 

n 

M.  LOUIS  HORNE 

HILLEN 

3862 

JENKINS 

1 1 

32  48 

81  56 

191 

9P 

5P 

H 

WALLACE  V.  EDENFJELD 

HILLHAVCN    8  E 

SCREVEN 

* 

OLLIE  D.  CALVERT 

MONROE 

3971 

WALTON 

10 

33  47 

83  43 

760 

INACTIVE  3/60 

MONTEZUMA 

5979 

MACON 

* 

32  18 

84  01 

375 

7A 

GEORGE  FOWLER 

MONTI  CELLO 

59*6 

JASPER 

9 

33  IB 

89  41 

699 

7A 

7A 

POSTMASTER 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

* 

31  32 

84  36 

263 

9P 

9P 

M 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

CALHOUN 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6061 

COLQUITT 

14 

31  10 

83  45 

3*0 

«P 

4P 

H 

RADIO  STAT  ION  WMTM 

MOUNT   VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 

155 

7A 

L.  G.  REYNOLDS 

NAHUNTA 

6219 

BRANTLEY 

31    1 ) 

81  98 

71 

RICHARD  H.  SCHMITT 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

BERRIEN 

16 

31  08 

83  13 

236 

3P 

9P 

M 

GA.  FORESTRY  COMM. 

NEW INGTON  1  NW 

4323 

SCREVEN 

11 

32  36 

81  31 

161 

4P 

4P 

C*  A.  SOWELL 

NEWMAN 

9 

7A 

JJ 

JAMES  0.   HARD  IN.  JR. 

NORCROSS   4  N 

u.1 ' 

GwlNNET 

3 

34  00 

84  12 

10  25 

8A 

MRS.  M.  M.  DEMPSEY 

PATTERSON 

6B36 

PIERCE 

13 

31  23 

82  DS 

105 

6A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

68?^ 

AT  PC  1NSON 

13 

31  18 

82  91 

205 

c 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7067 

SUMTER 

9P 

9P 

M 

BRANCH  EXP.  STATION 

PRESTON  3  SW 

7201 

WEBSTER 

& 

32  02 

84  33 

415 

6A 

JOHN  L.  STEWART 

GUI  THAN, 

7276 

BROOKS 

lb 

83  34 

150 

6A 

8A 

HESTER  M.  LEWIS 

RESACA 

7*30 

GORDON 

12 

84  57 

650 

7A 

WILLIAM  W.  POLLOCK 

RINGGOLD 

7489 

CATOOSA 

18 

34  55 

85  07 

820 

BA 

TVA-721 

ROME 

76O0 

FLOYD 

BP 

6A 

WILLIAM  M.   TOWERS.  Ill 

ROME  6  SW 

7605 

FLOYD 

34  10 

89  16 

TOO 

c 

J.M.  MONTGOMERY.  JR. 

ROME  H6  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

85  10 

637 

MID 

MIO 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SANDER5V I LLE 

WASHINGTON 

11 

32  58 

82  49 

435 

6P 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

MC  INTOSH 

2 

31  2* 

81  17 

10 

9P 

U.    GA.    MARINE   810.  LAB. 

SAVANNAH  uSDA  PLANT  GDN 

7842 

CHATHAM 

8A 

PLANT    INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH   WB  AP 

78*7 

CHATHAM 

2 

32  08 

81  12 

48 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

CHATHAM 

32  00 

80  31 

10 

5P 

9P 

CITY  OF    SAVANNAH  8EACH 

SI  LOAM 

6064  | GREENE 

10 

33  92 

690 

4P 

MRS.  MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA   2  NNW 

8223 

HANCOCK 

11 

33  18 

82  59 

550 

7A  | 

c 

MRS.  LOIS  B.  WARREN  1 

STILLMORE 

8351 

EMANUEL 

7A  | 

MRS.MARJORIE  HUDSON 

SUMMERV 1 LLE 

6*36 

CHATTOOGA 

4 

34  29 

85  22 

780 

BA 

JAMES  R.  BURGESS 

SURRENC v  2  WNW 

8*76 

APPLING 

1 

31  44 

ez  14 

SP 

5pl 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  j 

SWA1NSB0R0 

8496 

EMANUEL 

11 

32  35 

62  22 

325 

7P 

7P  1 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

6504 

Fannin 

7 

34  58 

64  13 

1800 

c 

TVA-129 

6517 

SCREVEN 

c 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT  | 

TALBOTTON 

8535  TALBOT 

32  40 

64  32 

700 

6P 

L.  R.  MINER,  SR. 

TALLAPOOSA  2  NNW 

85*7 

HARALSON 

17 

33  46 

85  16 

1000 

6P 

8A 

M 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOO 

TAYLORSVILIE 

16>  C 

BARTOW 

9 

34  05 

64  59 

TA 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

B69  ' 

UPSON 

6 

32  58 

64  14 

BOO 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON  2  s 

6661 

UPSON 

9P 

RADIO  STATION  WSFT 

ThOMASVILLE 

86*6 

THOMAS 

8 

is  11 

8*  59 

240 

6A 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

THOMASVILLE  WB  CITY 

867  i 

THOMAS 

» 

63  -9 

283 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TIFTON  EXP  STATION 

6703 

TIFT 

14 

31  28 

63  31 

337 

6A 

6A 

BA  1  GH 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

TOCCOA 

87*0 

STEPHENS 

83  19 

1019 

6P 

7A. 

VIRGLE  E.  CRAIG 

TOCCOA  2  W 

67*3 

STEPHENS 

34  35 

83  21 

970 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC*  1 

TOCCOA  7  S 

8748 

STEPHENS 

34  31 

83  20 

620 

c 

SOIL   CONSERVAT ION  SVC. 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

TOWNS 

34  48 

83  42 

c 

TVA-154 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

89*9 

LOWNDES 

30  47 

63  IT 

200 

7A 

7A 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

. ALDOSTA  4  NW 

LOWNDES 

16 

30  92 

83  20 

2*5 

6P 

*P 

C  H 

GEORGE  8.  COOK 

WALESKA 

CHEROKEE 

3 

34  19 

84  33 

1100 

TA 

MRS.  MARY  P.  CL1NE 

WARRENTON 

91*1 

WARREN 

8A 

L.  MONROE  CASON 

WASHINGTON 

9151 

WILKES 

33  44 

82  44 

630 

7A 

TA 

WILLIAM  T.  THORNTON 

WATK 1 NSVILLE  AR5 

9149 

OCONEE 

10 

33  92 

83  26 

790 

c 

A OR •  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

31  13 

62  22 

140 

6A 

6A 

IRA  F,  WALTON 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

BURKE 

33  07 

81  59 

270 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WBRO 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

9 

32  92 

65  11 

575 

6A 

J.   SMITH  LANIER 

WINDER  1  SSE 

BARROW 

10 

33  98 

83  43 

960 

SP 

TA 

C  H 

CECIL  H.  GR1DER 

WOODBURY 

9906 

MERIWETHER 

6 

32  99 

84  35 

800 

BA 

ALVIN  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

952* 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

8A 

B-OCMLOCKONEE.      9-OCMULGEEi      10-OCONEE,      11-OGEECHEE,    12-OOSTANAULA,  13-SATILLA, 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI lmatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building, 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this 
issue. 

Divisions,   as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  ?F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obta inlng  measurements  are  taken  from  different  points  for  success lve  observat ions ;  consequent ly  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent  incons is tenc les  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation'  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stat ions  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     " Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table .     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowf al 1  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  ent ry . 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ;   and  the  Stat  ion  Index . 

+     And  also  on  an  earl ler  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  record lng  gage .     (These  amounts  are  essent ially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publ ished  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CL I MATOLOG I C AL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA ,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the    1961     annual  issues  of  Local 
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GEORGIA  -  JUNE  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:         103"  on  the  14th  at  Fort  Valley  3  E  and  Marshallville 

Lowest  Temperature:  45°  on  the  2d  at  Blairsville  Exp  Sta  and  Helen  1  SE 

Greatest  Total  Precipitation:      19.  07  inches  at  Athens 

Least  Total  Precipitation:       2.  77  inches  at  Cairo  2  NNW 

Greatest  One-Day  Precipitation:      7.  98  inches  on  the  27th  at  Athens 


June  1963  was  a  month  of  extreme  contrast  in  Georgia. 
Most  of  the  State  had  little  or  no  rainfall  during  the  first 
half  of  the  month  and  record  breaking  amounts  during  the 
last  half.    Rain  began  on  the  16th  in  most  sections  and  oc- 
curred almost  daily  for  the  remainder  of  the  month.  Sev- 
eral stations  did  report  measurable  rain  on  15  consecu- 
tive days  and  more  than  90  percent  of  the  reporting  sta- 
tions had  rain  on  10  or  more  days  from  the  16th  through 
the  end  of  the  month. 

Rainfall  amounts  reached  record  proportions  in  many 
areas  of  the  State.  Divisional  averages  ranged  from  a- 
bout  6  inches  in  the  West  Central  to  almost  11  inches  in 
the  North  Central  and  Southeast  Divisions.  It  was  the 
wettest  June  in  more  than  30  years  in  at  least  4  of  the 
State's  9  Divisions.  The  statewide  average  of  near  8 
inches  has  not  been  exceeded  in  June  since  1900. 

New  record  rainfall  amounts  were  recorded  at  several 
individual  weather  stations.    Over  19  inches  of  rain  were 
measured  at  the  cooperative  station  in  Athens  with  more 
than  18  inches  falling  during  the  last  half  of  the  month. 
This  was  the  greatest  amount  recorded  during  any  one 
month  in  more  than  85  years  of  record.     A  new  24-hour 
record  was  also  established  at  this  station  when  7.  98 
inches  were  measured  at  8  a.m.  on  the  27th.     This  a- 
mount,  most  of  which  fell  during  the  evening  of  the  26th, 
exceeded  the  previous  one-day  record  at  Athens  by  more 
than  2  inches.    The  southeast  coastal  section,  especially 
Savannah,  was  another  area  of  extremely  heavy  rainfall. 
The  14.  39  inches  measured  at  the  Savannah  Airport  was 
the  greatest  June  total  in  that  city  since  1876. 

The  heavy  rains  caused  serious  flash  flooding  in  the  At- 
hens and  Savannah  areas.  Many  streets  were  flooded  in 
Athens  and  water  ;rom  overflowing  small  streams  reach- 
ed several  houses  and  businesses.  At  least  two  automo- 
biles were  completely  destroyed  after  being  washed  from 


streets  and  eight  persons  were  drowned  when  an  automo- 
bile ran  out  of  control  into  the  swollen  Oconee  River.  At 
least  30  families  were  evacuated  in  Savannah  after  sever' 
al  consecutive  days  of  heavy  rains  caused  flooding  in  man 
parts  of  that  City. 

There  was  also  a  sharp  contrast  in  temperatures  during 
the  month.    The  first  5  days  were  mild  with  daily  aver-  ] 
ages  below  normal  in  all  sections.    This  was  followed  by 
10  days  of  unusually  hot  weather.     Daily  maximum  reach 
ed  100°  or  higher  on  1  or  more  days  at  many  places  dur- 
ing this  period.    Finally,  cloudiness  and  frequent  rains 
during  the  last  half  of  the  month  kept  temperatures  well 
below  seasonal  levels. 

The  heavy  rains  that  fell  dui;ng  the  second  half  of  the 
month  damaged  some  crops  and  benefited  others.  Matur 
ing  vegetables,  watermelons,  some  tobacco  plantings, 
and  unharvested  grain  were  all  damaged  to  some  extent. 
This  was  offset  somewhat  by  the  improved  conditions  of  J 
corn,  peanuts,  and  pastures.    Some  bottom-land  corn  in 
north  Georgia  was  damaged  and  grass  became  a  problem 
in  many  fields  during  the  prolonged  wet  spell.    The  qual- 
ity of  maturing  peaches  was  lowered  but  improved  mois- 
ture conditions  will  help  the  growth  and  sizing  of  late  varj 
ieties. 


Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia 
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78.9 

-  1.1 

101 

15 

56 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

3.69 

-  .17 

1.21 

26 

.0 

0 

6 

5 

1 

86.4 

65.8 

76.1 

98 

14  + 

53 

3 

0 

11 

0 

0 

0 

5.34 

2.20 

22 

.0 

0 

8 

4 

1 

88.6 

66.9 

77.8 

-  1.6 

103 

14 

54 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

5.24 

.92 

1  .56 

18 

.0 

0 

8 

4 

1 

89.0 

67.4 

78.2 

-  1.8 

102 

15 

51 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

7.20 

2.97 

1.45 

18 

.0 

0 

8 

6 

4 

89.2 

68.5 

78.9 

-  1.8 

102 

14 

56 

3 

0 

1  4 

0 

0 

0 

4.70 

1.36 

1.38 

16 

.0 

0 

9 

4 

1 

90  .  8M 

77.  1M 

98 

51 

0 

0 

0 

1  .41 

26 

.0 

0 

g 

4 

3 

85.3 

65.6 

75.5 

-  3.5 

97 

15 

54 

3 

0 

10 

0 

0 

0 

6.43 

3.12 

1.16 

17 

.0 

0 

11 

6 

2 

85.2 

64.9 

75.1 

97 

15+ 

55 

2 

0 

10 

0 

0 

0 

9.35 

2.38 

27 

.0 

0 

11 

7 

3 

85.8 

6  8.0 

76.9 

98 

57 

3 

10 

0 

0 

0 

3.52 

.83 

26 

.  ..1 

0 

9 

2 

0 

85.8 

65.3 

75.6 

-  2.7 

97 

10 

56 

2 

0 

1  0 

o 

o 

o 

7.58 

4.41 

1 .  74 

17 

.0 

0 

13 

6 

2 

76.6 

-  2.7 

6.50 

2.79 

.0 

86.  1 

64.5 

75.3 

98 

11 

55 

3+ 

0 

10 

0 

0 

0 

8.99 

3.10 

17 

.0 

0 

14 

6 

3 

88.1 

66.7 

77.4 

-  1.5 

100 

10 

58 

3+ 

0 

13 

0 

0 

0 

4.77 

1.73 

1.13 

17 

.0 

0 

9 

4 

1 

87.4 

67.4 

77.4 

-  2.4 

96 

14 

60 

3+ 

0 

1 '» 

0 

0 

0 

9.98 

5.54 

2.55 

23 

.0 

0 

12 

7 

5 

87.2 

66.5 

76.9 

-  3.1 

99 

10 

57 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

90.0 

68.6 

79.3 

98 

8 

59 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

7.96 

2.05 

26 

.0 

0 

16 

8 

1 

88.0 

67.2 

77.6 

98 

14+ 

57 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

8.20 

2.25 

17 

,0 

0 

13 

6 

3 

67.8 

15+ 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

9.50 

.0 

0 

13 

S 

3 

86.7 

65.9 

77.3 

100 

14 

57 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

6.97 

1.97 

17 

0 

10 

4 

3 

86.3 

65.4 

75.9 

-  2.8 

96 

9 

57 

3  + 

0 

10 

0 

0 

a 

7.87 

4.58 

2.15 

17 

.0 

0 

2 

88.3 

66.0 

77.2 

99 

14 

57 

3+ 

0 

14 

0 

0 

0 

10.37 

3.14 

18 

.0 

0 

10 

5 

4 

77.2 

-  2.6 

8.29 

4.53 

.0 

91.4 

68.8 

80.1 

-  1.3 

102 

13 

57 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

5.18 

1.13 

2.19 

19 

•0 

0 

6 

3 

1 

88.4 

67.9 

78.2 

-  1.7 

102 

15+ 

58 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

6.46 

2.06 

2.03 

20 

.0 

0 

8 

5 

3 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

.  E 

o  1 

5  3 
<  s 

Average 
Minimum 

« 

0 

< 

Departure 
From  Normal 

s 

01 
X 

| 
a 

« 

i 
~* 

Date 

J- 
o 
■ 

o> 

a 

No.  of  Day* 

Total 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No,  of  D 

Max. 

Min. 

Total 

Max,  Depth 
on  Ground 

Q 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

Si 

hi 

•oi 

BAINBRIDGE 

92.0 

69.4 

80.7 

0.1 

102 

14 

56 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

4.63 

.03 

.94 

27 

.0 

0 

10 

4 

0 

BLAKELY 

89.2 

67.8 

78.5 

-  1.6 

100 

14 

58 

3 

0 

1  4 

0 

0 

0 

8.65 

4.67 

1  .93 

1  6 

•  0 

0 

14 

6 

3 

CAIRO  2  NNW 

90.3 

68.1 

79.2 

98 

16  + 

58 

3 

0 

1  5 

0 

0 

0 

2.77 

-  2.07 

•  70 

26 

.0 

0 

9 

1 

0 

CAMILLA 

91.4 

69.8 

60.6 

102 

15 

62 

2 

0 

1 8 

0 

0 

0 

5.75 

1.34 

18 

.0 

0 

9 

5 

2 

COLQUITT  2  E 

92.4 

71.3 

81.9 

99 

10 

60 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

5.90 

1.78 

22 

•  0 

0 

8 

4 

2 

CUTHBERT 

89.8 

69.0 

79.4 

10j: 

1 3 

3+ 

1  7 

0 

0 

0 

8.15 

1.89 

1  7 

•  0 

0 

12 

6 

3 

FORT  GAINES 

89.0 

67.4 

78.2 

-  1.9 

100 

1 5+ 

57 

3 

0 

1  5 

0 

0 

0 

10.33 

6.08 

3.80 

1  8 

•  0 

0 

12 

6 

2 

MORGAN 

89.2 

65.7 

77.5 

VL 

14+ 

3 

0 

1 5 

0 

0 

0 

10.10 

2.65 

1  8 

.0 

0 

13 

8 

3 

PLAINS  SW  GA  EXP  ST  A 

6  6.2 

66.7 

77.5 

100 

15+ 

5  5 

3 

J? 

14 

0 

0 

0 

6.30 

2.30 

19 

.0 

0 

10 

4 

2 

THOMASV ILLE 

fl'f 

68.7 

-  1.5 

}t+ 

3 

1  2 

0 

0 

0 

9.47 

4.53 

2.45 

19 

.0 

0 

14 

7 

4 

THOMASVILLE  wb  CITY 

8  8.1 

69.4 

76.8 

-  2.0 

07 

97 

1 5 

A? 

62 

3+ 

0 

1  3 

0 

0 

0 

10.54 

5.72 

1.94 

19 

.0 

0 

13 

8 

3 

DIVI SION 

79. 

-  1.3 

7.25 

2.82 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA   EXP  STATION 

89.1 

67.8 

78.5 

-  0.9 

97 

16+ 

56 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

6.27 

2.02 

1.10 

24 

.0 

0 

11 

6 

2 

CORDELE  WATER  WORKS 

89. 6M 

69. 1M 

79. 4M 

99 

14 

56 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

6.03 

1.02 

2  3 

.0 

0 

1  0 

5 

1 

DOUGLAS  2  NNE 

88.3 

68.3 

78.3 

97 

15 

56 

3 

0 

1  4 

0 

0 

0 

1 1  .46 

2.45 

1  9 

•  0 

0 

14 

9 

5 

FITZGERALD 

90.4 

68.7 

79.6 

-  1.1 

101 

14 

60 

3+ 

0 

1  7 

0 

0 

0 

5.76 

2.26 

2.01 

19 

•  0 

0 

9 

5 

1 

HOMERVI LLE  3  WSW 

89.7 

67.3 

78.5 

97 

14+ 

55 

3 

0 

1  ft 

0 

0 

0 

8.34 

1.73 

10 

•  0 

0 

13 

6 

4 

LUMBER  CITY 

90.1 

66.5 

78.3 

100 

15 

55 

4+ 

0 

16 

0 

0 

0 

6.28 

1*59 

1.40 

24 

•  0 

0 

10 

6 

2 

MOULTRIE  2  ESE 

90.2 

67.6 

-  1.6 

100 

1 4 

3 

0 

1  7 

0 

0 

0 

7.91 

3.48 

2.68 

23 

.0 

0 

8 

S 

3 

NASHVILLE  5  SSE 

88. 8M 

67. 6M 

78.  2M 

94 

15  + 

z 

3 

0 

1  3 

0 

0 

0 

4.83 

1.31 

10 

.0 

0 

8 

3 

3 

QU I TMAN 

90  .  2  M 

67. 4M 

7  8  •  8M 

-  1.4 

99 

15 

5  5 

3 

0 

1  7 

0 

0 

0 

11.05 

6.01 

3.64 

24 

.0 

0 

11 

6 

3 

TIFTON  EXP  STATION 

87.6 

68.1 

7o"  9 

-  1.8 

16+ 

\  t 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

7.85 

3.74 

3.43 

24 

.0 

0 

7 

5 

2 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

89.4 

69.4 

07 

I 

1  5+ 

57 

4  + 

0 

14 

0 

0 

0 

7.42 

2.06 

8 

.0 

0 

1 1 

5 

2 

VALDOSTA  4  NW 

69.9 

67.2 

78.6 

9  8 

14 

51 

4 

0 

16 

0 

0 

0 

3.55 

.72 

16 

.0 

0 

9 

3 

0 

DIVI SION 

78.7 

-  1.4 

7.23 

2.75 

•  0 

SOUTHEAST 

ALMA   FAA  AIRPORT 

on 

68.0 

14  + 

t\ 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

7.53 

2.20 

18 

.0 

0 

13 

5 

2 

BLACK8EARD  ISLAND 

R9  n 

70.3 

79  1 

nn 

3 

12 

0 

0 

0 

16.71 

2.82 

26 

.0 

0 

13 

10 

7 

BRUNSW I CK 

qn  i 

70.9 

80*5 

-  0.3 

OQ 

14 

65 

2 

19 

0 

0 

0 

11  .49 

6.00 

3.20 

23 

.0 

0 

11 

6 

4 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

8e"  1 

71.3 

79*7 

99 

14 

64 

3 

14 

0 

0 

0 

10.77 

2.77 

26 

.0 

0 

12 

9 

4 

CAMP  STEWART 

90.3 

69.0 

79.7 

99 

14  + 

62 

3+ 

0 

16 

0 

0 

0 

9.48 

1.65 

22 

.0 

0 

13 

8 

3 

FLEMING  EXP  STATION 

89.1 

66.9 

78.0 

97 

14 

57 

3+ 

0 

15 

0 

0 

0 

13.15 

3.23 

23 

.0 

0 

15 

8 

5 

FOLKSTON  9  SW 

91.7 

68.7 

80.2 

100 

14 

60 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

6.14 

1.13 

17 

.0 

0 

11 

6 

2 

GLENNV I LLE 

89.6 

63.6 

79.2 

-  0.6 

96 

14 

60 

3 

0 

1  6 

0 

0 

0 

11.69 

6.86 

3.78 

22 

.0 

0 

14 

9 

3 

JESUP  8  S 

90.2 

67.3 

78.8 

100 

14 

57 

3 

0 

1ft 

0 

0 

0 

9.96 

2.21 

26 

.0 

0 

12 

7 

5 

NAHUNTA 

91.1 

63.6 

77.5 

99 

14 

54 

4  + 

0 

22 

0 

0 

0 

8.65 

2.17 

22 

.0 

0 

11 

6 

3 

SAPELO  ISLAND 

68.  6M 

72. 1M 

60. 4M 

99 

14 

0 

13 

0 

0 

0 

14.31 

3.70 

26 

.0 

0 

12 

9 

5 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

88.6 

68.9 

78.8 

0.4 

98 

15 

60 

3+ 

0 

15 

0 

0 

0 

11.69 

5.89 

2.71 

27 

.0 

0 

12 

7 

5 

SAVANNAH  WB  AP  R 

88.8 

69.3 

79.1 

-  0.6 

98 

14 

62 

3+ 

0 

15 

0 

0 

0 

14.39 

9.30 

3.60 

26 

.0 

0 

12 

8 

5 

SAVANNAH  BEACH 

85. 7M 

71. 5M 

76. 6M 

95 

16 

66 

3 

0 

7 

0 

0 

0 

11.58 

2.78 

24 

.0 

0 

6 

6 

SURRENCY  2  WNW 

90. 6M 

67. OM 

78. 8M 

99 

14 

54 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

7.94 

1.98 

25 

.0 

0 

12 

6 

2 

WAYCROSS 

90.7 

67.4 

79.1 

-  1.2 

98 

15 

55 

2 

0 

1<3 

0 

0 

0 

4.81 

-  .16 

1.22 

19 

.0 

0 

10 

3 

1 

DIVISION 

79.2 

-  0.6 

10.66 

5.54 

.0 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


TJT 


13 


14  | 

15 

16 

17  1 

18 

19  | 

20 

21 

22  | 

23  1 
"  1 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29 

30 

•  05 

•  03 

.03 

•  45 

•  49 

1.84 

.90 

1  .64 

•89 

•  33 

.30 

■  04 

•  64 

1*21 

.  3  ■ 

.01 

2.41 

•  44 

.31 

•  15 

.04 

•  74 

.14 

•  38 

•  04 

•  93 

•  92 

•  78 

•  08 

•  07 

•  24 

.  .  S . 

•  46 

•  04 

•  32 

•  13 

.24 

•  29 

.•23 

.43 

■  29 

•  61 

•  42 

1  .21 

1.02 

•  48 

.  0  B 

•  97 

1.02 

•  56 

.30 

.57 

L.lO 

•  17 

•  11 

•  07 

•  02 

•  03 

2.19 

•  69 

.  i  d 

•  44 

•  16 

•  47 

.07 

.02 

•  79 

1*82 

.  Q 1 

.03 

•  47 

1*33 

1.22 

•  95 

.46 

•  23 

•  20 

.46 

■  15 

»25 

T 

•  72 

.  i  a 

•  08 

•  13 

•  75 

•  46 

•  19 

■  33 

.11 

T 

•  18 

2  »44 

.25 

•  27 

1*10 

1*32 

•  93 

T 

•  44 

•  59 

•  02 

•  45 

•  01 

•  80 

.60 

1.02 

2.03 

.  1  I 

•  11 

.21 

.05 

.03 

■  05 

1*35 

•  03 

3«  10 

.40 

•  34 

•  11 

1.03 

•  20 

•  17 

.04 

1*53 

•  64 

.02 

.19 

•  10 

* 

2*01 

:  . 

•  23 

1  .02 

•  69 

■  72 

•  43 

2*09 

.01 

•  47 

7.98 

•  74 

.  56 

•  24 

3*10 

1*20 

•  64 

•  07 

•27 

•  37 

•  1  5 

i  .  Dfl 

.73 

5.16 

•  21 

.06 

T 

1.40 

1.19 

•  63 

.20 

•  59 

•  15 

■  21 

I  •  1 0 

•  02 

5.16 

•  35 

■  12 

.06 

T 

.56 

1.28 

1.40 

i  .  -  ■ 

•  40 

1  .08 

.40 

■  34 

2*77 

•  95 

•  19 

.61 

1  »97 

1*31 

1.39 

1*11 

.66 

■  05 

•  27 

1  *03 

.21 

•  58 

•  71 

1*03 

.04 

•  46 

■  67 

•  14 

.01 

T 

•  64 

1*13 

.41 

•  09 

•  39 

.60 

■  30 

.79 

•  17 

T 

.13 

.05 

•  24 

•  31 

•43 

•  01 

.94 

.03 

.15 

.16 

1*61 

.05 

.02 

.06 

1.47 

.83 

•  69 

•  67 

.04 

.39 

.46 

•42 

•  31 

•  06 

•  03 

•  03 

.58 

•  17 

•  18 

•  36 

.24 

■  03 

•  26 

•  04 

•  24 

•  76 

•  5! 

1.95 

1*63 

T 

.10 

2.60 

1.97 

1  .27 

2.82 

1.57 

•  20 

.72 

■** 

1  »2* 

■  20 

.26 

•  14 

•  51 

1  .04 

•  18 

■  42 

.98 

*  "  77 

93 

1*26 

■  60 

1  .44 

•  18 

.20 

.19 

•  81 

.05 

.70 

1*60 

.15 

.05 

1.04 

•  44 

.34 

.34 

•03 

•  40 

.57 

.76 

1.41 

.30 

.45 

•  06 

* 

1  »20 

*  *  i 

.22 

1.15 

•  46 

.33 

•  33 

•  23 

•03 

1.15 

■  72 

•  32 

■  17 

•  49 

■  21 

•  31 

•  78 

*  2 

1.52 

•  03 

.82 

2.55 

1*20 

1  .03 

•  11 

■  21 

3.20 

1*20 

•06 

1.55 

■  30 

.51 

* 

•  28 

1*34 

1«43 

2.77 

•  1 7 

.02 

T 

1 .55 

.15 

•  33 

.04 

.48 

.38 

.16 

.13 

1.88 

.63 

.10 

.04 

•  1 2 

•  37 

■  ■  ^ 

T 

•  33 

•  20 

.70 

•  33 

1.30 

l  .  1 E 

•  14 

•  07 

•  34 

•  81 

•  38 

•  01 

•  02 

•  87 

.  1 1 

.19 

•  02 

T 

•  15 

•  45 

•  34 

•  01 

.  1  0 

.22 

•  15 

•  10 

.70 

.01 

.07 

•  75 

1  *00 

•  15 

.20 

1.09 

1  . "  I 

•  30 

•  50 

•  10 

•  25 

.45 

.65 

.10 

■  35 

1*34 

.96 

•  04 

•  02 

•  06 

.50 

.21 

1  .20 

.61 

.14 

.04 

•  22 

.03 

T 

•  28 

•  39 

.95 

.07 

1 .65 

1.21 

1  .30 

.70 

•  85 

T 

•  64 

•  60 

1  .32 

•  05 

•  04 

.22 

1 .05 

2.12 

1.20 

.05 

•  38 

.22 

1.14 

•  31 

.20 

•  14 

•  95 

•  25 

.40 

.85 

.30 

1.49 

1  .70 

■  20 

•  43 

.75 

1 .63 

•23 

.16 

■  02 

1  .26 

.17 

1 .22 

■  10 

.30 

.03 

.66 

•  60 

1*19 

.10 

Z .  o  c 

.21 

•  36 

•  75 

.30 

.23 

1.15 

•  58 

1  .53 

•03 

.  36 

■  57 

l,6t 

.20 

•  C  : 

.20 

•  26 

.17 

•  41 

.09 

•  03 

.62 

1 .66 

.28 

1*28 

1  .42 

.84 

.47 

.20 

•  03 

.45 

.72 

1  .05 

.  1  C 

■  22 

.14 

1*43 

.98 

•  92 

.27 

T 

•  92 

•  50 

•  02 

.35 

.08 

•  55 

.70 

.02 

•  1  1 

1.07 

.19 

•  27 

•  55 

.06 

•  56 

.93 

1  .06 

.03 

•  05 

..  0 

.20 

.45 

.43 

•  04 

•  04 

.14 

•  76 

•  69 

•  01 

•  06 

1  .05 

•  39 

.14 

•  20 

•  27 

3.88 

.15 

•  31 

1  .78 

.06 

•  36 

•  79 

•  8! 

•  28 

•  25 

• db 

•  20 

•  49 

.14 

•  07 

•  31 

2*21 

.96 

.04 

•  13 

•  31 

•  75 

•  20 

.4* 

1  «78 

1.18 

•  07 

•  03 

.19 

•  46 

*89 

•  33 

■  14 

.18 

1.26 

.21 

•  01 

.61 

1.43 

•  15 

T 

.25 

•  19 

.01 

T 

1  .  35 

•  21 

•  1  4 

•  75 

•  39 

•  70 

•  36 

•  44 

•  30 

4,32 

•  05 

•  35 

•  21 

■  47 

•  31 

.25 

■  66 

•  16 

.53 

1  .20 

T 

•  80 

1.28 

■  02 

T 

•  13 

T 

•05 

•  36 

.99 

•  93 

•  15 

.36 

1  .02 

.72 

.05 

•  90 

.23 

.08 

.16 

•  29 

1*14 

•  37 

•  47 

•  04 

.66 

.55 

•  96 

■  35 

■  04 

.39 

2.37 

•  40 

.01 

•  26 

3.29 

1«15 

•  11 

•  80 

■  21 

•  12 

2*81 

■  04 

.05 

■  26 

2.23 

.16 

.04 

.30 

.32 

1.74 

•  06 

.16 

.19 

1.82 

1.55 

•  55 

•  97 

T 

.43 

1.42 

.03 

.01 

.95 

.76 

•  14 

•  04 

.46 

1.32 

1.16 

.30 

-  :-t 

.03 

.60 

.08 

•  02 

.04 

•  03 

.02 

1.89 

1.15 

1  .26 

.20 

•  28 

.34 

•  36 

.42 

T 

.70 

.60 

.14 

•  02 

•  24 

.39 

1.25 

.57 

•  24 

.15 

•  83 

.43 

•  51 

.36 

1.95 

.50 

.46 

.21 

•  38 

2.7*. 

•  15 

.19 

•  37 

1.63 

•  57 

1  *04 

■  0  ■  '- 

.55 

.46 

•  37 

.22 

•  09 

•  76 

1.37 

.02 

.02 

•  83 

.24 

.42 

.91 

.06 

.10 

.78 

.34 

1.28 

•  98 

•  26 

•  13 

•  16 

1.14 

.04 

.07 

.62 

•  72 

.22 

•  06 

.78 

•  59 

•  33 

.93 

.84 

•  08 

.30 

.24 

.34 

.63 

•  11 

.21 

•  28 

.35 

1  »67 

•  21 

•  07 

T 

loll 

.49 

.41 

.57 

.66 

1  .00 

.90 

•  10 

.10 

.60 

•  40 

.54 

•  76 

•  37 

.10 

.07 

.67 

1*20 

.98 

1  .64 

.  30 

•  38 

.93 

.24 

•  03 

T 

.37 

.70 

T 

1  .40 

■  09 

•  16 

.01 

U07 

•  40 

1  .05 

2.45 

T 

.  zs 

1.22 

.90 

.50 

.24 

.35 

T 

.90 

•  60 

1 .71 

•  1  2 

•  75 

•  76 

•  23 

1.23 

•  95 

T 

1.17 

1.18 

•  IB 

■  10 

T 

•  12 

I 

1 .53 

•  27 

•  32 

•  34 

•  63 

1.22 

1  •  52 

•  22 

.07 

.17 

•  33 

.53 

.52 

.08 

.57 

.06 

1 .21 

•  04 

1  •  35 

•  26 

•  15 

•  84 

1 .01 

•  78 

•  32 

1 .00 

1  •  35 

•  17 

.13 

•  98 

1  .04 

•  14 

•  04 

.22 

1  .62 

■  13 

•  49 

•  18 

T 

•  53 

•  48 

1*10 

.69 

1  .60 

•  03 

2*06 

•  02 

.10 

•  36 

1*52 

•  50 

1  .42 

•  36 

•  96 

■  05 

•  1 1 

1  .04 

•  69 

•  43 

•  05 

1  .46 

■04 

•  18 

1.21 

•  09 

•  96 

1.61 

•  01 

T 

•  04 

T 

•  55 

1.10 

.47 

.39 

.56 

T 

•  57 

.22 

•  11 

1.29 

•  52 

•  36 

. .' 

2.01 

•  1 1 

•  60 

•  02 

•  76 

•  06 

.08 

•  15 

*  24 

•  76 

.  " 1 

.18 

1  .43 

2*16 

•  60 

•  55 

•  15 

.85 

•  10 

1  .75 

.15 

1*00 

•  05 

•  10 

•04 

•  14 

1*13 

•  1  3 

•  08 

.1  3 

•  55 

.51 

•  95 

•07 

1  .04 

•  26 

•  73 

T 

•  43 

.62 

•  57 

T 

.33 

2.20 

T 

.60 

.20 

T 

.28 

■  42 

3.80 

1.84 

•  75 

•  32 

■  36 

•  72 

•  10 

•  40 

•  OS 

■  15 

•  05 

T 

•  05 

1  .56 

.79 

•  47 

•  41 

■  55 

.53 

.01 

T 

•  46 

.08 

■  03 

.19 

•  10 

1  «39 

•  11 

•  11 

•  25 

.93 

•  92 

•  66 

•  84 

T 

•  56 

4.00 

•  70 

•  42 

•  44 

1 .00 

•  23 

•  35 

T 

■  43 

•  20 

T 

1  *  70 

.26 

•  03 

.17 

.26 

.07 

•  60 

1*30 

.53 

•  65 

.25 

3.76 

.02 

•  52 

1  .55 

•  66 

•  12 

•  29 

1*12 

•  49 

.62 

1  .48 

1  .07 

•  12 

1  .50 

.01 

•  09 

1  .60 

1*5* 

•  67 

.59 

•  35 

.76 

•  22 

•03 

T 

.20 

1.17 

.07 

•  36 

•  43 

•  05 

• 

•  3S 

•  60 

•  25 

•79 

1.29 

•  03 

•  10 

1.18 

1*48 

•  03 

•  47 

•  23 

•  06 

1.10 

.40 

•  25 

•  96 

.  •■  g 

•  11 

1.22 

1*11 

•  01 

.40 

•  10 

•  96 

•  29 

•  76 

.26 

.19 

■  12 

•  65 

•C  i 

•  05 

1.22 

.70 

.80 

.14 

•  02 

•  09 

1.17 

1  .45 

■  30 

1 .20 

T 

T 

1  .32 

.25 

•05 

•  87 

.48 

1  .01 

.14 

.13 

.90 

.  9] 

■  16 

1  .22 

.59 

2.07 

1.22 

.20 

.54 

•  47 

•  14 

■  68 

•  04 

.11 

•  09 

•  28 

•  19 

1.17 

•  29 

1  .  t  3 

1  .60 

•  13 

1.17 

.53 

•  22 

•  18 

.65 

•  63 

.30 

■  54 

•  14 

.16 

1.37 

.95 

1*13 

•  33 

.72 

.04 

1.11 

1*03 

.42 

2.21 

.07 

.22 

1 .58 

1*25 

•65 

.36 

.66 

•  25 

•  96 

•  21 

■  02 

•  77 

2.30 

•  02 

T 

*\\ 

1.90 

•  03 

•42 

•  30 

. ;  : 

.47 

1.56 

•  88 

1  .26 

•  22 

•  87 

1.45 

.01 

.19 

•  04 

•  66 

■  36 

•  01 

I  .09 

.62 

1.72 

.16 

.82 

.64 

.92 

.49 

•  21 

.10 

•  63 

1  .00 

,■  - 

.02 

.71 

•  23 

•  08 

1*24 

.39 

.02 

.02 

■  44 

.22 

.15 

.56 

1 .92 

•7* 

•  03 

1.50 

,C  i 

•  96 

•  41 

2.70 

L.S! 

.10 

.69 

.55 

.25 

.06 

T 

.35 

1.23 

•  40 

.83 

ill 

•  50 

T 

.29 

.09 

1  .40 

•  14 

.24 

.60 

•  90 

.35 

.46 

•  XI 

•  49 

.51 

.71 

•0? 

.06 

1.12 

1*40 

.55 

.77 

.03 

1.36 

.87 

•  67 

.18 

.12 

.39 

.71 

T 

.14 

.20 

T 

.02 

.02 

T 

1.96 

•  26 

.61 

.22 

•  49 

.65 

•  14 

.51 

.07 

.11 

•  07 

1.16 

•  12 

•  21 

•  15 

•  81 

1.15 

•  47 

•  12 

.05 

.60 

3.10 

.26 

•  03 

.16 

1  .14 

.28 

.83 

.48 

1.40 

•  IB 

1.41 

.10 

.62 

•TO 

•  65 

•  15 

.60 

.50 

.22 

•  12 

.22 

2.05 

.05 

.30 

.13 

.34 

1  • 

1.84 

.08 

1.12 

•  19 

1.66 

.05 

.61 

.16 

.14 

.22 

2.25 

L.3I 

.17 

•  T5 

T 

1.06 

.05 

.70 

.50 

.10 

.20 

.26 

.49 

1.18 

•  56 

•  68 

.30 

.34 

•60 

•02 

T 

.57 

1.00 

T 

T 

.49 

9.62 
6.56 
9.10 
6.67 
6.27 

5.  IB 


8.99 
19.07 
13.28 
12.22 


7.32 

3.01 
16.71 
7.88 
8.63 
9.0. 

8.0. 

9.98 
11. .9 
10.77 

6.06 


..33 
S.  .8 
2.77 
7.68 
5.75 


9. .8 
8.90 
6.99 
6.58 
7.05 


10.05 
8.36 
5.90 
3.26 
..30 

10.77 
3.85 
6.03 
8.98 

12.0. 


6.65 
3.05 
7.6. 


7.85 
9.  .8 

9.55 


13. .8 

7.07 
11.69 


9.96 

9.63 
7.55 
■,.12 
•S.9J 
5... 

6.18 
9. .3 

10.72 


8. .7 
8.20 
6. .3 


.22  .08 

.11 

.05     .03  .03 


.69     .32  .02 


1.73  .08 


.08     .08  .27 


.28     I  .90 
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DAILY  PRECIPITATION 

GE 


Station 

0 
t- 

Day  ol  Month 

1   |  2 

3 

4  5 

6 

7  | 

8 

9 

10 

11 

12 



13  14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

M I  LI. HAVEN  8  E 

7 

59 

T 

.81 

1.90 

.07 

.31 

.33 

1.70 

.33 

.06 

MONTEZUMA 

6 

62 

T 

.09 

.35 

!.04 

.37 

.41 

.22 

.62 

.01 

•  58 

T 

T 

•  S3 

.74 

.04 

.02 

MONT I CELLO 

9.35 

1.51 

.76 

.31 

.96 

.41 

.16 

1.48 

.12 

.53 

2.38 

.71 

MORGAN 

10 

10 

.75 

.20 

.30 

.bb 

1.15 

.15 

.25 

1.45 

.55 

•  10 

.90 

.60 

.65 

MORGAN  5  NW 

12 

19 

.25 

.49 

.71 

•  10 

1*62 

.89 

1.87 

.46 

■12 

.40 

.43 

•  43 

.04 

2.05 

.31 

.38 

•  64 

MOULTRIE  2  ESE 

7 

91 

•  25 

.09 

1.26 

.68 

.38 

.05 

7 

T 

2.68 

.32 

.03 

.82 

•  03 

1.30 

.02 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

8 

10 

•  42 

.13 

.43 

.40 

.13 

.41 

.08 

.57 

2.22 

.86 

.08 

1 .70 

•  02 

.02 

.11 

NAHUNT A 

S 

85 

.15 

.01 

•  04 

■  04 

•  61 

•  42 

.81 

■  05 

2.17 

1.47 

.20 

.90 

1.34 

.08 

NASHVILLE  5  SSE 

4 

83 

.02 

•  03 

1.31 

.04 

.03 

1.10 

.42 

.29 

.04 

.12 

■23 

.73 

•  00 

.09 

.12 

.05 

NEWINGTON  4  NW 

9 

it 

•  92 

.80 

.06 

.10 

1.38 

1.52 

.20 

•  25 

.13 

•  10 

.32 

3.25 

•  06 

.28 

NEWNAN 

* 

76 

T 

2.69 

.30 

.14 

.28 

•  48 

.01 

.82 

•  03 

7 

.53 

•  41 

7 

•  09 

7 

NORCROSS  <t  N 

9 

tt 

.02 

2.04 

.01 

.45 

.51 

2.50 

1.18 

1.15 

.35 

.72 

.93 

PATTERSON 

* 

07 

.05 

.14 

•  06 

T 

•  04 

T 

1.35 

.63 

.72 

.12 

.25 

.59 

.72 

.61 

1.50 

.09 

7 

T 

T 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

6 

SO 

■02 

.4<j 

1.23 

.54 

2.30 

.25 

.50 

.22 

.07 

.25 

.05 

T 

T 

.05 

.23 

.10 

PRESTON  3 

6 

20 

•  57 

.15 

2.20 

1.02 

.75 

.48 

.70 

.15 

•  17 

.83 

.16 

.02 

QUITMAN 

11 

09 

.39 

2.00 

.05 

.99 

.23 

.94 

•  62 

.06 

.19 

.28 

1.64 

.07 

1.22 

.06 

.97 

RESACA 

57 

T 

T 

T 

T 

T 

.25 

1.15 

.11 

T 

.10 

1.62 

.45 

.18 

.76 

.37 

.27 

.22 

.07 

.02 

RINGGOLD 

5 

*  - 

•  76 

.12 

.05 

.97 

1.23 

T 

.05 

.50 

.12 

.39 

.04 

.55 

.07 

1.00 

.05 

ROME 

1  0 

0. 

.07  T 

T 

7 

.65 

2.50 

.04 

T 

.20 

1.73 

1.02 

.58 

•  03 

.03 

.42 

.15 

.05 

.63 

ROME  WB  AIRPORT  R 

jj 

T 

•  01 

.16 

1  .88 

.17 

•  02 

.21 

1.62 

.60 

.38 

.13 

•  10 

.09 

.26 

.01 

.03 

.13 

7 

SANDER  SV I LLE 

3 

52 

•  14 

.05 

•  47 

.23 

•26 

.53 

.29 

.06 

.83 

•  35 

.31 

SAPELO  ISLAND 

14 

3  1 

•  30 

.66 

.01 

.01 

•  75 

.15 

.09 

•  90 

2.78 

T 

•  01 

1.62 

1.29 

.31 

.50 

3.70 

•  24 

T 

SAVANNAH  USOA  PLANT  GDN 

.07 

•  34 

•  01 

.20 

•  03 

.55 

1.45 

.14 

.16 

1.57 

•  04 

.50 

2.46 

2.71 

.43 

SAVANNAH  WB  AP  R 

T 

2.63 

.09 

T 

T 

.34 

T 

T 

•  39 

.71 

•  21 

T 

.22 

2.48 

.70 

.84 

1 .00 

3.60 

1.24 

T 

7 

SAVANNAH  BEACH 

J* 

.21 

.24 

• 

.45 

1.20 

1.45 

.28 

•  03 

■  13 

2.00 

.78 

1.02 

1.55 

•  24 

SI  LOAM 

7 

56 

.  12 

T 

T 

1.74 

•  70 

.28 

1.47 

•26 

.86 

.21 

•  02 

.37 

■  57 

.12 

.70 

.16 

SPARTA  2  NNW 

.31 

2.43 

.61 

•  33 

•  40 

•  55 

•  32 

.15 

.47 

.34 

.54 

.12 

STILLMORE 

6 

62 

.55 

T 

•  57 

•  61 

.25 

T 

.87 

T 

.41 

1*12 

.26 

T 

•  49 

.90 

1.31 

.07 

SUKMERVlLLE 

62 

•  13 

.27 

1 .05 

.23 

.14 

•  46 

2.47 

.40 

.07 

1.25 

.05 

•  14 

SURRENCY   2  WNW 

94 

.13 

.14 

.26 

.79 

1.78 

■  72 

.12 

•  38 

•  71 

.07 

•  15 

1  .98 

.69 

.02 

SWA  I NS6OR0 

6 

97 

.02 

1  .97 

.96 

1.05 

.48 

T 

1.56 

.02 

•  02 

.14 

.69 

.20 

■  19 

.07 

.20 

T ALBOTTON 

5 

51 

.63 

.12 

1.10 

.43 

•  10 

1.35 

.29 

.12 

.12 

•  70 

.55 

TALLAPOOSA  2  NNW 

8 

49 

T 

1  .56 

.04 

•  09 

.77 

1.15 

2.01 

1.20 

.35 

T 

.84 

T 

.03 

T 

.45 

TATLORSVILLE 

.63 

2.06 

.64 

.10 

.12 

•  82 

.89 

.91 

.42 

.46 

.51 

.16 

THOMASTON  2  S 

5 

77 

.70 

1.45 

1.38 

.03 

•43 

•  80 

•  20 

.05 

.50 

•  23 

THOMASVILLE 

» 

47 

1.17 

.40 

.60 

.36 

.23 

.52 

2.45 

1  .06 

•  12 

.12 

.02 

.41 

1.03 

.73 

.18 

.07 

T 

THOMASV I LLE  WB  CITY 

10 

54 

1.42 

T 

.39 

1,57 

T 

.37 

.94 

.03 

.56 

1.94 

.85 

.06 

.15 

.01 

.79 

.79 

•  99 

.20 

.06 

I 

TIFTON  EXP  STATION 

7 

65 

T 

.02 

•  09 

T 

.92 

.86 

.34 

.17 

.52 

1.45 

J. 43 

.05 

TOCCOA 

7 

36 

.36 

.06 

•  40 

.07 

1.11 

.12 

.17 

.10 

.50 

.31 

.61 

•  42 

T 

•  34 

1.73 

•  50 

.08 

.46 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

7 

42 

•  10 

T 

2.06 

.08 

.55 

•  90 

.09 

.90 

.63 

T 

7 

.30 

.09 

.52 

.26 

.11 

.05 

.02 

T 

.36 

VALOOSTA  A  NW 

3 

55 

.20 

.18 

.03 

.32 

•  72 

.37 

.11 

.06 

.20 

.69 

.07 

.07 

.51 

7 

WALE SKA 

7 

10 

.52 

1  .45 

.08 

.04 

.06 

2.07 

.95 

.45 

.01 

.45 

•  IS 

.13 

.62 

.09 

WARRENTON 

7 

87 

2.15 

1.20 

-90 

.85 

.05 

.60 

.17 

.20 

.98 

.29 

.10 

.36 

WASHINGTON 

10 

29 

.02 

T 

1.89 

1.01 

.06 

1.51 

.20 

3.17 

.18 

.36 

.03 

.87 

•  20 

•  04 

.71 

•  02 

WAYCROSS 

61 

.30 

.11 

•  09 

.48 

.78 

1.22 

.10 

.06 

.32 

.65 

.08 

.17 

.03 

.19 

.01 

.02 

WAYNESBORO  2  NE 

10 

37 

.05 

2.08 

3.14 

.20 

.43 

■  05 

1.23 

.03 

•  09 

•  67 

1.37 

.11 

.07 

.18 

.47 

WEST  POINT 

4 

63 

.16 

•  17 

.94 

2.00 

.06 

.06 

1.24 

.12 

.24 

T 

.05 

.17 

WINDER    1  SSE 

12 

50 

.07 

.07 

1  .55 

.80 

.30 

1.97 

.69 

.57 

.59 

•  44 

•  30 

.65 

3.70 

.41 

.19 

WOODBURY 

5 

67 

.21 

.04 

.34 

.62 

•  47 

.41 

1.62 

.10 

.05 

•  42 

.40 

.05 

.63 

.31 

WOODSTOCK 

7 

40 

.10 

2.37 

.07 

■  62 

1.74 

.70 

.42 

.08 

.24 

•  54 

•  26 

•  24 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JUNE  1963 


Station 


LAPAHA   EXP  STATION 
LB  ANY 

LLATOONA  OAM  2 
LMA   FAA  AIRPORT 
LPMARETTA   1  WNU 
HER  1  COS  ft  ENE 
PPLING   1  NW 
TMENS 

THENS  COL  OF  AGR1 
THENS  MB  AIRPORT 
TL ANT  A   WB  AIRPORT 
UGUSTA  MB  AIRPORT 
A1NBRIDGE 

.ACK.BEARD  ISLAND 
A1RSV1LLE   EXP  STA 

.AKELY 
UE  RIOGE 

100KLET   1  M 

IUNSM1CK 

IUNSMICX  FAA  AIRPORT 
IENA  VISTA 

IRO  2  NNW 
iLMOUN   EXP  STATION 

HILLA 

IMP  STEMART 
RROLLTON 
RTERSVILLE 
OARTOMN 
AYTON 
LOUITT   2  E 
LUMBUS  MB  AIRPORT 
MHERCE  2  SSW 
ROELE  MATER  M0RX.S 

NELIA 

INGTON 
TMBERT 
■ILONEGA 

LAS  5  SE 


Day  01  Mo 

Dtb 

0 

01 
n 

1 

2 

3 

4 

5    |  S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 

16 

1 

17 

— 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30  31 

1 

Avei 

MAX 

6ft 

8  3 

85 

88 

92 

90 

V* 

93 

95 

97 

98 

98 

95 

96 

80 

71 

71 

60 

?4 

77  80 

85.6 

M1N 

70 

70 

57 

66 

66 

67 

60 

61 

70 

71 

70 

69 

70 

71 

70 

71 

61 

63  6ft 

65 

69 

6ft 

61 

62 

61 

62 

62 

61 

68 

69 

65.5 

MAX 

85 

6  3 

84 

88 

91 

93 

95 

93 

93 

93 

9ft 

95 

97 

97 

96 

95 

83 

84 

88 

80 

68 

89.1 

MI  N 

63 

62 

56 

58 

62 

62 

63 

66 

66 

67 

70 

71 

70 

73 

74 

69 

69 

70 

71 

70 

72 

69 

69 

69 

69 

67 

68 

69 

67.8 

MAX 

07 

B8 

89 

93 

97 

98 

96 

96 

99 

98 

102 

101 

100 

98 

90 

84 

85 

88 

92 

82 

86 

8ft 

81 

62 

89 

85 

89 

91.4 

MIN 

t>2 

59 

57 

60 

65 

68 

69 

68 

68 

70 

73 

73 

71 

76 

76 

72 

72 

70 

69 

70 

69 

69 

6H 

69 

70 

68 

67 

69 

71 

68.8 

MAX 

82 

81 

83 

85 

89 

9* 

91 

93 

95 

93 

90 

93 

9* 

92 

81 

74 

72 

77 

8  0 

83 

70 

78 

73 

84 

84 

83.4 

MIN 

61 

56 

60 

58 

60 

63 

65 

61 

68 

68 

66 

61 

69 

61 

67 

64 

65 

65 

66 

65 

62 

68 

60 

61 

6  2 

63 

65 

64 

63.1 

MAX 

83 

87 

90 

92 

v0 

99 

95 

93 

96 

95 

98 

99 

98 

94 

87 

83 

86 

90 

91 

80 

68 

66 

90.4 

MIN 

62 

61 

55 

58 

6ft 

65 

65 

66 

68 

69 

72 

70 

72 

72 

73 

73 

74 

69 

69 

71 

70 

70 

69 

76 

69 

69 

70 

68 

68 

70 

68.0 

MAX 

82 

6  J 

62 

84 

88 

91 

92 

93 

95 

92 

88 

92 

9ft 

94 

80 

76 

69 

78 

81 

74 

63 

83.2 

MIN 

60 

52 

54 

59 

57 

59 

62 

64 

60 

65 

71 

61 

58 

66 

59 

6 

6  1 

64 

64 

65 

66 

63 

61 

6.  1 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

62.0 

MAX 

82 

84 

87 

90 

95 

93 

95 

96 

97 

96 

99 

102 

102 

98 

9  0 

76 

77 

85 

80 

78 

64 

84 

85 

86.4 

MIN 

61 

59 

58 

63 

63 

65 

65 

68 

67 

69 

71 

70 

69 

74 

2 

75 

ro 

71 

71 

71 

71 

71 

69 

68 

67 

67 

68 

66 

69 

70 

67.9 

MAX 

84 

82 

83 

82 

90 

92 

96 

97 

98 

96 

96 

95 

82 

80 

72 

77 

84 

83 

86 

86 

86 . 1 

MIN 

« 

58 

55 

59 

59 

61 

61 

63 

64 

68 

73 

64 

61 

72 

63 

66 

66 

66 

67 

70 

64 

65 

6ft 

63 

67 

69 

68 

67 

69 

64.5 

MAX 

76 

81 

84 

82 

88 

90 

92 

91 

92 

89 

91 

90 

92 

90 

80 

75 

69 

71 

82 

84 

75 

70 

77 

74 

76 

82 

80 

83 

86 

82.6 

MIN 

58 

55 

55 

60 

60 

63 

65 

66 

63 

72 

66 

63 

62 

70 

6ft 

64 

65 

63 

65 

68 

68 

64 

61 

62 

64 

65 

65 

66 

66 

69 

63.9 

MAX 

81 

81 

86 

85 

93 

95 

96 

96 

92 

94 

93 

87 

77 

69 

71 

83 

86 

83 

72 

78 

78 

80 

65 

83 

84 

87 

85.3 

MIN 

60 

58 

56 

59 

59 

62 

65 

66 

64 

68 

72 

65 

61 

70 

62 

65 

64 

66 

67 

69 

65 

62 

63 

65 

65 

66 

66 

66 

68 

64.3 

MAX 

80 

81 

85 

83 

92 

94 

94 

96 

95 

92 

92 

93 

76 

75 

69 

73 

83 

8  6. 

74 

7  1 

79 

78 

78 

84 

82 

65 

88 

MIN 

60 

57 

58 

61 

60 

6ft 

66 

68 

6ft 

70 

73 

65 

62 

70 

65 

64 

66 

65 

66 

69 

6  7 

63 

62 

63 

65 

65 

66 

66 

67 

69 

64.9 

MAX 

78 

BO 

83 

82 

90 

92 

92 

9  3 

91 

88 

91 

94 

91 

82 

76 

69 

75 

81 

83 

7 1 

70 

73 

76 

63 

82 

83 

8ft 

82.6 

MIN 

59 

60 

60 

63 

62 

67 

68 

70 

67 

70 

71 

67 

64 

73 

65 

64 

69 

66 

67 

68 

6  ,' 

66 

64 

66 

62 

66 

66 

66 

68 

68 

66.0 

MAX 

8ft 

84 

87 

91 

89 

92 

97 

97 

100 

98 

93 

94 

98 

98 

84 

81 

75 

79 

88 

61 

79 

81 

89 

90 

90 

86.1 

MIN 

58 

58 

58 

62 

62 

6ft 

65 

66 

67 

69 

74 

67 

61 

72 

6ft 

72 

69 

68 

67 

70 

68 

67 

67 

67 

69 

69 

71 

71 

70 

70 

66.7 

MAX 

86 

B8 

92 

93 

96 

97 

99 

95 

99 

90 

100 

100 

89 

78 

91 

90 

85 

92.0 

MIN 

63 

5  > 

56 

60 

66 

69 

68 

66 

69 

78 

73 

77 

69 

76 

73 

75 

r2 

70 

71 

72 

71 

68 

67 

70 

70 

68 

68 

70 

69 

69.4 

MAX 

88 

81 

85 

86 

89 

91 

93 

69 

93 

86 

90 

98 

100 

98 

96 

91 

89 

89 

80 

77 

86 

89.0 

MIN 

71 

66 

65 

66 

68 

68 

68 

69 

70 

71 

74 

72 

71 

73 

74 

75 

72 

71 

69 

69 

r; 

72 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

70.3 

MAX 

79 

78 

81 

81 

76 

82 

88 

87 

89 

91 

85 

85 

75 

71 

74 

76 

73 

72 

79 

78 

79.6 

MIN 

ft9 

45 

47 

52 

53 

53 

56 

57 

54 

56 

60 

57 

50 

61 

52 

60 

63 

6C 

61 

65 

64 

63 

60 

62 

52 

60 

60 

60 

63 

64 

57.3 

MAX 

85 

85 

87 

91 

9ft 

92 

94 

96 

95 

100 

99 

98 

87 

81 

76 

66 

81 

82 

86 

8  6 

85 

88 

89.2 

MIN 

61 

59 

58 

59 

6ft 

67 

66 

67 

67 

69 

71 

72 

71 

77 

76 

71 

70 

69 

70 

71 

67 

68 

68 

67 

66 

64 

67 

68 

68 

67.8 

MAX 

80 

61 

80 

77 

90 

67 

90 

92 

88 

84 

88 

88 

85 

78 

76 

71 

76 

75 

78 

74 

7  3 

78 

73 

73 

80 

77 

80 

8ft 

80.7 

MIN 

50 

5C 

50 

55 

5ft 

57 

58 

59 

58 

56 

62 

58 

52 

63 

54 

62 

64 

61 

64 

67 

65 

64 

61 

62 

52 

62 

62 

61 

60 

64 

59.0 

MAX 

80 

83 

85 

90 

90 

91 

9ft 

93 

93 

93 

96 

93 

88 

87 

80 

80 

89 

90 

82 

81 

73 

60 

77 

87 

88 

90 

92 

MIN 

60 

6  0 

60 

61 

62 

65 

66 

67 

67 

70 

72 

69 

70 

70 

72 

72 

71 

70 

70 

69 

69 

68 

62 

68 

68 

68 

68 

70 

68 

69 

Vr'.h 

MAX 

82 

67 

86 

90 

92 

96 

92 

95 

95 

97 

98 

94 

90 

90 

90 

94 

91 

84 

86 

81 

84 

79 

86 

87 

87 

90 

90. 1 

MIN 

70 

65 

67 

66 

69 

68 

68 

70 

69 

72 

74 

75 

73 

76 

75 

74 

72 

71 

72 

75 

70 

68 

6  9 

70 

70 

7  0 

72 

72 

70 

70.9 

MAX 

78 

82 

84 

87 

10 

90 

90 

90 

90 

90 

95 

98 

99 

95 

96 

90 

89 

88 

89 

90 

87 

84 

8  0 

8 1 

78 

84 

85 

84 

88 

88  . 1 

MIN 

71 

66 

64 

66 

70 

70 

67 

70 

71 

72 

75 

77 

7ft 

75 

77 

7 

75 

71 

72 

73 

72 

70 

72 

70 

70 

68 

70 

72 

72 

72 

71.3 

MAX 

82 

B2 

87 

88 

•  Q 

94 

96 

97 

95 

99 

100 

100 

99 

91 

77 

81 

84 

60 

78 

78 

81 

83 

83 

85 

89 

88.2 

MIN 

59 

58 

61 

62 

63 

63 

65 

67 

72 

69 

69 

74 

70 

72 

69 

68 

68 

67 

6ft 

67 

66 

65 

6ft 

64 

67 

67 

66.2 

MAX 

8ft 

85 

86 

91 

93 

92 

94 

95 

97 

97 

95 

97 

98 

98 

98 

88 

82 

93 

83 

88 

82 

82 

82 

8  8 

87 

90.3 

MIN 

6ft 

63 

58 

63 

67 

67 

65 

65 

67 

67 

71 

73 

69 

75 

73 

7 1 

7? 

7C 

69 

73 

71 

69 

67 

68 

68 

68 

67 

66 

67 

67 

68.1 

MAX 

82 

84 

86 

86 

87 

90 

92 

92 

89 

93 

85 

78 

75 

80 

81 

79 

80 

83 

85 

85 

86 

MIN 

56 

57 

56 

55 

58 

59 

61 

63 

62 

65 

6ft 

63 

56 

61 

56 

64 

65 

6ft 

65 

65 

65 

65 

62 

56 

56 

61 

65 

63 

62 

64 

61.2 

MAX 

87 

87 

93 

9ft 

93 

102 

97 

94 

88 

80 

91 

94 

87 

8  8 

84 

82 

82 

90 

84 

89 

91 

91.4 

MIN 

64 

62 

64 

63 

67 

69 

68 

68 

70 

69 

72 

BO 

'  70 

1°b 

75 

73 

74 

71 

70 

73 

72 

71 

69 

69 

70 

70 

69 

67 

69 

71 

69.8 

MAX 

83 

86 

93 

93 

98 

93 

89 

8  3 

87 

92 

89 

85 

77 

82 

78 

87 

88 

89 

91 

90.3 

MIN 

63 

62 

62 

64 

66 

66 

65 

69 

69 

70 

78 

71 

70 

73 

72 

74 

74 

72 

66 

70 

68 

69 

69 

69 

68 

69 

70 

70 

69 

70 

69.0 

80 

82 

68 

90 

94 

87 

75 

79 

81 

85 

72 

78 

74 

75 

84 

85 

85 

85.1 

MIN 

56 

51 

55 

59 

56 

59 

62 

6ft 

61 

63 

68 

62 

60 

67 

56 

65 

70 

65 

67 

69 

67 

65 

6ft 

66 

63 

63 

6ft 

65 

63 

66 

62.8 

MAX 

86 

90 

92 

88 

78 

74 

80 

83 

72 

80 

77 

6ft 

8ft 

86 

87 

84.8 

MIN 

59 

5  i 

55 

58 

57 

60 

62 

65 

62 

64 

68 

61 

58 

57 

56 

60 

67 

65 

69 

70 

67 

65 

62 

67 

60 

63 

66 

66 

64 

68 

62.7 

81 

83 

89 

91 

93 

93 

82 

82 

?2 

72 

78 

72 

77 

85 

81 

86 

85.4 

MIN 

56 

52 

55 

59 

58 

61 

62 

65 

62 

67 

69 

60 

61 

61 

59 

66 

68 

65 

67 

70 

61 

65 

6ft 

66 

61 

62 

64 

64 

65 

66 

62.7 

BC 

80 

89 

88 

70 

70 

75 

60 

80.9 

MIN 

48 

46 

48 

52 

5ft 

54 

55 

54 

50 

60 

63 

57 

53 

62 

53 

55 

62 

6  0 

61 

64 

62 

63 

60 

60 

55 

60 

64 

61 

63 

61 

57.3 

88 

88 

93 

95 

94 

9ft 

90 

88 

86 

88 

92.4 

MIN 

60 

64 

70 

70 

69 

73 

73 

72 

72 

74 

72 

11 

70 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

7ft 

72 

70 

70 

72 

72 

70 

72 

76 

71 

72 

71.3 

89 

92 

99 

96 

62 

80 

85 

84 

86 

68.5 

MIN 

63 

61 

55 

62 

62 

64 

67 

69 

68 

68 

75 

I  j 

6  7 

74 

71 

76 

72 

71 

71 

71 

68 

67 

70 

69 

67 

68 

66 

67 

68 

69 

67.9 

MAX 

82 

80 

82 

84 

86 

92 

92 

72 

7ft 

68 

72 

83 

6 1 

78 

71 

79 

75 

84 

83 

82 

83.3 

MIN 

56 

50 

51 

5ft 

55 

59 

58 

60 

to 

62 

67 

60 

it 

61 

58 

60 

64 

64 

64 

65 

67 

62 

62 

63 

64 

63 

65 

66 

68 

67 

61.0 

MAX 

85 

84 

91 

92 

97 

97 

97 

98 

97 

g  2 

80 

79 

89 

89 

87 

85 

7  8 

77 

77 

88 

65 

87 

91 

89.6 

MIN 

63 

56 

65 

67 

70 

69 

68 

70 

73 

71 

'o 

75 

75 

75 

73 

71 

70 

72 

69 

69 

70 

69 

70 

69 

68 

66 

70 

72 

69.1 

8ft 

86 

88 

82 

68 

66 

68 

78 

80 

70 

65 

72 

67 

78 

80 

78 

82 

79  .7 

MIN 

55 

49 

50 

55 

5ft 

56 

57 

60 

59 

59 

6ft 

61 

58 

62 

56 

60 

59 

59 

59 

6ft 

64 

62 

57 

60 

58 

59 

62 

64 

63 

65 

59.0 

79 

BS 

88 

91 

82 

78 

70 

73 

81 

83 

73 

76 

74 

7J 

82 

83 

82 

85 

82.9 

MIN 

58 

56 

54 

61 

62 

63 

67 

62 

65 

68 

64 

6  l 

70 

59 

63 

6< 

64 

67 

67 

67 

65 

63 

6ft 

64 

65 

67 

65 

67 

68 

63.7 

MAX 

88 

94 

92 

92 

>! 

92 

95 

96 

96 

98 

98 

96 

102 

101 

101 

99 

g  < 

76 

79 

87 

86 

79 

78 

80 

80 

79 

82 

85 

87 

91 

89.8 

MIN 

63 

-.1 

61 

6ft 

66 

68 

71 

69 

70 

71 

74 

73 

73 

75 

76 

76 

69 

69 

71 

71 

66 

69 

67 

67 

68 

66 

67 

69 

70 

69.0 

MAX 

77 

7* 

80 

83 

79 

85 

85 

90 

90 

91 

93 

90 

8  7 

88 

88 

88 

71 

76 

69 

70 

76 

81 

71 

67 

75 

72 

70 

81 

79 

79 

80.2 

MIN 

59 

56 

54 

58 

56 

59 

60 

64 

59 

64 

69 

64 

61 

6ft 

60 

62 

62 

61 

62 

65 

64 

60 

61 

62 

61 

61 

63 

64 

66 

61.4 

MAX 

81 

78 

82 

86 

6) 

86 

90 

93 

9ft 

94 

97 

93 

89 

95 

95 

92 

87 

78 

69 

77 

80 

84 

70 

69 

76 

72 

75 

8ft 

85 

84 

83.9 

MIN 

58 

55 

59 

57 

61 

63 

67 

63 

6ft 

68 

60 

69 

57 

63 

63 

63 

6ft 

66 

66 

6ft 

61 

62 

6ft 

61 

63 

6ft 

64 

65 

62.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORG] 
JUNE  191 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5   |  6 

7    I  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 6 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28  | 

29 

30 

DAL  TON 

MAX 

65 

85 

83 

66 

82 

88 

90 

90 

92 

92 

95 

92 

87 

93 

93 

89 

76 

78 

77 

82 

83 

79 

73 

78 

82 

72 

76 

85 

63 

85 

MIN 

60 

56 

55 

61 

60 

62 

64 

66 

61 

69 

71 

63 

60 

68 

60 

65 

67 

66 

67 

70 

67 

66 

64 

64 

58 

61 

63 

65 

65 

67 

DOUGLAS   2  NNE 

MAX 

83 

83 

84 

87 

90 

90 

90 

91 

95 

94 

93 

93 

91 

93 

97 

94 

94 

85 

63 

85 

89 

90 

86 

86 

80 

81 

80 

88 

84 

89 

MIN 

63 

61 

56 

59 

66 

67 

67 

69 

68 

70 

72 

72 

71 

73 

69 

7 

69 

72 

° 

70 

70 

DUBLIN   3  S 

MAX 

B2 

89 

86 

89 

91 

90 

94 

96 

99 

98 

100 

98 

95 

98 

101 

91 

93 

86 

86 

84 

89 

90 

80 

85 

78 

82 

84 

90 

91 

90 

MIN 

57 

56 

61 

60 

66 

66 

65 

68 

71 

69 

72 

70 

67 

70 

67 

75 

71 

70 

7 

69 

69 

68 

67 

67 

68 

1 

68 

70 

ELBERTON  2  N 

MAX 

90 

62 

87 

84 

88 

90 

94 

94 

96 

97 

94 

92 

92 

93 

94 

89 

80 

72 

76 

86 

83 

60 

70 

79 

79 

79 

83 

63 

84 

87 

MIN 

55 

49 

48 

52 

54 

55 

56 

59 

59 

60 

64 

54 

52 

63 

53 

6 

68 

62 

65 

65 

EXPERIMENT 

MAX 

82 

80 

81 

85 

63 

86 

89 

93 

93 

94 

95 

95 

92 

94 

96 

94 

66 

82 

82 

83 

83 

85 

72 

73 

77 

70 

79 

83 

83 

82 

MIN 

57 

56 

57 

62 

59 

64 

65 

68 

64 

66 

72 

64 

63 

71 

63 

68 

70 

65 

65 

65 

63 

63 

66 

65 

67 

68 

FITZGERALD 

MAX 

84 

85 

88 

94 

94 

93 

92 

96 

95 

99 

98 

95 

96 

101 

96 

93 

87 

85 

60 

91 

93 

88 

85 

85 

79 

82 

88 

87 

91 

93 

MIN 

60 

60 

60 

61 

67 

68 

68 

68 

70 

70 

70 

71 

72 

76 

69 

* 

70 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

80 

85 

88 

90 

92 

92 

92 

96 

95 

96 

96 

96 

95 

97 

95 

95 

86 

81 

87 

92 

92 

87 

61 

76 

89 

79 

87 

88 

85 

87 

MIN 

62 

57 

57 

58 

61 

63 

65 

65 

66 

70 

71 

68 

65 

65 

71 

7 

70 

FOLK.STON   9  SW 

MAX 

86 

91 

90 

92 

94 

92 

93 

96 

93 

96 

96 

97 

99 

100 

99 

93 

86 

88 

95 

95 

93 

93 

88 

68 

82 

85 

79 

91 

68 

88 

93 

MIN 

68 

70 

60 

63 

64 

65 

63 

65 

67 

69 

72 

72 

72 

75 

75 

70 

7^ 

FORSYTH  1  S 

MAX 

80 

80 

86 

87 

89 

91 

96 

96 

95 

97 

97 

91 

92 

98 

96 

92 

85 

75 

79 

85 

85 

74 

75 

76 

70 

81 

84 

85 

85 

89 

MIN 

59 

58 

53 

61 

59 

64 

64 

66 

64 

66 

73 

68 

65 

70 

65 

68 

FORT  GAINES 

MAX 

85 

86 

90 

92 

93 

94 

93 

96 

96 

99 

97 

96 

LOO 

100 

1  00 

95 

63 

78 

76 

85 

85 

83 

80 

82 

81 

83 

82 

82 

86 

90 

MIN 

60 

59 

57 

59 

64 

67 

67 

68 

69 

70 

68 

70 

70 

73 

77 

67 

6  5 

68 

FORT  VALLEY  3  E 

MAX 

82 

82 

69 

91 

92 

94 

94 

97 

99 

100 

101 

97 

100 

103 

100 

91 

69 

80 

76 

85 

85 

75 

78 

76 

76 

80 

80 

86 

88 

91 

MIN 

59 

57 

54 

61 

61 

63 

65 

69 

66 

68 

72 

69 

65 

73 

69 

GAINESVILLE 

MAX 

76 

81 

85 

81 

84 

66 

91 

91 

92 

94 

91 

88 

89 

69 

90 

83 

73 

67 

70 

79 

82 

70 

67 

78 

7  2 

69 

81 

79 

82 

66 

MIN 

57 

57 

56 

61 

59 

62 

63 

66 

63 

67 

71 

64 

63 

66 

64 

65 

62 

68 

GLENNV I LLE 

MAX 

84 

85 

88 

91 

92 

92 

93 

95 

94 

95 

95 

94 

95 

98 

95 

93 

88 

81 

85 

91 

91 

90 

85 

79 

83 

78 

88 

88 

90 

92 

MIN 

62 

61 

60 

63 

64 

67 

67 

70 

69 

72 

72 

69 

70 

74 

73 

70 

70 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

96 

98 

96 

96 

97 

97 

92 

65 

75 

76 

76 

75 

60 

83 

83 

85 

86 

MIN 

66 

66 

65 

66 

65 

GRIFFIN 

MAX 

80 

61 

85 

85 

87 

90 

92 

94 

95 

95 

94 

91 

95 

96 

94 

86 

83 

71 

76 

82 

85 

71 

72 

76 

70 

78 

83 

84 

85 

86 

MIN 

59 

58 

60 

64 

62 

67 

68 

70 

67 

70 

74 

67 

66 

73 

66 

MARTWELL 

MAX 

80 

68 

86 

85 

88 

92 

94 

94 

96 

9  8 

96 

92 

94 

95 

95 

91 

74 

69 

75 

84 

64 

81 

71 

81 

80 

77 

83 

84 

82 

66 

MIN 

62 

60 

58 

61 

62 

65 

63 

67 

67 

70 

72 

67 

66 

66 

66 

65 

HAWK  I NSV I LLE 

MAX 

83 

85 

88 

90 

92 

93 

94 

96 

97 

97 

98 

99 

97 

98 

102 

99 

91 

87 

79 

77 

88 

88 

78 

83 

75 

77 

61 

86 

86 

87 

MIN 

60 

57 

51 

60 

64 

64 

67 

68 

68 

70 

72 

69 

66 

74 

69 

74 

73 

69 

71 

71 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

67 

69 

70 

HELEN  1  SE 

MAX 

78 

80 

85 

82 

85 

85 

92 

91 

94 

95 

92 

89 

90 

89 

90 

80 

70 

70 

72 

78 

78 

72 

67 

76 

74 

72 

83 

80 

81 

86 

MIN 

51 

45 

48 

55 

54 

54 

54 

59 

56 

58 

61 

57 

53 

63 

52 

6 

63 

60 

61 

66 

64 

60 

6 

61 

61 

64 

HOMERV 1 LLE   3  WSW 

MAX 

83 

86 

88 

90 

90 

91 

92 

95 

92 

92 

94 

95 

97 

97 

96 

90 

87 

87 

90 

90 

90 

87 

86 

83 

84 

81 

91 

87 

90 

87 

MIN 

63 

68 

55 

56 

57 

63 

65 

65 

67 

65 

71 

71 

70 

73 

69 

7 

71 

70 

° 

69 

70 

69 

° 

67 

65 

JASPER    1  NNW 

MAX 

77 

82 

83 

79 

83 

87 

89 

90 

91 

94 

68 

86 

89 

91 

90 

7  6 

74 

74 

73 

78 

77 

68 

70 

75 

70 

71 

8  2 

60 

82 

84 

MIN 

62 

58 

56 

56 

57 

57 

62 

64 

59 

67 

68 

60 

61 

66 

60 

60 

JESUP  8  S 

MAX 

81 

86 

68 

91 

92 

92 

92 

96 

95 

97 

96 

97 

98 

100 

98 

91 

90 

64 

87 

93 

93 

89 

84 

76 

85 

78 

88 

88 

90 

91 

MIN 

64 

60 

57 

58 

60 

62 

65 

66 

67 

68 

72 

72 

67 

71 

74 

68 

70 

69 

6 

LA  FAYETTE 

MAX 

85 

84 

84 

86 

80 

87 

90 

91 

92 

94 

96 

90 

86 

94 

92 

90 

78 

76 

78 

82 

81 

79 

75 

72 

82 

72 

76 

85 

86 

84 

MIN 

56 

53 

54 

57 

60 

60 

62 

65 

61 

65 

68 

59 

59 

68 

56 

LA  GRANGE 

MAX 

82 

84 

86 

88 

89 

92 

94 

95 

95 

97 

98 

94 

99 

99 

96 

95 

89 

80 

81 

85 

66 

76 

79 

78 

76 

75 

86 

86 

88 

90 

MIN 

56 

51 

54 

58 

56 

59 

63 

65 

62 

63 

69 

62 

61 

68 

60 

66 

70 

7 1 

68 

69 

68 

65 

6  8 

68 

65 

64 

64 

64 

65 

67 

LOUISVILLE 

MAX 

65 

64 

86 

90 

90 

92 

94 

91 

97 

99 

98 

94 

93 

97 

95 

86 

65 

75 

76 

87 

85 

80 

77 

80 

77 

76 

88 

86 

66 

86 

MIN 

59 

57 

59 

61 

60 

64 

65 

66 

68 

70 

75 

68 

69 

70 

68 

71 

68 

67 

6 

69 

69 

67 

68 

68 

66 

70 

67 

61 

66 

LUMBER  CITY 

MAX 

85 

85 

85 

89 

91 

91 

93 

93 

97 

95 

97 

98 

96 

97 

100 

97 

94 

90 

85 

61 

90 

90 

^" 

85 

79 

63 

80 

90 

87 

89 

MIN 

60 

57 

55 

55 

59 

63 

64 

65 

66 

67 

70 

69 

65 

65 

73 

71 

73 

7 1 

70 

70 

71 

68 

69 

69 

69 

69 

67 

69 

68 

69 

MACON   WB  AIRPORT 

MAX 

84 

84 

88 

90 

92 

94 

95 

98 

97 

99 

99 

96 

99 

102 

99 

93 

89 

60 

78 

87 

87 

76 

81 

77 

76 

60 

87 

88 

88 

93 

MIN 

6  1 

60 

56 

65 

63 

66 

67 

70 

68 

72 

75 

72 

66 

76 

71 

69 

71 

72 

71 

72 

70 

68 

69 

69 

69 

66 

70 

69 

70 

71 

MARSHALLVILLE 

MAX 

90 

84 

90 

91 

92 

91 

95 

100 

101 

101 

101 

103 

101 

95 

80 

85 

85 

81 

81 

80 

80 

80 

85 

85 

85 

93 

MIN 

62 

60 

55 

53 

61 

63 

67 

65 

66 

65 

65 

71 

69 

6  9 

68 

68 

6  7 

66 

65 

65 

6 1 

66 

66 

66 

6  3 

6 1 

66 

71 

MC  INTYRE 

MAX 

86 

93 

96 

98 

98 

94 

95 

93 

96 

95 

94 

96 

98 

98 

98 

98 

90 

89 

81 

89 

87 

88 

86 

75 

80 

81 

87 

86 

85 

MIN 

62 

57 

52 

52 

51 

56 

58 

57 

62 

68 

66 

61 

62 

64 

61 

76 

70 

6 

69 

69 

65 

67 

64 

6 

68 

6 

66 

METTER 

MAX 

85 

86 

88 

92 

92 

94 

94 

98 

96 

97 

97 

96 

97 

97 

97 

95 

89 

81 

83 

90 

91 

82 

62 

81 

83 

81 

86 

89 

88 

92 

MIN 

61 

62 

59 

63 

60 

64 

70 

69 

70 

71 

73 

69 

72 

74 

73 

71 

74 

72 

7 

68 

69 

69 

68 

69 

70 

69 

70 

71 

69 

70 

MI DV 1 LLE    EXP  STA 

MAX 

86 

84 

87 

90 

90 

91 

94 

96 

97 

98 

97 

92 

94 

98 

95 

90 

63 

61 

77 

65 

89 

85 

79 

75 

78 

80 

86 

86 

88 

89 

MIN 

62 

59 

57 

63 

63 

65 

65 

68 

66 

70 

71 

68 

69 

69 

69 

M1LLEDGEVILLE 

MAX 

82 

61 

80 

85 

88 

87 

89 

90 

95 

93 

95 

95 

90 

92 

97 

94 

94 

62 

73 

77 

84 

83 

76 

77 

75 

73 

79 

85 

85 

64 

MIN 

58 

60 

54 

59 

60 

62 

63 

65 

65 

67 

70 

64 

63 

67 

63 

68 

MONT ICELLO 

MAX 

82 

80 

82 

82 

85 

88 

90 

93 

95 

95 

97 

94 

90 

95 

97 

96 

83 

64 

71 

77 

84 

86 

75 

75 

77 

71 

80 

85 

85 

83 

MIN 

58 

55 

59 

61 

61 

67 

66 

69 

66 

70 

73 

62 

64 

67 

66 

MORGAN 

MAX 

8  5 

84 

86 

90 

91 

91 

96 

94 

95 

93 

95 

93 

97 

97 

95 

94 

94 

94 

76 

84 

86 

87 

86 

86 

81 

63 

84 

85 

86 

88 

MIN 

60 

59 

54 

56 

64 

63 

63 

66 

61 

67 

71 

71 

65 

70 

75 

62 

66 

66 

6 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

83 

84 

90 

90 

89 

91 

93 

95 

96 

96 

95 

96 

97 

100 

98 

95 

93 

89 

85 

91 

90 

89 

88 

64 

79 

81 

88 

85 

87 

MIN 

6  3 

61 

58 

61 

67 

67 

65 

68 

66 

67 

69 

74 

71 

75 

74 

70 

65 

67 

67 

NAHUNTA 

MAX 

84 

87 

89 

91 

91 

93 

93 

95 

94 

96 

95 

97 

98 

99 

97 

93 

90 

89 

91 

93 

93 

90 

87 

80 

85 

79 

90 

92 

90 

92 

MIN 

63 

59 

54 

54 

57 

58 

60 

62 

62 

62 

69 

66 

67 

67 

67 

72 

69 

68 

64 

63 

65 

63 

63 

66 

68 

67 

64 

64 

64 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

82 

83 

86 

88 

90 

89 

91 

94 

93 

92 

92 

93 

94 

94 

94 

93 

91 

B3 

84 

88 

86 

87 

87 

84 

81 

89 

69 

89 

90 

MIN 

65 

63 

54 

56 

64 

63 

65 

65 

67 

66 

71 

72 

70 

73 

74" 

6  8 

NEWINGTON  4  NW 

M»X 

84 

86 

86 

92 

90 

88 

90 

92 

94 

93 

95 

95 

96 

93 

96 

'o 

86 

84 

80 

78 

89 

89 

78 

79 

74 

79 

8  3 

86 

87 

87 

MIN 

58 

60 

57 

61 

65 

65 

66 

69 

66 

71 

73 

69 

67 

74 

65 

NEWNAN 

MAX 

80 

82 

67 

87 

69 

92 

94 

95 

97 

98 

97 

92 

97 

98 

96 

90 

60 

72 

76 

63 

86 

74 

75 

76 

76 

79 

85 

65 

87 

88 

MIN 

59 

56 

60 

62 

60 

64 

66 

68 

68 

67 

72 

65 

64 

71 

63 

67 

70 

65 

66 

69 

66 

65 

65 

66 

64 

63 

65 

65 

66 

69 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

MAX 

82 

84 

88 

90 

90 

93 

94 

94 

94 

97 

96 

95 

98 

100 

100 

98 

93 

76 

78 

84 

83 

78 

83 

78 

77 

82 

84 

84 

85 

68 

MIN 

58 

58 

55 

62 

62 

66 

66 

68 

67 

67 

70 

69 

69 

74 

72 

73 

69 

70 

68 

69 

65 

64 

69 

68 

67 

67 

66 

66 

68 

68 
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DAILY  TEMPERATURES 


ontlnued 


Station 

Day  Ot  Month 

• 

oi 
1 

s 

6 

12 

13 

IS 

16 

17 

1 

20 

23 

26 

27 

28 

30 

31 

1 
< 

JUI  TMAN 

MAX 
MIN 

38 

84 

84 

89 

92 

94 

92 

94 

94 

95 

96 
70 

97 

99 
74 

98 

72 

91 
74 

89 
7  j 

69 

88 

92 

90 

90 

89 

63 

8? 

83 

86 

84 

91 
67 

90.2 

iOME 

MAX 
MIN 

81 

81 

85 

80 
60 

85 
60 

89 

91 

90 

90 

94 

90 

87 

91 

93 
70 

99 
60 

83 
65 

80 
68 

rt 

79 

81 

8u' 

73 

72 

76 

76 
60 

75 

82 

ft  2 

81 

82 

86 
67 

83.3 
63.4 

tOME  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 

84 

86 

81 

60 

88 

93 

93 

93 

97 

93 

89 

95 

96 

90 
59 

83 
66 

77 
69 

74 

80 

80 

82 

74 

74 

JO 

71 

76 

84 

83 

85 

66 
67 

84.7 
63.4 

SANDER SV1LLE 

MAX 
MIN 

81 

82 

84 

90 

88 

91 

92 

95 

96 

96 

97 

88 

94 

98 

95 
68 

80 
75 

81 
71 

7ft 

76 

81 

B  5 

84 

75 
70 

Jt 

72 

77 

83 
70 

86 
66 

86 
69 

87 
70 

83.8 
68.0 

>APELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

82 

87 

88 

90 

88 

90 
70 

90 

96 

96 

6* 

99 

94 
81 

95 
76 

92 
76 

90 

85 

90 

91 

87 

70 

84 

84 

82 
70 

78 
71 

84 

70 

85 
73 

84 

72 

68 

72 

88.6 

72.1 

>AVANNAH   USDA   PLANT  SDN 

MAX 
MIN 

62 

82 

85 

87 

69 

91 

92 

91 

95 

92 

96 

96 

95 

95 

98 
72 

96 
74 

95 
76 

91 

79 
70 

87 
70 

»] 
73 

92 
69 

88 
68 

84 

7  0 

75 
70 

82 
70 

77 
69 

36 
71 

87 
70 

86 

70 

88.6 
68.9 

>AVANNAM   KB  AP 

MAX 
MIN 

82 

85 

87 

90 

91 

93 

91 

96 

91 

95 

96 

95 

94 

98 

96 
72 

93 
74 

88 

72 

82 

87 

92 

9: 

86 

82 

75 

79 

76 

86 

88 

88 

70 

89 

72 

88.8 
69.3 

>AVANNAM  BEACH 

MAX 
MIN 

85 

84 

86 

64 

84 

70 

84 

88 

87 

93 

94 

93 

94 
72 

95 
73 

88 
76 

86 

83 

86 

78 

86 

83 
70 

78 

79 

78 
70 

B. 

84 

84 

65 
81 

85.7 
71,5 

> 1  LOAM 

MAX 
MIN 

80 

82 

85 

86 

87 

60 

90 

92 
62 

96 

95 

97 

94 

93 
64 

95 
64 

96 
71 

95 
62 

86 

65 

81 
68 

71 

75 

83 

86 

79 

75 

76 

73 

81 

36 

87 

85 

89 
69 

85.8 
65.3 

lURRENCY    2  WNW 

MAX 
MIN 

8. 

86 

92 

92 

93 

93 

97 

94 

95 

96 

97 

96 

99 

98 
70 

97 
71 

88 
71 

83 

84 

91 

92 

90 

86 

t* 

83 

80 

89 

90 

92 
68 

90.6 

iWAINSBORO 

MAX 
MIN 

82 

85 

88 

90 

90 

92 

94 

97 

95 

99 

98 

94 

96 

100 

97 
b9 

91 
67 

85 
67 

SO 
70 

80 

67 

90 

85 

76 

75 

78 

82 

89 

89 

89 

89 
63 

88.7 

tALBOT  TON 

MAX 
MIN 

83 

83 

87 

89 

90 

92 

94 

96 

95 

98 

97 

98 
65 

99 
65 

100 

98 
64 

95 
70 

88 

63 

79 

78 

85 

a  ■ 

86 

78 

re 

78 

79 

82 

62 

84 

84 

61 

89 
66 

68.3 
63.7 

ALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 
MIN 

81 

81 

84 

84 

88 

90 

91 

90 
60 

91 

95 

94 
60 

93 
61 

94 
56 

95 
60 

90 
53 

90 
59 

78 
68 

83 

82 

82 

85 

74 

79 

85 

85 
60 

77 

Bi 

87 

86 

84 

67 

86.0 

HOMASTON   2  S 

MAX 
MIN 

84 

87 

88 

89 

91 

95 

94 

97 

98 

99 

98 

97 

97 

100 

98 
61 

98 
71 

89 
71 

79 

79 

86 

87 

74 

78 

81 

78 

81 

83 

85 

86 

88 
66 

88.8 
64  .  0 

HOMASVI LLE 

MAX 
MIN 

84 

86 

89 

90 

91 

90 

88 

93 

92 

92 

92 

90 
70 

96 

96 
76 

95 
75 

91 
74 

85 
78 

62 

85 

89 

89 

82 

87 
70 

8  2 

76 

80 

84 

81 

86 

69 

86 
69 

87.6 

HOMASV I LLE   WB  CITY 

MAX 
MIN 

83 

85 

89 

90 

91 

90 

89 

94 

93 

92 

92 
65 

90 

96 
72 

96 
76 

97 
74 

93 
74 

84 

72 

8ft 

71 

82 
69 

89 

75 

88 

72 

82 
7 1 

88 

69 

82 
69 

76 

66 

80 
70 

86 
6  8 

82 
69 

67 
69 

90 
71 

88.1 
69.4 

IFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

83 

83 

83 

86 
60 

89 

90 

90 
66 

92 
66 

95 
69 

94 

94 

94 
71 

94 
69 

97 

96 
74 

97 
71 

91 
75 

83 

84 

81 

87 

87 

82 

a., 

80 

77 

80 

86 

84 

69 

86 
70 

87.6 
68  ■  1 

OCCOA 

MAX 
MIN 

80 

82 

87 

83 

87 
60 

88 
60 

91 
65 

90 

94 
67 

96 

93 

91 
64 

90 
63 

90 
64 

93 
63 

87 
63 

72 
64 

69 

74 

81 

83 

71 

70 

81 

77 

72 

81 

63 

82 

87 
68 

63.5 

ALDOSTA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 

82 

86 

88 

91 

92 

93 

90 

94 

93 

93 

75 

93 

97 

97 
77 

96 
77 

89 

77 

88 

87 

88 

91 

90 

86 

89 

84 

80 

81 

89 

82 

69 

71 

89.4 

ALDOSTA   4  NW 

MAX 
MIN 

84 

86 

88 

91 

91 
63 

92 

91 

95 

95 

93 

95 

94 

97 

98 

97 
75 

93 
72 

88 
74 

88 

88 

91 

91 

83 

87 

S'j 

80 

81 

89 

86 

90 

69 
67 

89.9 
67.2 

ARRENTON 

MAX 
MIN 

80 

81 

86 

88 

89 

)0 

92 

95 

65 

96 

93 
68 

93 
71 

91 
64 

94 
62 

95 
71 

95 
62 

87 

72 

87 
69 

75 

73 
67 

87 
69 

89 
7  1 

81 
65 

76 
66 

76 
ft  <. 

75 

79 
69 

8ft 

88 

68 

84 

67 

89 
68 

86.3 
65.4 

ASH  I NGTON 

MAX 
MIN 

81 

79 

80 

85 
60 

85 

87 

90 

92 

95' 
63 

96 
69 

96 

72 

94 
67 

91 
61 

93 
65 

95 
66 

93 
65 

65 
64 

76 

70 

75 

84 

85 

77 

72 

77 

76 

80 

85 

84 

83 
66 

84.7 

AYCROSS 

MAX 
HIN 

86 

86 

87 

89 
60 

92 

91 

93 

91 
66 

91 
66 

95 

95 

95 
70 

94 
70 

96 
73 

98 
71 

96 
76 

95 
75 

88 

88 

91 
70 

92 

92 
70 

90 

88 

82 
70 

85 
70 

89 

10 

85 

90 
68 

90.7 

AYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

82 
58 

82 

57 

67 
57 

93 
61 

92 
60 

94 
63 

95 
64 

95 
68 

95 
65 

98 
68 

96 
72 

94 
65 

95 
60 

99 
70 

96 
68 

90 
74 

86 

70 

8  0 
66 

78 
67 

83 
68 

90 
70 

84 
66 

77 
66 

76 
66 

78 
67 

79 
67 

87 

69 

87 
69 

69 
66 

89 
66 

88.3 
66.0 

EST  POINT 

MAX 
MIN 

81 

59 

81 

54 

87 

55 

88 

59 

89 
60 

92 
62 

94 

65 

96 
67 

95 
65 

98 
66 

96 
72 

96 
65 

99 
65 

101 
71 

99 
65 

95 
74 

•  93 
71 

80 
71 

79 
68 

86 

70 

88 

70 

75 
66 

79 
69 

77 
69 

77 
66 

80 
64 

64 
64 

85 
65 

66 
65 

90 
66 

86.3 
65.7 

INDER  1  SSE 

MAX 
HIN 

80 
54 

82 
58 

86 

52 

84 

55 

88 

57 

89 
64 

93 
60 

95 
66 

95 
64 

97 
66 

97 
64 

97 
62 

97 
59 

95 
68 

95 
61 

91 
64 

77 
63 

7  0 
64 

71 
66 

82 

69 

82 
67 

72 
63 

70 
64 

77 
62 

78 
64 

74 

64 

83 
65 

82 
69 

83 
66 

85 
66 

84.9 
62.9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relab 

ve    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

I  . 

SI 

Direction  1 
fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1 ,00  AM 

EST 

7,00  AM 
EST 

1 ,00  PM 

EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

01-.09 

.10-49 

SO-.99 

661-00  I 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  ot 

possible 

sunshine 

Average 
■ky  cover 
sunrise  to  si 

THENS  WB  AIRPORT 

ENE 

17 

6.9 

21++ 

E 

1 

68 

91 

61 

70 

5 

2 

5 

3 

3 

1 

19 

6.3 

(TLANTA  WB  AIRPORT 

ENE 

17 

8.3 

29++ 

N 

21 

85 

88 

65 

68 

4 

2 

4 

■ 

3 

0 

"16 

62 

6.0 

JCUSTA  WB  AIRPORT 

NE 

10 

6.9 

32++ 

SSW 

21 

86 

88 

58 

65 

4 

3 

5 

3 

1 

0 

16 

6.6 

JLUMBUS  WB  AIRPORT 

7.1 

29++ 

SW 

20 

85 

52 

57 

2 

2 

5 

1 

2 

0 

12 

6.1 

»CON  WB  AIRPORT 

NW 

9 

7.0 

27 

SW 

20 

83 

86 

52 

59 

4 

2 

5 

3 

1 

0 

15 

58 

5.9 

)ME  WB  AIRPORT 

88 

59 

2 

5 

8 

1 

2 

0 

18 

6.7 

P.VANNAH  WB  AIRPORT 

SW 

14 

8.9 

34 

N 

11 

90 

89 

58 

75 

8 

1 

4 

3 

2 

3 

21 

60 

6.7 

«*IASVILLE   WB  CITY 

3 

3 

5 

3 

0 

20 

7.3 

Sm  FUitrtmc*  Not**  Following  Sutloo  lo-ai 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JUNE  1963 


STATION  AND  DEPTH 

Day  ol  mc 

nth 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aval 

ATHENS  HORT   FARM  STA  3 

2  INCHES 

MIN 

86 
69 

91 

67 

93 
70 

94 
72 

94 
72 

94 
75 

99 

75 

97 
78 

95 
73 

99 
76 

99 
80 

9  7 
77 

76 

99 
80 

97 
80 

97 
78 

80 
74 

78 
71 

75 
73 

81 
72 

74 

73 

75 
70 

70 

71 

71 

71 

75 

74 

89 
76 

89  .2 
73.8 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

83 
69 

85 
69 

89 
70 

b» 
74 

89 
73 

89 
77 

94 
76 

94 
79 

90 
79 

94 
76 

94 
80 

93 
78 

94 
79 

94 
80 

94 
78 

94 
78 

80 
74 

77 
72 

73 
72 

79 
73 

82 

74 

82 
74 

74 
70 

78 
70 

78 
71 

75 
71 

82 
72 

82 

75 

83 
74 

84 
76 

65.6 
74.4 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

81 
75 

83 
75 

85 
75 

85 
79 

85 
78 

85 
80 

88 
80 

89 
83 

89 
80 

88 
81 

89 
84 

90 
83 

90 
82 

90 
85 

93 
84 

91 
83 

87 
79 

80 
77 

77 
77 

79 
75 

81 

75 

81 
78 

78 
75 

77 
74 

79 
75 

76 
73 

80 
75 

80 
78 

61 
77 

81 
79 

83.9 
78.5 

TIFTON  EXPERIMENT  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

79 
70 

77 
70 

78 
70 

70 
68 

79 
71 

60 
72 

80 
73 

81 
74 

83 
74 

84 
75 

84 
75 

86 
76 

85 
76 

86 
78 

86 
79 

88 
78 

86 
79 

81 

76 

84 
75 

78 
75 

83 
76 

86 
77 

80 
73 

81 
69 

76 
70 

75 
72 

72 
72 

81 
72 

79 
73 

80 
74 

81.4 
73.7 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

77 
73 

75 
73 

75 
7* 

75 
74 

76 
75 

76 
75 

76 
75 

76 
75 

77 
76 

78 
77 

79 
78 

80 
79 

81 
80 

80 
79 

79 
79 

80 
79 

79 
79 

80 
79 

80 
79 

80 
78 

79 
75 

76 
73 

76 
73 

77 
76 

79 
77 

79 
78 

79 
78 

77.4 
76.2 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND.      LESS  THAN  5  PERCENT   TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE  t      CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 
GROUND  ALMOST  BARE,   SOME  THIN  NATIVE  GRASS.     INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS . 


TIFTON  EXP  STATION  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,      LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE,      TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.      INSTRUMENTATION,      3  I NCh  DEPTH  -  FRI EZ  STANDARD  DISTANCE   AND  SOIL   THERMOGRAPH,  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRI EZ  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ataaoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  1 

S| 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.26 

.29 

.19 

.21 

.28 

.20 

.  12 

.36 

.18 

.  35 

.24 

.38 

.28 

.25 

.39 

.27 

.13 

.09 

.11 

.02 

.19 

.15 

.14 

.  18 

.  12 

B 

6.2 

WIND 

76 

53 

23 

23 

29 

28 

23 

32 

30 

18 

24 

39 

30 

23 

46 

38 

41 

42 

37 

87 

24 

77 

55 

55 

43 

47 

34 

39 

27 

114 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

• 

.95 

.35 

.19 

.23 

.63 

.  17 

.23 

.21 

.35 

.  39 

.38 

.15 

.22 

.44 

.30 

.15 

.23 

.  19 

.26 

B 

7.8 

WIND 

48 

58 

19 

37 

29 

30 

15 

26 

22 

44 

25 

54 

46 

60 

42 

13 

32 

37 

24 

41 

36 

40 

54 

45 

30 

32 

25 

15 

17 

19 

101 

MAX 

93 

94 

98 

96 

98 

99 

101 

109 

106 

107 

105 

99 

96 

98 

98 

96 

86 

81 

79 

90 

95 

94 

86 

90 

90 

95 

96 

93 

96 

100 

95. 

MIN 

71 

74 

70 

74 

70 

73 

74 

84 

88 

82 

86 

72 

72 

79 

89 

86 

75 

71 

68 

75 

76 

86 

70 

70 

86 

73 

74 

82 

84 

86 

77. 

EXPERIMENT 

EVAP 

.30 

.33 

.27 

.26 

.42 

.17 

.27 

.  34 

.34 

.10 

.44 

.37 

.48 

.32 

.13 

.13 

.04 

.24 

.26 

.13 

.02 

.16 

.20 

.24 

.21 

B 

7.4< 

WIND 

70 

65 

30 

40 

30 

50 

40 

20 

28 

40 

52 

60 

40 

50 

60 

38 

42 

60 

30 

70 

140 

50 

90 

60 

50 

20 

35 

25 

50 

30 

146 

MAX 

86 

85 

90 

92 

88 

96 

93 

95 

94 

100 

101 

101 

97 

101 

99 

92 

83 

73 

80 

85 

91 

74 

74 

81 

71 

81 

89 

91 

92 

88. 

MIN 

60 

57 

62 

65 

62 

68 

68 

72 

68 

73 

66 

66 

71 

67 

67 

68 

68 

67 

67 

69 

66 

65 

66 

66 

65 

66 

68 

70 

70 

66. 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.30 

.31 

.29 

.27 

.28 

.21 

.23 

.27 

.25 

.27 

.23 

.27 

.29 

.30 

.32 

.35 

.21 

.12 

.  15 

.12 

.23 

.31 

.13 

.03 

.11 

.17 

.16 

.18 

B 

6.8 

WIND 

88 

68 

41 

22 

24 

24 

37 

36 

35 

26 

43 

42 

27 

28 

61 

44 

60 

8 

6 

3 

11 

7 

43 

48 

55 

31 

34 

11 

27 

23 

101 

MAX  AND  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME 
OF  OBSERVATION. 


Delete  8A  time  of  observation. 


Delete  name  and  all  data. 
Delete  name  and  all  data. 

Average  normal  70.1°;  Departure  from  Normal,  -  2 . 1 ° ;  Average 
Precipitation,   4.36  inches;  Departure  from  Normal,  0.68. 

Maximum     depth  of  Snow  on  Ground,  Trace  on  6th. 

Maximum  depth  of  Snow  on  Ground,  Trace  on  24+. 

Maximum  depth  of  Snow  on  Ground,   Trace  on  12+. 

Highest  Temperatures  79°  on  11+  at  4  station. 


Average  Maximum,   60.1°;   Average  Temperature,  46.4°; 
Departure  from  Normal,   -  9.6°;     Highest  Temperature  and 
date,   77°  on  3d;     Total  Degree  Days,  516. 

Maximum  Temperature  on  11th,   74°;     Average  Maximum,  60.1°. 

Average  Maximum,   56.8°;     Average  Temperature,  39.4°; 
Departure  from  Normal,   -  6.2";     Highest  Temperature  and 
date,  72°  on  6th;     Total  Degree  Days,  713. 

Maximum  Temperature  on  6th,   72°;     Average  Maximum,  56.8°. 

Average  Maximum  Temperature  49.0°. 

Minimum  Temperature  on  22d,   38°;     Average  Minimum,  49°. 


CORRECTIONS 


April  1962  thru 
February  1963 

September  1962 

September  1962 

September  1962 


Station  Index 

Climatological  Data  Table 
Daily  Temperature  Table 
Climatological  Data  Table 


Sweet  Gum 
Tray  Mountain 

Lincolnton 

Lincolnton 

Northeast  Divisic 


December  1962 
December  1962 
December  1962 
February  1963 

February  1963 


Climatological  Data  Table 

Climatological  Data  Table 

Climatological  Data  Table 

Temperature  and  Precip- 
itation Extremes  Table 

Climatological  Data  Table 


Augusta  FAA  AP 
Rome  WB  AP 
Savannah  WB  AP 


February  1963 
February  1963 


Daily  Temperature  Table 
Climatological  Data  Table 


Quitman 

Tallapoosa  2  NNW 


February  1963 
March  1963 
March  1963 


Daily  Temperature  Table 
Climatological  Data  Table 
Daily  Temperature  Table 


Tallapoosa  2  NNW 
Valdosta  WB  AP 
Valdosta  WB  AP 


See  reference  notes  following  Station  Indei 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Averoge 

Minimum 

I 
< 

Departure 

From  Normal 

Highest 

S 

* 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

| 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Mom.  Depth 
on  Ground 

Date 

.  1 0  or  More  | 

• 

1.00  or  More 

1  ; 

>  > 

■  i 

.'J 

»J 

ASHBURN  1  S 

85  •  9 

65.2 

75.6 

93 

49 

29 

.60 

i  2 

2 

0 

OCTOBER  1962 

ASHBURN  1  S 

67.9M 

37 

Q 

Q 

Q 

2.11 

.0 

0 

2 

0 

NOVEMBER  1962 

ASHBURN  1  S 

66.4 

42. 2M 

54.  3M 

78 

1 8 

33 

6 

321 

3.98 

1.41 

22 

.0 

0 

6 

3 

2 

DECEMBER  1962 

ASHBURN   1  S 

48.8 

23 

0 

0 

5 

0 

0 

JANUARY  1963 

Ml  LLEN 

58.* 

32.3 

45.4 

5.3 

75 

12  + 

12 

24 

604 

4.72 

1.52 

1.04 

20 

.0 

0 

9 

4 

2 

MARCH  1963 

M 1  LLEN 

7*. 3 

44.5 

59.4 

3.5 

87 

27 

23 

197 

0 

0 

4 

0 

2.01 

-  2.22 

.89 

.0 

0 

5 

1 

0 

MORGAN 

75.5 

47.0 

61.3 

86 

19+ 

21 

1 

174 

0 

0 

1 

0 

1.50 

.70 

14 

.0 

0 

6 

1 

0 

NAHUNTA 

75.9 

46.4 

61.2 

90 

18 

30 

24+ 

168 

1 

0 

4 

0 

2.66 

.76 

1 

.0 

0 

8 

2 

0 

APRIL  1963 

MC  1NTYRE 

81.  7 

49.2 

65.5 

89 

22 

36 

1 

31 

0 

0 

0 

0 

3.56 

2.50 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

MILLEN 

79.0 

51.3 

65.2 

0.7 

86 

22+ 

35 

16+ 

64 

0 

0 

0 

0 

3.47 

-  .10 

1.10 

30 

.0 

0 

5 

3 

2 

NEWNAN 

78.1 

51.6 

64.9 

2.7 

85 

23+ 

36 

15 

72 

0 

0 

0 

0 

6.98 

2.12 

4.49 

30 

.0 

0 

8 

2 

2 

MAY  1963 

SAPELO  ISLAND 

83. OK 

65.  3M 

74. 2C 

95 

17 

50 

2 

7 

5 

0 

0 

0 

4.89 

2.59 

21 

.0 

0 

6 

2 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


■  2 


2.01 
1.50 
2.66 


3.96 
3.67 
6.58 


.02     .02  .26 


10       11  12 


13     14  15 


16      P  18 


.39  1.06  .72 


2. 5«     .05  .1" 


28     29     30  31 


2.SC 
.26  1.10 
.16  1.23  6.69 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  J 

23 

24 

25 

26 

27 

28  J 

29 

30 

31 

Ave 

SEPTEMBER  1962 

ASHBURN  1  S 

MAX 
MIN 

90 
66 

88 
67 

90 
68 

93 
70 

87 
70 

85 
69 

80 

69 

82 

70 

86 

90 

93 

90 

92 

91 

92 

89 
69 

89 
70 

89 
70 

67 

87 

79 

78 

83 

80 
60 

85 

86 

83 

79 

73 

81 

85.9 
65.2 

OCTOBER  1962 

ASHBURN  1  $ 

MAX 
MIN 

82 
60 

76 
62 

80 
65 

86 
62 

86 

62 

86 

63 

86 
64 

85 
65 

83 
64 

85 

86 

86 

es 

86 

86 

8', 

86 

85 

84 

82 

81 

80 

80 

67 

68 

66 

65 

65 

66 

80.1 
55.7 

NOVEMBER  1962 

ASHBURN  1  S 

MAX 
MIN 

75 
41 

64 

40 

67 
40 

64 

39 

67 
39 

62 

33 

64 

39 

70 
49 

70 

59 

64 

65 

72 

72 

67 

63 

69 

74 

78 

71 

70 

63 

73 

66 

63 

67 

68 

54 

60 

53 

56 

66.4 
42.2 

DECEMBER  1962 

ASHBURN   1  S 

MAX 
MIN 

75 

76 

72 
40 

71 

70 

57 

48 

34 

49 

37 

48 

46 

48 

58 

56 

66 

68 

66 

66 

70 

73 

72 

65 

60 

53 

56 

50 

50 

53 

63 

58 

59 

63 

60.8 
36.7 

JANUARY  1963 

MILLEN 

MAX 
MIN 

54 

22 

57 
21 

58 
23 

62 

22 

60 
33 

54 
34 

62 

31 

60 
38 

63 
24 

70 
33 

75 
47 

75 
55 

65 
47 

49 
28 

47 

33 

47 

27 

57 
26 

52 
44 

62 
49 

65 

55 

65 
29 

55 
20 

71 
26 

70 
12 

47 

13 

47 

33 

46 
38 

45 

22 

V, 

27 

59 
33 

67 
55 

58.4 
32.3 

MARCH  1963 

MILLEN 

MAX 
MIN 

64 
41 

63 
41 

68 

35 

74 
46 

75 
61 

75 

52 

65 

37 

64 

31 

64 

37 

n 

43 

78 
42 

85 
62 

83 
56 

80 
46 

74 
51 

73 
53 

77 
50 

87 
48 

86 

57 

86 

59 

66 
45 

60 

31 

65 
27 

73 
32 

76 
41 

75 
50 

72 

77 
40 

81 

82 
41 

83 

74.3 
44.5 

MORGAN 

MAX 
MIN 

64 

21 

64 
34 

69 
37 

76 
51 

81 

56 

78 

42 

62 
34 

68 

34 

67 
44 

73 
45 

78 
54 

86 
68 

83 
68 

79 
61 

72 
49 

67 
54 

65 
60 

86 

59 

86 
65 

83 
54 

67 

42 

64 

36 

68 
36 

81 
40 

78 
37 

75 
57 

75 
45 

77 
41 

82 

41 

63 
45 

85 
46 

75.5 
47.0 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

70 
42 

70 
52 

73 
41 

76 
48 

84 

59 

7S 

47 

67 
37 

68 

32 

59 
36 

73 
46 

86 

43 

86 

59 

81 

66 

79 
63 

67 
52 

80 

52 

64 
56 

90 
56 

89 

59 

73 
60 

63 
38 

64 

31 

69 
30 

74 

30 

78 
40 

81 
45 

75 
48 

77 
38 

79 

38 

60 
48 

82 
46 

75.9 
46.4 

APRIL  1963 

MC  INTYRE 

MAX 
MIN 

85 

82 

85 
50 

88 

87 

86 

84 
45 

74 

40 

80 

76 

85 

84 

83 

85 

81 

81 
51 

81 
49 

86 
45 

84 

86 
49 

88 

89 

88 
6 1 

87 
44 

78 
50 

59 
50 

78 

76 
46 

67 
60 

79 
56 

81.7 
49.2 

MILLEN 

MAX 
MIN 

82 
45 

85 
47 

86 
46 

86 

60 

85 
50 

72 
50 

67 

51 

77 
40 

76 
48 

84 

59 

83 

52 

70 
52 

73 
47 

72 
38 

71 

35 

79 
35 

83 
46 

84 

51 

84 

54 

83 
66 

86 
59 

86 
61 

84 

66 

83 
45 

74 
54 

75 
54 

77 
47 

74 
60 

75 
58 

75 

60 

79.0 
51.3 

NEWNAN 

MAX 
MIN 

81 
50 

84 
51 

85 
57 

82 
56 

75 
47 

67 
44 

68 
46 

79 
45 

76 

50 

82 
64 

84 
54 

82 

53 

75 
42 

70 
39 

75 
36 

81 
44 

85 
55 

83 
59 

83 
57 

80 
59 

82 

57 

84 
63 

85 
66 

77 
44 

71 
48 

72 
48 

75 
49 

69 
56 

73 
59 

78 
60 

78.1 
51.6 

MAY  1963 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

71 
57 

70 
50 

73 
57 

73 
58 

83 
54 

87 
60 

79 
61 

82 
69 

88 

65 

92 
80 

93 
67 

83 
67 

77 

69 

79 
69 

88 
64 

92 
69 

95 
71 

91 
71 

85 

70 

86 

72 

88 

69 

81 

73 

80 
68 

79 
64 

83 
64 

84 

63 

81 

63 

80 
63 

83.0 
65.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

V 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

FEBRUARY  1963 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

50 
46 

51 
48 

54 
50 

52 
44 

44 
42 

42 
41 

46 
42 

48 
41 

47 
44 

46 
42 

44 
41 

50 
44 

47 
40 

44 
38 

44 
38 

43 
39 

42 
37 

42 
37 

44 
39 

47 
41 

47 
40 

47 
40 

45 
38 

45 
41 

46 
40 

46 
40 

47 
38 

47 
38 

46.4 
41.0 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

57 
56 

58 
57 

60 
58 

60 
57 

52 
52 

52 
51 

53 
52 

54 
53 

53 
52 

54 
53 

53 
52 

54 
52 

54 
53 

53 
52 

53 
52 

52 
51 

52 
51 

52 
51 

50 
49 

52 
50 

52 
51 

54 

53 

52 
50 

51 
50 

51 
50 

53 
51 

54 
53 

53 
52 

53.5 
52.3 

TIFTON  EXP  STATION  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,      LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST .     SOIL  TYPE i      TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.      INSTRUMENTATION,      3   INCH  DEPTH  -  FR1E2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL 
1100.    6  INCH  DEPTH  -  FRIE2  AIR  AND  DISTANCE   THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 


See  Relerunce  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

|     INDEX  NO.  | 

COUNTY 

AGE  t  ] 

M 

M 

moN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

3 

LONG 

□ 

jj 

PRECIP. 

£ 

SPECIAL 

CIO  10 

9 

32  00 

240 

u 

C 

AOAIRSVlLLE 

DO*1 

12 

3*  21 

T20 

OA 

c 

MRS*  C.   T,  JARRETT 

0OS1 

16 

240 

3P 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

ailey 

DOM 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

9P 

9P 

4P 

BREMTON-PARKER  COLLEGE 

ALAPAHA  STATION 

0131 

BERRIEN 

14 

31  21 

09  13 

290 

TA 

M 

ROY    E.  HOLLAND 

01*0 

4 

84  10 

210 

7P 

7A 

N 

FRANK  S*  OR  TON 

ALLATOONA   0AM  2 

oibi 

3 

3*  10 

973 

8* 

IA 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

A L KA    F AA  AIRPORT 

2  1  1 

13 

200 

mo 

M10 

FED*  AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA    1  WNW 

out 

Fulton 

9 

9*  09 

1100 

7A 

7A 

EL  1   la  GRIMES 

AMfRICUS   A  CMC 

0X93 

SUMTER 

6 

32  06 

8*  10 

7A 

H 

BLANCHE   S.  RHYNE 

0234 

4 

84  16 

490 

C 

0311 

14 

360 

8* 

SA 

ROY  0.  TANKERSLCY 

A5H6UAN   1  1 

»  6 

16 

423 

9P 

3P 

RADIO  STATION  MMES 

ATHENS 

uc 

Clarke 

1C 

39  98 

TOO 

49> 

8A 

PROF.  E.   S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AC* I 

0*92 

CLARKE 

10 

33  33 

03  21 

6P 

6P 

M 

COLLEGE  EKP.  STATION 

0499 

1 

03  19 

796 

«u 

MID 

C  MJ 

U.S  .  HEATHER  BUREAU 

ATHENS   HOST               S1A  3 

0*90 

to 

734 

a 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

ATKINSON   1  * 

OAAJ 

13 

7A 

mrs.  cathlaeen  Smith 

ATLANTA  BOLTON 

Fulton 

33  48 

7  72 

7A 

ATLANTA  MS  AIRPORT 

0*91 

Fulton 

6 

33  39 

04  24 

Nil 

1  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA   MB  A1RPORI 

RICHMOND 

14 

»  MM 

01  98 

143 

Mie 

"... 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

%%% 

STEPHENS 

14 

34  " 

890 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

BA  I  N0R 10GE 

DECATUR 

120 

ip 

7A 

C  H 

BALL  GROUND 

OBOl 

CHEROKEE 

9 

3*  20 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  grogan 

BEAVEROALE 

07*4 

MH1TF1ELD 

12 

3*  99 

04  91 

8A 

MRS.  H.  E.  WARHACK 

0747 

CVANS 

11 

01  90 

143 

c 

■LACKBCARD  ISLAND 

04*4 

MC  INTOSH 

2 

10 

7A 

7A 

U.S.  FISH  ♦  WLDLf.  SVC. 

Blakely  LL  * 

0949 

UNION 

7 

1938 

8A 

8A 

GEORGIA  MTN.   EXP.   ST A . 

0474 

EARLY 

31  23 

300 

7A 

OR.  J.  G.  STAND  1 FER 

Blue  ridge 

1024 

FANNIN 

7 

3*  92 

84  19 

1760 

7P 

7P 

H 

P.  B.  CARRuTH 

1132  ELBERT 

89  02 

780 

6A 

MRS.  GWENDOLYN  BROWN 

l  ibb 

BULLOCH 

11 

190 

6P 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

1340 

GLYNN 

2 

14 

SP 

» 

BENJAMIN  E.  JAMES 

BRUNSWICK  FAA  ap 

13*3  GLYNN 

31  09 

m  ;  .. 

HIE 

C  H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

13  72 

MARION 

6 

32  18 

04  91 

669 

3P 

C  M 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

1*13  RABUN 

14 

89  33 

1770 

c 

1*23 

TAYLOR 

623 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

1499 

RICHMOND 

1* 

1  18 

8A 

EOWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

CAIRO    J  NNM 

14*3 

GRADY 

B 

30  9* 

265 

4P 

6P 

J.   D.  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

s  mi  m 

12 

3*  29 

B*  38 

6P 

M 

Nw  GA.   E AP.  STATION 

1900 

MI TCHCLL 

4 

31  1* 

8*  19 

173 

30 

7A 

H 

CHARLES   L.  KELLY 

CAMP  STEWART 

1%%« 

LIBERTY 

11 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

1983 

CHEROKEE 

3 

890 

TA 

C 

C.  B.  TEASLEY 

CARNESV 1 LLE 

FRANKLIN 

1* 

3*  22 

TOO 

6A 

c 

MISS  JlMMIE  R.  AGNEW 

CARROLL  TON 

|t*C 

CARROLL 

33  36 

89  09 

4P 

C  M 

CITY  OF  CARROLL TON 

MURRAY 

£ 

0*  *2 

693 

8A 

MARY  S.  HESSE " 

CARTERSV ILLE 

1443  BARTOW 

12 

792 

JP 

IF 

RADIO  STATION  wKRW 

CAR TCP SV1 LLE    3  Sw 

1*70 

BAR  TOM 

3*  09 

685 

7A 

&RANVEL  P.  TATUM 

CAVE   SPGS  4  SSM 

1719 

POL  I 

600 

c 

WILLIAM  W.  BASNET 

CEDARTOWN 

1732 

POLK 

3*  01 

89  13 

785 

4P 

u 

RALPH  H.  AVERS 

103* 

12 

8*  47 

769 

7A 

c 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CH|CKAMAUGA  PARI. 

1904 

MALKER 

10 

760 

7A 

TvA-966 

19B2 

RABUN 

1995 

SP 

WlLBURN  0.  MANE Y 

CLERMONT    1  SM 

1499 

3 

3*  27 

1100 

c 

JIMMY  C.    QUILL  IAN 

CLEVELAND 

2000 

HHITf 

3 

3*  34 

89  44 

8A 

MARY  L.  SUTTON 

2193 

MILLER 

6 

84  46 

153 

4P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM, 

C  Ol  umb  u  s 

:  i6i 

MUSCOGEE 

3 

291 

TA 

ARTHUR  L.  SMITH 

.-166 

MUSCOGEE 

3 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  2  SSM 

21  BO 

JACKSON 

10 

742 

TA 

JOE  NEISLCR 

CONCORD 

|  !  91 

•4  27 

7P 

C.  R.  SMITH 

223* 

THOMAS 

8 

83  92 

230 

C 

C.  W.  ELLINGTONi  JR. 

2246 

LUMPKIN 

12 

1900 

c 

M.  LUTHER  GADOIS 

t2*| 

CRISP 

305 

VL 

SP 

CITY  OF  CORDELE 

CORNEL  IA 

2203 

HABERSHAM 

I* 

1*70 

6P 

7A 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2310 

NEmTON 

.  43  42 

8A 

jack  l.  Chapman 

2*08 

FORSYTH 

3 

84  08 

1300 

6A 

2*29 

FLOYD 

12     34  27 

89  06 

690 

BA 

JOSEPH  8.  DAVIS 

I4SC 

RANDOL pm 

3     31  46 

461 

9P 

9P 

FIRE  DEPARTMENT 

DAHL ONEGA 

2*73 

LUMPKIN 

83  39 

1519 

BA 

IA 

JOE  W.  WOODWARD 

DALLAS  3  SC 

2419 

PAULDING 

9     33  33 

84  46 

7A 

C  H 

LUTHER  M.   BYRD.  JP. 

2*93 

MM 1 TF lELD 

12     J4  46 

84  97 

720 

ti. 

JOHN  S.  ANDREWS 

2532 

TWIGGS 

10     32  36 

83  13 

9P 

2970 

TERRELL 

355 

HENRY   L.  RANDALL 

OAWSONVlLLE 

2378 

DAMSON 

9    34  23 

8*  07 

1370 

C 

MRS.  THELMA  f.  COX 

OOCTORTOWN  I  MSH 

2*14 

MAYNE 

81  91 

6A 

R.   C.  THOMPSON 

2728 

■OR  IM 

83  33 

296 

c 

2734 

SEMINOLE 

64  39 

199 

6P 

carl  j.  Patterson 

2783 

COFFEE 

13 

82  91 

2*0 

7* 

TA 

WARREN  GRANTHAM 

DOUGLASVILLC 

2791 

DOUGLAS 

3 

1219 

IA 

lEONA  b.  Thompson 

OOvE" 

SCREVEN 

11 

81  *3 

8A 

WARREN  M.  WYANT 

2839 

LAURENS 

1C 

82  9* 

219 

6A 

SA 

WlLIFORD  P.  HALLE Y 

1044 

10 

82  9* 

190 

c 

city  of  Dublin 

EASTanOllEE  2  SW 

29*3 

STEPHENS 

14 

660 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

Eastman  i  - 

2966 

DODGE 

9 

400 

6A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EOISON 

3028 

CALHOUN 

6 

84  ** 

c 

DAN  W.    HAMMAC  K 

iota 

Elbert 

1* 

9*0 

3P 

3119 

GILMER 

12 

64  29 

1100 

BA 

MRS.  LORA  DOVER 

3147 

PAULDING 

17 

64  19 

1200 

BA 

MISS  JANET  ALLGOOO 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

925 

10A 

10A 

GH 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

FAIRMOUNT 

1293 

GORDON 

12 

733 

6A 

DTMPLE  D.  WARHACK 

3312 

CLINCH 

14 

62  3* 

119 

c 

ST.  regis  paper  co. 

F 1 ElOS  CROSS  ROADS 

33*3 

FULTON 

3 

1090 

c 

-  |M 

BEN  HILL 

i  c 

371 

9P 

9P 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING  CAP  STATION 

3409 

LIBERTY 

2 

61  24 

19 

*P 

C  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC* 

FOLKSTON  3  SSM 

3440 

CHARLTON 

19 

20 

10A 

c 

FOLKSTON  *  Sm 

34*9 

CHARLTON 

13 

82  06 

120 

30 

9P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTh  1  S 

3904 

MONROE 

g 

83  92 

4P 

CITY  OF  FORSYTH 

FONT  GAINES 

3916 

CLAY 

3 

89  03 

3*0 

99> 

M 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

FONT   VALLC v   3  E 

PEACH 

9 

83  91 

490 

: 

OLIVER    1.  SNAPP 

FRANKL IN 

3347 

HEARD 

3 

663 

8A 

A.  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3421 

3 

63  90 

1234 

6P 

u 

H 

SAM  S.  HARBEN 

GIBSON 

1449 

GLASSCOCK 

1  i 

3*0 

7A 

SANFORO  N.  4RAD0Y 

CCERHVKLE 

379* 

1 

61  93 

179 

TP 

7P 

M.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

)'*: 

HARRIS 

3 

69  09 

4P 

GA.  POMER  COMPANY 

GOOFQCt  a  NC 

9792 

MORGAN 

10 

83  2T 

MRS  CURTIS  TUMLIN 

GREENV 1 1 
[GRIFFIN 
HAMILTO 

Ihamilto* 


NSVILLE 
■  EHURST 
1  SE 
VlLLE    3  MSH 


JESUP 
JESUP  6  S 
JOHNTOMN 

JONESBORO 
JULIETTE 
KENSINGTON 
KINGSTON 

lYETTE 


CI7 


LUMBER 
LUMPKIN 
MACON   MB  All 
MARSHAL  L  V  I L I 
MAYSVILLE 

INTYRC 
METTCR 

MIOVILLE 
MIDVILLE  E XI 
Ml LLEOGE VI  Li 


MI  LL HAVEN    8  E 


MORGAN 
MORGAN  9  NM 
MOULTRIE  2  ESC 
MOUNT    VERNON    1  Wi 
NAMUNTA 

NASHVILLE  3  SSE 
'HEWINCTON  4  NW 
NEWNAN 

NORCROSS  *  N 
PATTERSON 

PEARSON 

PLAINS  SM  GA  EXP 
PRESTON  3  SM 
OU  I  THAN 
RESACA 

RINGGOLD 
j  ROME 

1  ROME  6  SW 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Buildit 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ?F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G ,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA ,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the    1961     annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Dr-uments,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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86.0 

64.7 

75.4 

96 

8 

55 

11 

0 

6 

0 

0 

0 

5.60 

1.30 

25 

.0 

0 

12 

6 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

86.8 

62.7 

74.8 

91 

21  + 

55 

11 

0 

7 

0 

0 

0 

8.47 

1.45 

25 

.0 

0 

16 

6 

5 

CARTERSV 1 LLE 

87.1 

64.5 

75.8 

91 

20  + 

50 

11 

0 

7 

0 

0 

0 

5.63 

1.16 

25 

.0 

0 

14 

4 

1 

CEDARTOWN 

87.5 

64.8 

76.2 

92 

20+ 

54 

11 

0 

10 

0 

0 

0 

6.24 

.  98 

8 

.0 

0 
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7 

0 

DALLAS  5  SE 

85.8 

63.0 

74.4 

91 

21  + 

52 

11 

0 

5 

0 

0 

0 

9.61 

2.92 

29 

.0 

0 
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5 

2 

DAL TON 

86.9 

65.5 

76.2 

92 

21  + 

53 

11 

0 

5 

0 

0 

0 

8.85 

1.31 

17 

.0 

0 

1  5 

9 

2 

LA  FAYETTE 

87.2 

63.6 

75.4 

92 

7  + 

51 

11 

0 

9 

0 

0 

0 

7.07 

1.61 

7 

.0 

0 
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1 

ROME 

85.8 

64.9 

75.4 

-  4.7 

90 

20  + 

54 
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0 

2 

0 

0 

0 

6.38 

1.69 

1.12 

25 

.0 

0 
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4 

1 

ROME  WB  AIRPORT 

86.8 

65.2 

76.0 

-  3.0 

92 

6 

53 

11 

0 

7 

0 

0 

0 

6.31 

1.42 

1.87 

24 

.0 

0 

iO 

6 

1 

D I V I S I ON 

75.5 

-  4.0 

7.13 

2.47 

.0 

NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA   1  WNW 

85.2 

63.7 

74.5 

90 

6 

53 

11 

0 

1 

0 

0 

0 

3.43 

1.05 

21 

.0 

0 

11 

1 

1 

ATHENS 

85.4 
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75.6 

-  3.7 

89 

20  + 

57 

11 

0 

o 

0 

0 

o 

5.02 

.14 

1.55 

30 

.0 

o 

10 

3 

1 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

87.9 

66.2 

77.1 

92 

20+ 

57 

12 

0 

il 

0 

0 

0 

4.28 

.86 

21 

.0 

0 

10 

4 

0 
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87.4 

66.9 
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92 

6+ 

59 
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0 

8 

0 

0 

0 

4.74 
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2.12 

30 

.0 
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2 
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R 
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6 

60 
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0 
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24 
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58.8 
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86 

29 

45 
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8 

0 

0 

0 
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45 

1 1 

5 
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2 
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86.5 
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75.8 

92 

4 

58 

11 

0 

6 

0 

0 

0 

6.02 

1.43 
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62.2 
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GA I NESV I LLE 
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90 

3 

50 

11 

0 

1 

0 

0 

0 
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90 

28 

52 

12 

0 

1 

0 

u 

0 
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-  .05 

1.34 

21 

.0 

0 

10 

4 

2 

ELBERTON  2  N 

88.3 

63.8 

76.1 

93 

28 

53 

12 

0 

13 

0 

0 

0 

4.73 

1.23 

21 

.0 
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11 

4 

1 
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61 
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0 
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5.85 
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21 

.0 
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13 
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-  2.5 

93 

3 

57 

12 

o 
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0 

0 
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5.77 

.08 

1.06 

21 

•  0 
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WASH I NGTON 

87.5 

65.0 

76.3 

-  4.0 

91 

29+ 

55 

11 

0 

9 

0 

0 

0 

3.26 

-  1.91 

.59 

24 

.0 

0 

10 

1 
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D I V I  5 1 ON 

75.1 

-  3.1 

5.43 

.01 

.0 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

89.  OM 

64. 4M 

76. 7M 

59 

21+ 

0 

0 

0 

0 

4.89 

1.17 

25 

.0 

0 

7 

4 

3 

CARROLLTON 

87.3 

64.4 

75.9 

93 

6 

53 

11 

0 

o 

o 

6.58 

1.50 

19 

.0 

14 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

89.6 

69.2 

79.4 

-  1.7 

94 

7 

61 

11 

0 

19 

0 

0 

0 

3.20 

-  2.67 

.67 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

EXPERIMENT 

86.6 

66.5 

76.6 

92 

7 

59 

11 

0 

7 

0 

0 

0 

6.93 

1.25 

18 

.0 

1  3 

2 

GREENVILLE  2  W 

87.9 

64.9 

76.4 

92 

6  + 

57 

10 

0 

12 

0 

0 

0 

6.09 

1.43 

24 

.0 

0 

10 

5 

2 

GRIFFIN 

86.  7 

67.7 

77.2 

-  2.3 

91 

28+ 

61 

10 

0 

7 

0 

0 

0 

6.33 

.99 

1.12 

31 

.0 

0 

13 

4 

1 

LA  GRANGE 

89.2 
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77.3 

93 
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54 

11 

0 
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.0 
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3 
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13+ 
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25 
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0 

7.99 

2.27 

18 

.0 
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4 

2 
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88.5 
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77.3 
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93 

6 

56 

11 

0 

13 

0 

0 

0 

7.29 

2.13 

1.84 

25 

.0 

0 

11 
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64.2 
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93 

7+ 

55 
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WEST  POINT 

89.9 

66.2 

78.1 

-  2.1 

94 

7 

58 
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20 

0 

0 

0 
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3 
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25 
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0 

EASTMAN  1  W 

90.3 

69.0 

79.7 

-  2.6 

95 

8 

59 

13 

0 

23 

0 

0 

0 

5.27 

-  .76 

1.15 

25 

.0 

9 

2 

FORSYTH  1  S 

87.5 

66.5 

77.0 

92 

7  + 

58 

13 

0 

9 

0 

0 

0 

8.41 

1.10 

17 

.0 

0 

14 

8 

1 

FORT  VALLEY  2  E 

90.5 
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79.2 

-  1.4 

96 

7  + 

59 

13 

0 

23 

0 

0 

0 

4.78 

-  .79 

1.06 

30 

.0 

0 

7 

5 

2 

HAWK INSV I LLE 

90.  OM 

68. 2M 

79. 1M 

-  2.6 

95 

8  + 

60 
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0 

23 

0 

0 

0 

3.51 

-  2.39 

.94 

25 

.0 

0 

8 
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0 
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R 

90.6 

69.6 

80.1 

-  1.8 

96 

7 

62 
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0 

:3 

0 

0 

0 

7.14 

1.50 

1.75 

6 

.0 

0 

12 

7 

1 

MC  INTYRE 

90.5 

64.9 

77  •  7 

96 

29+ 

56 

i 

25 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

Ml LLEOGEV I LLE 

87.2 

67.4 

77.3 

-  3.5 

92 

8+ 

59 

12 

0 

9 

0 

0 

0 

10.27 

4.83 

3.94 

29 

.0 

u 

10 

b 

3 

MONT  1  CELLO 

87.8 

66.2 

77.0 

16 

0 

o 

0 

1.03 

0 

3 

SANDERS VI LLE 

89.1 

68.9 

79.0 

96 

5 

59 

12 

0 

16 

0 

0 

5.22 

1.22 

8 

.0 

0 

11 

4 

1 

S I  LOAM 

38.5 

66.9 

77.7 
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Q 

o 

3.02 

1.05 

.0 

0 

3 

D I V I  S I  ON 

78.3 

-  2.6 

5.35 

.01 

.0 

EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NW 

89.0 

66.6 

77.8 

92 

29+ 

55 

1  1 

0 
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0 

0 

0 

3.34 

.68 

21 

.0 

i  2 

0 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

90.0 

68.5 

79.3 

-  1.4 

95 

28 

57 

11 

0 

20 

0 

0 

0 

3.03 

-  1.47 

.66 

20 

.0 

0 

V 

1 

0 

BROOKLET  1  W 

88.9 

67.8 

78.4 

-  2.9 

93 

28  + 

61 

13+ 

0 

19 

0 

0 

0 

6.19 

.62 

1  .80 

16 

.0 

0 

10 

6 

2 

LOUISVILLE 

88.3 

69.1 

78.7 

-  3.0 

93 

6 

61 

11 

0 

16 

0 

0 

0 

7.96 

3.41 

2.02 

30 

.0 

0 

10 

7 

2 

METTER 

92.2 

69.5 

80.9 

96 

20+ 

63 

13 

0 

24 

0 

0 

0 

1.83 

.40 

31 

.0 

(J 

9 

0 

0 

MI DV I LLE  EXP  STA 

88.7 

68.3 

78.5 

93 

6 

61 

12  + 

0 

1  8 

0 

0 

0 

6.27 

1.22 

16 

.0 

(J 

10 

8 

4 

2 

K  C  W  I  N'T  AM     /.  klkl 

90.5 

68.4 

79.5 

93 

12  + 

62 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

4.26 

1.19 

24 

.0 

0 

5 

1 

SWAINSBORO 

90.6 

66.5 

78.6 

95 

6 

60 

14+ 

0 

21 

0 

0 

0 

6.53 

1  .80 

16 

.0 

0 

1  1 

6 

1 

WARRENTON 

88.0 

67.3 

77.7 

-  2.7 

92 

28 

59 

11 

0 

L4 

0 

0 

0 

4.30 

-  .11 

.75 

21 

.0 

0 

10 

b 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

.,9.5 

67.5 

78.5 

93 

31  + 

60 

12+ 

0 

19 

0 

0 

0 

6.02 

1.47 

8 

.0 

0 

1  1 

2 

DIVISION 

78.8 

-  2.7 

4.97 

.09 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

92.6 

69.8 

81.2 

-  1.3 

98 

7 

63 

1  3+ 

0 

26 

0 

0 

0 

5.89 

.20 

2.27 

25 

.0 

0 

8 

5 

1 

AMERICUS  4  ENE 

89.9 

68.5 

79.2 

-  1.8 

96 

7  + 

61 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

6.37 

.52 

1.15 

18 

.0 

0 

1  1 

6 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Si 
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93. 9M 

71.  1M 

■82. 5M 

0.9 

99 

7  + 

68 

24 

0 

o 

.J 

Q 

6.16 

.59 

2.24 

25 

.  0 

(J 

90.5 

69.3 

79.9 

-  1.2 

94 

16  + 

62 

11 

o 

2  3 

0 

0 

o 

5  .  50 

_  1.43 

1.84 

25 

~ 

4 

CAIRO  2  NNW 

91.2 

69.2 

80.2 

97 

7+ 

60 

1 1 

24 

0 

0 

5.97 

_  .76 

1.15 

8 

1  0 

B 

t 

CAM  1 LL A 

92.1 

70. * 

81.3 

97 

7 

63 

1 1 

o 

25 

0 

0 

o 

3.79 

.86 

9 

.0 

(J 

~* 

CUTHBERT 

91.6 

70. 1 

80.9 

96 

7 

63 

11 

o 

0 

0 

o 

4.45 

1  .20 

25 

.  ) 

(J 

a 

* 

FORT  GAINES 

90.* 

68.9 

79.7 

-  1,5 

96 

4 

62 

11 

z  i 

o 

o 

o 

.52 

1.80 

8 

2 

LUMPX1N 

M 

M 

M 

o 

o 

o 

o 

.  J 

o 

MORGAN 

89.2 

67.3 

78.3 

94 

7+ 

59 

14+ 

0 

16 

0 

0 

o 

4.03 

1.00 

16 

.0 

0 

9 

3 

1 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

89.5 

67.8 

78.7 

95 

6 

61 

13 

0 

15 

0 

0 

o 

6.73 

1.90 

21 

0 

9 

3 

TMOMASV I LLE 

89.7 

70.0 

79.9 

-  0.9 

95 

6 

62 

11 

0 

17 

5.88 

-  .85 

.90 

22 

O 

11 

0 

TMOMASVILLE  WB  CITY 

89.9 

70.8 

80. A 

-  1.6 

96 

6 

64 

11 

0 

21 

o 

o 

0 

7.53 

.72 

1.11 

22 

0 

12 

2 

DIVISION 

80.2 

-  1.2 

5.65 

-  .68 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

90.4 

68.5 

79.5 

-  1.4 

94 

3 

59 

14 

o 

23 

0 

0 

0 

5.71 

.24 

1.36 

17 

o 

4 

1 

COROELE   WATER  WORXS 

91.6 

68.6 

80.2 

102 

22 

61 

1  4+ 

2  5 

o 

o 

g 

5.48 

1.28 

24 

6 

90.7 

69.8 

60.  3 

94 

31  + 

60 

13 

o 

24 

o 

o 

o 

7.93 

3.20 

17 

o 

7 

4 

3 

FITZGERALD 

92.8 

69.7 

81.3 

-  0.7 

98 

6 

61 

13 

o 

26 

o 

o 

o 

7.15 

1  .64 

3.33 

24 

1 0 

0 

6 

2 

lji*mjc  duii  i  c    i  ycu 
nUMt KVlLLt    i  *j» 

91.  * 

68.3 

79.9 

95 

30+ 

59 

1  3 

o 

26 

o 

o 

o 

5.94 

1.59 

7 

u 

1 

LUMBER  CITY 

91.0 

68.0 

79.5 

96 

7 

59 

13 

o 

22 

o 

o 

5.  34 

.94 

2.93 

8 

.  'J 

( 

3 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

91  .0 

69.1 

80.1 

-  1.5 

95 

7+ 

60 

14 

0 

23 

0 

0 

0 

4.05 

-  2.32 

1.03 

8 

.  0 

0 

4 

1 

NASHVILLE   5  SSE 

92.2 

66.1 

80.2 

97 

7 

60 

1 1 

o 

27 

0 

0 

0 

3.88 

.74 

17 

. 

o 

Q 

QUITMAN 

91.* 

67.4 

79.4 

-  1.9 

95 

24+ 

57 

1 1 

o 

23 

0 

0 

0 

5.60 

-  1.68 

1.38 

9 

.0 

o 

12 

3 

2 

TIFTON   EXP  STATION 

89.0 

68.7 

78.9 

-  2.1 

94 

7 

61 

1  3 

o 

17 

0 

0 

0 

5.29 

-  i.oi 

1.78 

9 

.0 

o 

9 

3 

2 

VALDOSTA  wb  AIRPORT 

91  .0 

70.3 

80.  7 

96 

7 

62 

11 

23 

0 

0 

o 

4.89 

1.36 

22 

.  j 

7 

2 

VALDOSTA  l>  NW 

91.7 

67.9 

79.8 

96 

6 

58 

11 

o 

24 

o 
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Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:      102°  on  the  22d  at  Cordele  Water  Works 

Lowest  Temperature:      45°  on  the  11th  at  Blalrsville  Exp  Sta,   and  Blue  Ridge 

Greatest  Total  Precipitation:  11.42  inches  at  Embry 
Least  Total  Precipitation:  1.73  inches  at  Stillmore 
Greatest  One-Day  Precipitation:      4.05  inches  on  the  24th  at  Embry 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  79  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 
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JULY  1963 
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.01 

.44 

.15 

•  14 

•  90 

.03 

•  01 

•45 

.44 

GODFREY  4  NE 

3.50 

•  03 

.45 

.35 

•  04 

.43 

.75 

•  09 

•  79 

•  20 

•07 

•  30 

GREENVILLE  2  W 

6.09 

T 

•  89 

•  14 

.34 

•  11 

.37 

1-07 

.04 

.14 

.78 

.  4  3 

T 

•  74 

GRIFFIN 

6.33 

.37 

.36 

•01 

.47 

.19 

.01 

T 

.17 

.54 

.37 

•  34 

•  85 

7 

•  79 

.34 

.08 

•  32 

1.12 

HAMILTON  4  W 

5.26 

.25 

.60 

•  36 

.18 

.07 

.73 

.46 

•  55 

.03 

.83 

.76 

.13 

.25 

•  04 

HARTWELL 

5.65 

•  72 

1*00 

.01 

.20 

.05 

•  04 

.44 

.02 

•  10 

.15 

1.20 

•  13 

■03 

1.02 

•  15 

.10 

•05 

•  12 

■  32 

HAWK INSVILLE 

3.51 

•  05 

•  38 

.10 

•  38 

•  12 

.45 

T 

•  45 

•  57 

.94 

T 

•07 

HELEN  1  SE 

7.11 

1*10 

.42 

.22 

.  18 

•  54 

.32 

•  95 

•  52 

•  09 

.94 

.  1 1 

•  18 

•  56 

•  78 

.08 

•  12 

HOMERV ILLE   3  WSW 

5.94 

.49 

1.59 

•  62 

•  14 

T 

•  72 

.60 

.05 

.05 

.05 

•  98 

.07 

7 

.  38 

JASPER   1  NNW 

6.51 

•  45 

.35 

.42 

.07 

.16 

1  .  30 

•  29 

.22 

.  1  i 

.42 

.80 

.90 

JESUP  0  S 

7.14 

•  06 

.09 

•  04 

.76 

•  77 

.95 

•  32 

1*18 

.05 

I 

.67 

.03 

•15 

.10 

.77 

JONESBORO 

7.50 

.71 

1.25 

.50 

.25 

•  50 

1.11 

.41 

.09 

1.22 

•  06 

.10 

.10 

•  20 

JULIETTE 

9.85 

•  10 

.02 

•  13 

1*15 

.73 

.05 

1.05 

•  72 

.69 

] 

.16 

.10 

KENSINGTON 

6.53 

•  12 

.38 

•  07 

1.52 

.11 

.78 

.23 

.27 

2.03 

L.30 

.07 

.34 

•  23 

•03 

.90 

•  15 

KINGSTON 

7.96 

•63 

•  49 

.76 

.23 

.43 

•  22 

.83 

.67 

1.31 

.11 

•26 

LA  FAYETTE 

7.07 

.48 

.18 

1.61 

.12 

.73 

.20 

.84 

•  62 

.06 

.55 

.54 

.23 

.  76 

.13 

LA  GRANGE 

7.73 

•  09 

.10 

.16 

•  23 

.25 

.32 

■59 

2.66 

•  03 

1.39 

.36 

.30 

.29 

7 

LEXINGTON 

4.95 

.70 

.25 

T 

T 

.30 

.46 

.09 

7 

.48 

T 

.83 

•  30 

T 

•  25 

1.25 

LINCOLN TON 

7.42 

.66 

•  38 

.69 

L.71 

•  44 

.49 

1  .00 

•  80 

.09 

.05 

.94 

.15 

LOUISVILLE 

7.96 

.30 

.85 

■  55 

.60 

.95 

.24 

.90 

•  47 

1.08 

2.02 

LUMBER  CITY 

5.34 

.20 

•  93 

.74 

.05 

.41 

.05 

•  55 

.07 

.09 

•  25 

LUMPKIN 

•12 

.58 

•  31 

.46 

.44 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

7.14 

•  02 

T 

L.75 

.28 

.96 

T 

.52 

.17 

.62 

•  17 

.56 

•02 

.29 

•  02 

.36 

.01 

.59 

•  78 

MARSHALLVILLE 

7.99 

•  82 

1.73 

.10 

■  24 

•  17 

.12 

2.27 

.35 
T 

.45 

•  91 

•  46 

.10 

.08 

.17 

MAYSVILLE 

4.25 

.40 

.44 

.06 

.19 

.06 

.02 

.66 

•  04 

.64 

.51 

.32 

•  12 

•03 

7 

.08 

.64 

MC  INTYRE 

4.21 

.94 

.42 

•47 

.48 

.43 

.52 

.46 

.47 

METTER 

1.83 

.06 

.15 

.11 

•  24 

•  35 

•  10 

.10 

.03 

•12 

•  15 

.40 

MI DV I LLE 

9.67 

.50 

•  04 

.57 

.36 

•  29 

•  ig 

3.12 

.10 

•79 

.  1  2 

1.04 

.02 

.26 

1 

.09 

.99 

.03 

S>»  i«l«.ne.  QOl.i  1c Jowing  Station  lnd«x 

-  80  - 


Continued 


DAILY  PRECIPITA  TION 


GEORGIA 
JULY  1963 


Day  of  Month 


owuuu 

To 

1 

2  | 

3 

4  |  5  | 

6 

7   |   8  9 

id  | 

11   1  12 

13  | 

14  1 

15 

16  | 

17 

18 

19  J 

20  | 

21 

22  j  23  [ 

24 

25  | 

26  | 

27 

28  | 

29  1 

Z9  | 

30 

31 

HlOVILLE  EXP  ST A 

6.27 

•  30 

•  30 

i  s 

1.22 

.  C  4 

.03 

•40 

*5 

la 

87 

V5 

MI LLEDGEV1 LLE 

10.27 

•  02 

i.31 

•02 

•  22 

.32 

.01 

•91 

83 

1.31 

,02 

•96 

•  03 

j!  94 

M I LLMAVEN  8  E 

3  .66 

•  11 

•  42 

1*22 

.70 

.35 

.14 

•22 

!o5 

.29 

•02 

•  14 

MONROE 

.11 

.02 

.45 

.06 

•  04 

.09 

.21 

•25 

.05 

•  33 

..e 

•  60 

MONTEZUMA 

5  .97 

•OS 

•  24 

•  20 

•  22 

•  06 

.02 

■  11 

1.74 

.11 

■  •36 

1.29 

.  0  B 

•  07 

MONT  ICELLO 

5.23 

•07 

•  30 

.40 

.25 

•  09 

•  08 

•  34 

•  30 

1«03 

* 

* 

MORGAN 

4.03 

.20 

•  40 

•  15 

•  20 

1 .00 

to 

MORGAN  5  NH 

4.60 

.28 

•  58 

°62 

•  IS 

.04 

.15 

.08 

.10 

1.45 

.43 

.70 

MOULTRIE  2  ESE 

4.05 

•  12 

1.03 

•  09 

.12 

•  20 

•  16 

.56 

•  04 

•  61 

•79 

.03 

.12 

T 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

2.6* 

* 

•  1 1 

.11 

•  06 

•  01 

•  27 

.38 

•  19 

1*12 

.01 

07 

NAHUNTA 

5.01 

.06 

•  49 

•  26 

.58 

.76 

1  .39 

.  29 

.14  .31 

•12 

.02 

•  22 

•  35 

NASHV I  LLE  5  SSE 

3.88 

•  07 

.13 

.30 

•  73 

•  07 

■  74 

•23 

•07 

.45 

.16 

NEWINGTON  *  NW 

*.26 

•  12 

.11 

.61 

.81 

.12 

•09 

1.19 

.55 

.57 

.09 

NEWNAN 

7.29 

.94 

•  49 

•32 

,44 

•  08 

.03 

•  66 

.06 

.54 

.96 

1.64 

•  09 

•  10 

.26 

.29 

NORCROSS  4  N 

3.6* 

.01 

.63 

.11 

* 

•  03 

•  70 

•  31 

1  .0-' 

•  32 

•  11 

,19 

.17 

•  22 

PATTERSON 

7.43 

.28 

.03 

■  76 

2.52 

T 

1  .22 

.30 

•  33 

■  01 

.22 

•  63  T 

.22 

T 

.23 

.66 

PLAINS  SW  GA  EXP  ST A 

6.73 

•  03 

.07 

.90 

•  13 

•  16 

■02 

.06 

.04 

T 

.47 

1  .  9  Q 

I  .  4C 

1.23 

•  16 

■  16 

PRESTON  3  SW 

9.4C 

•  24 

1  .60 

.21 

.10 

.26 

•  06 

2.26 

1*42 

1.23 

•  98 

.37 

•43 

QUITMAN 

***** 

•  07 

•  26 

.46 

1.38 

•  37 

•  22 

.15 

.31 

.30 

.32 

1  .10 

.10 

•  34 

•  02 

RESACA 

.04 

■  38 

•  6 

48 

•  SS 

•  66 

•  57 

.  |  9 

.55 

.68 

.  96 

.07 

•  26 

.35 

RINGGOLD 

9.87 

T 

.15 

•  57 

•  66 

•  60 

.84 

.30 

.66 

•  74 

1.62 

;  ,49 

.22 

.52 

.04 

.32 

.94 

ROME 

6.38 

•  49 

•  32 

•  02 

.21 

.66 

T 

•  38 

^ 

•  32 

•  35 

.97 

•  05 

.72 

T 

1 .12 

•  32 

.29 

•  02 

.03 

ROME  we  AIRPORT  R 

6.31 

T 

.37 

T 

.30 

•69 

•  02 

•  16 

.50 

T 

.57 

.01 

T 

.69 

.02 

.01 

1.87 

.39 

.01 

•01 

.06 

.06 

•  37 

T 

SAN0ER5VILLE 

5.22 

1.22 

•  15 

.36 

•  01 

.30 

.93 

.24 

•  42 

.36 

•57 

.17 

SAPELO   I SLANO 

7.62 

T 

.22 

.  14 

3«31 

T 

•  39 

.33 

•OS 

■  78 

,03 

•  50 

T 

.15 

1.03 

.67 

SAVANNAH  USOA  PLANT  GON 

6.11 

•  08 

•  02 

.06 

•  86 

1.31 

•  11 

•  10 

■  63 

•  16 

•  02 

l  .  D ) 

.31 

•  04 

.46 

.13 

.25 

■  02 

SAVANNAH  WB  AP  R 

7.9* 

1  .05 

j 

.94 

.01 

.57 

T 

T 

12 

I01 

1.17 

•  01 

T 

T 

.50 

•43 

T 

•  08 

1 .36 

.  67 

.62 

SAVANNAH  BEACH 

4,42 

1.22 

;i8 

.01 

,85 

.67 

.02 

•  30 

•  70 

.02 

.22 

•  14 

.09 

SI  LOAM 

3.02 

.01 

T 

1*05 

•  05 

T 

•01 

.60 

.  0 1 

.10 

,4] 

.04 

.08 

•  53 

•09 

T 

T 

■  04 

SPARTA  2  NNW 

•  02 

•  07 

•  17 

•  08 

•  38 

.  K 

•  35 

* 

• 

.25 

ST ILLMORE 

1.73 

.16 

T 

•  08 

.28 

•  49 

•  72 

SUMMERV I LLE 

6.63 

■  28 

.05 

•  64 

.03 

•  66 

•  22 

.02 

•  46 

.19 

1  .55 

•03 

1.21 

SURRENCY  2  WNW 

4.66 

.02 

1*02 

.01 

.50 

•  05 

.39 

1.48 

•  02 

.28 

T 

.08 

.32 

•  02 

.02 

SWAINSRORO 

6.53 

•  02 

T 

•  19 

.64 

.07 

.80 

1.80 

.16 

•  03 

.15 

•  62 

.11 

.52 

.03 

.31 

■  66 

TALBOTTON 

6.58 

1,10 

•  23 

•  27 

•  44 

•  95 

■  16 

.  9B 

•  2.0 

1  .30 

.40 

•  53 

TALLAPOOSA  2  NNW 

5.61 

•  63 

.  c  S 

T 

.64 

.  ,40 

T 

use 

T 

.45 

.94 

TAYLORSVILLE 

7.21 

•  18 

1.47 

•  36 

•  09 

.21 

,09 

•  32 

.04 

•  45 

•  61 

•  36 

.52 

1.19 

•  21 

•  05 

■  76 

.  0  1 

•21 

ThOMASTON  2  S 

•30 

.34 

,41 

1.35 

.11 

.10 

1  «4C 

.29 

.88 

.08 

THOMASVILLE 

5.88 

•  06 

■  42 

•  51 

.46 

.13 

.08 

.  :  » 

•  35 

.65 

.90 

•  72 

.40 

.58 

•  53 

THOMASVILLE  WB  CITY 

7.53 

•  09 

.75 

•  42 

.51 

•  66 

.03 

.43 

.46 

I .  oc 

1*11 

.77 

.36 

T 

.34 

•  56 

TIFTON  EXP  STATION 

5.29 

•  04 

.21 

.39 

1.78 

.65 

•  04 

.01 

.16 

.05 

i  »oe 

.44 

.32 

.14 

TOCCOA 

5.77 

■  02 

.07 

T 

.06 

.58 

•  43 

.15 

.06 

.63 

.02 

1  •  06 

.03 

•  16 

•  73 

.72 

.04 

.43 

■  16 

.36 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

4.89 

•  02 

T 

T 

1.27 

.17 

■  22 

.04 

.09 

T 

■  0] 

•  01 

T 

. 

1.36 

all 

•  57 

.01 

■  03 

VALDOSTA  4  NH 

4.32 

.10 

2.19 

•  04 

.35 

T 

•  20 

•  23 

.83 

.14 

•  14 

.08 

.02 

WALESKA 

3.78 

•49 

.52 

.51 

.05 

1.08 

•  35 

.61 

.17 

WARRENTON 

4.30 

.50 

.50 

.40 

•  05 

•  30 

•  30 

•  75 

.50 

.30 

.60 

.10 

WASHINGTON 

3.26 

•  23 

•  02 

.35 

•  17 

.05 

.46 

T 

.37 

.46 

.59 

.02 

•  25 

•  13 

.02 

•  12 

WAYCROSS 

5.97 

•  37 

.03 

•  02 

.25 

.68 

•  96 

.02 

•  13 

.02 

.48 

.  Z J 

.49 

.]  ) 

•  16 

•23 

1.76 

•  03 

WAYNESBORO  2  NE 

6.02 

1.47 

.15 

•  23 

.02 

1.08 

.16 

.49 

•  63 

.26 

•  22 

•  35 

.74 

WEST  POINT 

3.56 

.86 

T 

•  23 

•  31 

•  SO 

.11 

1.11 

.42 

WINDER  1  SSE 

5.13 

1.20 

.21 

.28 

.15 

.53 

•  14 

.52 

.56 

•  20 

.10 

.31 

.02 

.91 

WOODBURY 

6.66 

.01 

.77 

.11 

.11 

•  04 

•  35 

•  22 

.81 

.34 

•  42 

.71 

1.42 

.06 

.85 

•  31 

•  13 

WOODSTOCK 

5.27 

•  07 

.33 

.55 

.15 

.25 

.  30 

.10 

1.47 

•  15 

•  94 

.05 

.29 

.08 

.06 

.13 

.35 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  e 

2  ~ 

<S  a 

« 

8  1 
1  ol 

a  i 

Data  oi 
fastest  mile 

1 iOO  AM 

EST 

7,00  AM 
EST 

1  iOO  PM 
EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-09 

1.00-199 

2  00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

WSW 

14 

6.6 

23++ 

WSW 

29 

90 

91 

59 

70 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

18 

5.6 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

w 

14 

5.9 

34++ 

NW 

6 

92 

94 

67 

74 

4 

7 

4 

2 

2 

1 

20 

72 

5.5 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SW 

12 

6.2 

24++ 

WNW 

16 

91 

91 

56 

69 

2 

5 

B 

1 

0 

0 

16 

6.5 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

6.4 

35++ 

N 

6 

89 

56 

62 

4 

7 

4 

2 

0 

0 

17 

6.4 

MACON  WB  AIRPORT 

sw 

10 

6.1 

38 

NW 

6 

88 

91 

54 

64 

2 

4 

5 

6 

1 

0 

18 

69 

6.0 

ROME  WB  AIRPORT 

88 

56 

5 

8 

4 

5 

1 

0 

23 

6.3 

SAVANNAH  W8  AIRPORT 

WSW 

16 

8.0 

30 

NE 

7 

89 

90 

58 

73 

6 

4 

2 

5 

3 

0 

20 

70 

6.4 

THOMASVILLE  WB  CITY 

1 

5 

5 

2 

0 

15 

5.9 

Sw  :•!«•!«•  MM*  toOrjwiny  Sutton  [win 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEL  2  S 
AILEY 

ALAPAHA   EXP  STATION 
ALBANY 

ALLATOONA  DAM  2 
ALMA   FAA  AIRPORT 
ALPHARET  TA   1  WNW 
AMERICUS   4  ENE 
APPLING    1  NW 
ASHBURN    1  S 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATKINSON   1  w 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA   WB  AIRPORT 
AUGUST  A  WB  AIRPORT 
BAINBOI0GE 
BALL  GROUND 
BEAVERDALE 
BLACKBEAPD  ISLAND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLAKELY 
BLUE  RIDGE 
BOWMAN 

BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

8UENA  VISTA 

BUTLER 

BUTLER  CREEK 

CAIRO  2  NNW 

CALHOUN  EXP  STATION 

CAMILLA 

CAMP  STEWART 

CANTON 

CARNESVILLE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963 


GEORGIA 


Station 


July 


August 


September 


December 


January 


February 


April 


May 


CARROLLTON 
CARTERS 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


CARTER SVILLE 


CARTERSV ILLE    3  SW 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN   ON  GD 


CEDARTOWN 

CMATSWORTM 

CHICKAMAUGA  PARK 

CLAYTON 

CLEVELAND 

COLOUITT 

COLUMBUS 

COLUMBUS   WB  AIRPORT 
COMMERCE   2  SSW 
CONCORD 

CORDELE  WATER  WORKS 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUMMING  1  N 

CURRYVILLE  2  W 

CUTMBERT 

DAHLONEGA 

DALLAS  5  SE 

DALTON 

DANVILLE 

DAWSON 

dawsonv 1 lle 
doctortown  1  wsw 
donalsonville  3  w 
douglas  2  nne 
douglasville 

DOVER 

OUBLIN  3  S 
EASTMAN    1  W 
ELBERTON  2  N 
ELL  I  JAY 

FMflRY 

EXPER I  ME  NT 
FA  I RMOUNT 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 

IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 

IN   ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 

IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 

IN  ON  GO 


2.5 
1 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963 


GEORGIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  3  SSW 

FOLKSTON   9  SW 

FORSYTH   1  S 

FORT  GAINES 

FORT   VALLEY   3  E 

FRANKLIN 

GAINESVILLE 

GIBSON 

GLENNVILLE 

GOAT  ROCK 

GODFREY  4  NE 

GREENVILLE  2  W 

GRIFFIN 

HAMILTON    1  E 

HARTWELL 

HAWK  I NSV ILLE 

HELEN  1  SE 

HOMERVILLE  3  WSW 

JASPER  1  NNW 

JESUP  8  S 

JONES8OR0 

JULIETTE 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LA  FAYETTE 

LA  GRANGE 

LEXINGTON 

LINCOLNTON 

LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 

LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 
MARSHALL V ILLE 
MAYSV ILLE 
MC  INTYRE 
MET  TER 
MIOVILLE 

MIDVILLE  EXP  STA 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 

1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  r 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


see  reierence  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


MILLEDGEVILLE 
HILLEN 

M ILLMAVEN  8  E 
MONTEZUMA 
MONT  I  CELLO 
MORGAN 
MORGAN  5  NW 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT   VERNON   3  WNW 
NAHUNTA 

NASHVILLE  5  SSE 
NEWINGTON  1  NW 
NEWNAN 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


NORCROSS   A  N 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

PRESTON  3  SW 

OUITMAN 

RESACA 

RINGGOLD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


ROME 
ROME  WB  AIRPORT 
SANDERSVILLE 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH   USDA   PLANT  GON 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SAVANNAH  WB  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SILOAM 

SPARTA  2  NNW 

STILLMORE 

SUMMERVILLE 

SURRENCY   2  WNW 

SWAINSBORO 

TALBOTTON 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 

1   IN  ON  GD 


TALLAPOOSA  2  NNW 
TAVLORSV ILLE 
THOMASTON  2  S 
THOMASV I LLE 
THOMASV I LLE  WB  CITY 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 


Season  of  1962  -  1963 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

Total 

TIFTON  EXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

TOCCOA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

VALDOSTA   WB  A|PPOBT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

VALOOSTA  4  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

" 

WALESKA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

wapbenton 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

WASHINGTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

WA I ^nUJ) 

S  NOWF AL  L 

1    IN  ON  GD 

WAYNESBORO  2  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

WEST  POINT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

WINDEP  1  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

WOOOBUPY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

NOTE:     COUNT  OF  DAYS  WITH  SNOWFALL  OF  1   INCH  OR  MORE  ON  GROUND  WAS  BEGUN  WITH  DATA  FOR  JANUARY  1963. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

DayOI  Month 

• 

| 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 



30 



31 



ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

90 

93 

94 

91 

93 

92 

93 

93 

91 

81 

85 

86 

88 

89 

90 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

88 

90 

91 

79 

69 

90 

92 

92 

93 

93 

90.4 

MIN 

69 

69 

69 

71 

74 

69 

70 

69 

70 

b5 

63 

65 

67 

59 

6  4 

69 

69 

70 

66 

70 

70 

73 

66 

6  9 

69 

71 

71 

66 

70 

68 

64 

66.5 

ALBANY 

MAX 

95 

96 

92 

95 

96 

97 

98 

92 

86 

86 

90 

90 

90 

92 

94 

94 

94 

98 

94 

96 

89 

92 

94 

86 

89 

94 

94 

92 

93 

93 

93 

92.6 

MIN 

70 

72 

70 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

65 

63 

66 

63 

70 

69 

72 

69 

71 

70 

72 

70 

73 

68 

68 

70 

72 

73 

70 

69 

72 

71 

69.8 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

90 

90 

95 

6  9 

87 

92 

91 

96 

86 

82 

81 

82 

64 

86 

85 

87 

82 

n 

83 

88 

89 

82 

87 

88 

79 

81 

85 

85 

63 

37 

78 

66.0 

MIN 

67 

65 

61 

63 

63 

65 

64 

64 

65 

59 

55 

64 

63 

64 

67 

69 

67 

66 

69 

69 

67 

60 

62 

64 

69 

63 

69 

69 

64 

6  7 

66 

64.7 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

94 

93 

97 

95 

97 

95 

91 

64 

87 

87 

87 

66 

90 

93 

93 

91 

92 

95 

94 

90 

97 

90 

83 

89 

90 

94 

92 

99 

95 

96 

91.7 

MIN 

68 

71 

70 

73 

73 

70 

70 

69 

69 

66 

67 

65 

59 

66 

72 

69 

69 

72 

71 

72 

70 

71 

67 

66 

69 

72 

71 

71 

70 

68 

71 

69.3 

ALPHARETTA   1  WNW 

MAX 

B6 

88 

86 

68 

87 

90 

89 

84 

85 

82 

79 

83 

88 

84 

81 

67 

83 

88 

64 

88 

88 

83 

87 

88 

75 

81 

87 

68 

88 

86 

83 

83.2 

MIN 

66 

66 

66 

60 

60 

63 

67 

64 

63 

57 

53 

55 

58 

64 

69 

67 

67 

64 

68 

70 

6b 

61 

61 

62 

65 

67 

67 

67 

63 

64 

64 

63.7 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 

92 

93 

92 

93 

93 

96 

96 

90 

87 

84 

87 

87 

86 

87 

89 

90 

92 

»] 

91 

90 

89 

91 

91 

86 

85 

68 

89 

90 

92 

9  0 

90 

89.9 

MIN 

71 

70 

67 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

61 

62 

65 

62 

68 

69 

70 

68 

68 

70 

7? 

67 

68 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

69 

72 

69 

66.3 

APPLING  1  NW 

MAX 

89 

91 

91 

92 

89 

91 

92 

92 

87 

88 

62 

86 

67 

86 

82 

86 

91 

»1 

90 

90 

91 

89 

90 

90 

83 

86 

90 

91 

42 

91 

90 

89.0 

MIN 

68 

70 

68 

66 

64 

67 

66 

70 

69 

62 

55 

56 

65 

69 

'0 

70 

67 

68 

68 

72 

67 

67 

65 

6  3 

66 

68 

6  7 

69 

66 

68 

48 

66.6 

ATHENS 

MAX 

87 

87 

89 

85 

88 

89 

89 

86 

82 

79 

81 

82 

83 

82 

86 

83 

87 

84 

68 

89 

88 

83 

87 

77 

83 

86 

88 

87 

88 

98 

87 

85.4 

MIN 

67 

69 

68 

64 

65 

64 

66 

69 

66 

62 

57 

58 

60 

66 

68 

66 

67 

67 

68 

70 

66 

66 

64 

63 

66 

67 

68 

69 

63 

6  7 

67 

65.7 

ATHENS  COL   OF   AGR I 

MAX 

89 

90 

91 

92 

90 

92 

92 

90 

86 

83 

83 

85 

84 

83 

90 

89 

88 

85 

90 

92 

89 

87 

90 

78 

85 

87 

89 

89 

89 

89 

(T9 

87.9 

MIN 

67 

68 

68 

65 

65 

64 

67 

69 

67 

62 

58 

57 

60 

68 

68 

68 

68 

67 

69 

71 

6  7 

66 

65 

64 

67 

68 

68 

69 

68 

69 

67 

66.2 

ATHENS   WB  AIRPORT 

MAX 

89 

89 

92 

86 

89 

92 

91 

87 

64 

80 

83 

65 

85 

83 

89 

88 

90 

85 

89 

91 

88 

88 

90 

78 

89 

87 

90 

88 

90 

89 

39 

87.4 

MIN 

68 

70 

69 

66 

68 

66 

67 

70 

67 

63 

59 

59 

62 

68 

69 

69 

69 

68 

69 

68 

68 

67 

65 

64 

67 

67 

64 

70 

66 

63 

68 

66.9 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

86 

67 

85 

88 

90 

88 

83 

83 

80 

81 

82 

82 

61 

85 

85 

86 

84 

87 

88 

84 

85 

87 

74 

61 

86 

86 

87 

65 

88 

84 

64.7 

MIN 

69 

68 

67 

65 

66 

67 

67 

70 

65 

61 

60 

61 

62 

69 

69 

70 

69 

67 

70 

69 

68 

65 

67 

64 

67 

70 

6  9 

49 

64 

68 

69 

64.9 

AUGUST  A  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

93 

92 

91 

90 

94 

92 

90 

88 

82 

86 

86 

86 

84 

89 

93 

90 

90 

93 

94 

89 

90 

91 

83 

89 

89 

92 

95 

92 

99 

92 

96.0 

MIN 

71 

71 

71 

71 

67 

67 

67 

72 

69 

62 

57 

58 

66 

71 

72 

70 

70 

71 

70 

70 

69 

68 

67 

66 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

68.5 

BAINBRIDGE 

MAX 

97 

96 

97 

99 

98 

98 

99 

94 

93 

95 

96 

87 

90 

95 

82 

85 

92 

9  3 

99 

95 

96 

94 

93.9 

MIN 

70 

72 

73 

72 

73 

72 

73 

70 

69 

70 

73 

71 

73 

70 

68 

70 

72 

7? 

72 

69 

70 

71 

71.1 

BLACKBFARO  ISLAND 

MAX 

89 

91 

97 

96 

92 

90 

90 

98 

90 

86 

86 

87 

86 

67 

90 

92 

90 

84 

91 

97 

96 

90 

90 

90 

89 

89 

'« 

90 

92 

90 

93 

90.5 

MIN 

67 

71 

73 

75 

75 

72 

75 

68 

71 

68 

71 

64 

66 

70 

74 

71 

72 

74 

75 

73 

71 

72 

71 

70 

66 

76 

76 

72 

74 

70 

70 

71.5 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

Bl 

84 

84 

85 

64 

85 

85 

85 

82 

78 

76 

76 

80 

78 

8  0 

63 

77 

85 

84 

85 

85 

80 

83 

85 

75 

78 

3  2 

84 

66 

96 

93 

82.0 

MIN 

60 

63 

62 

55 

55 

50 

59 

61 

58 

49 

45 

48 

51 

62 

61 

62 

66 

6? 

63 

63 

64 

55 

56 

57 

65 

66 

60 

61 

61 

60 

63 

56.8 

BLAKELY 

MAX 

92 

94 

91 

94 

93 

94 

94 

91 

86 

85 

88 

88 

88 

90 

92 

94 

92 

92 

93 

92 

91 

91 

91 

81 

82 

69 

91 

92 

91 

97 

92 

90.5 

MIN 

70 

71 

69 

71 

70 

72 

71 

71 

70 

64 

62 

64 

64 

71 

69 

69 

68 

71 

70 

72 

75 

76 

69 

67 

69 

69 

71 

68 

69 

70 

n 

69.3 

BLUE  RIDGE 

MAX 

83 

87 

87 

87 

83 

83 

87 

85 

80 

7  9 

79 

82 

80 

82 

65 

77 

85 

85 

87 

36 

«2 

86 

84 

77 

79 

84 

87 

86 

64 

84 

87 

89.6 

MIN 

64 

63 

59 

56 

55 

49 

61 

65 

60 

47 

45 

50 

52 

63 

64 

63 

68 

64 

64 

69 

62 

56 

60 

49 

63 

62 

62 

69 

63 

62 

64 

66.0 

BROOKLET    1  W 

MAX 

9:' 

91 

90 

91 

90 

93 

90 

88 

87 

79 

83 

85 

87 

86 

90 

89 

85 

91 

9? 

88 

92 

91 

8? 

90 

92 

90 

93 

90 

91 

42 

88.9 

MIN 

69 

70 

70 

72 

69 

66 

68 

70 

67 

66 

63 

61 

61 

65 

70 

68 

70 

72 

70 

7? 

67 

69 

68 

63 

65 

69 

70 

69 

67 

68 

68 

67.8 

BRUNSWICK 

MAX 

94 

96 

95 

97 

89 

94 

96 

90 

90 

89 

68 

87 

87 

92 

93 

91 

87 

92 

92 

9? 

99 

90 

89 

96 

86 

89 

92 

93 

93 

93 

44 

91.3 

MIN 

71 

74 

72 

7* 

75 

74 

74 

70 

71 

70 

68 

70 

69 

72 

75 

70 

73 

72 

74 

74 

70 

72 

68 

72 

70 

77 

74 

74 

75 

74 

71 

72.2 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

94 

96 

93 

87 

89 

9b 

92 

85 

90 

86 

85 

85 

89 

91 

90 

65 

90 

91 

96 

90 

88 

88 

87 

87 

89 

88 

91 

92 

96 

93 

90.0 

MIN 

69 

73 

74 

75 

76 

73 

73 

71 

72 

70 

70 

73 

69 

72 

72 

72 

74 

77 

74 

76 

71 

73 

70 

70 

70 

60 

75 

72 

79 

71 

70 

72.6 

SUE  NA  VISTA 

MAX 

91 

91 

90 

85 

86 

86 

88 

89 

86 

91 

91 

91 

89 

90 

88 

84 

89 

90 

88 

92 

90 

90 

89.0 

MIN 

69 

66 

66 

69 

60 

60 

59 

59 

59 

39 

59 

60 

59 

68 

69 

6  2 

67 

68 

68 

68 

67 

71 

69 

64.4 

CAIRO   2  NNW 

MAX 

93 

95 

93 

96 

95 

97 

97 

91 

83 

85 

89 

88 

86 

90 

92 

92 

90 

91 

93 

93 

90 

90 

92 

85 

66 

91 

90 

93 

93 

93 

42 

91.2 

MIN 

69 

70 

70 

70 

71 

69 

70 

69 

67 

6b 

60 

64 

64 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

73 

72 

73 

71 

69 

70 

71 

72 

69 

64 

70 

71 

69.2 

CALHOUN   EXP  STATION 

MAX 

88 

85 

86 

90 

89 

91 

91 

87 

81 

63 

85 

85 

85 

85 

85 

87 

86 

88 

90 

90 

91 

89 

89 

80 

81 

87 

9; 

98 

69 

88 

38 

66.8 

MIN 

63 

65 

60 

60 

61 

62 

66 

66 

65 

60 

55 

58 

57 

57 

66 

65 

66 

64 

65 

64 

64 

59 

60 

63 

64 

64 

6  3 

63 

64 

65 

63 

42.  7 

CAMILLA 

MAX 

94 

95 

93 

96 

95 

96 

97 

93 

83 

86 

90 

90 

89 

90 

92 

93 

90 

93 

94 

04 

89 

92 

93 

86 

86 

93 

93 

»» 

94 

94 

95 

92.1 

MIN 

71 

72 

71 

71 

72 

7  1 

71 

70 

70 

67 

63 

67 

65 

69 

70 

71 

69 

7? 

71 

72 

76 

72 

71 

70 

70 

72 

74 

70 

70 

72 

72 

76.4 

CAMP  STEWART 

MAX 

93 

94 

93 

95 

92 

96 

94 

92 

69 

85 

84 

86 

86 

91 

93 

93 

88 

94 

95 

95 

93 

92 

69 

88 

90 

90 

92 

94 

93 

93 

96 

91.5 

MIN 

69 

69 

72 

74 

73 

69 

72 

69 

71 

67 

68 

64 

63 

68 

73 

70 

71 

74 

72 

73 

'0 

72 

68 

62 

68 

72 

72 

70 

71 

69 

71 

69.9 

CARROLL  TON 

MAX 

90 

86 

89 

68 

89 

93 

91 

85 

85 

82 

85 

85 

85 

83 

86 

87 

86 

86 

90 

91 

66 

87 

88 

82 

83 

66 

89 

91 

67 

9-9 

88 

87.3 

MIN 

63 

64 

66 

62 

63 

63 

66 

69 

67 

57 

53 

57 

58 

69 

67 

69 

65 

66 

68 

68 

66 

60 

61 

64 

65 

67 

67 

66 

63 

66 

67 

64.4 

CARTERSVILLE 

MAX 

91 

87 

89 

87 

88 

91 

91 

84 

83 

81 

84 

65 

86 

64 

89 

64 

88 

88 

90 

91 

84 

88 

90 

54 

84 

86 

87 

90 

88 

98 

38 

87.1 

MIN 

66 

64 

67 

59 

62 

64 

64 

66 

64 

55 

50 

59 

64 

65 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

73 

60 

62 

62 

66 

69 

64 

65 

64 

67 

65 

64.5 

CEDARTOWN 

MAX 

90 

68 

91 

68 

90 

92 

91 

87 

83 

81 

84 

64 

84 

63 

88 

86 

86 

87 

91 

92 

87 

88 

90 

8b 

63 

68 

88 

89 

91 

88 

90 

67.5 

MIN 

66 

65 

61 

61 

65 

65 

66 

69 

65 

55 

54 

58 

61 

70 

68 

70 

66 

66 

69 

70 

67 

60 

62 

64 

66 

68 

66 

67 

65 

67 

48 

64.8 

CL  AYTON 

MAX 

86 

86 

90 

89 

88 

86 

89 

87 

85 

77 

79 

81 

80 

82 

86 

84 

84 

65 

85 

85 

84 

83 

82 

79 

78 

83 

86 

64 

88 

83 

96 

64.1 

MIN 

5  9 

63 

65 

56 

58 

60 

54 

63 

62 

54 

50 

51 

53 

61 

6  0 

62 

66 

62 

64 

57 

65 

59 

59 

97 

64 

62 

59 

63 

61 

62 

62 

59.6 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

90 

89 

92 

93 

93 

94 

88 

87 

84 

86 

88 

87 

86 

88 

90 

92 

9? 

92 

92 

90 

91 

92 

80 

86 

91 

91 

« 

90 

91 

89 

89.6 

MIN 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

69 

71 

71 

63 

6  1 

66 

62 

73 

72 

71 

68 

71 

70 

73 

71 

67 

67 

66 

69 

72 

71 

69 

69 

72 

71 

69.  2 

"QMMERCI     2  SSW 

MAX 

96 

89 

86 

92 

88 

89 

91 

91 

85 

83 

80 

82 

84 

82 

84 

88 

82 

88 

84 

89 

90 

88 

86 

87 

79 

62 

88 

90 

89 

89 

87 

86.5 

MIN 

S9 

67 

66 

64 

67 

63 

62 

68 

64 

60 

58 

59 

6  0 

63 

64 

65 

66 

65 

66 

68 

66 

65 

62 

60 

65 

69 

68 

78 

69 

66 

47 

69  .0 

CORDELE  WATER  WORKS 

MAX 

92 

93 

92 

94 

94 

95 

96 

93 

88 

65 

88 

67 

87 

90 

90 

92 

92 

92 

92 

98 

90 

162 

92 

40 

89 

90 

91 

93 

93 

93 

97 

91.6 

MIN 

72 

71 

69 

7o 

71 

73 

71 

70 

67 

62 

63 

65 

61 

61 

70 

71 

69 

70 

70 

72 

69 

71 

69 

65 

65 

71 

71 

71 

70 

72 

71 

68.  6 

r  r\OND  t  a 
tW«t  L  1  A 

87 

86 

88 

81 

87 

88 

89 

85 

81 

77 

77 

81 

79 

78 

I  1 

81 

84 

88 

86 

85 

84 

S3 

61 

72 

76 

62 

88 

90 

66 

83 

87 

83.4 

MIN 

6  0 

62 

62 

36 

58 

56 

61 

61 

61 

54 

53 

52 

55 

61 

62 

63 

66 

63 

64 

65 

61 

59 

58 

59 

63 

64 

63 

66 

63 

63 

64 

66.6 

COV  I NG  T  ON 

38 

88 

88 

87 

88 

90 

69 

84 

86 

81 

81 

83 

82 

82 

85 

85 

87 

82 

87 

89 

84 

85 

88 

75 

81 

66 

8  I 

90 

89 

89 

36 

89.3 

MIN 

6  7 

67 

66 

67 

60 

57 

57 

69 

67 

6  8 

70 

68 

6  7 

66 

69 

66 

63 

64 

63 

66 

67 

69 

69 

65 

66 

67 

65  .  3 

CUTHBEPT 

MAX 

94 

94 

92 

93 

93 

94 

96 

90 

68 

67 

89 

88 

88 

69 

91 

91 

9* 

93 

94 

94 

90 

92 

93 

90 

83 

92 

"7 

94 

94 

93 

94 

91.6 

7  i 

71 

7  5 

72 

70 

7 1 

64 

6  3 

6  5 

72 

71 

72 

68 

74 

70 

74 

70 

72 

70 

66 

69 

70 

71 

70 

69 

73 

71 

70.1 

OAHLONEGA 

MAX 

84 

87 

87 

89 

85 

89 

99 

66 

66 

81 

78 

80 

82 

81 

8  2 

88 

79 

67 

67 

88 

88 

85 

84 

88 

74 

79 

93 

86 

89 

87 

84 

64.5 

MIN 

62 

66 

68 

59 

61 

53 

61 

65 

63 

61 

53 

54 

56 

61 

63 

66 

67 

64 

65 

69 

63 

61 

59 

60 

61 

65 

66 

66 

63 

63 

64 

62.2 

DALLAS  '  se 

MAX 

87 

88 

86 

8* 

87 

87 

91 

90 

B5 

83 

61 

83 

85 

83 

65 

88 

84 

87 

67 

9  0 

91 

84 

87 

90 

73 

61 

96 

63 

66 

86 

36 

85.8 

MIN 

65 

63 

63 

jg 

61 

62 

63 

66 

64 

56 

52 

57 

58 

65 

6! 

66 

65 

64 

68 

69 

66 

60 

60 

62 

6? 

64 

67 

66 

62 

fc« 

65 

63.0 

DAL  TON 

MAX 

HH 

88 

88 

89 

66 

88 

9  2 

92 

67 

82 

62 

85 

86 

86 

86 

69 

76 

89 

69 

91 

92 

64 

88 

88 

60 

60 

88 

90 

89 

87 

86 

66.9 

MIN 

70 

68 

66 

60 

65 

63 

67 

69 

65 

56 

53 

59 

" 

66 

68 

68 

67 

69 

70 

70 

64 

63 

64 

66 

67 

67 

68 

69 

66 

68 

69 

65.5 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

90 

93 

93 

91 

94 

93 

94 

93 

90 

84 

65 

88 

88 

86 

Vl 

92 

93 

90 

92 

93 

94 

86 

91 

93 

80 

90 

9^ 

93 

93 

9. 

94 

96.7 

MIN 

72 

71 

74 

74 

70 

72 

70 

71 

68 

68 

65 

60 

65 

70 

70 

69 

71 

71 

74 

71 

73 

69 

66 

69 

70 

70 

70 

71 

69) 

77 

69.6 

S**  R«l««r*Dc«  NoltM  Following  Station  lnd*i 
-  87  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

31 

o 

1  j 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  j 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  I 

1 

29  | 

1 

27 

28 

29 

30 

1 

DUBLIN  3  S 

MAX 

92 

94 

95 

93 

93 

94 

95 

95 

94 

91 

85 

89 

86 

89 



86 

90 

93 

96 

92 

92 

91 

90 

90 

93 

81 

91 

90 

94 

93 

92 

94 

91*5 

MIN 

74 

74 

69 

70 

71 

69 

70 

70 

70 

64 

65 

66 

59 

61 

66 

68 

68 

69 

70 

71 

69 

66 

65 

66 

65 

69 

70 

70 

68 

70 

70 

68.1 

EASTMAN   1  W 

MAX 

91 

93 

92 

91 

93 

93 

94 

95 

93 

88 

83 

86 

87 

86 

88 

89 

91 

92 

90 

91 

91 

90 

92 

93 

77 

90 

92 

93 

93 

91 

91 

90*3 

MIN 

72 

69 

69 

71 

72 

72 

70 

70 

69 

62 

64 

62 

59 

69 

70 

70 

68 

70 

70 

72 

76 

71 

70 

66 

67 

71 

70 

70 

68 

70 

70 

69.0 

ELBERTON  2  N 

MAX 

90 

91 

92 

9  0 

88 

11 

89 

90 

87 

85 

64 

89 

8<. 

83 

86 

88 

87 

87 

91 

90 

69 

89 

89 

81 

86 

68 

91 

»J 

91 

90 

90 

88.3 

MIN 

64 

65 

66 

60 

61 

60 

60 

65 

65 

65 

55 

53 

57 

67 

66 

66 

67 

** 

69 

69 

68 

65 

61 

62 

66 

68 

65 

66 

65 

64 

63 

63.8 

EXPER IHENT 

MAX 

66 

90 

89 

90 

87 

90 

92 

91 

85 

87 

83 

63 

84 

85 

82 

67 

83 

87 

83 

88 

91 

85 

87 

89 

77 

83 

88 

88 

90 

88 

66 

66.6 

MIN 

66 

67 

67 

67 

65 

65 

66 

69 

69 

60 

59 

61 

62 

69 

69 

70 

6  8 

67 

67 

70 

70 

62 

65 

63 

64 

68 

70 

70 

66 

68 

69 

66.5 

F I TZGERALD 

MAX 

94 

95 

93 

95 

93 

98 

97 

92 

89 

85 

89 

89 

88 

92 

93 

95 

93 

93 

94 

95 

90 

92 

95 

91 

92 

93 

93 

95 

94 

96 

95 

92.8 

MIN 

71 

72 

71 

72 

72 

72 

70 

69 

71 

65 

66 

63 

61 

69 

70 

70 

69 

69 

72 

74 

70 

72 

69 

66 

68 

70 

72 

71 

71 

71 

69.7 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

93 

94 

94 

94 

90 

94 

92 

92 

90 

87 

85 

85 

84 

88 

93 

92 

no 

93 

93 

93 

94 

90 

90 

87 

89 

92 

89 

93 

92 

94 

92 

90.8 

MIN 

68 

71 

71 

72 

71 

6  5 

72 

70 

71 

66 

66 

60 

59 

64 

73 

69 

71 

71 

69 

71 

69 

72 

68 

65 

65 

68 

68 

68 

70 

66 

67 

68.2 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

95 

95 

92 

90 

92 

97 

95 

88 

68 

90 

92 

89 

89 

94 

94 

92 

86 

97 

97 

97 

88 

90 

93 

85 

92 

93 

91 

93 

94 

95 

92 

92.1 

MIN 

67 

71 

70 

71 

74 

72 

72 

69 

68 

69 

64 

67 

64 

68 

75 

68 

69 

70 

72 

70 

70 

71 

69 

68 

66 

69 

69 

69 

72 

72 

75 

69.7 

FORSYTH  1  S 

MAX 

90 

91 

90 

89 

91 

92 

92 

86 

87 

83 

83 

84 

85 

83 

89 

87 

89 

85 

90 

90 

87 

87 

89 

82 

64 

89 

89 

90 

64 

87 

88 

87.  5 

MIN 

68 

67 

70 

68 

65 

66 

66 

68 

69 

61 

60 

59 

58 

70 

69 

69 

67 

68 

65 

70 

67 

67 

65 

65 

66 

69 

68 

69 

67 

67 

68 

66.5 

FORT  GAINES 

MAX 

93 

91 

92 

96 

95 

94 

94 

88 

87 

86 

87 

66 

88 

69 

93 

92 

92 

91 

9? 

93 

90 

90 

92 

85 

82 

87 

90 

93 

92 

92 

90 

MIN 

71 

72 

68 

70 

70 

72 

70 

70 

69 

63 

62 

63 

64 

70 

66 

68 

68 

72 

70 

72 

72 

68 

68 

67 

68 

72 

72 

68 

68 

72 

70 

68.9 

FORT  VALLEY   2  E 

MAX 

94 

95 

93 

94 

95 

96 

96 

91 

91 

85 

85 

87 

87 

86 

90 

89 

91 

91 

93 

93 

90 

90 

91 

74 

87 

90 

90 

94 

94 

92 

92 

MIN 

69 

69 

68 

70 

67 

67 

69 

71 

72 

61 

61 

61 

59 

70 

71 

69 

68 

69 

69 

72 

68 

65 

68 

67 

66 

69 

69 

70 

69 

69 

71 

67.8 

GAINESVILLE 

MAX 

88 

87 

90 

86 

90 

90 

90 

86 

83 

81 

82 

84 

84 

81 

88 

83 

90 

86 

89 

89 

86 

86 

88 

75 

82 

66 

88 

90 

68 

87 

68 

86.2 

MIN 

66 

68 

67 

63 

64 

61 

66 

68 

64 

61 

58 

58 

61 

64 

69 

69 

69 

66 

70 

72 

66 

65 

63 

62 

66 

68 

68 

69 

66 

67 

67 

65.5 

GLENNVILLE 

MAX 

94 

94 

92 

94 

92 

96 

94 

91 

89 

85 

67 

88 

86 

88 

92 

91 

91 

93 

94 

9* 

91 

93 

92 

87 

91 

♦  1 

93 

93 

92 

94 

94 

91*5 

MIN 

70 

70 

72 

73 

72 

69 

71 

70 

72 

65 

64 

62 

61 

66 

71 

70 

71 

7* 

72 

73 

69 

72 

69 

65 

69 

71 

70 

72 

71 

78 

71 

64.6 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

90 

89 

90 

90 

92 

92 

91 

90 

86 

82 

65 

85 

83 

84 

86 
86 

86 

89 

82 

90 

90 

90 

87 

89 

87 

83 

88 

88 

90 

89 

90 

89 

MIN 

67 

67 

58 

65 

68 

68 

64 

60 

65 

57 

68 

60 

60 

68 

68 

69 

68 

60 

67 

68 

66 

60 

65 

60 

64 

67 

68 

69 

69 

60 

68 

64.9 

GRIFFIN 

MAX 

90 

90 

89 

B  B 

91 

91 

89 

63 

87 

83 

83 

85 

85 

81 

84 

90 

81 

88 

90 

87 

87 

88 

78 

62 

88 

89 

91 

66 

86 

88 

MIN 

69 

68 

67 

67 

67 

68 

67 

70 

69 

61 

62 

62 

63 

70 

70 

71 

69 

68 

70 

72 

67 

64 

67 

65 

66 

69 

70 

72 

67 

70 

78 

67^7 

HARTWELL 

MAX 

90 

92 

94 

93 

91 

93 

91 

91 

67 

85 

62 

67 

65 

86 

92 

88 

88 

89 

93 

93 

88 

89 

87 

80 

83 

89 

92 

95 

95 

89 

93 

89*4 

MIN 

67 

69 

68 

67 

66 

65 

66 

68 

68 

65 

63 

61 

63 

65 

65 

69 

67 

66 

70 

72 

68 

65 

66 

64 

68 

69 

69 

68 

69 

68 

66 

64.8 

HAWK INSVI LLE 

MAX 

91 

93 

95 

95 

90 

89 

84 

86 

87 

87 

8  7 

90 

91 

92 

89 

92 

93 

91 

90 

92 

75 

90 

92 

93 

92 

93 

90.0 

MIN 

71 

70 

69 

70 

71 

6  1 

63 

63 

6  0 

67 

67 

70 

68 

71 

69 

73 

69 

70 

68 

69 

66 

70 

70 

69 

70 

70 

68.2 

HELEN  1  SE 

MAX 

85 

88 

90 

84 

91 

89 

90 

87 

82 

81 

79 

83 

80 

84 

88 

83 

86 

11 

86 

86 

87 

86 

84 

75 

80 

84 

88 

89 

86 

85 

87 

85.0 

MIN 

59 

62 

65 

55 

58 

53 

58 

64 

61 

56 

50 

50 

53 

62 

60 

64 

69 

65 

62 

65 

60 

58 

57 

55 

66 

63 

56 

62 

60 

61 

62 

»».e 

HOMERV I LLE  3  WSW 

MAX 

94 

94 

93 

95 

93 

95 

93 

91 

83 

87 

90 

89 

88 

90 

92 

92 

92 

91 

91 

9» 

90 

92 

93 

84 

91 

90 

92 

93 

93 

95 

94 

91.4 

MIN 

67 

70 

69 

70 

71 

70 

67 

66 

69 

6<. 

63 

64 

59 

66 

70 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

74 

67 

66 

69 

72 

72 

67 

71 

67 

70 

68.3 

JASPER   1  NNW 

MAX 

86 

85 

86 

85 

87 

88 

87 

84 

80 

78 

79 

81 

80 

80 

85 

77 

85 

85 

87 

88 

81 

84 

88 

73 

79 

83 

85 

88 

85 

83 

89 

85.5 

MIN 

65 

67 

65 

59 

62 

61 

62 

66 

64 

54 

51 

55 

59 

63 

65 

66 

69 

68 

64 

65 

65 

62 

62 

61 

65 

65 

68 

65 

62 

64 

65 

63.0 

JESUP  8  S 

MAX 

94 

94 

94 

95 

91 

95 

94 

91 

90 

67 

87 

86 

85 

91 

95 

93 

»1 

93 

95 

93 

91 

93 

90 

8* 

90 

90 

93 

9? 

♦5 

94 

95 

91.7 

MIN 

67 

71 

71 

73 

75 

68 

72 

68- 

70 

66 

67 

62 

58 

64 

70 

68 

69 

73 

70 

70 

71 

70 

65 

66 

67 

70 

69 

68 

70 

67 

68 

68.5 

LA  FAYETTE 

MAX 

87 

89 

89 

92 

89 

90 

92 

91 

69 

82 

82 

85 

88 

85 

84 

88 

78 

90 

89 

91 

90 

85 

89 

89 

78 

79 

98 

90 

90 

88 

88 

87.2 

MIN 

65 

66 

66 

59 

62 

63 

65 

66 

63 

53 

51 

57 

SB 

67 

66 

67 

66 

68 

67 

69 

62 

60 

61 

62 

65 

63 

66 

66 

65 

66 

69 

63.6 

LA  GRANGE 

MAX 

92 

90 

90 

90 

91 

93 

92 

88 

66 

84 

86 

87 

88 

88 

87 

88 

89 

90 

90 

93 

89 

89 

90 

88 

84 

89 

90 

92 

89 

92 

90 

89.2 

MIN 

67 

65 

66 

70 

63 

64 

67 

70 

71 

55 

54 

56 

5  9 

70 

70 

68 

67 

68 

69 

70 

67 

60 

62 

63 

65 

68 

66 

68 

66 

66 

68 

65.4 

LOUISVILLE 

MAX 

90 

91 

91 

91 

90 

93 

91 

87 

88 

79 

82 

85 

84 

85 

85 

90 

88 

90 

»0 

90 

86 

88 

88 

91 

88 

85 

89 

02 

90 

96 

90 

88.3 

MIN 

69 

70 

69 

71 

70 

69 

68 

70 

70 

66 

6  1 

76 

63 

69 

70 

71 

68 

70 

70 

73 

68 

68 

66 

69 

70 

71 

70 

71 

69 

68 

78 

69.1 

LUMBER  CITY 

MAX 

91 

91 

95 

92 

95 

92 

96 

95 

90 

87 

85 

86 

87 

87 

81 

93 

93 

93 

95 

94 

89 

93 

93 

81 

91 

91 

94 

92 

95 

94 

91.0 

MIN 

69 

70 

70 

71 

72 

69 

71 

69 

66 

65 

65 

61 

59 

60 

69 

69 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

67 

66 

<r6 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

68.0 

LUMPK I N 

MAX 

91 

93 

93 

89 

91 

91 

84 

84 

90 

w 

93 

94 

93 

90 

MIN 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

66 

69 

71 

72 

72 

70 

72 

72 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

94 

95 

93 

93 

94 

95 

96 

86 

91 

86 

85 

86 

88 

85 

90 

90 

91 

91 

93 

93 

91 

91 

92 

75 

89 

91 

92 

93 

94 

92 

91 

90.6 

MIN 

72 

71 

70 

7  1 

69 

69 

70 

73 

70 

63 

64 

63 

62 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

70 

70 

68 

69 

68 

69 

70 

69 

72 

71 

71 

72 

69.6 

MARSHA LLV I LLE 

MAX 

93 

94 

92 

95 

90 

86 

86 

86 

84 

65 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

91 

92 

92 

91 

86 

90 

90 

93 

93 

92 

91 

90.3 

MIN 

68 

69 

67 

61 

69 

60 

61 

61 

60 

70 

68 

68 

65 

66 

68 

71 

70 

65 

66 

62 

66 

67 

66 

72 

67 

68 

69 

66.3 

MC  INTYRE 

MAX 

67 

96 

91 

85 

84 

91 

93 

95 

95 

92 

85 

90 

92 

88 

85 

90 

90 

91 

93 

90 

92 

9? 

91 

93 

95 

90 

92 

94 

96 

95 

92 

90.3 

MIN 

56 

61 

64 

61 

63 

67 

68 

65 

69 

67 

59 

65 

64 

63 

67 

69 

65 

67 

66 

65 

67 

62 

63 

65 

65 

67 

64 

69 

69 

62 

69 

64.9 

METTER 

MAX 

93 

94 

95 

93 

94 

96 

95 

95 

92 

89 

87 

88 

87 

89 

88 

93 

91 

9* 

95 

96 

92 

92 

91 

87 

92 

92 

94 

95 

95 

92 

93 

♦2.2 

MIN 

70 

70 

70 

73 

72 

70 

70 

70 

71 

67 

65 

64 

6  3 

67 

71 

70 

71 

73 

71 

74 

68 

7  1 

69 

66 

69 

67 

71 

70 

70 

70 

71 

69.5 

MIOVILLF  EXP  STA 

MAX 

92 

91 

90 

89 

91 

93 

90 

88 

87 

82 

84 

86 

85 

82 

87 

90 

90 

90 

91 

91 

88 

90 

91 

85 

88 

85 

91 

92 

90 

91 

♦1 

88.7 

MIN 

69 

70 

69 

70 

70 

67 

68 

70 

71 

66 

6  1 

61 

64 

66 

71 

68 

68 

71 

70 

73 

67 

67 

68 

65 

68 

70 

71 

69 

69 

67 

70 

68.3 

MILLEOGEVILLE 

MAX 

88 

80 

91 

90 

88 

90 

92 

92 

87 

87 

81 

84 

85 

85 

82 

87 

88 

89 

86 

90 

91 

87 

88 

89 

77 

83 

86 

89 

90 

89 

91 

87.2 

MIN 

70 

69 

69 

70 

68 

69 

68 

70 

70 

65 

60 

59 

60 

62 

70 

70 

67 

69 

68 

70 

68 

67 

66 

65 

67 

68 

70 

69 

69 

68 

70 

67.4 

MONTICELLO 

MAX 

90 

90 

90 

91 

87 

91 

92 

91 

81 

87 

83 

83 

85 

65 

82 

88 

87 

90 

91 

89 

92 

90 

87 

90 

75 

86 

87 

90 

93 

90 

90 

87.8 

MIN 

66 

67 

66 

67 

67 

65 

65 

66 

68 

62 

61 

60 

61 

64 

70 

70 

67 

67 

70 

72 

66 

64 

65 

63 

65 

66 

69 

70 

66 

67 

67 

66.2 

MORGAN 

MAX 

91 

92 

89 

93 

92 

94 

94 

90 

85 

85 

87 

86 

86 

86 

89 

69 

90 

90 

89 

90 

89 

87 

91 

87 

82 

88 

90 

91 

90 

90 

90 

89.2 

MIN 

69 

70 

68 

69 

68 

70 

70 

70 

69 

59 

61 

63 

60 

59 

6  6 

66 

71 

68 

67 

70 

74 

71 

66 

66 

67 

71 

71 

63 

68 

69 

68 

67.3 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

93 

95 

91 

95 

93 

95 

95 

92 

84 

85 

89 

88 

89 

90 

92 

92 

91 

92 

93 

93 

87 

91 

93 

82 

88 

92 

90 

92 

93 

93 

94 

♦1.0 

MIN 

69 

72 

70 

73 

72 

70 

70 

70 

70 

67 

62 

65 

61 

60 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

72 

71 

70 

69 

70 

72 

69 

69 

71 

70 

69.1 

NAHUNTA 

MAX 

95 

95 

96 

96 

94 

96 

95 

91 

84 

89 

68 

87 

88 

92 

94 

92 

90 

95 

93 

95 

93 

93 

9* 

85 

91 

90 

91 

94 

94 

94 

94 

92.2 

M  I  M 

62 

68 

67 

68 

68 

66 

68 

65 

66 

62 

63 

61 

56 

61 

68 

64 

66 

67 

66 

65 

67 

69 

63 

63 

64 

66 

65 

63 

67 

63 

66 

64.9 

NASHVILLE  3  SSE 

MAX 

94 

95 

93 

95 

95 

96 

97 

92 

84 

86 

89 

90 

90 

90 

94 

95 

92 

93 

9* 

94 

90 

92 

94 

91 

90 

89 

92 

93 

93 

93 

94 

92.2 

MIN 

66 

68 

68 

70 

68 

67 

70 

68 

69 

65 

60 

65 

66 

66 

72 

67 

68 

68 

68 

70 

72 

70 

67 

68 

69 

70 

70 

6T 

68 

70 

69 

68.1 

NEW  I NGTON  *  NW 

MAX 

90 

91 

91 

92 

89 

89 

93 

92 

91 

9  3 

92 

90 

87 

92 

8  7 

96.5 

MIN 

69 

73 

72 

72 

69 

67 

69 

70 

68 

63 

65 

62 

67 

69 

67 

70 

70 

72 

71 

67 

69 

66 

67 

65 

64 

68 

69 

69 

71 

70 

70 

68.4 

NEWNAN 

MAX 

91 

90 

92 

89 

91 

93 

92 

88 

89 

83 

85 

85 

65 

63 

89 

90 

90 

87 

89 

92 

88 

87 

90 

84 

83 

89 

90 

92 

88 

»1 

89 

88.9 

MIN 

67 

67 

66 

64 

66 

65 

66 

68 

67 

57 

56 

66 

62 

69 

69 

68 

68 

67 

68 

69 

66 

6? 

65 

64 

66 

68 

68 

68 

67 

69 

69 

66.0 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

MAX 

91 

89 

89 

91 

94 

95 

92 

89 

87 

83 

67 

88 

85 

87 

88 

89 

91 

92 

92 

92 

89 

88 

93 

90 

S3 

89 

90 

90 

91 

90 

89 

89.9 

MIN 

69 

7C 

67 

69 

69 

69 

70 

70 

68 

62 

62 

64 

61 

68 

68 

6. 

68 

68 

69 

69 

68 

67 

68 

64 

68 

70 

70 

69 

69 

71 

69 

67.8 

See  Retoronce  Notes  Following  Station  Index 
-  88  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ot  Month 

0 

9 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

9 

10 

[I 

12 

13 

14 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

QUITMAN 

MAX 

89 

93 

95 

93 

94 

94 

95 

95 

90 

81 

86 

89 

88 

88 

B  8 

92 

94 

94 

93 

94 

94 

93 

96 

78 

90 

93 

92 

92 

93 

43 

91.4 

MIN 

66 

69 

69 

70 

70 

66 

69 

67 

67 

65 

57 

66 

60 

66 

72 

68 

66 

67 

68 

69 

70 

70 

70 

6  9 

68 

68 

69 

65 

67 

67 

68 

67.4 

ROME 

MAX 

89 

85 

88 

87 

88 

90 

69 

85 

83 

80 

83 

84 

83 

82 

81 

aa 

86 

8H 

90 

83 

87 

88 

83 

80 

86 

87 

89 

89 

87 

85 

85.8 

MIN 

67 

67 

66 

62 

65 

65 

65 

68 

65 

56 

54 

58 

60 

68 

69 

68 

67 

66 

68 

71 

66 

61 

62 

66 

66 

67 

67 

67 

65 

66 

67 

64.9 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

86 

90 

88 

89 

92 

91 

88 

83 

81 

85 

86 

85 

84 

87 

»1 

91 

as 

88 

89 

72 

81 

89 

90 

89 

89 

99 

66 

86a8 

MIN 

68 

66 

67 

63 

64 

65 

67 

68 

64 

58 

53 

57 

60 

69 

7  0 

69 

69 

65 

68 

70 

64 

6? 

62 

65 

67 

67 

67 

67 

66 

67 

67 

63.2 

SANDERSVILLE 

MAX 

92 

92 

90 

93 

96 

93 

93 

88 

88 

79 

84 

84 

85 

83 

88 

9? 

93 

88 

90 

90 

9. 

86 

96 

89 

94 

92 

92 

91 

89.1 

MIN 

70 

70 

69 

70 

72 

70 

72 

71 

69 

68 

61 

59 

61 

71 

M 

72 

68 

69 

70 

72 

73 

68 

66 

66 

68 

70 

69 

73 

68 

69 

70 

68.9 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

89 

93 

93 

93 

90 

88 

95 

91 

91 

84 

83 

83 

84 

88 

91 

89 

83 

91 

91 

95 

94 

88 

87 

87 

88 

87 

97 

90 

90 

93 

93 

89.3 

MIN 

72 

72 

73 

73 

73 

7* 

7* 

72 

81 

72 

70 

72 

73 

77 

76 

74 

79 

74 

72 

70 

8  1 

76 

74 

73 

73 

72 

73.9 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

MAX 

89 

93 

94 

91 

91 

90 

92 

93 

v0 

88 

85 

84 

86 

86 

91 

87 

91 

94 

94 

90 

91 

89 

87 

99 

89 

88 

92 

89 

91 

89.9 

MIN 

69 

73 

72 

73 

71 

65 

71 

69 

72 

68 

65 

60 

61 

65 

72 

70 

71 

7? 

72 

73 

70 

71 

70 

65 

66 

70 

70 

68 

70 

69 

69 

69.1 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

93 

94 

93 

89 

86 

93 

92 

92 

89 

82 

82 

85 

84 

89 

91 

93 

93 

93 

91 

90 

87 

86 

89 

90 

90 

94 

91 

91 

91 

89.9 

MIN 

71 

72 

72 

74 

71 

69 

70 

71 

70 

66 

67 

63 

65 

69 

11 

71 

72 

74 

73 

73 

69 

72 

71 

66 

69 

73 

71 

71 

68 

70 

69 

70.2 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

67 

92 

91 

90 

85 

87 

81 

88 

88 

86 

82 

83 

84 

85 

83 

B5 

90 

86 

81 

80 

82 

85 

84 

94 

86 

85.1 

MIN 

73 

75 

75 

67 

69 

7  0 

66 

70 

72 

68 

74 

75 

76 

74 

71 

73 

77 

76 

75 

6a 

74 

70 

73 

70 

73 

72 

73 

72.2 

SI  LOAM 

MAX 

92 

91 

91 

87 

91 

93 

92 

88 

88 

86 

83 

85 

84 

83 

8  9 

90 

92 

8B 

89 

89 

80 

86 

86 

9? 

93 

92 

92 

92 

86.5 

MIN 

68 

68 

67 

65 

67 

68 

67 

69 

67 

65 

59 

60 

62 

70 

69 

69 

69 

68 

68 

70 

67 

68 

64 

65 

66 

66 

70 

70 

67 

68 

68 

66.9 

SURRENCY  2  WNW 

MAX 

93 

95 

94 

95 

95 

96 

95 

91 

87 

86 

86 

89 

87 

90 

90 

93 

95 

91 

92 

96 

93 

84 

93 

91 

93 

91 

90 

94 

91 

91.7 

MIN 

67 

71 

70 

71 

72 

68 

71 

68 

69 

66 

66 

62 

59 

65 

69 

68 

70 

72 

69 

70 

67 

69 

66 

65 

68 

70 

70 

69 

68 

67 

64 

68.1 

SWAINSBORO 

MAX 

93 

93 

92 

92 

92 

95 

94 

88 

90 

84 

85 

87 

86 

88 

91 

92 

93 

89 

90 

92 

83 

92 

89 

92 

93 

92 

9? 

42 

90.6 

MIN 

69 

69 

68 

68 

69 

68 

68 

69 

69 

66 

64 

60 

60 

60 

61 

69 

67 

69 

68 

71 

66 

66 

66 

64 

64 

65 

68 

66 

66 

69 

68 

66.3 

TALBOTTON 

MAX 

91 

91 

90 

90 

91 

93 

93 

91 

86 

87 

85 

85 

86 

87 

87 

90 

90 

90 

»<) 

89 

90 

88 

84 

89 

90 

91 

90 

91 

90 

89.1 

MIN 

66 

67 

56 

65 

65 

65 

65 

64 

67 

63 

55 

58 

57 

68 

69 

67 

66 

67 

66 

69 

69 

62 

62 

62 

64 

66 

65 

45 

66 

68 

68 

64.2 

Tallapoosa  2  nnw 

MAX 

91 

88 

88 

88 

88 

93 

91 

82 

84 

80 

83 

85 

84 

86 

85 

86 

91 

88 

86 

89 

84 

87 

87 

89 

91 

92 

91 

89 

87.1 

MIN 

62 

62 

63 

62 

60 

61 

65 

62 

62 

48 

48 

53 

55 

65 

64 

68 

6? 

64 

65 

65 

62 

5S 

58 

64 

64 

65 

64 

65 

63 

70 

65 

61.6 

THOMASTON  2  S 

MAX 

91 

92 

91 

92 

93 

94 

95 

88 

90 

85 

86 

88 

88 

82 

88 

90 

8? 

89 

91 

91 

87 

84 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

89.7 

MIN 

67 

67 

67 

67 

64 

64 

64 

69 

70 

60 

57 

57 

57 

57 

68 

68 

66 

66 

66 

69 

67 

61 

64 

63 

63 

68 

67 

66 

66 

66 

66 

64.8 

THOMASVILLE 

MAX 

93 

94 

91 

94 

94 

95 

93 

90 

81 

85 

87 

88 

87 

89 

89 

90 

90 

<n 

93 

88 

89 

92 

86 

84 

90 

99 

90 

92 

91 

88 

89.7 

MIN 

70 

72 

72 

72 

73 

71 

70 

70 

69 

68 

62 

65 

64 

68 

73 

71 

69 

70 

72 

73 

71 

73 

73 

71 

70 

69 

69 

48 

69 

71 

71 

78.0 

THOMASV  I  LLE   WB  CITY 

MAX 

94 

95 

92 

95 

95 

96 

93 

69 

82 

84 

88 

88 

90 

90 

91 

90 

90 

92 

92 

84 

89 

92 

76 

85 

90 

90 

91 

93 

93 

90 

89.9 

MIN 

71 

73 

73 

73 

74 

7* 

70 

71 

69 

68 

64 

65 

65 

71 

71 

72 

70 

71 

72 

74 

71 

74 

73 

69 

70 

72 

70 

71 

70 

71 

72 

78.8 

TIF  TON  EXP  STATION 

MAX 

88 

91 

92 

90 

93 

93 

94 

92 

89 

80 

83 

87 

87 

86 

90 

9  \ 

89 

90 

91 

91 

85 

89 

91 

77 

88 

89 

90 

90 

92 

93 

89.0 

MIN 

70 

70 

69 

69 

69 

71 

70 

69 

69 

65 

63 

65 

61 

69 

69 

68 

69 

70 

68 

71 

68 

72 

67 

70 

66 

71 

72 

70 

69 

70 

70 

68.7 

TOCCOA 

MAX 

90 

91 

93 

88 

90 

92 

92 

90 

85 

80 

81 

85 

84 

85 

89 

88 

89 

89 

88 

86 

87 

75 

80 

86 

92 

92 

89 

84 

90 

87.4 

MIN 

65 

71 

68 

60 

63 

62 

65 

67 

66 

61 

58 

57 

60 

65 

67 

66 

67 

66 

71 

67 

63 

64 

63 

61 

66 

67 

65 

68 

65 

66 

64 

64.7 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

94 

95 

92 

95 

95 

96 

95 

90 

81 

86 

89 

89 

90 

91 

91 

93 

94 

95 

84 

92 

93 

79 

9? 

92 

91 

92 

93 

94 

91.0 

MIN 

69 

73 

72 

72 

74 

69 

72 

69 

71 

68 

62 

66 

64 

68 

71 

72 

69 

70 

70 

70 

72 

71 

73 

71 

71 

72 

75 

69 

71 

70 

77 

78.3 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 

94 

95 

92 

95 

94 

96 

95 

91 

81 

86 

89 

89 

90 

89 

94 

94 

94 

89 

92 

93 

85 

92 

93 

91 

93 

94 

94 

94 

91.7 

MIN 

67 

69 

69 

69 

70 

66 

71 

68 

69 

64 

58 

66 

60 

66 

72 

68 

67 

68 

68 

68 

69 

72 

67 

67 

71 

71 

74 

67 

68 

68 

69 

67.9 

WARRENTON 

MAX 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

89 

86 

80 

82 

85 

85 

81 

89 

90 

91 

87 

89 

89 

89 

86 

87 

90 

92 

90 

85 

90 

88.0 

MIN 

68 

71 

67 

69 

67 

67 

67 

71 

68 

64 

59 

60 

62 

69 

71 

71 

69 

70 

64 

71 

67 

67 

65 

64 

66 

69 

71 

70 

68 

67 

64 

67.3 

WASHINGTON 

MAX 

87 

90 

90 

91 

87 

89 

91 

91 

87 

86 

80 

83 

85 

84 

■  1 
»1 

88 

89 

89 

90 

87 

89 

89 

82 

86 

87 

90 

91 

90 

89 

87.3 

MIN 

66 

68 

67 

66 

65 

65 

65 

69 

66 

62 

55 

56 

62 

64 

66 

67 

66 

66 

67 

69 

66 

66 

63 

62 

62 

66 

66 

68 

66 

67 

67 

65.0 

WAYCROSS 

MAX 

90 

90 

92 

92 

94 

95 

97 

94 

92 

84 

86 

90 

67 

89 

91 

93 

94 

92 

94 

93 

9? 

94 

93 

94 

83 

92 

91 

92 

94 

95 

95 

91.8 

MIN 

67 

67 

66 

63 

62 

61 

60 

59 

70 

65 

66 

65 

64 

58 

60 

69 

69 

7« 

70 

70 

67 

69 

69 

67 

69 

69 

71 

68 

70 

68 

69 

66.4 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

93 

92 

92 

91 

92 

92 

92 

89 

85 

83 

84 

65 

83 

84 

88 

92 

90 

90 

92 

92 

88 

90 

91 

88 

88 

87 

90 

93 

93 

91 

93 

89.5 

MIN 

69 

70 

70 

71 

67 

66 

66 

69 

69 

65 

60 

60 

62 

61 

71 

71 

69 

70 

70 

70 

68 

67 

67 

65 

68 

70 

68 

69 

68 

68 

70 

67.5 

WEST  POINT 

MAX 

92 

93 

92 

91 

92 

92 

94 

90 

98 

85 

88 

86 

86 

85 

89 

91 

89 

91 

91 

93 

90 

91 

91 

88 

84 

88 

91 

92 

♦2 

9? 

90 

89.9 

MIN 

68 

67 

69 

65 

63 

65 

67 

70 

70 

58 

58 

68 

63 

71 

68 

63 

66 

68 

68 

67 

69 

62 

64 

66 

64 

66 

67 

67 

68 

69 

69 

66.2 

WINOER  1  SSE 

MAX 

89 

89 

93 

87 

89 

93 

94 

90 

85 

83 

63 

86 

85 

82 

89 

88 

88 

83 

88 

90 

87 

87 

89 

78 

83 

86 

89 

88 

90 

90 

89 

87.4 

MIN 

69 

68 

67 

61 

64 

63 

66 

68 

65 

60 

55 

60 

57 

67 

69 

65 

68 

65 

68 

70 

62 

64 

62 

6  3 

66 

67 

69 

69 

65 

66 

68 

65.0 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATHENS 

HORT   FARM  STA  3 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

89 
76 

89 
75 

91 
7* 

93 
75 

96 
78 

95 
80 

92 
77 

B9 
76 

91 
79 

95 
73 

95 
73 

97 
74 

97 
77 

95 
79 

95 
75 

95 
80 

99 
75 

99 
78 

94 
75 

97 
78 

97 
75 

100 
75 

104 
77 

100 
74 

88 

75 

92 
76 

9b 
77 

98 
76 

94 
73 

91 
76 

90 
75 

94.6 
76.1 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

85 
76 

85 
75 

87 
75 

89 
75 

92 
76 

92 
77 

90 
76 

85 
76 

86 
76 

90 
74 

90 
75 

92 
75 

92 
77 

92 
80 

91 
78 

91 
80 

94 
76 

94 
79 

90 
60 

94 
80 

89 
76 

9b 
76 

97 
77 

97 
75 

65 
75 

88 

76 

93 
78 

93 
79 

88 
74 

86 

73 

87 
75 

90.3 
76.5 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

82 
80 

82 
80 

84 
6o 

84 
BO 

87 
61 

89 
62 

87 
81 

86 
81 

85 
81 

as 

81 

85 
80 

87 
81 

90 

63 

90 
84 

88 
82 

88 
83 

88 
84 

88 
83 

86 
81 

90 
82 

92 
81 

92 
62 

93 
83 

93 
81 

83 

60 

86 
80 

91 
81 

90 

e4 

86 
80 

85 
80 

6b 
81 

87.5 
81.4 

TIFTON 

EXPERIMENT  STA 

3 

INCHES 

MAX 
MIN 

82 
74 

86 
76 

76 

65 
77 

87 
78 

87 
78 

87 
78 

67 
77 

86 
75 

78 
72 

81 
72 

82 
73 

62 
72 

80 
74 

81 

75 

63 
75 

84 
75 

85 
75 

84 
73 

85 
75 

85 
76 

63 
76 

84 
74 

84 
77 

78 
7* 

83 
77 

84 

78 

36 
78 

86 
79 

85 
78 

65 

78 

83.9 
75.7 

6 

INCHES 

MAX 
MIN 

79 
78 

80 
77 

81 
79 

81 

80 

80 
79 

81 
80 

81 
80 

81 
eo 

80 
79 

80 
79 

81 
79 

81 
79 

SC 
79 

80 
79 

80 
79 

79 
78 

80 
79 

81 
80 

81 
81 

81 
80 

81 
80 

80 
80 

eo 

7  6 

80 
79 

80 

BO 

81 
80 

ec 
79 

81 

80 

81 

80 

BO 
77 

80 
79 

80.3 
79.2 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND.     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST .     SOIL  TYPE i     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVERi 
GROUND  ALMOST  BARE,  SOME  THIN  NATIVE  GRASS.     INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 


TIFTON  EXP  STATION  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.     INSTRUMENTATION,     3  INCh  DEPTH  -  FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH ,  MOOEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE   THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1962  -  1963 


GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 

July-June 

AILFY 

0 

0 

0 

39 

227 

520 

614 

527 

147 

4  8 

0 

0 

2122 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0 

0 

10 

81 

324 

574 

601 

502 

204 

41 

14 

0 

2351 

1771 

ALBANY 

0 

0 

3 

68 

272 

497 

556 

459 

134 

30 

5 

0 

2024 

1662 

ALL  ATOONA   HAM  2 

0 

0 

11 

134 

511 

809 

948 

798 

343 

122 

53 

■  )8v. 

3749 

ALMA   F  AA  AIRPORT 

0 

0 

7 

81 

314 

521 

548 

477 

154 

33 

11 

0 

2146 

ALPMAPETTA    1  WNW 

0 

0 

42 

160 

525 

829 

961 

376 

155 

66 

0 

3902 

AMERICUS  A  FNF 

0 

0 

15 

84 

359 

583 

647 

548 

173 

40 

13 

0 

2462 

1977 

APPLING  1  NW 

0 

0 

25 

131 

412 

718 

789 

669 

292 

99 

51 

0 

3166 

ASHBURN   1  S 

0 

0 

4 

84 

321 

498 

610 

456 

176 

32 

0 

ATHENS 

0 

0 

28 

116 

409 

703 

795 

669 

250 

94 

47 

0 

3111 

2711 

ATHENS  COL   OF   AGR I 

0 

0 

18 

118 

383 

701 

646 

2  59 

8  3 

38 

0 

3030 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0 

0 

31 

120 

424 

732 

817 

694 

251 

98 

43 

0 

3210 

2929 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0 

0 

40 

132 

471 

759 

857 

724 

272 

100 

42 

0 

3397 

2961 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0 

0 

16 

110 

375 

640 

702 

599 

206 

60 

31 

0 

2759 

2397 

9AIN»RIDGF 

0 

0 

9 

67 

282 

440 

489 

428 

139 

15 

5 

0 

1874 

1601 

BLACKBEARD  ISLAND 

0 

0 

1 

2  59 

506 

473 

165 

30 

7 

0 

2032 

BLAIR SVILLE  EXP  STA 

0 

0 

88 

247 

622 

957 

1046 

903 

525 

249 

113 

5 

4755 

4049, 

BLAKE  LY 

0 

0 

3 

67 

304 

487 

570 

460 

156 

29 

6 

0 

2084 

1744 

BLUE  RIDGE 

0 

0 

57 

211 

575 

860 

935 

829 

411 

199 

92 

2 

4171 

BROOKLFT    1  W 

0 

0 

7 

76 

314 

539 

559 

475 

132 

36 

11 

0 

2149 

1765 

BRUNSW ICK 

0 

0 

0 

36 

204 

375 

414 

395 

94 

1  5 

3 

0 

1536 

1296 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

0 

0 

2 

55 

253 

473 

485 

462 

148 

28 

10 

0 

1916 

BUENA  VISTA 

0 

0 

4 

72 

327 

567 

634 

523 

166 

33 

17 

0 

2343 

CAIRO  2  NNW 

0 

0 

3 

51 

2  57 

432 

480 

414 

123 

20 

7 

0 

1787 

CALHOUN  FXP  STATION 

0 

0 

53 

163 

520 

783 

889 

753 

308 

116 

45 

0 

3630 

CAM  ILL A 

0 

0 

5 

5  8 

273 

461 

129 

2  5 

4 

0 

1860 

CAMP  STEWART 

0 

0 

3 

67 

274 

444 

496 

433 

147 

25 

12 

0 

1901 

CARROLLTON 

0 

0 

35 

145 

456 

746 

851 

706 

277 

104 

29 

0 

3349 

CARTE RSVILLE 

0 

0 

32 

154 

482 

799 

871 

706 

283 

110 

45 

0 

3482 

CEDARTOWN 

0 

0 

32 

151 

463 

780 

859 

712 

265 

102 

39 

0 

3403 

CLAYTON 

0 

0 

60 

193 

508 

815 

869 

777 

412 

164 

92 

4 

3894 

3683 

COLOUITT 

0 

4 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

0 

0 

8 

98 

382 

621 

702 

585 

201 

63 

14 

0 

2674 

2383 

COMMERCE  2  SSW 

0 

0 

59 

180 

524 

836 

943 

792 

386 

147 

79 

0 

3946 

COR DELE  WATER  WORKS 

0 

0 

7 

331 

39 

49 

0 

CORNELIA 

0 

0 

70 

179 

522 

822 

1 54 

92 

12 

3915 

3298 

COVINGTON 

0 

0 

32 

135 

430 

705 

805 

662 

247 

94 

43 

0 

3153 

2726 

CUTHBERT 

0 

0 

1 

53 

276 

492 

577 

451 

127 

27 

5 

0 

2009 

OAHLONEGA 

0 

0 

58 

172 

540 

840 

932 

806 

401 

177 

87 

1 

4016 

3319 

DALLAS  5  SE 

0 

0 

42 

155 

515 

826 

950 

785 

317 

132 

51 

0 

3773 

DALTON 

0 

0 

35 

141 

466 

830 

954 

791 

350 

132 

51 

0 

3770 

DOUGLAS  2  NNE 

0 

0 

7 

80 

346 

576 

613 

520 

200 

41 

19 

0 

2402 

DUBLIN  3  S 

0 

0 

11 

114 

362 

607 

697 

550 

227 

60 

20 

0 

2648 

1982 

EASTMAN   1  W 

0 

0 

6 

78 

347 

583 

687 

550 

54 

19 

0 

1866 

ELBERTON  2  N 

0 

0 

52 

170 

476 

792 

861 

695 

325 

133 

72 

0 

3576 

EXPER IMENT 

0 

0 

23 

102 

387 

683 

665 

242 

79 

26 

0 

2996 

FITZGERALD 

0 

0 

2 

68 

298 

506 

533 

463 

137 

26 

10 

0 

2043 

1659 

FLFMING  EXP  STATION 

0 

0 

6 

80 

299 

476 

500 

444 

176 

48 

22 

0 

2051 

FOLKSTON  9  SW 

0 

0 

0 

254 

445 

378 

365 

15 

0 

0 

FORSYTH  1  S 

0 

0 

16 

103 

379 

625 

700 

582 

2  32 

65 

19 

0 

2721 

FORT  GAINES 

0 

0 

323 

510 

574 

151 

34 

5 

0 

2144 

1822 

FORT  VALLEY  3  E 

0 

0 

13 

95 

379 

619 

710 

567 

180 

62 

17 

0 

2662 

2276 

GAINESVILLF 

0 

0 

32 

130 

445 

765 

850 

669 

275 

94 

50 

1 

3331 

3157 

GLENNVILLE 

0 

0 

3 

63 

283 

491 

513 

453 

133 

29 

12 

0 

I960 

1686 

GREENVILLE  2  W 

0 

0 

14 

88 

403 

635 

729 

616 

219 

75 

22 

0 

2801 

GR I FF  I N 

0 

15 

78 

357 

637 

748 

616 

195 

67 

19 

0 

2734 

2387 

HARTWELL 

0 

0 

12 

97 

379 

749 

747 

6  36 

232 

73 

37 

0 

2962 

HAWK  I NSV ILLF 

0 

0 

8 

77 

321 

552 

616 

468 

160 

47 

12 

0 

2261 

1964 

HELEN   1  SF 

0 

0 

71 

186 

496 

824 

907 

7S8 

413 

181 

100 

3 

3969 

HOMERVILLE  3  WSW 

0 

0 

11 

79 

296 

489 

492 

440 

139 

24 

8 

0 

1978 

JASPER  1  NNW 

0 

0 

45 

167 

485 

810 

891 

769 

326 

147 

64 

1 

3705 

JESUP  8  S 

0 

0 

7 

79 

318 

495 

494 

439 

162 

39 

17 

o 

2050 

LA  FAYETTE 

0 

0 

57 

443 

729 

o 

LA  GRANGE 

0 

0 

27 

118 

408 

67  . 

754 

621 

239 

75 

22 

o 

293B 

LOUISVILLE 

0 

0 

16 

101 

359 

609 

661 

522 

183 

49 

26 

o 

2526 

2  080 

LU^Dt K  till 

1 3 

110 

373 

591 

638 

524 

191 

58 

22 

0 

2520 

LUMPK  IN 

0 

0 

3 

60 

289 

509 

603 

502 

140 

36 

o 

MACON  WB  AIRPORT 

0 

0 

7 

87 

352 

606 

675 

561 

167 

45 

12  ' 

0 

2512 

2136 

MARSHALLVILLE 

0 

0 

10 

82 

356 

590 

659 

5  38 

169 

33 

14 

0 

2471 

MC   IN  TYRE 

0 

0 

24 

106 

426 

702 

794 

317 

31 

51 

0 

METTER 

4  59 

137 

2  1 

9 

0 

2025 

MIDVILLE  EXP  STA 

0 

0 

4 

86 

350 

594 

616 

525 

180 

52 

19 

o 

2428 

MILLEDGEVILLE 

0 

0 

19 

126 

403 

698 

796 

648 

293 

94 

36 

o 

3113 

2493 

MILLFN 

0 

0 

7 

91 

322 

564 

604 

503 

197 

64 

0 

1984 

MONT  I  CELLO 

0 

0 

19 

91 

412 

674 

800 

666 

252 

83 

34 

0 

3033 

MORGAN 

11 

124 

344 

520 

649 

521 

174 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

0 

0 

7 

64 

288 

469 

504 

460 

148 

34 

8 

0 

1982 

1473 

NAHUNTA 

0 

0 

e 

76 

312 

490 

521 

470 

168 

38 

o 

2083 

NASHVILLF  5  SSE 

0 

0 

3 

74 

290 

451 

498 

436 

135 

28 

8 

o 

1923 

NFWINGTON  1  NW 

0 

0 

5 

84 

348 

526 

600 

514 

172 

53 

19 

2321 

NE WNA  N 

0 

0 

13 

105 

393 

660 

760 

622 

196 

72 

20 

0 

2861 

2649 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

0 

0 

5 

73 

334 

543 

624 

518 

183 

4  1 

QUITMAN 

0 

0 

11 

88 

342 

587 

656 

516 

178 

24 

14 

o 

2416 

1467 

ROME 

6 

0 

32 

134 

472 

765 

B70 

721 

260 

117 

40 

q 

3431 

2  865 

ROMF  WB  AIRPORT 

0 

0 

33 

167 

509 

828 

917 

780 

324 

126 

3733 

3326 

SANDFRSVILLF 

0 

0 

17 

107 

377 

640 

692 

555 

195 

73 

24 

0 

2680 

SAPELO  ISLAND 

0 

0 

1 

45 

231 

456 

447 

426 

137 

25 

7 

o 

1775 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

0 

0 

B 

87 

319 

528 

547 

479 

187 

58 

27 

0 

2240 

1903 

SAVANNAH  WB  AP 

0 

0 

5 

79 

317 

543 

557 

494 

168 

44 

21 

0 

2226 

1619 

SAVANNAH  BFACH 

2  8 

4 

0 

SILOAM 

0 

0 

21 

101 

361 

646 

706 

606 

196 

72 

28 

0 

2743 

2581 

SURRENCY  2  WNW 

0 

0 

20 

89 

346 

553 

551 

450 

159 

35 

15 

0 

2218 

SWAINSBORO 

0 

0 

16 

96 

371 

592 

612 

532 

120 

46 

19 

0 

2404 

TALBOTTON 

0 

0 

10 

79 

377 

636 

710 

578 

226 

66 

22 

0 

2704 

TALLAPOOSA  2  NNW 

0 

0 

49 

159 

479 

765 

845 

713 

280 

112 

56 

0 

3458 

3202 

THOMASTON  2  S 

0 

0 

9 

111 

376 

613 

736 

591 

219 

63 

29 

0 

2767 

THOMA SVILLE 

0 

0 

5 

78 

293 

460 

490 

428 

136 

22 

7 

0 

1921 

1541 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

CONTINUED  Seasonofl962  -  1963  GE  ORG  I A 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Morula 

July-June 

THO"ASVILLE  we  CITY 

0 

0 

2 

54 

261 

♦  35 

502 

430 

1  16 

20 

5 

0 

1823 

1529 

T I  FT  ON  EXP  STATION 

0 

0 

8 

8* 

309 

556 

628 

537 

193 

41 

14 

0 

2370 

1797 

TOCCOA 

0 

0 

31 

126 

429 

716 

794 

676 

277 

89 

58 

0 

3196 

2866 

VAL'VjSTA  Wfl  AIPPOPT 

0 

0 

6 

68 

28* 

*84 

549 

*77 

166 

36 

1 3 

0 

2083 

VAinOSTA  4  NW 

0 

0 

7 

79 

298 

♦  72 

489 

433 

145 

29 

8 

0 

1960 

WAPPFNTON 

0 

0 

20 

105 

3*5 

621 

677 

569 

210 

60 

24 

0 

2631 

2381 

WASHINGTON 

0 

0 

36 

139 

474 

765 

881 

720 

305 

130 

70 

0 

3520 

2519 

WAYCROSS 

0 

0 

10 

85 

302 

511 

595 

523 

208 

78 

16 

0 

2328 

1470 

WAYNE SBOPO  2  NE 

0 

0 

8 

7* 

3*5 

576 

652 

545 

186 

53 

36 

0 

2475 

WFST  POINT 

0 

0 

13 

98 

378 

636 

732 

568 

216 

56 

18 

0 

2713 

2442 

WINDER   1  SSE 

0 

0 

31 

120 

*66 

774 

852 

720 

304 

137 

69 

0 

3473 

EVAPORATION  AND  WIND  ««6i» 

JUL  V    I 9o 3 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

g.J 

ALLATOONA  DAM 

EVAP 

.13 

.11 

.27 

.20 

.27 

.32 

.19 

.08 

.23 

.27 

.27 

.21 

.26 

.15 

.  10 

.20 

.06 

.43 

.14 

.20 

.25 

.29 

.19 

.23 

.03 

.  20 

.33 

.  15 

.  16 

.  16 

.06 

6.14 

WIND 

21 

58 

35 

18 

28 

24 

26 

28 

40 

34 

40 

49 

37 

38 

25 

19 

22 

16 

37 

♦7 

30 

18 

48 

62 

42 

55 

26 

18 

24 

18 

983 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.11 

.45 

.32 

.41 

.18 

.36 

.29 

.13 

.20 

.26 

.24 

.21 

.27 

.14 

.12 

.34 

.01 

.22 

.17 

.16 

.49 

.19 

.23 

.17 

.19 

.17 

.17 

.21 

.13 

.  30 

.17 

7.01 

WIND 

13 

44 

55 

29 

12 

23 

49 

34 

36 

19 

11 

10 

16 

44 

30 

16 

2C 

28 

28 

56 

48 

10 

10 

32 

31 

22 

13 

16 

23 

33 

31 

844 

MAX 

101 

101 

103 

103 

105 

105 

102 

100 

101 

99 

99 

98 

56 

95 

59 

98 

103 

100 

102 

101 

103 

105 

106 

100 

98 

102 

109 

10  3 

102 

101 

101 

101.2 

MIN 

79 

78 

76 

83 

78 

82 

75 

77 

76 

74 

70 

71 

7  0 

72 

84 

75 

85 

85 

77 

83 

86 

83 

BS 

73 

75 

76 

78 

81 

81 

74 

72 

77.9 

EXPERIMENT 

EVAP 

.25 

.30 

.31 

.24 

.35 

.29 

.38 

.27 

.18 

.36 

.28 

.23 

.31 

.25 

.19 

.24 

.19 

.32 

.11 

.25 

.21 

.38 

.24 

.16 

.20 

.31 

.23 

.24 

.24 

6  8.03 

WIND 

20 

55 

65 

60 

10 

30 

65 

38 

62 

53 

32 

40 

38 

57 

96 

57 

50 

40 

30 

80 

60 

55 

8 

47 

70 

65 

45 

28 

32 

43 

32 

1465 

MAX 

94 

98 

94 

96 

98 

99 

97 

94 

88 

96 

92 

87 

91 

88 

63 

92 

89 

96 

85 

92 

93 

90 

94 

98 

77 

87 

»2 

94 

98 

94 

91 

92.3 

MIN 

69 

69 

67 

69 

70 

69 

67 

69 

69 

61 

61 

61 

64 

69 

69 

72 

68 

69 

69 

72 

71 

64 

71 

65 

64 

69 

70 

70 

68 

71 

69 

67.9 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.18 

.26 

.28 

.29 

.27 

.28 

.24 

.22 

.33 

.12 

.22 

.26 

.29 

.24 

.22 

.18 

.23 

.23 

.20 

.26 

.33 

.22 

.24 

.25 

.07 

.21 

.  15 

.22 

.24 

.25 

.26 

7.24 

WIND 

15 

14 

25 

34 

21 

21 

30 

46 

51 

39 

29 

45 

43 

41 

42 

33 

36 

33 

24 

29 

03 

43 

21 

22 

38 

42 

39 

20 

9 

22 

29 

999 

MAX 

85 

85 

85 

84 

96 

94 

94 

94 

95 

94 

95 

93 

94 

93 

94 

94 

92 

93 

94 

92 

94 

94 

9  3 

93 

94 

93 

94 

94 

94 

94 

93 

92.6 

MIN 

63 

59 

58 

62 

59 

62 

64 

68 

71 

82 

65 

59 

56 

57 

68 

67 

66 

67 

67 

65 

68 

72 

63 

61 

82 

69 

78 

82 

63 

64 

64 

66.2 

MAX  AND  MIN   IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF   TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE   24  HOURS  ENDING  AT   TIME  OF  OBSERVATION. 


reference  notea  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
1963 


STATION 

g 

s 

% 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Si 

E 

PRECIP 

i 

B 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

83  IB 

1*0 

BA 

C 

WILLIAM  M.  CAMPBELL 

ADA IRSV 1 LLE 

HI 

BARTOW 

12 

34  21 

8*  3ft 

720 

6A 

c 

MRS*  C.  T.  JARRE TT 

ADEL  2  S 

1  o  5 I 

COOKE 

16 

31  07 

63  23 

2*0 

5P 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

Al  LET 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

62  34 

3P 

9P 

5P 

u 

BREWTON-PARKER  COLLEGE 

ALAPAHA  EXP  STATION 

013] 

BERRIEN 

290 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

01*0 

DOUGHERTY 

31  39 

14  10 

210 

TP 

7A 

FRANK  S*  ORTON 

A L  LA  TOON A  OAM  2 

01B1 

BARTOW 

5 

34  10 

B*  4* 

8A 

BA 

BA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAA  A  I SPORT 

-211 

BACON 

13 

31  32 

62  31 

200 

HIO 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA    I  WNW 

02X9 

Fulton 

3 

34  05 

8*  18 

1100 

7A 

EL  1  £■  GRIMES 

ANERICUS  *  ENE 

0293 

SUMTER 

♦76 

4P 

*J 

BLANCHE  S.  RHYNE 

ANER1CUS  EXP  STA  NRSY 

251 

SUMTER 

6 

32  06 

450 

c 

COLUMBIA 

14 

33  33 

82  20 

3*0 

6A 

«a 

ROY  0.  TANKERSLEY 

ASHflURN  1  s 

0*06  TURNER 

16 

31  41 

B3  39 

423 

5P 

9P 

RADIO  STATION  WME5 

ATHENS 

*JC 

CLARKE 

LO 

33  96 

63  23 

700 

8A 

** 

PROF.  E*   S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

0*32 

CLARKE 

6P 

ftp 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS  MB  AIRPORT 

0*35 

CLARKE 

10 

33  57 

83  19 

79* 

MID 

HID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

0*38 

Clarke 

10 

33  53 

B3  22 

79* 

6 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

ATKINSON  1  H 

BRANTLEY 

13 

31  13 

81  32 

7A 

MRS.  CATHLAECN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

0*** 

Fulton 

3 

84  28 

772 

7A 

HENRY  T.  8ARNETT 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

0*51 

fulton 

33  39 

1009 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

0499 

RICHMOND 

1* 

33  22 

81  56 

143 

MIO 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

032* 

STEPHENS 

14 

34  31 

63  13 

890 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

BAINBRIOGE 

0911 

DECATUR 

30  55 

84  34 

TP 

7A 

C  H 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

5 

3*  20 

84  23 

1100 

7A 

MRS.   ESTELLE  GftOGAN 

BEAVEROALE 

07*6 

WHITFIELD 

MRS.  H.  E.  WARMACK 

3707 

EVANS 

11 

32  09 

81  96 

185 

C 

HENRY  C.  HEARN 

8LACKBEARD  ISLAND 

09*6 

MC  INTOSM 

2 

31  29 

81  13 

to 

7A 

7A 

U.S.  FISH  ft  WLOLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

UNION 

7 

3*  51 

83  9ft 

1938 

6A 

BA 

H 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STA. 

BLAKELY 

0979 

EARLY 

84  3ft 

300 

7A 

OR.  J.  G.  STAND  I FER 

BLUE  RIDGE 

L02* 

FANNIN 

7 

3*  52 

7P 

P.  8.  CARRUTM 

1 132 

ELBERT 

34  12 

83  02 

760 

8A 

MRS,  GWENDOLYN  BROWN 

BROOKLET   1  M 

i  Z66 

BULLOCH 

1 1 

32  23 

81  *1 

190 

ftP 

W.  C.  CRQHLEY 

BRUNSWICK 

1  i*c 

GLYNN 

2 

31  09 

81  30 

1* 

9P 

9P 

FRANK  W,  WOODCOCK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

2 

81  23 

14 

HID 

C  H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

MARION 

32  16 

»p 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

1*13 

RABUN 

14 

34  47 

83  33 

1770 

C 

1*25 

TAYLOR 

32  33 

84  14 

625 

7A 

Thomas  f.  ma  thews 

BUTLER  CREEK 

1*33 

RICHMOND 

1* 

33  22 

81  57 

ua 

BA 

EDWIN  S*  EPSTEIN.  JR. 

CAIRO  2  NNW 

1*63 

GRAOY 

8 

30  5* 

84  13 

265 

6P 

6P 

J.  D.  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STAT [ON 

l*T* 

GORDON 

6P 

NW  6A.   EXP.  STATION 

1 5  0  : 

MITCHELL 

31  1* 

8*  13 

175 

5P 

CAMP  STEWART 

ISA* 

LIBERTY 

11 

31  32 

61  37 

7P 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

5 

34  14 

8*  29 

894 

7A 

C 

C.   B.   TEASLE Y 

CARNESV I LLE 

:    1  S 

FRANKLIN 

34  22 

63  14 

700 

8A 

c 

MISS  JIMM1E  F).  AGNEW 

CARROLLTON 

16*0 

CARROLL 

17 

6P 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

34  36 

8*  42 

695 

BA 

MARY  5. MESSER 

1665 

BARTOW 

34  10 

84  46 

752 

5P 

9P 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1*70 

BARTOW 

5 

34  09 

8*  50 

685 

7A 

CAVE  SPGS  A  SSW 

1713 

POLK 

* 

34  03 

85  21 

800 

c 

WILLIAM  W.  OARNET 

CEDARTOWN 

1732  POLK 

* 

3*  01 

85  15 

785 

ftp 

1 

RALPH  H.  AYERS 

CHATSWORTH 

i  est. 

MURRAY 

12 

34  46 

84  47 

765 

7A 

c 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

L90* 

WALKER 

1  1 

34  55 

85  17 

760 

7A 

TVA-566 

CLAYTON 

1982 

RABUN 

14 

34  52 

83  23 

1995 

5P 

SP 

W I L  BURN  0.  MANEY 

CLERMONT  3  SW 

:  99a 

3 

34  27 

83  48 

1100 

c 

JIMMY  C.  OUILLIAN 

CLEVELAND 

Z006 

WHITE 

BA 

MARY  L.  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

MILLER 

31  10 

84  46 

153 

4P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

COLUMBUS 

21*1 

MUSCOGEE 

3 

32  26 

84  59 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

84  56 

385 

MID 

MID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  2  SSW 

2160 

JACKSON 

l° 

3*  11 

7*2 

7A 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2196 

PIKE 

84  27 

C.  R.  SMITH 

2236 

THOMAS 

6 

31  01 

63  92 

290 

c 

C.  W.  ELL 1NGTON •  JR. 

22*6 

LUMPKIN 

12 

3*  36 

84  03 

1900 

c 

M*  LUTHER  GADDIS 

COROELE  WATER  WORKS 

22*6 

CRISP 

* 

31  38 

63  47 

309 

5P 

9P 

CITY  OF  COROELE 

CORNELIA 

HABERSHAM 

1  - 

3*  31 

83  32 

1*70 

7A 

MRS.  BOBBIE  C.   FOSTER  i 

2316 

NEwTON 

JACK  La  CHAPMAN 

CUMMING   1  N 

2*06 

3 

3*  13 

84  oa 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

Floyd 

12 

3*  27 

85  06 

6A 

JOSEPH  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2430 

RANDOLPH 

3 

31  46 

84  47 

*61 

5P 

5P 

OAHLONEGA 

2473 

LUMPKIN 

3 

34  32 

83  59 

1519 

8A 

JOE  W.  WOODWARD 

DALLAS  5  SE 

24B3 

PAULDING 

7A 

C  H 

LUTHER  M.  ByRO.  JR. 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  57 

720 

H 

JOHN  S.  ANDREWS 

2532 

32  36 

83  15 

450 

5P 

EARL  T.  SMITH 

DAWSON 

2570 

TERRELL 

31  46 

64  27 

355 

HENRY  La  RANDALL 

OAWSONV I LLE 

257B 

DAWSON 

9 

34  25 

84  07 

1370 

7A 

C 

MRS.  THELMA  F.  COX 

2716 

WAYNE 

R.  C.  THOMPSON 

1721 

WORTH 

31  42 

63  93 

256 

C 

2736 

SEMINOLE 

31  02 

84  55 

139 

ftp 

CARL  J.  PATTERSON 

DOUGLAS  2  NNE 

27B3 

COFFEE 

i  i 

31  31 

82  51 

240 

7A 

7A 

JOHNNY  5.  PHILLIPS 

DOUGLASV1 LLE 

2791 

33  45 

84  45 

1219 

8S 

leona  b.  Thompson 

2799 

SCREVEN 

WARREN  W.  WYANT 

:■  B  J  9 

LAURENS 

32  30 

82  5* 

215 

8A 

Bfi 

WlLlFORD  P.  NALLEY 

LAURENS 

10 

32  32 

62  54 

190 

C  " 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTANOLLEE  2  SW 

STEPHENS 

34  31 

63  16 

880 

c 

SOU    ■  1  NSERVATIQN  !  Vi  ■ 

EASTMAN  1  W 

!  9*6 

DODGE 

9 

32  12 

83  12 

400 

BA 

BA 

GA.   FORESTRY  COMM. 

CALHOUN 

31  34 

84  44 

295 

c 

DAN  M.  HAMMACK 

30*0 

ELBERT 

3*  08 

82  52 

5*0 

3P 

7A 

L.  M.    C HAST A  1 N 

3113 

GILMER 

12 

3*  42 

8*  29 

1300 

8A 

MRS.   LORA  OOVER 

EMBRT 

PAULOING 

33  52 

8*  39 

1200 

MISS  JANET  ALLGOOO 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  1* 

84  17 

925 

IOA 

10A 

10A 

GH 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

3293 

GORDON 

1  1 

34  26 

8*  42 

736 

BA 

OYMPLE  0.  MARMACK 

3312 

CLINCH 

30  41 

B2  34 

115 

C 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

3363 

FULTON 

'5 

3*  07 

84  19 

1050 

c 

SAMUEL   R.  HARMON 

FITZGERALD 

1316 

SEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

J71 

5P 

5P 

CITY  FIRE  OEPT. 

FLEMING  EXP  STATION 

LIBERTY 

2 

31  33 

81  24 

19 

*P 

*P 

C  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

FOLKSTON  3  SSW 

3*60 

CHARLTON 

1  5 

30  *8 

82  02 

20 

10* 

c 

FRANK  H.  DAVIS 

FOLKSTON  9  SW 

3*65 

CHARLTON 

62  08 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTH  1  S 

3506 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

6P 

BP 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3516 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

5P 

7A 

MRS.    MAYME   R.  HAYES 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

PEACH 

9 

32  34 

83  31 

4  90 

8A 

6A 

VICTOR  E.  PRINCE 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

33  17 

85  06 

6*3 

8A 

R.  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

34  19 

63  50 

1294 

6P 

8A 

SAM  S.  HARBEN 

GIBSON 

369' 

GLASSCOCK 

1 1 

33  14 

62  36 

5*0 

7A 

SANFORD  N.  BRADDY 

GLENNV ILLE 

375* 

1 

31  36 

61  59 

1  75 

7P 

W.  Ca  BARNARD 

GOAT  ROCK 

1782 

HARRIS 

3 

32  36 

85  05 

1.50 

*P 

GA.  POWER  COMPANY 

GOO  FRET  *  NE 

MORGAN 

10 

33  29 

63  27 

570 

MRS  CURTIS  TLtMLlN 

t  1-ALTAMAMA,  2-ATLANTICi  3-CHATTAMOOCHEEi  * -COOSA ,  5-ETOWAH,  6-FLINTj  7-HIWASSEEi 
14-SAvANNAH,     15-ST.  MARY,     16-SUWANNE|   1 7-TALLAPOOSA ,  IB-TENNESSEE 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

M 

0 
z 

2 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

P 

PRECD?. 

S 

E 

SPECIAL 

GREENVILLE  2  W 

MERIWETHER 

8*  *5 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

GR  IFF  IN 

SPALDING 

84  16 

HORACE  0.  WEST8ROOKS 

HAMILTON  4  W 

HARRIS 

84  56 

7A 

BLUE   SPRINGS  FARM 

HARALSON 

*i  TO 

COWETA 

* 

33  14 

84  34 

840 

c 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

RALPH  0.  SCOTT 

*]  TO 

R.  A.  MC  LENDON 

hailchurstLE 

420* 

JEFF  OAVIS 

82  33 

HELEN  1  SE 

4230 

83  44 

7A 

COMER  L.  VAND1VER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4*29 

CLINCH 

16 

31  02 

82  48 

183 

6P 

6P 

[] 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  C 

JACKSON  DAM 

S5 

GA.  POWER  COMPANY 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building, 
University  of  Georgia,  Athena,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this 
Issue . 

Divisions,   as  used  in  "CI lmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ?F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  s leet .     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
st at  ions  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  Table .     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature'  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the    "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage .      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publ ished  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

S3  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CL I M ATOLOG I CAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA ,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the    1961     annual  issues  of  Local 
Cllmatologlcnl  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Off  ice,  Washington  25 ,   D.   C . 
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-<^-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 
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•  Recording,      O  5o/A 
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more  detailed  meteorological  data 


HadlaoD,  fla. 
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^Valdosta  4  NW 


-O- 

Jasp'er  3  SE,  Fl, 


-o- 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 


Volume  67     No.  8 


ASHEVILLE:  1963 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
AUGUST  1963 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

• 

• 
< 

Departure 
From  Norma! 

Highest 

£ 
a 

Lowest 

o 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normol 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

6 

o 

a 

.10  or  More 

,50  or  More 

1.00  or  More 

si 

ki 

S3 

°J 

Total 

NORTHWEST 

ALLATOONA  DAM  2 

87.7 

65.6 

76.7 

93 

25 

57 

15 

0 

12 

0 

0 

0 

.92 

.68 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

90.6 

62.6 

99 

56 

1 5 

0 

21 

0 

0 

0 

1.62 

.55 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

CARTERSVI LLE 

69.5 

64.3 

76.9 

95 

25 

56 

15 

0 

18 

0 

0 

0 

.52 

.41 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

CEDARTOWN 

69.8 

64.5 

77.2 

95 

25  + 

55 

1  5 

0 

20 

0 

0 

0 

2.70 

1.39 

27 

.0 

0 

3 

3 

1 

DALLAS  5  SE 

88.3 

63.1 

75.7 

93 

26+ 

54 

15 

0 

16 

0 

0 

0 

.53 

.25 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

DALTON 

89.0 

65.2 

77.1 

94 

26 

57 

15 

0 

It 

0 

0 

0 

1.65 

1.37 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

LA  FAYETTE 

89.  6M 

62. 1M 

75. 9M 

95 

7 

53 

15 

0 

0 

c 

0 

1.85 

.80 

14 

.0 

0 

3 

2 

0 

ROME 

64.7 

76.4 

_   3  #  o 

93 

6 

56 

15 

Q 

1  1 

I 

0 

0 

2.08 

-  1.96 

1,20 

1  8 

.0 

0 

3 

j 

1 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

89.7 

65.3 

77.5 

-  0.9 

95 

7  + 

58 

15 

0 

19 

0 

0 

0 

1.29 

-  2.47 

.60 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

76.7 

-  2.1 

1  .46 

-  2.78 

.0 

NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA   1  WNW 

88.8 

63.7 

76.3 

93 

26 

56 

15 

0 

14 

0 

0 

0 

1.12 

.41 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

ATHENS 

87.8 

66.2 

77.0 

-  1.6 

93 

7 

60 

17+ 

0 

1  2 

Q 

r 

1.62 

-  1.93 

1.21 

21 

.0 

4 

1 

1 

ATHENS  COL  OF  AGR 1 

91.5 

67.0 

79.3 

95 

25+ 

61 

17+ 

0 

24 

0 

0 

0 

1.70 

1.16 

30 

.0 

0 

2 

2 

1 

ATHENS  we  AIRPORT 

90.3 

67.7 

79.0 

0.0 

95 

63 

17+ 

0 

21 

0 

0 

0 

.87 

-  2.76 

.47 

29 

.0 

Q 

2 

0 

0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

86.9 

68.4 

77.7 

-  0.7 

91 

7+ 

64 

15  + 

o 

7 

0 

c 

0 

.88 

-  2.72 

•  34 

20 

.0 

0 

3 

o 

o 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

84.5 

58.3 

71.4 

-  1.6 

89 

51 

15 

1 

0 

0 

0 

0 

2.63 

-  1.77 

1.89 

30 

.0 

0 

2 

i 

1 

SLUE  RIDGE 

73.1 

9  3 

6 

50 

15 

7 

c 

c 

0 

2  9 

0 

COMMERCE  2  SSW 

89.5 

63.7 

76.6 

95 

6 

59 

1  7 

0 

19 

0 

0 

0 

1.75 

.63 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

DAHLONEGA 

86.7 

62.6 

74.7 

_  i  #  i 

92 

7 

54 

15 

o 

7 

0 

o 

o 

2.lo 

-  2.97 

.80 

26 

.0 

0 

1 

o 

GAINESVILLE 

88.* 

66.0 

77.2 

-  0.1 

93 

18 

61 

15 

0 

14 

0 

0 

0 

1.22 

-  2.75 

.68 

22 

.0 

0 

i 

1 

0 

HELEN  1  SE 

86.9 

59.9 

73.4 

92 

24+ 

53 

15 

0 

1  C 

2.83 

2.01 

26 

.0 

o 

5 

1 

1 

JASPER   1  NNW 

e6.4M 

64. OM 

75. 2M 

91 

7 

59 

17 

0 

9 

0 

0 

0 

2.83 

1.25 

22 

.0 

0 

4 

3 

1 

WINDER   1  SSE 

90.7 

65.3 

78.0 

95 

7  + 

59 

17 

0 

;  5 

Q 

o 

o 

1.89 

1.10 

22 

.0 

Q 

4 

1 

1 

DIVISION 

76.  1 

-  1.2 

1.80 

-  2.20 

.0 

NORTHEAST 

CLAYTON 

85.8 

59.6 

72.7 

-  0.9 

91 

4 

52 

31  + 

0 

5 

0 

0 

0 

2.73 

-  3.35 

.82 

26 

.0 

0 

5 

0 

CORNELIA 

86.3 

62.2 

74.3 

-  1.7 

92 

7 

57 

17+ 

0 

5 

0 

0 

0 

1.72 

-  3.27 

.55 

27 

.0 

0 

b 

1 

0 

ELBERTON  2  N 

91. 3M 

63. OM 

77. 2M 

98 

10 

55 

17 

0 

23 

0 

0 

0 

2.41 

1.85 

30 

.0 

0 

I 

2 

1 

HARTWELL 

79.5 

7 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

0 

TOCCOA 

89.0 

65.5 

77.3 

-  0.5 

94 

7 

57 

15 

0 

20 

0 

0 

0 

2.15 

-  3.31 

.98 

30 

.0 

0 

4 

2 

0 

WASHINGTON 

77.6 

8 

17  + 

21 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

D I V I  S I  ON 

76.4 

2  .  42 

—  2.25 

.  0 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

91. 6M 

68. 8M 

80.  2M 

97 

6+ 

62 

15 

0 

2  4 

0 

0 

0 

2.18 

1.00 

14 

.0 

4 

2 

1 

CARROLLTON 

89.2 

64.1 

76.7 

95 

7 

57 

15 

0 

18 

0 

0 

0 

2.19 

.74 

21 

.0 

0 

4 

2 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

92.1 

70.4 

81.3 

0.6 

98 

63 

j  5 

0 

24 

0 

0 

0 

3.04 

-  1.60 

1.32 

13 

.0 

3 

3 

2 

EXPERIMENT 

90.0 

67.0 

78.5 

96 

7 

61 

15 

0 

20 

0 

0 

0 

1.31 

.42 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

GREENVILLE  2  W 

M 

M 

M 

95 

56 

1 4 

0 

0 

0 

.0 

0 

GRIFFIN 

89.7 

68.9 

79.3 

0.1 

95 

6 

63 

15 

0 

20 

0 

0 

0 

1.98 

-  2.10 

1.16 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

LA  GRANGE 

91.3 

65.2 

95 

10+ 

55 

0 

25 

0 

0 

0 

1.01 

.68 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

MA R SHALL V I LLE 

94  .  5M 

81. 2M 

6 

15 

0 

0 

0 

0 

NEWNAN 

90.5 

66.5 

78.  5 

-  0.4 

95 

7  + 

60 

15+ 

0 

22 

0 

0 

0 

2.11 

-  2.27 

.79 

14 

.0 

0 

3 

2 

0 

TALBOTTON 

91.8 

79.4 

25+ 

15 

23 

0 

0 

0 

•  80 

0 

THOMASTON  2  S 

94.1 

65.8 

80.0 

100 

7 

60 

15 

0 

28 

0 

0 

0 

2.61 

1.85 

30 

.0 

0 

4 

1 

1 

WEST  POINT 

67.5 

79.8 

6  + 

15 

2  5 

0 

0 

DIVISION 

79.4 

0.2 

1.84 

-  2.40 

.0 

CENTRAL 

COVINGTON 

89.7 

65.7 

77.7 

-  1.7 

95 

62 

17  + 

0 

18 

0 

0 

0 

1.53 

-  1.90 

.53 

30 

.0 

4 

1 

0 

DUBLIN  3  S 

95.2 

69.1 

82.2 

1.2 

100 

7 

63 

16 

0 

30 

0 

0 

0 

.84 

-  3.63 

.28 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORSYTH  1  S 

90.3 

67.8 

79.1 

95 

63 

1 5 

1 

21 

0 

0 

0 

3.24 

2.30 

20 

.0 

0 

6 

1 

1 

FORT  VALLEY  2  E 

93.7 

68.8 

81.3 

1.0 

100 

25 

64 

15 

0 

26 

0 

0 

0 

1.49 

-  2.45 

.60 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

HAWKINSVILLE 

94. 6M 

70. OM 

82  .  3M 

0.9 

100 

8 

65 

0 

29 

0 

0 

0 

1.63 

-  2.54 

.98 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

93.4 

70.5 

82.0 

0.7 

99 

7 

66 

15 

28 

0 

0 

0 

0 

MI LLEDGEVI LLE 

90.  OM 

68. 5M 

79. 3M 

-  0.9 

64 

17 

0 

2  2 

0 

0 

0 

.44 

-  3.45 

.27 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

MONT ICELLO 

90  •  9 

66.6 

78.  8 

25  + 

6 1 

15 

22 

0 

0 

J 

0 

1 

SANDERSVILLE 

91.9 

70.1 

81  .0 

98 

20 

63 

17 

0 

2  3 

0 

0 

0 

.23 

.15 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

SI  LOAM 

93.8 

68.3 

81.1 

1.7 

100 

25 

63 

17 

2  g 

0 

DIVISION 

80.5 

0.1 

1.39 

-  2.76 

.0 

EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NW 

93.3 

66.0 

79.7 

98 

26  + 

56 

17 

0 

27 

0 

0 

0 

.80 

.26 

30 

.0 

4 

0 

0 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

92.7 

69.5 

81.1 

0.9 

98 

13  + 

62 

17 

0 

24 

0 

0 

0 

1.58 

-  2.31 

.95 

25 

.0 

'J 

3 

l 

0 

BROOKLET  1  W 

92.1 

69.2 

80.7 

-  0.2 

98 

61 

1 7 

0 

25 

0 

0 

0 

2.50 

-  2.92 

1.26 

15 

.0 

<j 

6 

l 

1 

LOUISVILLE 

92.1 

69.2 

80.7 

-  0.4 

99 

25 

61 

26+ 

0 

2  8 

0 

0 

0 

1.31 

-  3.03 

.45 

29 

.0 

0 

H 

0 

0 

METTER 

94.5 

70.5 

82.5 

100 

7+ 

66 

1 8 

0 

27 

0 

0 

0 

3.69 

2.10 

20 

.0 

0 

7 

1 

1 

MI DV I LLE  EXP  STA 

92.5 

68.5 

80.5 

97 

25+ 

62 

17 

0 

26 

0 

0 

0 

.12 

.12 

27 

.0 

0 

1 

a 

0 

NEWINGTON  4  NW 

91.8 

69.7 

80.8 

97 

8+ 

64 

3  0  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.62 

.36 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

SWA  I NSBORO 

93.0 

67.5 

80.3 

99 

7 

62 

19  + 

0 

26 

0 

0 

0 

1.67 

.92 

21 

.0 

0 

4 

l 

0 

WARR  ENTON 

92.0 

68.2 

80.1 

0.5 

97 

25+ 

63 

17 

0 

2  3 

0 

0 

0 

1.91 

-  2.11 

.95 

30 

.0 

0 

5 

2 

0 

WAYNESBORO  2  NE 

92.7 

69.1 

80.9 

99 

7 

61 

18  + 

0 

26 

: 

0 

0 

1.38 

.33 

26 

.0 

0 

6 

0 

0 

f\t\/i  c  inu 
V  1  V  1  o I  UN 

80.7 

-  0.2 

1.56 

-  2.92 

.0 

SOUTHWEST 

ALBANY 

94.5 

71.6 

83.1 

0.9 

:  oo 

7 

68 

21  + 

0 

28 

0 

0 

0 

5.35 

.54 

2.04 

11 

.0 

0 

8 

3 

2 

AMERICUS  4  ENE 

93.2 

70.4 

81.8 

0.8 

98 

26+ 

65 

15 

0 

25 

0 

0 

0 

.72 

-  3.62 

.45 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

BAINBRIDGE 

95. OM 

70. 4M 

82. 7M 

1.4 

100 

31  + 

66 

18 

0 

27 

0 

0 

0 

3.49 

-  2.01 

.0 

BLAKELY 

92.8 

70.2 

81.5 

0.6 

97 

26+ 

65 

16 

0 

2  7 

0 

0 

0 

1.56 

-  4.51 

.86 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

CAIRO  2  NNW 

93.0 

70.6 

81.8 

98 

26 

67 

22  + 

0 

24 

0 

0 

0 

4.  04 

-  2.05 

1.30 

28 

.0 

0 

7 

2 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
AUGUST  1963 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Deporture 
From  Normal 

Highest 

• 

a 

- 

I 

c 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normol 

a 
| 

e 

6 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Q 
* 

s 

On  Ground 

e 

0 
Cl 

.1 0  or  More  | 

I 

o 

1 .00  or  More 

°l 

0  t 

.'J 

s  j 

CAMILLA 

94.6 

71.9 

83.3 

100 

5+ 

68 

21  + 

0 

29 

0 

0 

0 

6.76 

2.35 

13 

•  0 

0 

4 

4 

3 

COLQUITT  2  E 

93.3 

72.1 

82.7 

99 

7+ 

68 

19+ 

0 

2  9 

0 

0 

0 

3.24 

1.30 

9 

.0 

0 

6 

2 

2 

CUTHBERT 

93.7 

71.8 

82.8 

98 

?I+ 

t£ 

i  w 

0 

2 9 

0 

0 

0 

1.20 

i  *! 

•  0 

0 

3 

1 

0 

FORT  GAINES 

92.8 

70.4 

81.6 

0.6 

97 

0 

2  / 

0 

0 

0 

3.46 

-  2.29 

.0 

0 

5 

4 

0 

LUHPK I N 

93.6 

71.1 

82.4 

98 

if. 

A3 

0 

2  5 

0 

0 

0 

1.59 

"  Aft 

14 

•  0 

0 

4 

1 

0 

MORGAN 

91.7 

69.0 

80.4 

96 

26  + 

Al 

1  A 

w 

0 

26 

0 

0 

0 

2.20 

nn 

?n 

.0 

0 

5 

2 

1 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

91.9 

70.0 

81.0 

97 

6 

0 

2b 

0 

0 

0 

2.16 

oo 

1  fl 

.0 

0 

3 

2 

0 

THOMASVILLE 

90.5 

71.6 

81.1 

0.4 

95 

?A  + 

Aft 

0 

1 9 

0 

0 

0 

4.04 

-  1.50 

*  1  A 

2 

.0 

7 

3 

1 

THOMASVILLE  wb  CITY 

91.7 

72.5 

82.1 

0.2 

98 

26 

?? 

0 

24 

0 

0 

0 

4.01 

-  1.55 

9? 

* 

2  8 

.0 

0 

6 

5 

0 

DIVISION 

82.0 

0.8 

3.13 

-  2.16 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 

92  .  6M 

69. 4M 

81  •  OM 

0.5 

98 

7 

66 

22+ 

0 

26 

0 

0 

0 

2  •  94 

-  2.49 

1.14 

21 

.0 

0 

5 

3 

1 

COROELE  WATER  WORKS 

93.8 

70.8 

62.3 

99 

6 

68 

22  + 

0 

i.  8 

0 

0 

0 

2.64 

1.12 

14 

eO 

0 

6 

2 

1 

DOUGLAS  2  NNE 

92.7 

70.9 

81.8 

99 

7 

68 

22  + 

0 

2  4 

0 

0 

0 

6.43 

1.80 

10 

.0 

0 

8 

4 

3 

F 1 T2GERALD 

94.2 

71.8 

83.0 

1.5 

100 

3 

68 

22+ 

0 

te 

0 

0 

0 

2.10 

-  3.07 

.69 

15 

.0 

0 

0 

HOMERVILLE   3  WSW 

92.5 

69.2 

80.9 

97 

25 

65 

22  + 

0 

27 

0 

0 

0 

7.04 

3.01 

27 

.0 

0 

10 

f 

2 

LUMBER  CITY 

93.3 

68.7 

81.0 

1 00 

Q 

65 

19+ 

0 

° 

0 

2.38 

-  3.11 

2.06 

2  I 

.0 

0 

^ 

1 

J 

MOULTRIE   2  ESE 

92.5 

70.4 

81.5 

0.1 

9  7 

5 

66 

22 

0 

0 

0 

0 

2.50 

-  3.05 

1.61 

14 

•  0 

J 

NASHVILLE   5  SSE 

92.2 

69.2 

80.7 

98 

0 

0 

0 

0 

5.27 

.0 

0 

9 

2 

QU I TMAN 

92  .  3M 

69.0M 

80.  7M 

-  0.4 

96 

27  + 

64 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

5.30 

-  .98 

.95 

2 

.0 

1 1 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

92.3 

70.  1 

81.2 

0.4 

97 

2  2 

0 

2  5 

0 

0 

0 

1.91 

—  3.11 

•  47 

31 

.0 

0 

6 

0 

0 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

92.8 

71.3 

82.1 

97 

_ 

7 

??  + 

0 

27 

0 

0 

0 

5.47 

1.70 

22 

.0 

0 

b 

4 

2 

VALDOSTA  4  NW 

92.6 

69.5 

81.1 

97 

0 

26 

0 

0 

0 

7.53 

2.38 

9 

.0 

0 

9 

* 

3 

DIVISION 

81.4 

0.3 

4.29 

-  1.10 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

93.5 

70.5 

82.0 

102 

7 

0 

24 

0 

0 

0 

6.02 

1 .  96 

20 

.0 

0 

7 

4 

3 

BLACK.BEARD  ISLAND 

91.2 

72.6 

81.9 

98 

14+ 

68 

18 

0 

19 

0 

0 

0 

2.01 

1 5 

.0 

0 

5 

1 

0 

BRUNSWICK. 

91.* 

73.2 

82.3 

0.0 

99 

7 

68 

17 

0 

21 

0 

0 

0 

3.97 

-  3.07 

1.65 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

BRUNSWICK.  FAA  AIRPORT 

89.5 

73.7 

81.6 

98 

8 

68 

17 

0 

15 

0 

0 

0 

2.47 

.64 

30 

.0 

0 

6 

2 

0 

CAMP  STEWART 

93.1 

71.2 

82.2 

100 

7 

68 

29+ 

0 

25 

0 

0 

0 

2.99 

1.50 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

91.5 

69.4 

80.5 

98 

7 

65 

18 

0 

20 

0 

0 

0 

5.85 

2.39 

16 

.0 

0 

7 

3 

2 

FOLKSTON  9  SW 

94.0 

70.8 

82.4 

98 

8+ 

67 

26+ 

0 

27 

0 

0 

0 

2.79 

.63 

16 

.0 

0 

8 

2 

0 

GLENNVILLE 

93.2 

71.1 

82.2 

1.4 

100 

6 

67 

18 

0 

25 

0 

0 

0 

4.49 

-  .96 

.84 

23 

.0 

0 

9 

5 

0 

JESUP  8  S 

92.5 

69.9 

81.2 

98 

7 

65 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

4.33 

.81 

10 

.0 

0 

11 

3 

0 

SAPELO  ISLAND 

89.5 

74.6 

82.1 

96 

13  + 

70 

18 

0 

12 

0 

0 

0 

2.16 

.49 

1 

.0 

0 

7 

0 

0 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GON 

91.4 

70.3 

80.9 

0.9 

98 

8 

65 

7 

0 

22 

0 

0 

0 

8.48 

2.20 

2.64 

16 

.0 

0 

9 

4 

3 

SAVANNAH  WB  AP 

R 

91.8 

71.6 

81.7 

0.7 

98 

7 

68 

29+ 

0 

25 

0 

0 

0 

2.36 

-  4.26 

.87 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAVANNAH  BEACH 

84. 9M 

73. 8M 

79. 4M 

70 

18+ 

0 

9 

0 

0 

0 

3.20 

1.76 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

SURRENCY  2  WNW 

93.3 

68.8 

31.1 

105 

7 

63 

18 

0 

2  b 

0 

0 

0 

3.87 

1.27 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

WAYCROSS 

93.5 

70.3 

81.9 

0.2 

98 

8 

66 

18 

0 

28 

0 

0 

0 

4.58 

-  1.06 

2.02 

21 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

81.6 

0.4 

3.97 

-  2.16 

.0 

Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:      105*  on  the  7th  at  Surrency  2  WNW 
Lowest  Temperature:      50°  on  the  15th  at  Blue  Ridge 

Greatest  Total  Precipitation:      8.  48  inches  at  Savannah  USDA  Plant  Gdn 

Least  Total  Precipitation:        0.  12  inch  at  Midville  Exp  Station 

Greatest  One-Day  Precipitation:       3.  01  inches  on  the  27th  at  Homerville  3  WSW 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY 

ALL A  TOON A    DAM  2 
ALMA  FAA  AIRPORT 
ALPMARE  TTA   1  WNW 
AMERtCUS  4  ENE 
APPLING  1  NU 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  MB  AIRPORT 
ATKINSON  1  H 
ATLANTA  BOLT  OH 

ATLANTA  HB  AIRPORT 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BA1NBRIDGE 
BALL  GROUND 
BE AVEROALE 

8LACKBEARD  ISLAND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 

BLUE  RIDGE 

BOWMAN 

BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

BUENA  VISTA 

BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EKP  STATION 
CAMILLA 
CAMP  STEWART 

CANTON 
CARNESVI LLE 
CARROLLTON 
CARTERS 
CARTERSVILLE 

CARTERSVILLE   3  Sw 

CEDARTOWN 

CHAT  SWORTH 

CH [ CKAMAUGA  PARK 

CLAYTON 

CLEVELAND 
COLQUITT  2  E 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
COMMERCE  2  SSW 
CONCORD 

CORDELE  WATER  WORKS 
CORNELIA 
COVINGTON 
CUMMING  1  H 
CURRYVI LLE  2  W 

CUTHBERT 
DAHLONEGA 
DALLAS  5  SE 
DALTON 
DANVILLE 

DAWSON 
DAWSONV ] LLE 
DOCTORTOWN  1  WSW 
DONALSONVI LLE   3  W 
DOUGLAS  2  NNE 

DOUGLASVILLE 
DOVER 
DUBLIN   3  S 
ELBERTON  2  N 
ELL I  JAY 

EMBRY 

EXPERIMENT 

FA  I RMOUNT 

FITZGERALD 

FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  3  SSW 
FOLKSTON  9  SW 
FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FORT  VALLEY  2  E 

FRANKLIN 
GAINESVILLE 
GIBSON 
GLENNVILLE 
GOAT  ROCK 

GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 
HAMILTON  *  W 
HARTWELL 
HAWK INSVILLE 

HELEN  1  SE 
HOMERVILLE  3  WSW 
JASPER  1  NNW 
JESUP  8  S 
JONESBORO 

JULIETTE 
KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
LA  GRANGE 

LEXINGTON 
L I NCOLNTON 
LOUI SVILLE 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

MACON  WB  AIRPORT 
MARSHALL V I LLE 
MAYSVILLE 
METTER 
MIDVILLE 

MIOVILLE  EXP  STA 
MILLEDGEVILLE 
M I LLHAVEN  0  E 


2.73 

1.90 
3.24 
3.04 
1.75 
1.43 

2.64 


5.61 
2.19 
6.43 


.03  .04 
.30 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


.02  -04 
.10     .13  .08 
.70  2.04  .11 


T  T 
•  1.19 


T  .17  .05 


1.20  .45 
.86  1*21 


•  56 
.86 
.52  .04 
.35 

1.26 
.44  1.65 
.26     .36  .56 
.10  1.00 
.05  .90 


•  23     T  .06 
•  04 


.05  .96 
.03  .31 

.34  .01 


.96  2  . 
T 

.38  1. 


.02  .10  .30 
.18     T  .46 


.18 
.30  1.00 
.50  1.14 
1.70 


.09  .05  .22 
T  T  .50 

.36  .21 

.36  .19 
.09 


.02  T 
.35  .09 
.45  .06 


.30 

.25 

.11  2.30  .14 
.10 

.07 
.68 

T  .02 


.95     T  .05 


.05     T  .24 


T       1.50  T 

2.43 


.82  .05 
.61  .21 


.68  T 
T  .84 


Sm  ■■■!.■■.■..  not*a  following  Station  Indtt 
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DAILY  PRECIPITATION 


MONROE 
MONTEZUMA 
MONT 1CELL0 
MORGAN 
MORGAN  9  NW 

MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  >  WNW 
NASHVILLE   9  5SE 
NEHINGTON  »  NW 
NEWMAN 

NORCROSS  *  N 
PATTERSON 

PLAINS  SW  CA  EXP  STA 
PRESTON  i  SW 
QUI TMAN 

RESACA 

RINGGOLD 

ROME 

ROME  w8  AIRPORT  R 
SANOERSVILLE 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

SAVANNAH  MB  AP  R 

SAVANNAH  BEACH 

SI  LOAM 

SPARTA  2  NNW 
ST1LLMORE 
SUMMERV (LLC 
SURRENCY  2  WNW 
SWAINSBORO 

TAL90TTON 
TAVLORSVILLE 
THOMASTON  2  S 
THOMASVILLC 
THOMASVILLE  WB  CITY 

TIFTON  EXP  STATION 
TOCCOA 

VALDOST A  WB  AIRPORT 
VALOOSTA  4  NW 
WALESK.A 

WAflRENTON 
WASHINGTON 
WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 

WINDER   1  SSE 

WOODBURY 

WOODSTOCK 


Day  ot  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


2.6* 

T 

.73 


25     26  27 


28     29  30 


.10     .16  .90 
T  .93 
2.02 


.01     .20  1.10 


1.26 
.20  .99 


m  follow  i  ng  Si  ■  (.on  lndftl- 

99  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  1963 


Station 

Day 

Of  Month 

rage 

■ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

► 

< 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

93 

92 

95 

96 

95 

96 

98 

97 

94 

95 

94 

89 

89 

88 

63 

92 

93 

92 

89 

91 

94 

96 

97 

93 

91 

90 

91 

90 

92. 

6 

70 

71 

70 

69 

71 

72 

72 

69 

69 

70 

71 

70 

69 

69 

66 

67 

67 

68 

66 

68 

68 

69 

70 

71 

72 

68 

70 

70 

69* 

4 

ALBANY 

MAX 

93 

97 

99 

98 

99 

99 

100 

98 

97 

95 

95 

94 

94 

88 

89 

91 

89 

93 

93 

91 

91 

93 

96 

96 

98 

99 

91 

92 

92 

94 

95 

94. 

5 

Ml  N 

72 

72 

71 

76 

7* 

76 

75 

72 

73 

73 

71 

71 

73 

70 

68 

69 

70 

69 

70 

69 

68 

70 

70 

72 

72 

71 

74 

72 

71 

73 

72 

71 . 

6 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

87 

89 

90 

91 

90 

92 

92 

90 

91 

90 

89 

88 

87 

89 

78 

82 

87 

86 

88 

91 

85 

86 

89 

91 

93 

90 

88 

74 

82 

84 

89 

87. 

7 

MI  N 

67 

66 

65 

65 

64 

69 

70 

70 

63 

63 

65 

64 

69 

63 

57 

62 

64 

63 

68 

68 

65 

64 

65 

66 

65 

70 

65 

65 

69 

68 

66 

65. 

6 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

95 

98 

96 

100 

98 

102 

101 

100 

97 

96 

95 

96 

94 

90 

90 

88 

78 

92 

89 

89 

88 

93 

95 

97 

96 

95 

88 

89 

91 

91 

90 

93. 

5 

M1N 

71 

72 

68 

67 

72 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

72 

70 

70 

68 

68 

71 

69 

68 

68 

70 

69 

71 

70 

73 

72 

69 

72 

71 

70. 

5 

ALPHARETTA   1  WNW 

MAX 

86 

87 

90 

90 

89 

92 

91 

92 

92 

91 

89 

89 

90 

88 

79 

84 

87 

90 

92 

91 

87 

85 

88 

91 

92 

93 

89 

89 

87 

86 

87 

88. 

8 

MIN 

68 

63 

62 

64 

65 

66 

68 

71 

62 

60 

62 

65 

66 

64 

56 

59 

59 

61 

66 

64 

65 

61 

62 

64 

63 

64 

64 

64 

67 

68 

62 

63. 

7 

AMERICUS   4  ENE 

MAX 

91 

94 

95 

96 

96 

98 

95 

96 

96 

96 

93 

93 

95 

89 

87 

89 

86 

92 

92 

90 

88 

91 

95 

97 

96 

98 

90 

89 

95 

93 

95 

93. 

2 

MIN 

67 

70 

70 

73 

74 

75 

75 

72 

71 

70 

70 

69 

73 

70 

65 

67 

71 

68 

70 

70 

67 

68 

70 

70 

70 

70 

73 

71 

70 

71 

71 

70. 

4 

APPLING   1  NW 

MAX 

90 

92 

94 

96 

95 

95 

97 

97 

93 

96 

96 

93 

96 

96 

92 

92 

93 

92 

97 

98 

96 

89 

92 

97 

98 

98 

88 

75 

88 

91 

91 

93. 

3 

M I  N 

69 

68 

67 

70 

68 

71 

71 

72 

66 

67 

63 

64 

70 

70 

64 

69 

56 

60 

65 

66 

66 

63 

65 

66 

65 

66 

67 

67 

60 

66 

66 

66. 

0 

ATHENS 

MAX 

69 

68 

90 

91 

91 

91 

93 

89 

91 

91 

89 

90 

90 

84 

82 

85 

68 

90 

89 

89 

84 

87 

89 

90 

90 

84 

75 

83 

85 

88 

86 

87. 

8 

MIN 

70 

66 

65 

68 

69 

70 

70 

72 

65 

66 

62 

64 

70 

67 

62 

60 

60 

65 

68 

67 

65 

64 

66 

66 

65 

69 

63 

67 

67 

69 

65 

66. 

2 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 

90 

91 

93 

93 

95 

95 

95 

94 

94 

94 

92 

92 

93 

90 

89 

90 

91 

94 

94 

93 

87 

88 

93 

95 

95 

87 

82 

89 

89 

90 

90 

91, 

5 

MIN 

69 

67 

65 

66 

69 

71 

71 

72 

65 

67 

62 

65 

70 

69 

63 

61 

61 

64 

67 

66 

66 

67 

69 

72 

66 

69 

64 

68 

68 

70 

67 

67. 

0 

ATHENS   WB  AIRPORT 

MAX 

91 

91 

92 

93 

95 

95 

94 

91 

93 

93 

91 

92 

94 

86 

85 

87 

91 

94 

93 

92 

85 

90 

93 

93 

94 

84 

74 

87 

88 

89 

89 

90 

3 

MIN 

70 

68 

67 

70 

70 

71 

71 

73 

66 

69 

65 

66 

71 

68 

63 

63 

63 

66 

68 

67 

67 

66 

67 

68 

67 

68 

64 

68 

69 

71 

68 

67 

7 

ATLANTA   «B  AIRPORT 

MAX 

86 

89 

89 

90 

90 

91 

91 

89 

88 

89 

87 

87 

90 

79 

82 

84 

86 

88 

88 

86 

82 

87 

89 

90 

90 

88 

73 

85 

83 

87 

88 

86 

9 

MIN 

70 

70 

69 

70 

71 

72 

74 

72 

69 

64 

70 

69 

71 

66 

64 

66 

65 

66 

70 

67 

67 

66 

68 

68 

68 

69 

66 

69 

68 

68 

67 

68 

4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

93 

94 

94 

95 

97 

97 

96 

93 

96 

98 

92 

97 

98 

93 

89 

90 

92 

94 

95 

89 

90 

92 

95 

97 

96 

89 

78 

85 

86 

89 

91 

92 

7 

MIN 

72 

71 

70 

71 

72 

74 

72 

76 

68 

70 

67 

68 

73 

74 

70 

65 

62 

64 

69 

70 

69 

68 

68 

70 

67 

70 

69 

70 

65 

72 

70 

69 

5 

BA1NBRIDGE 

MAX 

95 

98 

99 

98 

94 

96 

89 

89 

89 

85 

96 

97 

94 

92 

94 

94 

98 

98 

99 

95 

97 

95 

100 

100 

95 

0 

MIN 

71 

73 

70 

72 

71 

73 

73 

71 

68 

70 

66 

69 

68 

67 

68 

68 

70 

70 

70 

72 

74 

71 

72 

72 

70 

4 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

94 

96 

94 

93 

95 

93 

92 

95 

98 

90 

94 

92 

90 

96 

90 

S3 

86 

89 

89 

89 

90 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

89 

89 

89 

94 

91 

2 

MIN 

72 

74 

72 

72 

71 

73 

75 

75 

72 

72 

74 

73 

7S 

75 

71 

71 

72 

68 

70 

72 

71 

73 

71 

71 

72 

74 

77 

75 

72 

71 

74 

72 

6 

8LA1RSVILLE   EXP  STA 

MAX 

63 

85 

87 

89 

87 

88 

89 

88 

87 

87 

82 

84 

85 

86 

76 

SO 

80 

83 

87 

85 

84 

78 

85 

88 

87 

ee 

85 

82 

81 

81 

81 

84 

5 

MIN 

62 

56 

55 

57 

59 

57 

61 

65 

53 

55 

54 

54 

62 

59 

51 

52 

52 

55 

59 

60 

62 

60 

55 

56 

57 

64 

62 

64 

64 

66 

59 

58 

3 

BLAKELY 

MAX 

92 

95 

95 

94 

95 

94 

96 

95 

95 

93 

93 

91 

94 

87 

87 

87 

89 

91 

92 

90 

90 

92 

93 

95 

97 

97 

92 

93 

94 

93 

95 

92 

8 

MIN 

71 

72 

69 

72 

74 

74 

74 

69 

71 

72 

71 

69 

73 

71 

66 

65 

70 

68 

69 

69 

66 

67 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

2 

BLUE  RIDGE 

MAX 

as 

90 

91 

91 

91 

93 

90 

88 

88 

80 

87 

87 

82 

78 

84 

84 

85 

88 

85 

85 

83 

88 

90 

89 

89 

87 

82 

84 

82 

85 

85 

86 

4 

MIN 

63 

60 

56 

58 

62 

57 

63 

65 

59 

56 

58 

57 

67 

53 

50 

55 

55 

57 

60 

63 

63 

63 

57 

59 

54 

64 

64 

61 

64 

65 

64 

59 

7 

BROOKLET  1  « 

MAX 

91 

93 

95 

94 

96 

98 

96 

94 

97 

94 

92 

94 

93 

90 

87 

85 

86 

91 

93 

94 

88 

91 

91 

95 

96 

93 

85 

86 

91 

93 

91 

92 

1 

MIN 

69 

69 

71 

68 

70 

70 

72 

74 

67 

69 

68 

70 

71 

71 

69 

66 

61 

64 

68 

68 

68 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

67 

72 

73 

69 

2 

BRUNSWICK 

MAX 

9* 

95 

91 

93 

95 

94 

99 

98 

92 

96 

93 

93 

97 

93 

86 

84 

87 

90 

88 

90 

89 

85 

89 

90 

91 

90 

89 

86 

88 

95 

92 

91 

4 

MIN 

73 

75 

73 

75 

75 

76 

75 

75 

73 

74 

74 

76 

75 

75 

71 

70 

68 

69 

73 

74 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

75 

75 

72 

72 

73 

73 

2 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

MAX 

94 

93 

89 

91 

92 

91 

94 

98 

90 

96 

92 

91 

96 

91 

85 

84 

85 

87 

86 

89 

87 

85 

86 

88 

89 

88 

86 

85 

86 

92 

90 

89 

5 

MIN 

75 

73 

70 

75 

77 

77 

76 

75 

75 

76 

76 

77 

73 

71 

71 

68 

70 

73 

73 

73 

72 

71 

73 

73 

73 

78 

77 

72 

74 

75 

73 

7 

BUENA  VISTA 

MAX 

90 

93 

94 

95 

97 

97 

95 

94 

94 

93 

93 

92 

93 

92 

68 

87 

86 

90 

90 

89 

86 

90 

92 

93 

94 

94 

89 

84 

91 

92 

91 

6 

MIN 

69 

70 

70 

69 

72 

74 

72 

70 

70 

70 

66 

69 

71 

68 

62 

65 

69 

67 

70 

67 

66 

65 

68 

70 

72 

67 

69 

69 

69 

68 

68 

8 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

93 

96 

96 

96 

96 

96 

97 

96 

95 

94 

94 

93 

93 

88 

68 

87 

85 

93 

93 

89 

89 

90 

94 

95 

97 

98 

93 

89 

92 

93 

94 

93 

0 

MIN 

71 

73 

71 

73 

72 

75 

74 

72 

70 

73 

71 

70 

72 

72 

69 

69 

71 

67 

68 

69 

67 

67 

68 

70 

71 

69 

71 

71 

70 

72 

70 

70 

6 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

90 

91 

92 

93 

94 

94 

95 

92 

92 

90 

89 

91 

90 

82 

85 

87 

89 

93 

92 

94 

89 

91 

92 

95 

94 

93 

82 

85 

87 

88 

99 

90 

6 

MIN 

65 

65 

61 

61 

65 

65 

66 

65 

60 

60 

63 

60 

67 

62 

56 

59 

59 

62 

63 

64 

62 

61 

62 

63 

63 

65 

65 

65 

64 

63 

60 

62 

6 

CAMILLA 

MAX 

95 

98 

99 

100 

100 

99 

98 

99 

96 

93 

92 

96 

95 

91 

88 

90 

85 

94 

92 

93 

93 

92 

94 

96 

97 

98 

93 

94 

95 

94 

93 

6 

MIN 

72 

73 

70 

75 

74 

76 

74 

73 

72 

74 

72 

71 

72 

73 

71 

69 

72 

68 

71 

71 

68 

69 

70 

71 

70 

72 

74 

75 

71 

74 

72 

71 

9 

CAMP  STEWART 

MAX 

97 

97 

95 

96 

96 

97 

100 

96 

97 

97 

95 

97 

97 

91 

88 

87 

86 

86 

90 

92 

94 

90 

92 

95 

94 

93 

86 

87 

91 

92 

92 

93. 

1 

MIN 

71 

73 

72 

70 

73 

74 

73 

69 

71 

70 

73 

72 

73 

73 

71 

70 

69 

69 

71 

72 

68 

70 

70 

70 

T>J 

70 

71 

72 

68 

74 

73 

71 

2 

CARROLLTON 

MAX 

89 

90 

90 

93 

94 

94 

95 

91 

91 

92 

90 

91 

92 

82 

83 

86 

88 

90 

90 

84 

84 

89 

91 

92 

92 

91 

85 

84 

89 

87 

87 

89 

2 

MIN 

67 

64 

61 

65 

65 

67 

69 

70 

62 

58 

65 

66 

69 

65 

57 

60 

61 

62 

64 

63 

61 

62 

62 

62 

63 

67 

67 

68 

67 

65 

62 

64. 

1 

CARTERSVILLE 

HAX 

90 

90 

90 

92 

93 

93 

92 

91 

90 

89 

88 

91 

92 

81 

85 

87 

85 

91 

92 

89 

88 

90 

93 

90 

95 

92 

88 

86 

87 

87 

86 

89 

5 

MIN 

68 

65 

62 

68 

64 

66 

69 

70 

62 

60 

60 

66 

68 

64 

56 

59 

60 

64 

64 

63 

64 

60 

62 

61 

64 

69 

65 

67 

70 

67 

67 

64. 

3 

CEDARTOWN 

MAX 

90 

90 

90 

93 

93 

94 

95 

91 

91 

92 

91 

91 

92 

81 

S3 

85 

87 

91 

91 

87 

88 

91 

93 

94 

95 

91 

85 

85 

88 

88 

88 

89 

8 

HI  N 

68 

64 

61 

66 

65 

68 

70 

72 

60 

60 

65 

64 

63 

63 

55 

61 

60 

62 

66 

66 

61 

62 

63 

64 

64 

66 

66 

69 

79 

66 

61 

64 

5 

CLAYTON 

MAX 

89 

88 

90 

91 

89 

90 

89 

90 

88 

67 

87 

85 

85 

S3 

83 

82 

88 

86 

84 

85 

81 

86 

87 

90 

88 

79 

72 

84 

80 

86 

85 

85. 

8 

MIN 

61 

6? 

58 

59 

63 

64 

63 

66 

57 

58 

54 

56 

62 

56 

52 

56 

56 

54 

60 

60 

65 

59 

60 

58 

59 

66 

61 

64 

62 

63 

52 

59. 

6 

COLQUITT  2  E 

MAX 

92 

92 

93 

94 

95 

99 

99 

98 

96 

96 

96 

95 

95 

95 

92 

90 

89 

89 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

92 

94 

94 

92 

92 

92 

90 

93. 

3 

MIN 

72 

72 

73 

72 

74 

74 

76 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

72 

68 

70 

70 

68 

69 

70 

70 

72 

70 

70 

72 

72 

72 

74 

74 

74 

72. 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

9? 

94 

95 

96 

97 

98 

96 

93 

96 

93 

92 

91 

95 

87 

88 

90 

83 

91 

92 

88 

88 

91 

93 

94 

95 

95 

85 

89 

94 

92 

92 

92. 

1 

MIN 

71 

72 

68 

71 

70 

73 

73 

74 

71 

68 

70 

72 

72 

71 

63 

68 

69 

71 

70 

69 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

74 

72 

71 

72 

70 

70. 

4 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 

88 

91 

90 

92 

93 

95 

94 

94 

92 

94 

92 

92 

91 

89 

85 

83 

86 

90 

92 

91 

90 

84 

89 

92 

94 

93 

82 

75 

85 

87 

88 

89. 

5 

MIN 

68 

64 

63 

61 

64 

65 

66 

66 

65 

64 

60 

60 

61 

65 

60 

60 

59 

60 

64 

62 

65 

64 

65 

64 

65 

68 

63 

63 

67 

68 

65 

63. 

7 

COROELE  WATER  WORKS 

MAX 

93 

93 

96 

95 

98 

99 

98 

97 

95 

95 

94 

93 

95 

95 

89 

90 

87 

92 

94 

93 

88 

92 

94 

96 

97 

96 

93 

90 

94 

92 

94 

93. 

8 

MIN 

71 

71 

70 

73 

75 

74 

74 

73 

73 

71 

70 

71 

74 

71 

68 

68 

71 

68 

70 

71 

69 

68 

69 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

71 

71 

70. 

8 

CORNELIA 

MAX 

87 

88 

89 

90 

88 

90 

92 

89 

89 

88 

88 

88 

89 

83 

79 

83 

88 

89 

89 

69 

80 

86 

91 

91 

86 

83 

73 

78 

80 

87 

85 

86. 

3 

MIN 

65 

60 

62 

63 

65 

65 

66 

69 

61 

62 

57 

60 

65 

60 

60 

57 

57 

61 

63 

62 

65 

60 

62 

61 

63 

63 

61 

64 

64 

66 

60 

62. 

2 

COVINGTON 

MAX 

88 

90 

91 

93 

93 

92 

92 

93 

92 

92 

91 

92 

92 

84 

8 1 

87 

88 

92 

93 

93 

86 

89 

91 

93 

95 

88 

79 

86 

87 

88 

88 

89. 

7 

MIN 

69 

67 

65 

67 

68 

67 

69 

68 

65 

62 

64 

64 

70 

68 

63 

62 

62 

63 

68 

63 

66 

64 

65 

65 

64 

67 

65 

67 

67 

67 

65 

65. 

7 

CUTHBERT 

MAX 

91 

95 

96 

96 

97 

98 

98 

96 

95 

94 

93 

93 

95 

94 

68 

90 

91 

92 

94 

92 

94 

90 

93 

95 

95 

96 

96 

89 

93 

93 

94 

93. 

7 

MIN 

72 

73 

72 

73 

74 

75 

76 

73 

73 

74 

72 

71 

74 

70 

66 

68 

72 

69 

71 

71 

69 

68 

71 

72 

73 

72 

71 

72 

73 

72 

73 

71. 

8 

DAHLONEGA 

MAX 

87 

89 

88 

89 

90 

91 

92 

91 

89 

90 

89 

68 

87 

88 

83 

80 

83 

87 

89 

88 

87 

82 

87 

90 

90 

89 

81 

76 

81 

82 

86 

86. 

7 

MIN 

65 

64 

62 

64 

64 

64 

67 

70 

61 

61 

59 

60 

64 

62 

54 

57 

58 

62 

64 

62 

64 

61 

61 

62 

62 

67 

62 

63 

66 

64 

64 

62. 

6 

DALLAS  5  SE 

MAX 

88 

88 

89 

91 

91 

92 

93 

93 

90 

90 

90 

88 

90 

89 

60 

82 

84 

85 

92 

91 

85 

85 

90 

92 

92 

93 

90 

74 

86 

85 

88 

88. 

3 

MIN 

68 

64 

61 

63 

64 

64 

69 

70 

63 

59 

63 

62 

68 

62 

54 

58 

61 

60 

65 

64 

63 

59 

62 

62 

62 

67 

63 

63 

66 

66 

62 

63. 

1 

DAL TON 

MAX 

87 

90 

89 

92 

92 

92 

93 

93 

89 

89 

85 

86 

90 

90 

78 

84 

87 

90 

92 

91 

87 

67 

90 

92 

93 

94 

91 

84 

87 

87 

87 

89. 

0 

MIN 

66 

65 

63 

64 

68 

66 

70 

70 

64 

64 

64 

62 

70 

61 

57 

60 

62 

64 

66 

68 

65 

64 

64 

64 

66 

71 

68 

68 

69 

66 

62 

65. 

2 

i  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Contliwd  


Station 

Day  Oi  Month 

• 

s  I  s 

7 

g 

g 

1 0 

J I 

12 

13 

1  4 

15 

IK 

16  j 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

DOUGLAS   2  NNE 

MAX 
HI  N 

95 
72 

93 
74 

97 
71 

96 

I  1 

97 
73 

96 

73 

99 

75 

98 

74 

71 

94 

72 

95 
73 

93 
72 

95 
72 

94 

72 

88 
71 

87 
70 

87 

6  9 

79 
68 

91 

70 

91 
69 

90 
68 

87 
66 

91 

70 

94 

70 

94 
71 

97 

Ft 

96 
71 

89 

71 

90 
69 

93 
70 

89 
70 

70.9 

DUBLIN   3  S 

MAX 
M I  N 

92 
71 

95 
71 

98 

72 

97 
73 

98 
72 

98 

70 

IOC 
73 

99 
76 

97 
71 

97 
70 

96 
65 

95 
69 

95 
70 

96 
71 

91 
64 

90 
63 

94 
67 

92 
70 

94 
69 

96 
67 

95 
65 

8  9 

67 

92 
69 

96 
68 

98 
70 

97 
71 

96 
68 

95 
69 

92 
66 

95 
69 

96 
67 

69.1 

EL8ER  TON  2  N 

HAX 

92 
67 

93 

62 

9* 
60 

94 

63 

95 
61 

95 
67 

96 
65 

92 
69 

95 
58 

96 

60 

91 
59 

93 
59 

93 
64 

89 
66 

85 
62 

87 
65 

91 
55 

94 

60 

94 
61 

93 
62 

88 

65 

>0 

6,' 

92 
62 

94 
63 

94 
63 

91 
66 

75 
64 

85 
67 

87 
62 

89 
70 

63.0 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

88 

69 

89 
68 

91 
66 

92 
68 

93 
68 

94 
70 

96 

72 

95 
71 

92 
65 

94 
64 

93 
65 

91 
68 

92 
72 

94 

66 

61 

84 
64 

87 
67 

87 
66 

90 
69 

90 
68 

90 
66 

f, 
f, 

90 
66 

91 
67 

93 
66 

93 
67 

91 
66 

77 
66 

68 
68 

86 
66 

69 
64 

67.0 

FITZGERALD 

MAX 
HI  N 

9b 
72 

96 
74 

100 

73 

99 
72 

97 
76 

98 

75 

98 

76 

97 
75 

97 
73 

97 
74 

93 
71 

96 

72 

95 
73 

91 

72 

89 

70 

90 
69 

67 

70 

92 
68 

95 
70 

93 
70 

85 
68 

93 
68 

95 
70 

95 
72 

97 
72 

96 

72 

93 

72 

90 
71 

94 

71 

94 
74 

93 
72 

71.8 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

93 
70 

95 
70 

95 
6  9 

94 
67 

95 
72 

96 
70 

98 
71 

96 

73 

92 
69 

95 
69 

95 
71 

92 
70 

95 
75 

89 
72 

88 

71 

85 
70 

86 
68 

89 
65 

90 
72 

89 
69 

89 
68 

89 
68 

91 
66 

93 
67 

94 
66 

92 
6  i 

87 
69 

86 
'0 

89 
67 

90 
68 

91 
70 

91.5 
69.4 

FOLXSTON  9  SW 

MAX 
MIN 

93 
72 

97 
73 

95 
69 

96 
69 

97 
73 

97 
73 

98 
73 

98 
71 

97 
72 

95 
73 

93 
74 

96 
73 

97 
71 

95 
76 

88 
71 

87 

72 

85 
70 

94 
67 

93 
69 

92 
69 

89 
68 

91 
68 

95 
70 

96 

70 

94 

69 

95 
67 

93 
73 

94 
69 

95 
69 

95 
70 

95 

71 

94.  0 
70.8 

FORSYTH  1  S 

HA* 
M 1  N 

90 
69 

91 
70 

92 
69 

94 
69 

95 
71 

95 
69 

95 

72 

92 
72 

93 
68 

93 
65 

90 
66 

91 
69 

91 
70 

86 

70 

84 

63 

87 
65 

H8 
65 

90 
65 

92 
68 

91 

65 

85 

65 

89 

66 

90 
67 

93 
69 

93 

68 

90 
68 

87 
66 

8  8 
69 

66 
68 

89 
69 

90 
66 

67.8 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

92 
70 

95 
72 

95 
69 

95 
73 

96 
73 

96 

73 

96 
74 

95 
71 

95 
72 

94 
71 

95 
70 

90 
70 

93 
73 

89 
71 

85 

64 

90 
64 

90 
72 

92 
68 

92 
63 

90 
70 

89 
70 

92 
66 

95 
69 

95 
71 

95 
72 

97 

7  0 

92 
72 

87 
70 

93 
72 

93 
68 

93 
72 

92.8 
70.4 

FORT   VALLEY   2  E 

MAX 
MIN 

93 
70 

94 
71 

94 
70 

95 
69 

98 
71 

99 
71 

99 
73 

98 
74 

94 

70 

96 
70 

92 
67 

96 
70 

96 

73 

90 
70 

86 
64 

88 
66 

86 
68 

94 
67 

95 
67 

94 
68 

89 

67 

95 
66 

98 
66 

99 
66 

.00 
68 

94 

67 

78 

67 

91 
69 

90 
66 

94 

69 

96 
69 

68.6 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

88 

69 

89 
65 

91 
66 

92 
66 

90 
68 

92 
69 

92 
70 

90 

73 

92 
65 

91 
65 

90 
63 

89 

63 

89 
64 

87 
65 

83 
61 

87 
62 

89 
62 

93 
66 

92 
68 

88 
68 

84 

67 

88 

6S 

90 
65 

91 
66 

90 
66 

85 
69 

75 
63 

83 
67 

85 
66 

67 
66 

88 
65 

66.0 

GLENNV I LLE 

MAX 
MIN 

9* 
72 

97 
73 

97 
71 

97 
69 

97 

73 

100 
74 

99 
75 

96 
73 

95 

72 

95 
73 

93 
72 

95 
71 

95 
71 

90 
74 

88 
71 

88 
69 

85 
66 

92 
67 

92 
71 

92 
70 

89 
68 

92 
71 

93 
70 

96 
70 

15 
71 

94 

70 

69 

71 

BS 

71 

91 
68 

92 
72 

93 
73 

93.2 
71.1 

GREENVILLE  2  M 

MAX 
MIN 

90 
64 

91 
68 

91 
66 

93 
68 

94 
70 

95 
70 

95 
71 

92 
62 

93 
67 

93 
64 

92 
65 

92 
63 

94 
63 

85 

56 

87 
57 

85 
65 

85 
66 

91 
66 

GRIFFIN 

MAX 
M I  N 

St) 
70 

91 
69 

92 
69 

93 
71 

93 
71 

95 
73 

94 
74 

91 
73 

93 
69 

93 
66 

91 
67 

90 
70 

93 
73 

85 
68 

83 
63 

87 
66 

87 
68 

88 
68 

91 
71 

90 
69 

85 
66 

89 
66 

91 
68 

93 
70 

93 
69 

90 
69 

80 
67 

87 
69 

86 

69 

90 
68 

90 
66 

69.7 
68.9 

HARTWELL 

MAX 
MIN 

9* 
70 

93 
68 

95 
69 

98 
70 

93 
71 

93 
72 

99 
73 

93 
74 

94 
68 

95 
69 

92 
66 

94 
66 

94 
70 

90 
68 

87 
64 

87 
64 

90 
66 

96 
64 

92 
68 

94 
66 

92 
65 

93 
64 

94 

65 

95 
66 

93 
67 

85 
69 

75 
63 

80 
64 

85 
66 

90 
67 

92 
68 

91.5 
67.4 

HAWK  I NSV I LLE 

MAX 
MIN 

93 
70 

94 
71 

96 
70 

98 
71 

98 
74 

98 
72 

99 
72 

100 
74 

99 
71 

97 
71 

97 
68 

97 
70 

96 
74 

95 
71 

92 
65 

90 
67 

92 

69 

94 
68 

95 
67 

90 
70 

90 
69 

88 
66 

92 
68 

96 
68 

98 
68 

99 
70 

97 
74 

82 

70 

92 
69 

94.6 
70.0 

HELEN   1  SE 

MAX 
MIN 

89 
61 

89 

57 

90 
58 

92 
59 

89 
61 

92 
61 

92 
63 

90 
69 

89 

57 

85 
57 

91 

55 

87 
56 

88 
63 

80 
60 

81 
53 

82 
54 

87 
54 

90 
57 

88 
61 

86 
60 

60 
65 

87 
58 

92 
59 

92 
58 

90 
60 

82 
66 

76 
63 

81 

65 

80 
64 

87 

63 

88 

61 

86.9 
59.9 

HOMERV I  LLE   3  WSM 

MAX 
MIN 

9* 
70 

96 
72 

96 
69 

96 
68 

94 

72 

96 

72 

96 
70 

96 
71 

94 

70 

93 
72 

95 
71 

,4 
71 

94 
71 

91 
70 

88 
71 

87 
68 

82 
68 

91 
65 

91 
67 

91 
67 

86 

67 

90 
65 

92 
68 

94 

67 

97 
67 

95 
66 

90 
70 

90 

71 

91 
69 

92 
72 

94 
69 

92.5 
69.2 

JASPER    1  NNW 

MAX 
M I  N 

at 

65 

88 

63 

89 

62 

88 

64 

90 
65 

90 
63 

91 
66 

90 
65 

88 

60 

87 
59 

88 
63 

86 
66 

86 
64 

83 
64 

85 
61 

88 
62 

89 
64 

90 
66 

86 

68 

76 
63 

81 
66 

78 
69 

84 
64 

85 
64 

86.4 
64.0 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

94 
70 

95 
72 

95 
68 

v5 
67 

95 
72 

96 

72 

98 
71 

97 

73 

95 
70 

94 

72 

93 
72 

95 
70 

94 
72 

93 
73 

88 

70 

87 
72 

85 

68 

92 
66 

92 
70 

89 
69 

89 
67 

90 
69 

93 
69 

95 
69 

94 

70 

95 
69 

88 

72 

89 

72 

91 
66 

91 
65 

92 
71 

92.  5 
69.9 

LA  FAYETTE 

MAX 

89 
65 

91 
60 

90 
60 

93 
62 

94 
65 

94 

65 

95 
68 

94 
68 

89 

58 

91 

62 

81 

63 

88 

61 

90 
68 

90 
61 

78 
53 

84 
67 

87 
59 

91 

61 

91 
64 

89 
66 

88 
64 

89 
61 

91 

62 

94 

57 

89.6 
62.1 

LA  GRANGE 

MAX 

90 
68 

91 
65 

94 

62 

94 
66 

95 
65 

95 
68 

95 
69 

94 

72 

93 
62 

95 
60 

92 
64 

92 
69 

94 
71 

86 
69 

84 

55 

88 

60 

85 

63 

91 
65 

92 
67 

90 
65 

86 
66 

91 
61 

92 

63 

93 
62 

94 

63 

93 

66 

90 

71 

88 

70 

91 
66 

91 
65 

91 
63 

91.3 
65.2 

LOUISVILLE 

MAX 

91 
72 

91 
71 

94 

72 

93 
72 

96 

95 
73 

95 
73 

92 

73 

95 

73 

93 
72 

90 
67 

95 
70 

95 
73 

90 
74 

86 
68 

90 
66 

90 
63 

93 
65 

97 

67 

91 
69 

90 
61 

95 
67 

95 
68 

98 
68 

99 
69 

91 
61 

80 
69 

85 
69 

90 
66 

90 
71 

90 
71 

92*1 
69.2 

LUMBER  CITY 

MAX 

9* 
70 

93 
70 

96 
69 

97 
68 

97 
68 

97 
71 

99 
70 

100 

73 

97 
70 

95 
69 

96 
69 

95 
70 

97 
70 

96 
70 

91 
71 

86 
67 

91 
67 

83 
65 

92 
65 

90 
67 

94 

66 

8  ( 
67 

90 
68 

93 
67 

95 
67 

97 
69 

94 

70 

87 

71 

90 
67 

91 

69 

92 
69 

93.3 
68.7 

LUMPXIN 

MAX 

91 
71 

95 
72 

96 

72 

97 
73 

97 
73 

97 
74 

96 
74 

96 
71 

96 
72 

94 

73 

95 
71 

95 
71 

95 
74 

88 
70 

89 
63 

89 
68 

88 
71 

94 
70 

94 
72 

90 
70 

89 

70 

91 
68 

93 
70 

96 
71 

97 
72 

98 
71 

91 
72 

89 

72 

97 
71 

93 
71 

96 
71 

93.6 
71.1 

MACON  MB  AIRPORT 

MAX 

94 
72 

95 

72 

95 
70 

97 
73 

98 
73 

98 

73 

99 
74 

96 

72 

95 
72 

96 
71 

92 
69 

94 
72 

96 
74 

90 
72 

88 
66 

90 
68 

90 
68 

94 
69 

95 

72 

90 
70 

87 
68 

92 
69 

96 

69 

97 
69 

97 
69 

96 
70 

78 
71 

90 
70 

90 
70 

94 
70 

95 
69 

93.4 
70.5 

MAR SHALL V I LLE 

MAX 

94 
68 

96 
68 

95 
68 

97 
73 

97 

100 
71 

9  9 
7i 

96 
71 

95 
69 

96 
66 

94 
69 

97 
65 

97 
72 

92 
68 

90 
60 

90 
65 

8  6 
66 

97 
66 

96 
67 

99 
67 

91 
70 

90 
68 

90 
66 

94 
67 

94 
66 

94.5 
67.9 

METTER 

MAX 

95 
71 

97 
72 

96 
74 

97 
71 

98 

100 

100 

75 

98 

73 

96 

71 

96 

72 

97 
70 

97 
71 

95 
71 

93 
72 

93 
71 

89 
68 

88 
68 

93 
66 

93 
69 

94 
70 

89 
68 

91 
71 

95 

71 

95 
69 

96 
68 

96 
68 

92 
68 

69 

70 

92 
69 

94 

72 

94 

72 

94.5 
70.6 

Ml DV I LLE   EXP  STA 

MAX 

91 
71 

93 
70 

94 
72 

95 
70 

95 

97 

97 
73 

94 
74 

95 
70 

95 
71 

92 
66 

95 
70 

95 
72 

92 
73 

86 
69 

90 
66 

89 
62 

93 
63 

93 
68 

92 
68 

89 
66 

91 
67 

94 
69 

97 
68 

97 
67 

91 
68 

82 
68 

66 
66 

91 
63 

93 
64 

94 

63 

92.5 
66.5 

M1LLEDGEVILLE 

MAX 

90 
70 

91 
70 

91 
72 

95 
74 

92 
70 

94 
69 

93 
68 

90 
69 

92 
71 

93 
71 

86 

67 

84 
65 

87 
64 

89 
65 

90 
67 

93 
69 

92 
68 

84 

67 

90 
68 

93 
68 

95 
67 

95 
69 

89 
69 

76 
69 

67 
67 

87 
69 

90 
67 

90.0 
66.5 

MONT  I  CELLO 

MAX 

90 
69 

92 
69 

92 
67 

92 
69 

94 

95 
72 

95 
73 

96 

73 

93 
68 

95 

63 

93 
64 

94 
66 

93 
67 

93 
68 

87 
61 

85 
63 

81 
62 

89 
64 

91 
66 

91 
67 

93 
65 

86 

65 

91 

65 

94 
67 

96 
68 

9! 
61 

88 

65 

75 
65 

66 

65 

88 

66 

92 
65 

90.9 
66.6 

MORGAN 

MAX 

86 

69 

94 
69 

96 

67 

95 
72 

95 

93 
75 

95 
74 

92 
68 

92 
71 

92 
71 

90 
70 

92 
69 

92 
72 

90 
70 

86 
66 

87 
65 

,0 
70 

91 
61 

91 
67 

91 
67 

88 

66 

90 

66 

91 
68 

92 
69 

9S 
68 

96 
69 

91 
71 

85 

70 

93 
69 

94 

70 

95 
69 

91.7 
69.0 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

92 
72 

94 

73 

96 
69 

96 
71 

97 

96 

96 

72 

95 
72 

94 

72 

96 
73 

94 

72 

94 

70 

95 
71 

89 

70 

89 
72 

89 

69 

85 
69 

91 
69 

92 
69 

87 
68 

89 
67 

90 
66 

93 
68 

94 
69 

95 
70 

92 
69 

90 
71 

91 
71 

92 
68 

92 
71 

92 
70 

92.5 
70.4 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

93 
70 

95 
71 

96 
69 

97 
68 

95 

98 

97 
7i 

96 
72 

94 
71 

92 
72 

94 
72 

94 
69 

94 
70 

89 

70 

87 
69 

85 
69 

85 

69 

91 
66 

94 

66 

91 
68 

86 
68 

88 

65 

92 
67 

94 
68 

95 
68 

93 
68 

92 
69 

90 
70 

90 
68 

90 

70 

91 
69 

92.2 
69.2 

NEW  1 NGTON   4  NH 

MAX 
MIN 

90 
71 

92 
71 

94 
71 

93 
70 

93 
72 

95 

72 

97 
74 

97 
76 

94 

70 

95 
70 

93 
70 

92 
73 

94 

71 

90 
70 

92 
69 

91 
68 

90 
69 

90 
65 

91 
64 

92 
71 

91 
69 

88 

69 

89 

70 

90 
68 

93 
69 

94 

U 

90 
69 

se 

70 

66 
65 

90 
64 

92 
71 

91.8 
69.7 

NEWMAN 

MAX 
MIN 

90 

te 

92 
70 

92 
66 

94 
68 

95 
72 

95 
69 

95 
70 

92 
70 

92 
66 

93 
60 

92 
65 

92 
68 

92 
69 

84 
66 

84 

60 

86 
64 

87 
66 

92 
65 

92 
66 

89 
65 

86 
64 

90 

63 

91 
66 

92 
66 

93 
68 

91 
68 

88 

67 

86 
68 

69 
69 

90 
66 

91 
64 

90.5 
66.5 

PLAINS   SW   GA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
70 

93 
71 

94 
70 

ys 
72 

95 
72 

97 
74 

95 
73 

94 

71 

93 
72 

93 
70 

93 
68 

93 
69 

93 
74 

91 
70 

89 
65 

92 
67 

8c 

71 

90 
67 

90 
69 

89 

70 

86 

67 

90 

bO 

92 
69 

93 
70 

94 

72 

95 

.,8 

90 
72 

69 

70 

92 
69 

92 
71 

92 
71 

91.9 
70.0 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

93 
70 

94 
70 

93 
69 

94 

69 

93 
71 

95 
72 

95 
70 

96 
71 

95 
70 

94 

72 

94 
72 

93 
69 

93 
70 

94 
71 

91 
69 

87 
67 

15 
69 

85 
67 

91 
67 

91 
67 

89 
64 

89 
67 

92 
67 

94 

67 

95 
67 

96 
70 

91 

72 

90 
67 

92 
69 

94 
68 

92.3 
69.0 

ROME 

MAX 
MIN 

88 

69 

90 
66 

90 
62 

91 
69 

92 
65 

93 
68 

92 
7  0 

91 
72 

89 

62 

89 

62 

88 
65 

88 
64 

90 
70 

82 
60 

83 
56 

86 
60 

1 

82 
61 

88 

63 

90 
66 

87 
65 

86 
64 

88 

63 

89 
63 

90 
62 

91 
65 

69 
6  8 

86 

66 

84 

67 

85 
68 

67 
66 

88 

62 

88.1 
64.7 

Sm  R«l«r*nc«  Notes  Following  Sutioo  tndnx 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  1963 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25  J 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

95 

— " 

91 

90 

119 

90 

90 

91 

79 

65 

88 

92 

92 

89 

87 

90 

92 

94 

94 

91 

61 

85 

88 

86 

89 

89. 

7 

MIN 

68 

65 

62 

65 

65 

68 

71 

70 

65 

61 

64 

63 

71 

64 

58 

60 

61 

63 

65 

67 

64 

64 

64 

65 

65 

68 

66 

69 

69 

67 

64 

65. 

3 

SANDERSVILLE 

MAX 

93 

93 

94 

95 

96 

96 

97 

94 

96 

95 

91 

94 

95 

90 

87 

86 

89 

93 

96 

95 

89 

79 

85 

88 

90 

91 

91. 

9 

MIN 

73 

70 

70 

77 

74 

73 

73 

74 

71 

72 

67 

68 

72 

73 

68 

66 

63 

67 

70 

71 

69 

67 

69 

75 

68 

69 

70 

69 

65 

71 

68 

70. 

1 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

92 

92 

9*. 

96 

88 

95 

89 

88 

96 

93 

83 

84 

86 

86 

86 

87 

8  6 

88 

88 

69 

89 

89 

86 

85 

65 

95 

91 

89. 

5 

MIN 

79 

85 

73 

75 

77 

77 

76 

73 

74 

74 

75 

75 

74 

73 

73 

72 

72 

7  0 

72 

80 

73 

72 

72 

T3 

73 

76 

77 

78 

73 

73 

75 

74. 

6 

SAVANNAH  USOA  PLANT  GON 

MAX 

9  2 

95 

91 

96 

93 

90 

94 

89 

89 

92 

93 

92 

92 

8  7 

86 

91 

91. 

4 

MIN 

70 

72 

71 

69 

73 

73 

65 

75 

69 

71 

72 

71 

74 

74 

72 

70 

67 

67 

71 

72 

69 

71 

68 

68 

68 

69 

70 

71 

67 

70 

n 

70. 

3 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

97 

vb 

95 

93 

97 

93 

92 

96 

91 

87 

92 

93 

93 

90 

85 

84 

89 

92 

90 

91. 

8 

MIN 

:o 

73 

74 

70 

74 

74 

74 

73 

72 

72 

72 

74 

75 

74 

72 

69 

68 

68 

72 

72 

70 

73 

70 

71 

70 

70 

70 

72 

68 

72 

72 

71. 

6 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

86 

91 

65 

90 

84 

82 

78 

83 

86 

84. 

9 

MIN 

7  1 

75 

70 

75 

78 

77 

72 

73 

73 

73 

74 

73 

76 

70 

74 

75 

74 

75 

73 

73 

73 

74 

76 

75 

73. 

8 

SI LOAM 

MAX 

97 

99 

98 

94 

98 

99 

95 

95 

97 

94 

66 

95 

94 

99 

100 

88 

78 

8  7 

90 

90 

90 

93. 

8 

MIN 

70 

69 

70 

73 

71 

72 

72 

71 

69 

67 

65 

67 

71 

70 

65 

64 

63 

65 

70 

68 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

67 

67 

66 

70 

71 

68. 

3 

SURRENCY   2  WNW 

MAX 

90 

105 

97 

96 

97 

96 

96 

91 

90 

93 

92 

88 

92 

95 

96 

97 

92 

62 

83 

94 

91 

92 

93. 

3 

MIN 

69 

70 

68 

66 

71 

l°o 

72 

71 

68 

74 

72 

72 

70 

71 

69 

68 

66 

63 

67 

68 

65 

67 

66 

66 

69 

69 

70 

70 

66 

71 

69 

68. 

8 

SWAINSBORO 

MAX 

97 

99 

94 

96 

95 

93 

97 

95 

91 

90 

89 

89 

94 

94 

93 

89 

91 

85 

92 

93. 

0 

MIN 

69 

69 

71 

69 

69 

69 

71 

71 

69 

69 

68 

66 

70 

71 

67 

66 

62 

62 

62 

66 

64 

67 

68 

67 

66 

67 

68 

68 

65 

70 

66 

67. 

5 

TALBOTTON 

MAX 

96 

94 

95 

93 

93 

93 

93 

87 

88 

91 

88 

93 

93 

95 

96 

94 

88 

8  8 

90 

91 

91 

91. 

8 

MIN 

68 

68 

64 

67 

69 

69 

70 

72 

68 

65 

65 

69 

71 

68 

60 

63 

66 

66 

67 

66 

65 

65 

65 

65 

67 

66 

71 

69 

68 

69 

66 

67. 

0 

THOMASTON  2  S 

MAX 

99 

100 

96 

96 

98 

97 

96 

96 

89 

92 

91 

9  8 

92 

8  9 

95 

96 

97 

98 

98 

78 

91 

91 

92 

95 

94. 

1 

MIN 

67 

67 

64 

64 

67 

67 

70 

71 

67 

62 

65 

67 

70 

70 

60 

63 

64 

64 

65 

64 

64 

63 

63 

64 

65 

65 

71 

70 

66 

67 

65 

65. 

6 

TH0MASV1U.E 

MAX 

94 

68 

92 

90 

8  / 

87 

87 

91 

89 

6  6 

89 

93 

93 

94 

95 

91 

87 

91 

93 

90 

90. 

5 

MIN 

7.'. 

73 

72 

7  3 

74 

75 

74 

74 

72 

74 

75 

71 

71 

73 

70 

69 

70 

70 

70 

69 

68 

69 

71 

71 

72 

71 

72 

69 

71 

73 

72 

71. 

6 

THOMASV 1 LLE   WB  CITY 

MAX 

96 

96 

95 

89 

90 

91 

92 

88 

86 

66 

92 

90 

94 

95 

97 

98 

91 

8  8 

91 

93 

92 

91. 

7 

MIN 

7* 

74 

73 

74 

74 

76 

76 

76 

72 

75 

74 

71 

72 

73 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

69 

68 

71 

72 

74 

72 

72 

74 

71 

75 

72 

72. 

5 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

96 

97 

96 

95 

93 

93 

93 

92 

93 

87 

91 

90 

87 

90 

92 

93 

92. 

3 

MIN 

70 

72 

70 

71 

73 

73 

73 

72 

7i 

72 

71 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

66 

69 

69 

70 

70 

72 

71 

69 

72 

70 

70. 

1 

TOCCOA 

MAX 

93 

94 

91 

92 

90 

90 

90 

92 

87 

64 

91 

92 

91 

84 

83 

84 

89 

88 

89. 

0 

MIN 

68 

68 

66 

69 

68 

70 

69 

72 

65 

63 

60 

63 

69 

64 

57 

59 

60 

65 

65 

63 

66 

64 

66 

65 

68 

69 

63 

66 

67 

67 

65 

65. 

5 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 

MAX 

96 

93 

96 

96 

94 

93 

94 

9  5 

95 

90 

85 

92 

92 

92 

88 

90 

93 

94 

96 

96 

91 

91 

93 

95 

92, 

8 

MIN 

72 

7* 

71 

71 

73 

75 

72 

74 

72 

75 

74 

71 

71 

73 

72 

70 

71 

67 

69 

70 

68 

67 

68 

72 

72 

70 

70 

74 

71 

71 

71 

71. 

3 

VALOOSTA  4  NW 

MAX 

97 

95 

93 

95 

93 

92 

93 

94 

92 

69 

86 

85 

92 

92 

93 

89 

91 

94 

95 

97 

96 

92 

92 

92 

94 

92. 

6 

MIN 

69 

69 

68 

68 

72 

73 

70 

72 

72 

72 

72 

69 

70 

70 

70 

68 

70 

66 

68 

67 

67 

65 

68 

67 

68 

68 

74 

74 

69 

70 

69 

69. 

5 

WARRENTON 

MAX 

91 

94 

9* 

96 

96 

91 

95 

95 

92 

95 

96 

92 

87 

89 

91 

95 

97 

95 

90 

91 

94 

95 

97 

88 

82 

8  1 

69 

89 

89 

92 

0 

MIN 

70 

69 

68 

71 

69 

71 

73 

72 

67 

68 

68 

68 

71 

71 

64 

64 

63 

64 

68 

69 

67 

66 

68 

69 

69 

65 

68 

68 

66 

70 

69 

68. 

2 

WASHINGTON 

MAX 

95 

94 

9S 

96 

91 

95 

95 

95 

93 

95 

69 

85 

88 

90 

94 

94 

95 

86 

90 

92 

93 

94 

84 

72 

85 

88 

89 

90. 

9 

MIN 

66 

67 

65 

67 

68 

69 

69 

71 

62 

66 

61 

62 

67 

69 

62 

58 

58 

61 

62 

66 

64 

60 

62 

63 

66 

65 

63 

61 

62 

61 

64 

64, 

2 

WAYCROSS 

MAX 

9* 

96 

96 

97 

97 

98 

97 

94 

95 

94 

95 

95 

90 

89 

93 

91 

88 

92 

93 

94 

96 

95 

90 

91 

93 

92 

93, 

5 

MIN 

70 

73 

70 

67 

72 

74 

72 

72 

71 

72 

71 

72 

71 

72 

70 

71 

69 

66 

71 

69 

67 

68 

70 

70 

69 

68 

69 

72 

69 

70 

71 

70, 

3 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

92 

94 

94 

96 

97 

98 

99 

94 

94 

96 

92 

95 

94 

94 

91 

90 

87 

93 

93 

88 

90 

93 

95 

94 

97 

90 

85 

67 

90 

89 

92 

92. 

7 

MIN 

71 

72 

72 

71 

70 

73 

74 

75 

69 

70 

66 

70 

72 

73 

68 

66 

61 

61 

68 

70 

67 

67 

68 

68 

67 

70 

68 

69 

64 

72 

69 

69 

1 

WEST  POINT 

MAX 

92 

94 

94 

95 

97 

97 

96 

93 

93 

94 

92 

91 

94 

88 

88 

86 

85 

91 

90 

90 

85 

91 

93 

94 

95 

95 

95 

68 

91 

94 

93 

92. 

1 

MIN 

69 

68 

69 

68 

68 

70 

72 

72 

69 

67 

68 

72 

72 

71 

57 

62 

65 

67 

64 

61 

66 

64 

65 

63 

65 

72 

72 

72 

69 

67 

65 

67, 

5 

WINDER  1  SSE 

MAX 

91 

90 

92 

94 

94 

95 

95 

92 

94 

94 

92 

92 

90 

85 

85 

87 

90 

90 

93 

90 

90 

90 

92 

94 

94 

90 

85 

66 

87 

90 

90 

90, 

7 

MIN 

69 

64 

65 

65 

65 

70 

69 

68 

63 

63 

62 

62 

6, 

67 

60 

61 

59 

62 

66 

65 

65 

63 

67 

65 

66 

69 

64 

67 

67 

69 

68 

65 

3 

See  Reterence  Notes  Following  Stetloo  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  1963 


STATION  AND  DEPTH 

Day  o(  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

97 
76 

100 
77 

102 
78 

10  3 

80 

105 
82 

106 
84 

105 
85 

105 
85 

107 
82 

107 
86 

105 
85 

103 
82 

100 
BO 

101 
79 

100 
78 

98 
78 

100 
78 

104 

ei 

104 
83 

100 
79 

96 
77 

99 
75 

!  0  1 

7  9 

101 
80 

1  92 

80 

100 
83 

93 
79 

91 
77 

92 
79 

90 
80 

100.6 
80.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

94 
77 

97 
78 

99 
79 

100 
81 

101 
83 

103 
85 

103 
36 

103 
66 

103 
84 

103 
84 

100 
83 

100 
84 

99 
82 

97 
80 

97 
80 

94 
60 

96 
80 

99 
82 

95 
64 

95 
80 

94 
78 

95 
76 

97 

8  0 

96 
81 

96 
81 

98 
83 

88 
79 

se 

77 

89 
79 

88 
78 

97.0 
81.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

89 
82 

90 
83 

92 
84 

95 
87 

95 
87 

97 
90 

96 
89 

97 
91 

98 
89 

98 
91 

97 
89 

98 
84 

96 
83 

94 
86 

92 
86 

91 
85 

92 
86 

93 
87 

94 
89 

92 
85 

91 
84 

89 
82 

92 
85 

93 
86 

93 
8  7 

93 
88 

89 
85 

8" 

('2 

87 
83 

88 
83 

92.9 
85.9 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

83 
75 

83 
77 

86 
78 

85 
78 

86 
78 

88 
81 

86 

79 

86 
79 

86 
78 

85 
78 

83 
77 

84 
77 

83 
77 

82 
77 

81 
76 

61 
76 

80 
75 

81 
80 

63 
76 

82 
75 

82 
76 

82 
75 

02 
75 

83 
76 

84 
77 

84 
76 

86 
78 

B6 
78 

63 
78 

83 
78 

62 

78 

83.6 
77.2 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

80 
79 

82 

80 

82 
61 

82 
81 

82 
81 

81 
80 

80 
79 

80 
79 

81 

80 

81 
80 

81 
60 

80 
79 

79 
78 

80 
79 

80 
80 

81 
80 

81 
80 

82 
76 

80 
80 

80 
79 

81 

80 

82 
61 

82 
81 

82 
61 

82 
81 

81 
81 

81 
78 

60 

80 

81 
80 

81 
80 

80 
7  9 

80.9 
79.8 

ATHENS   HORT    FARM  STA  3 


TIFTON  EXP  STATION 


MAX   AND  MIN   FOR  24  HOURS   ENDING  AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND.  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST. 
GROUND  ALMOST  BARE,   SOME   THIN  NATIVE  GRASS.  INSTRUMENTATION, 


SOIL  TYPE,     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 
PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS . 


MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST .     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.     INSTRUMENTATION,     3  INCH  DEPTH  -  FR1EZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRIE2  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


IrlalWIII 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
H 

k.  o> 

°5 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.23 

.19 

.26 

.21 

.23 

.28 

.19 

.24 

.35 

.12 

.24 

.22 

.  15 

.15 

.26 

.22 

.23 

.08 

.24 

.20 

.10 

.19 

.19 

.21 

.22 

.26 

.26 

.06 

.16 

.08 

.21 

6.23 

WIND 

15 

23 

32 

28 

12 

19 

27 

30 

34 

26 

29 

21 

22 

45 

46 

46 

46 

23 

26 

19 

17 

34 

18 

19 

19 

38 

62 

44 

33 

26 

40 

919 

ATHENS  COL  OF  AGS  I 

EVAP 

.19 

.20 

.35 

.27 

.22 

.25 

.21 

.36 

.26 

.28 

.26 

.18 

.20 

.19 

.25 

.25 

.26 

.29 

.20 

.21 

.14 

.12 

.16 

.20 

.13 

.13 

.11 

.22 

.43 

.24 

B 

6.99 

WIND 

31 

22 

6 

31 

16 

16 

20 

34 

10 

21 

20 

17 

36 

58 

45 

17 

5 

27 

7 

34 

26 

20 

24 

21 

21 

27 

34 

8 

29 

36 

16 

739 

MAX 

103 

107 

105 

104 

107 

106 

106 

104 

105 

105 

103 

104 

102 

100 

99 

98 

101 

104 

103 

99 

99 

99 

101 

103 

104 

102 

94 

99 

97 

101 

100 

102.0 

MIN 

78 

77 

81 

81 

82 

82 

82 

81 

77 

83 

86 

76 

79 

76 

69 

74 

86 

84 

81 

76 

66 

87 

89 

85 

85 

77 

72 

75 

75 

79 

81 

80.1 

EXPERIMENT 

EVAP 

.28 

.23 

.30 

.30 

.29 

.29 

.29 

.34 

.27 

.32 

.30 

.33 

.23 

.29 

.33 

.23 

.26 

.33 

.20 

.31 

.18 

.19 

.26 

.27 

.35 

.23 

.25 

.18 

.01 

.40 

.05 

8.09 

WIND 

50 

35 

20 

15 

25 

20 

30 

60 

25 

30 

50 

15 

50 

100 

45 

85 

18 

20 

42 

45 

30 

20 

15 

23 

32 

30 

64 

41 

50 

85 

25 

1195 

MAX 

94 

96 

99 

100 

100 

100 

98 

97 

94 

97 

95 

95 

94 

91 

91 

90 

90 

90 

94 

92 

91 

91 

96 

96 

98 

96 

96 

78 

92 

86 

93 

93.9 

MIN 

71 

71 

70 

72 

72 

73 

76 

72 

71 

67 

68 

71 

72 

68 

62 

66 

66 

69 

70 

69 

67 

68 

70 

73 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

66 

69.4 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.13 

.19 

.27 

.21 

.23 

.21 

.21 

.25 

.29 

.28 

.21 

.29 

.18 

.23 

.29 

.21 

.  le 

.14 

.20 

.22 

.20 

.21 

.18 

.23 

.22 

.18 

.21 

.  1  9 

.14 

.10 

.22 

6.40 

WIND 

10 

16 

15 

9 

9 

10 

9 

19 

29 

17 

29 

17 

14 

39 

32 

30 

16 

16 

11 

19 

20 

11 

11 

11 

15 

13 

24 

22 

19 

15 

31 

558 

MAX 

98 

99 

101 

101 

101 

103 

100 

98 

100 

93 

98 

95 

92 

92 

93 

91 

99 

95 

96 

96 

98 

98 

98 

98 

99 

86 

91 

93 

94 

96.4 

MIN 

65 

72 

70 

70 

72 

72 

74 

76 

68 

67 

67 

67 

69 

68 

60 

62 

66 

66 

68 

71 

67 

70 

70 

65 

70 

70 

72 

76 

71 

70 

66 

66.9 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.26 

.24 

.30 

.30 

.29 

.26 

.24 

.28 

.26 

.21 

.28 

.22 

.22 

.22 

.19 

.19 

.16 

.13 

.13 

.23 

.24 

.19 

.19 

.26 

.29 

.26 

.26 

.  14 

.23 

.21 

.15 

7.03 

WIND 

27 

26 

23 

25 

19 

19 

25 

33 

36 

33 

32 

23 

30 

51 

43 

32 

49 

28 

11 

23 

39 

23 

19 

24 

28 

32 

49 

48 

42 

28 

26 

948 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


S  taboo 

Wind  direction 

Wind  speed 
m  p  h 

Relati 

ve    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Aveiage 

Fastest 

mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1,00  AM 
EST 

7,00  AM 
EST 

1,00  PM 
EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

S0-.99 

661-001 

2.00 

and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NW 

12 

5.9 

21++ 

NE 

10 

86 

91 

52 

63 

2 

4 

2 

0 

0 

0 

8 

4.8 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WNW 

14 

5.8 

21++ 

N 

13 

89 

92 

62 

65 

5 

1 

3 

0 

0 

0 

9 

80 

4.6 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SE 

9 

5.9 

21++ 

E 

25+ 

87 

92 

51 

63 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

9 

5.3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

5.1 

25++ 

NNW 

13 

91 

52 

60 

1 

3 

0 

1 

2 

0 

7 

5.1 

MACON  WB  AIRPORT 

NW 

11 

5.6 

28 

NE 

8 

86 

91 

49 

59 

1 

5 

2 

2 

0 

0 

10 

74 

4.7 

ROME  WB  AIRPORT 

83 

47 

3 

1 

2 

1 

0 

0 

7 

- 

4.7 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

sw 

16 

7.0 

28 

E 

26 

89 

90 

56 

76 

9 

3 

2 

2 

0 

0 

,6 

76 

5.7 

THOMASVILLE  WB  CITY 

5 

7 

1 

5 

0 

0 

18 

Sm  reUrtnoa  note*  following  Station  t«H.- 
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STATION  INDEX 

GEORGIA 
1963 


STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

DRAINAGE  %  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

j     INDEX  NO.  | 

COUNTY 

!  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Gj 

PRECIP.  1 

E 

SPECIAL 

|  TEMP. 

|  PRECIP. 

i 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

0010 

WILCOX 

32  00 

e»  la 

240 

8A 

C 

WILLIAM  M.  CAMPBELL 

GREENVILLE    2  W 

1919 

33  02 

84  45 

820 

4P 

4P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

ADA 1RSV  ILLE 

)04] 

BARTOW 

12 

94  21 

84  56 

720 

u 

c 

MRS.  C.   T.  JARRE TT 

GRIFFIN 

3936 

9 

33  15 

84  16 

980 

6P 

6A 

HORACE  D.   WE  ST BROOKS 

AILE  Y 

0093 

-  to 

MONTGOMERY 

1  t. 

10 

31  OT 

32  11 

83  29 
82  34 

240 

9P 
9P 

H 

BREWTON-PARKER  COLLEGE 

HAMILTON   4  W 

40  )  1 

HARRIS 

* 

32  45 

8*  56 

660 

TA 

BLUE  SPRINGS  FaRM 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0191 

BERRIEN 

16 

31  21 

83  13 

290 

7A 

TA 

M 

ROY  E.  HOLLAND 

HARALSON 

ALBANY 

0140 

DOUGHERTY 

31  39 

84  10 

210 

TP 

TA 

FRANK  S.  OR TON 

HARTWELL 

4133 

14 

34  21 

82  55 

690 

5P 

9P 

ALLATOONA  OAM  2 

oiai 

BARTOW 

34  10 

64  44 

975 

6A 

8A 

8A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAWK 1NSVI LLC 

4170 

9 

32  17 

83  28 

245 

6P 

TA 

ALMA   FAA  AIRPORT 

0211 

]  i 

31  32 

62  31 

200 

MID 

MID 

FED*  AVIATION  AGENCY 

HAZLEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

1 

31  53 

82  35 

235 

C 

WOODROW  W.  BROWN 

ALPHARETTA    1  WNW 

0219 

FULTON 

3*  09 

64  18 

1100 

7A 

M 

EL  I   E.  GRIMES 

HELEN  1  SE 

4230 

WHITE 

3 

34  41 

B3  44 

1485 

TA 

COMER  L.   VAND1 VER 

AMERICUS  *  EMC 

0293 

SUMTER 

32  06 

84  10 

476 

6P 

7A 

BLANCHE   S.  RHYNE 

HOMERVILLE  3  WSW 

6P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

0298 

SUMTER 

32  06 

84  14 

450 

C 

JACKSON  DAM 

4623 

33  19 

83  51 

420 

C 

GA.  POWER  COMPANY 

APPLING  1  NW 

0911 

COLUMB IA 

33  33 

82  20 

360 

8A 

ROY  D.  TANKERSLEY 

!  JASPER   1  NNW 

6648 

9 

34  29 

84  27 

1465 

6P 

HOWARD  L.  DIL8ECK 

ASMBURN    1  s 

.  *.  6 

31  41 

83  39 

425 

5P 

SP 

JESUP 

4671 

WAYNE 

I 

31  37 

Bl  53 

100 

SP 

C 

CITY  OF  JESUP 

ATHENS 

0430 

CLARKE 

10 

33  58 

83  23 

700 

8A 

H 

PROF.  Ei  S.  SELL 

JESUP  8  S 

WAYNE 

> 

31  29 

81  33 

too 

SP 

H 

8RUNS ■  PULP  +  PAPER  CO. 

ATHENS  COL  OF  AGP  1 

0  -  *  I 

CLARKE 

10 

33  99 

83  21 

685 

6P 

6P 

6P 

M 

COLLEGE  EXP.  STATION 

JOHNTOWN 

4616 

ATHENS  MB  A IB PORT 

0439 

CLARKE 

1  ' 

93  97 

83  19 

798 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JONESBORO 

4700 

6 

33  31 

84  21 

930 

BA 

C I CERO  W.   SW I  NT 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

0438 

CLARKE 

to 

33  55 

63  22 

794 

G 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

JULIETTE 

47i  a 

MONROE 

33  07 

83  46 

375 

7A 

CLAUDE  SCOTT 

0441 

BRANTLEY 

13 

31  13 

61  32 

7A 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

IB 

85  22 

890 

7A 

TVA-T22 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

3 

33  46 

84  28 

772 

7A 

HENRY    T.  BARNETT 

KINGSTON 

4894 

BARTOW 

5 

34  14 

720 

BA 

SUSAN  MCD.  HARGIS 

ATLANTA  KB  AIRPORT 

0491 

FULTON 

6 

33  39 

64  26 

1005 

Mil 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LA  FAYETTE 

4*41 

85  16 

97 

6A 

* 

C  H 

CLYDE   T.  IVEY 

AUGUSTA  KB  AIRPORT 

0499 

RICHMOND 

14 

33  22 

61  58 

143 

M10 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LA  GRANGE 

4949 

9 

33  03 

B5  01 

715 

SP 

C  H 

RAY  J.  RELIHAN 

AVALON  1  W 

■  921 

STEPHENS 

14 

34  31 

83  13 

890 
120 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

LEXINGTON 

9169 

OGLETHORPE 

33  52 

63  07 

729 

C 

SIDNEY  E«  STEVENS 

BA I  N8R  1 DGE 

0981 

DECATIJR 

30  55 

84  34 

TP 

C  H 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

33  56 

85  16 

690 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BALL  GROUND 

t ,  s 

CHEROKEE 

5 

34  20 

64  23 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

LINCOLNTON 

5204 

LINCOLN 

14 

33  47 

82  28 

510 

BA 

JAMES  C.  BLACKWELL 

BEAVERDALE 

WHITFIELD 

12 

34  55 

84  51 

724 

8A 

MRS.  H.  E*  WARMACK 

LOUISVILLE 

9914 

JEFFERSON 

H 

NESBIT  BAKER 

BCLLVI LLE 

0787 

1 1 

32  09 

81  58 

185 

c 

HENRY   C.  HEARN 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

l\  11 

62  41 

190 

7A 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946  MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

7A 

7A 

U.S.  FISH  ♦  WLDLF.  SVC. 

LUMPKIN 

5394 

STEWART 

9 

32  03 

84  48 

582 

SP 

9P 

C  H 

JOHN  C.   HOUSE  ' 

BLA1RSVILLE  EIP  STA 

0969 

UNION 

T 

34  51 

83  56 

1938 

HA 

BA 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 

MACON  WB  AIRPORT 

944  I 

BIBB 

32  42 

83  39 

356 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

8LAKELY 

S979 

EARLY 

6 

31  23 

84  5b 

300 

7A 

OR.  J.  G.  STAND  I FER 

MARSHALL VI LLE 

5550 

MACON 

32  27 

83  S6 

186 

9P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLVl LLE 

BLUE  RIDGE 

1024 

FANNIN 

3*  52 

84  1 

1760 

7P 

7P 

M 

P.  8.  CARRUTK 

MAYSVI LLE 

5699 

JACKSON 

10 

EARL  L.  SAILERS 

1192 

ELBERT 

14 

34  12 

63  02 

780 

8A 

MRS.  GWENDOLYN  BROWN 

MC  INTYRE 

WILKINSON 

10 

32  51 

83  13 

262 

■A 

BA 

BROOKLET   1  w 

1266 

BULLOCH 

1  1 

32  23 

81  41 

190 

6P 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

METTER 

'■HI  i 

CANDLER 

11 

32  24 

82  04 

120 

SP 

9P 

BRUNSWICK 

1940 

GLYNN 

2 

31  09 

81  30 

14 

SP 

9P 

FRANK  W.  WOODCOCK 

M1DVILLE 

BURKE 

11 

32  50 

82  14 

1B6 

8A 

MRS.  E.   B.  KING 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1349 

GLYNN 

2 

31  09 

81  23 

14 

MID 

C  H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

M1DVILLE  EXP  STA 

5663  BURKE 

11 

33  11 

82  12 

2  BO 

6P 

6P 

M 

SE  GA.   BRANCH  EXP.  STA. 

BUENA  VISTA 

1972 

MARION 

6 

32  18 

84  31 

665 

SP 

9P 

C  H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

M1LLEDGEV1 LLE 

5874 

BALDWIN 

H.  LOUI S  HORNE 

BURTON  DAM 

1419 

RABUN 

14 

34  47 

63  33 

1770 

C 

GUY  W.  RUCKER 

MILLEN 

5882 

JENKINS 

32  48 

81  36 

191 

9P 

WALLACE  V.  EDENFIELD 

BUTLER 

1429 

TAYLOR 

32  33 

84  14 

625 

TA 

Thomas  f.  ma thews 

MILLHAVEN  8  E 

SH<J<-, 

SCREVEN 

32  56 

61  30 

100 

TA 

OLL  IE  D.  CALVER  T 

BUTLER  CREEK 

1493 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  57 

118 

8A 

EDWIN  S.  EPSTEIN*  JR. 

MONROE 

397] 

WALTON 

10 

33  47 

83  43 

B75 

TA 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

CAIRO  2  NNH 

1463 

GRADY 

6 

30  54 

84  13 

265 

6P 

M 

J.  D.  BELCHER 

MONTEZUMA 

MACON 

6 

32  18 

B4  01 

375 

TA 

GEORGE  FOWLER 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

34  29 

84  58 

650 

6P 

6P 

H 

NW  6A.  EXP.  STATION 

MONT  1 CELLO 

9966 

JASPER 

33  IB 

83  41 

655 

7 

TA 

1900 

MITCHELL 

84  13 

175 

9P 

7A 

CHARLES  L.  KELLY 

MORGAN 

6038 

CALHOUN 

31  32 

84  36 

263 

SP 

5P 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

CAMP  STEWART 

1944 

LIBERTY 

11 

31  52 

61  37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

1  MORGAN  5  NW 

6043 

CALHOUN 

31  36 

84  38 

273 

15B9 

CHEROKEE 

9 

34  14 

84  29 

894 

7A 

c 

MOULTRIE  2  ESE 

M.  tl  7 

COLOUITT 

16 

31  10 

83  45 

340 

6P 

6P 

RADIO  STAT  ION  WMTM 

CARNESV I LLE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  22 

83  14 

700 

8A 

c 

MISS  JIMH1E  R.  AGNEW 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 

155 

TA 

L.  G.  REYNOLDS 

CARROLLTON 

CARROLL 

17 

33  36 

85  05 

995 

6P 

6P 

c 

CITY  OF  CARROLLTON 

NAHUNT A 

6219 

BRANTLEY 

13 

31  11 

81  58 

6P 

6P 

H 

RICHARD   H.  SCHMITT 

Carters 

1657 

MURRAY 

12 

34  36 

84  42 

695 

BA 

MARY  S.MESSER 

NASHVILLE   5  SSE 

6237 

BERRIEN 

31  08 

83  13 

296 

5P 

9P 

GA.  FORESTRY  COMM. 

CARTERSVILLE 

L66! 

BARTOW 

L2 

34  10 

84  46 

752 

SP 

5P 

RADIO  STATION  WKRW 

NEWINGTON  4  NW 

6323 

SCREVEN 

11 

32  37 

81  31 

161 

i  TA 

SYDNEY  J.  MORGAN 

CARTERSVILLE   3  SW 

L670 

BARTOW 

5 

84  50 

665 

7A 

N£W NAN 

6335 

COWETA 

33  22 

84  49 

990 

6P 

CAVE  SPGS  4  SSW 

1T15  POLK 

34  03 

85  21 

800 

c 

WILLIAM  w.  GARNET 

NOR<..PC-,S   4  N 

6407 

GWINNET 

3 

3*  00 

84  12 

1025 

6A 

MRS.   M.    Ha  OEHPSEY 

CEDAR TOWN 

I  f92 

POLK 

34  01 

85  15 

7B5 

6P 

8A 

H 

RALPH  H.  AYERS 

PATTERSON 

66  <h 

PIERCE 

1 

31  23 

° 

105 

8A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

CHATSWORTH 

.  896 

MURRAY 

12 

34  46 

84  47 

765 

7A 

c 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

PEARSON 

6679 

ATKINSON 

13 

31  18 

82  51 

205 

c 

CHICKAMAUGA  PARK 

.  9  - 1 

WALKER 

16 

34  55 

85  17 

760 

7A 

TVA-566 

PLAINS    SW  GA   EXP  STA 

JOB  7 

SUMTER 

32  03 

84  22 

500 

SP 

CLAYTON 

1982 

RABUN 

14 

34  52 

83  23 

1995 

5P 

SP 

PRESTON   3  SW 

720  1 

WEBSTER 

32  02 

84  33 

415 

BA 

JOHN  La  STEWART 

CLERMONT  3  SW 

;  998 

3 

34  2T 

83  48 

1100 

c 

JIMMY  C.  QUlLLIAN 

OUITMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

83  34 

150 

8A 

8A 

H 

HESTER  M.  LEWIS 

CLEVELAND 

9 :  6 

WHITE 

9 

34  36 

83  46 

1570 

BA 

MARY  L.  SUTTON 

RESACA 

7430 

GORDON 

34  34 

84  57 

650 

TA 

JOSEPH  8.  HOLLAND 

COLQUITT  2  E 

2 1 S  3 

MILLER 

31  10 

84  46 

153 

4P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

RINGGOLD 

7489 

CATOOSA 

18 

34  55 

85  07 

620 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  26 

8*  59 

231 

7A 

ARTHUR  L.  SMITH 

ROME 

P6I  - 

FLOYD 

34  15 

85  09 

596 

6P 

8A 

WILL  1AM  M.    TOWERS.    1  I  1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MUSCOGEE 

9 

32  31 

84  56 

385 

MID 

-1 

C  HJ 

u.s.  weather  bureau 

ROME  8  SW 

7605 

FLOYD 

34  10 

85  16 

700 

C 

J.M.   MONTGOMERY.  JR. 

COMMERCE  2  SSW 

2180 

JACKSON 

10 

34  11 

83  29 

762 

7A 

H 

JOE  NEISLER 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

85  10 

637 

MID 

MIO 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CONCORD 

219B 

PIKE 

6 

33  05 

84  27 

825 

7P 

C.  R.  SMITH 

SANDERSVI LLE 

WASHINGTON 

6P 

RAO 10  STATION  WSNT 

COOL I DGE 

2  2  J 1 

THOMAS 

, 

31  01 

83  52 

C 

C.  W.  ELLINGTON.  JR. 

SAPELO  ISLAND 

78(  1 

MC  INTOSH 

2 

31  24 

61  17 

10 

SP 

U.    GA •    MARINE   BIO.  LAB. 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12     34  38 

84  03 

1900 

c 

M.  LUTHER  GADD1S 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 

7842 

CHATHAM 

2 

32  00 

81  16 

22 

6A 

BA 

PLANT    1 NTRODUC T ION  STA. 

CORDELE  WATER  WORKS 

Z266 

CRISP 

31  58 

83  47 

305 

SP 

5P 

CITY  OF  CORDELE 

SAVANNAH  WB  AP 

CHATHAM 

32  08 

81  12 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CORNELIA 

1  j  g  j 

HABERSHAM 

34  31 

83  32 

1470 

7A 

H 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

SAVANNAH  BEACH 

FB6C 

CHATHAM 

2 

32  00 

80  51 

10 

SP 

9P 

M 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

COVINGTON 

2918 

NEwTON 

33  36 

83  52 

770 

6P 

8A 

JACK  L.  CHAPMAN 

S I  LOAM 

8064 

GREENE 

10 

3  32 

690 

6P 

7A 

MRS.  MABEL  C.  CRUMPTON 

CUMMING  1  N 

2408 

FORSYTH 

34  13 

64  08 

1300 

MILES  M.  WOLFE 

SPARTA  2  NNW 

6223 

HANCOCK 

11 

33  18 

82  59 

550 

7A 

c 

MRS.  LOIS  B.  wARREf 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

FLOYD 

12 

3*  27 

85  06 

650 

BA 

JOSEPH  B.  DAVIS 

STILLMORE 

835] 

EMANUEL 

1 

32  26 

62  13 

255 

7A  | 

MR S . MAR JOR I E  HUDSON 

CUTHBERT 

RANDOLPH 

3 

31  4b 

84  47 

461 

■>e 

5P 

F  IRE  DEPARTMENT 

SUMMERVILLE 

8436 

CHATTOOGA 

34  29 

85  22 

780 

8A 

JAMES  R.  BURGESS 

OAHLONEGA 

2479 

LUMPKIN 

34  32 

83  59 

1519 

6A 

BA 

H 

JOE  W.  WOODWARD 

SURRENCY  2  WNW 

APPLING 

1 

31  44 

82  14 

200 

5P 

9P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

DALLAS  b  5E 

2489 

PAULDING 

9 

33  53 

84  46 

1095 

TA 

C  H 

LUTHER  M.  BYRO.  JR. 

SWA1NSB0RO 

8496 

EMANUEL 

32  35 

82  2 

325 

TP 

n 

RADIO  STATION  WJAT 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  57 

720 

9A 

9A 

JOHN  S.  ANDREWS 

SWEET  GUM 

8504 

FANNIN 

7 

34  58 

84  13 

1800 

I S !  2 

TWIGGS 

10 

32  36 

83  15 

450 

5P 

EARL  T.  SMITH 

SYLVAN  I A 

8517 

SCREVEN 

14 

32  45 

81  39 

294 

c 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 

DAWSON 

2970 

TERRELL 

6 

31  46 

84  27 

355 

7A 

HENRY  L.  RANDALL 

TALBOTTON 

6535 

32  40 

84  32 

700 

6P 

w 

L.  R.  MINER.  SR. 

DAWSONVILLE 

DAWSON 

9 

34  25 

84  07 

1370 

7A 

C 

MRS.   THELMA  F.  COX 

TALLAPOOSA    2  NNW 

■  54  1 

HARALSON 

IT 

33  46 

85  18 

1000 

6P 

BA  1 

M 

MRS.  MAUD  M.  HAGOOD 

OOCTORTOWN  I  WSW 

2716 

WAYNE 

I 

31  39 

81  51 

60 

8A 

R.  C.  THOMPSON 

TA YLORSVI LLE 

gfi  ... 

BARTOW 

34  05 

8*  59 

710 

« 

THOMAS  F.  COU5INS 

2  f2B 

WORTH 

31  42 

83  53 

256 

C 

MRS.  SARA  L,  HILL 

the  rock 

6657 

32  58 

84  14 

800 

c 

D0NALS0NV1 LLE   3  W 

2  1  <t 

SEMINOLE 

6 

31  02 

84  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

THOMASTON  2  S 

B661 

UPSON 

32  52 

84  19 

665 

SP 

9P 

RADIO  STATION  WSFT 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

COFFEE 

13 

31  31 

82  51 

240 

7A 

7A 

JOHNNY  S .   PHI LL I  PS 

THOMASVILLE 

B66( 

THOMAS 

8 

30  51 

83  59 

40 

6P 

BA 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

D0UGLASV1LLE 

279] 

DOUGLAS 

9 

33  45 

84  45 

1219 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

thomasville  we  city 

8671 

THOMAS 

8 

30  50 

83  59 

283 

MID 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

DOVER 

1  "J1 

SCREVEN 

11 

32  39 

81  43 

103 

BA 

WARREN   W.    WY AN T 

TIFTON  EXP  STATION 

670  1 

Tl  FT 

16 

1  28 

83  31 

8A 

8A 

6A 

GH 

GA.CSTL. PLAIN  ExP.  STA. 

2899 

LAURENS 

to 

32  30 

82  54 

215 

BA 

BA 

WlLIFORD  P.  NALLEY 

TOCCOA 

STEPHENS 

34  35 

83  19 

1019 

6P 

TA. 

DUBLIN  2 

!  n... 

LAURENS 

to 

32  32 

82  54 

190 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

TOCCOA  2  W 

8745 

STEPHENS 

34  33 

83  21 

970 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

EASTANOLLEE  2  SW 

2943 

STEPHENS 

34  31 

83  16 

880 

C 

TOCCOA  7  S 

8748 

STEPHENS 

34  1 

83  20 

820 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

EASTMAN  1  W 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

83  12 

400  8A 

8A 

GA.   FORESTRY  COMM. 

TRAY  MOUNTAIN 

Bl  ,,. 

TOWNS 

7 

34  48 

83  42 

c 

TVA-154 

EDISON 

J028 

CALHOUN 

31  34 

64  44 

295 

c 

DAN  W.  HAMMACK 

VALOOSTA  WS  AIRPORT 

6969  LOWNDES 

30  47 

83  17 

200 

TA 

7A 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

EL8ERT0N  2  N 

3060 

ELBERT 

14 

34  08 

82  52 

540 

SP 

7A 

L.  M.  CMASTAIN 

VA LOO ST A   4  NW 

8974 

LOWNDES 

30  32 

83  20 

26S 

6P 

6P 

C  H 

GEORGE  6.  COOK 

3119 

GILMER 

:  I 

34  42 

84  29 

1300 

BA 

MRS .   LORA  DOVER 

9077 

CHEROKEE 

2 

34  19 

84  33 

1100 

TA 

EM6RY 

31*7 

PAULDING 

1  7 

33  52 

84  59 

1200 

BA 

WARRENTON 

9141 

WARREN 

82  40 

500 

5P 

8A 

La    MONROE  CASON 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

33  16 

84  17 

925 

10A 

I  OA 

10A 

GH 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

n  i: 

TA 

WILLIAM  T.  THORNTON 

FA  1 RMOUNT 

1299 

GORDON 

12 

94  26 

84  42 

738 

BA 

DYMPLE  D.  WARMACK 

WATK INSV I LLE  ARS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

83  26 

750 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

82  3* 

115 

C 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

WAYCROSS 

9186 

WARE 

13 

62  22 

140 

BA 

6A 

THOMAS  J  ALDft IDGE 

FIELDS  CROSS  ROAOS 

3363  FULTON 

S 

34  07 

84  19 

1050 

c 

SAMUEL  R.  HARMON 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

Burke 

33  07 

81  59 

270 

6P 

6P 

RADIO  STAT  ION  WBRO 

FITZGERALD 

"if 

BEN  HILL 

16 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT. 

WEST  POINT 

9291 

TROUP 

3 

32  52 

85  11 

575 

6P 

8A 

J.  SMITH  LANIER 

FLEMING  EXP  STATION 

9409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  24 

19 

4P 

C  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

WINDER   1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

33  58 

83  43 

960 

5P 

C  H 

CECIL  H.  GRIDER 

FOLKSTOM  3  SSW 

)460 

CHARLTON 

15 

30  48 

82  02 

20 

1  OA 

FRANK  Ha  DAVIS 

WOODBURY 

>_■ 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  35 

600 

OA 

ALVIN  A.  SIMS 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

CHARLTON 

IS 

30  44 

82  08 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

S 

34  06 

84  31 

992 

6A 

W.  G.  BOOTH 

FORSYTH  1  S 

">  * 

MONROE 

9 

33  01 

83  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3916 

CLAY 

31  36 

85  03 

9P 

H 

MRS.   MAYME   R.  HAYES 

RE  ESTABLISHMENT 

FORT  VALLEY  2  £ 

PEACH 

! 

32  34 

83  51 

490 

VICTOR  E.  PRINCE 

FRANKLIN 

HEARD 

33  IT 

85  06 

665 

R.   L.  AUBREY 

JASPER 

4651 

PICKENS 

5 

34  2  9 

84  2B 

1500 

C 

JOHN  R.  POOL 

GAINESVILLE 

3621 

3 

3*  19 

63  50 

1254 

6P 

BA 

SAM  S.  HARBEN 

GIBSON 

1699 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  36 

540 

7A 

SANFORD  N.  BRADDY 

GLENNV 1 LLE 

3794 

1 

31  56 

81  55 

175 

7P 

7P 

W.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK. 

3782 

HARRIS 

9 

32  36 

83  05 

450 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

GODFREY  4  NE 

179! 

MORGAN 

10 

33  29 

83  27 

570 

7A 

MRS  CURTIS  TUMLIN 

t  1-ALTAMAHA,  2-ATLANTIC,  3 -CHATTAHOOCHEE  %  4-COOSA,  5-ETOWAH,  6-FLINT,  7-HIWAS5EEi  6-OCHLOCKONEE  i  9-OCMULGEE,  10-OCONEE,  11-OGEECHEE,  12-OOSTANAULA,  13-SATILLA, 
14-SAVANNAH,      15-ST.  MARY,      16-SUWANNEi    17-TALLAPOOSA ,  18-TENNE5SEE 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Agricultural  Engineering  Building, 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ?F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporat  ion  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  t  ime  of  observat  ion . 

Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obt a in  ing  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observat  ions ;  consequent ly  occas lonal  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  incons istenc ies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stat ions  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "CI imat olog ical  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature  '  Table  is  indicated  by  no  entry . 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield . 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  est  imated ,   us  ing  a  rat  io  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

S3  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount   too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY  p  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations ,  elevations ,  exposure,   etc . ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substat  ion  History"  for  this  state.     That  pub lie at  ion  may  be  obtained  from  the  Super  intendent  of  Documents ,  Government  Print  ing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the    1961     annual  issues  of  Local 
Cllmatologlcal  Data  for  the  respect lve  stations ,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents . 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents .     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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1  3 

0 

0 

0 

4.61 

1.03 

2.50 

29 

•  0 

o 

6 

3 

1 

EASTMAN   I  W 

86.2 

62.9 

74.6 

- 

2.6 

95 

14. 

53 

24 

8 

13 

0 

0 

0 

3.83 

.15 

2.33 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

Forsyth  i  s 

83.1 

61.6 

72.4 

98 

5 

46 

24 

1 3 

8 

0 

0 

0 

5.38 

2.35 

28 

.0 

o 

3 

2 

FCRT  VALLEY  2  E 

85. 7M 

62.5 

74.  1M 

1  .4 

99 

13 

51 

24 

3 

1  1 

0 

0 

0 

4,81 

1.42 

2,13 

29 

•  0 

0 

J 

3 

3 

HAWK  I NSV I LLE 

86. OM 

62. 9M 

74. 5M 

- 

2.5 

98 

3 

54 

25. 

2 

14 

0 

0 

0 

5,45 

1.69 

.0 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

85.2 

63.9 

74.6 

1  .  8 

97 

4 

53 

24 

5 

12 

0 

0 

0 

4,61 

1.84 

2,28 

14 

.0 

0 

2 

2 

2 

MC  INTYRE 

MI LLEDGEV I LLE 

83.8 

61.2 

72.5 

2,7 

95 

5 

50 

24. 

9 

11 

0 

0 

0 

5.27 

2.26 

.0 

0 

~U"I  I  I  Lt  LLU 

58.4 

70.2 

94 

5 

42 

25. 

32 

9 

0 

0 

0 

3,61 

2.07 

29 

.0 

0 

4 

3 

1 

82.1 

62.3 

72*2 

94 

4 

50 

24 

12 

6 

0 

0 

0 

5.86 

4,52 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

5ILOAH 

82.6 

60.5 

71.6 

2. B 

95 

4 

44 

24 

22 

6 

o 

o 

o 

4.74 

1.46 

3.07 

29 

.0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION  05 

73.1 

_ 

2.5 

4.67 

1.30 

.  0 

r  JIT    rc  UTDAl 

APPLING   1  NW 

83.8 

57.9 

70.9 

95 

5 

45 

24 

29 

12 

0 

0 

0 

4.  94 

3.02 

29 

.0 

0 

3 

2 

2 

AUGUSTA  wB  AIRPORT 

R 

82.8 

60.9 

71.9 

3.4 

95 

4 

51 

24 

11 

9 

0 

0 

0 

4.48 

1.48 

2.43 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

BROOKLET  1  W 

83.6 

64.0 

73.8 

3.0 

96 

13 

53 

24 

6 

10 

0 

0 

0 

2.42 

-  2.14 

1.65 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

LOUISVILLE 

82.8 

61.7 

72.3 

3.7 

96 

9. 

50 

25. 

14 

7 

0 

0 

0 

5.01 

1.64 

1.50 

28 

.0 

0 

6 

3 

3 

METTER 

85.3 

64.5 

74.9 

95 

13. 

53 

24 

2 

1  1 

0 

0 

0 

4.12 

2.20 

29 

.0 

0 

5 

2 

2 

MIDVILLE  EXP  STA 

83.5 

61.0 

72.3 

96 

1 

50 

24 

11 

10 

0 

0 

0 

9.63 

3.05 

14 

.0 

0 

6 

5 

4 

MILLEN 

86.2 

61.8 

74.0 

2.9 

96 

4 

51 

24 

5 

14 

0 

0 

0 

6.20 

2.06 

2.35 

29 

.0 

0 

6 

4 

3 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


SEPTEMBER  1963 

CONTINUED  


Station 

Ten 

iporature 

PradpHaHon 

•I 

0  J 

11 

.  E 

|i 

u 

£ 

> 

C  I 

?  -2 

11 

a  £ 

j 
a 
X 

J 

? 

j 

i 

1 
I 
| 

No.  of  Ooy. 

j 

f! 

h 

i 
1 

1 
a 

Snow,  Sloot 

No.  of  ttoy. 

Man. 

Mln. 

j 

A 

it  0 
3  c 

1 

a 

0 

.10  or  Mora  1 

i 
i 

9 

\ 

i 
I 

8 

— 

Si 

u 

ai 

*\ 
Si 

oi 

NEWINGToN  4  NW 

83.1 

61.7 

72.4 

95 

2 

52 

25. 

9 

B 

0 

0 

0 

5.88 

3,72 

29 

.0 

0 

7 

2 

2 

SNAINS80R0 

84.3 

59.9 

72.1 

96 

13 

50 

24 

11 

1 0 

0 

0 

0 

6.90 

2,00 

29* 

.0 

0 

4 

4 

3 

WARRENTON 

82.  * 

60.8 

71.6 

.3,1 

98 

4 

47 

23 

14 

4 

0 

0 

0 

4.82 

1.27 

1.80 

29 

.0 

0 

6 

3 

2 

WAYNESBORO  2  NE 

83.9 

61.1 

72.5 

95 

4 

49 

23 

12 

8 

0 

0 

0 

5.58 

2.08 

29 

.0 

0 

7 

4 

2 

DIVISION  06 

72.6 

•  3.6 

5.45 

1.65 

.0 

SOUTHWEST 

Albany 

87.  7M 

65.  1M 

76. 4M 

•  1.8 

98 

14 

56 

24 

0 

16 

0 

0 

0 

4,34 

.78 

2.01 

28 

.0 

0 

s 

2 

2 

AKERICUS  *  ENE 

85.3 

63.9 

74.6 

-  2.2 

97 

12* 

52 

24 

2 

11 

0 

0 

0 

6,03 

2.54 

2.95 

29 

.  0 

Q 

4 

BA I NBR I OGE 

89.8 

65,9 

77.9 

0.1 

99 

13 

58 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

3.08 

~ 

1.92 

1.80 

29 

.0 

0 

3 

2 

\ 

BL  AKELY 

CAIRO  2  NNW 

87,7 

64.9 

76.3 

96 

13 

51 

30 

0 

1* 

0 

0 

0 

5.84 

1.21 

5.00 

29 

.0 

0 

5 

1 

1 

CAMILLA 

88.7 

66.3 

77.5 

98 

4 

57 

24 

0 

16 

0 

0 

0 

3.74 

1.90 

29 

.0 

0 

3 

3 

1 

COLQUITT  2  E 

CL'ThBERT 

88.2 

65.3 

76.8 

96 

13. 

5* 

24 

0 

1  5 

0 

0 

0 

7.22 

2.79 

28 

.0 

0 

4 

3 

3 

FORT  GAINES 

86.  * 

64.0 

75.2 

-  1.7 

95 

4 

52 

26 

1 

15 

0 

0 

c 

4,83 

.59 

2.10 

29 

.0 

0 

4 

3 

LUMPKIN 

88.3 

65.2 

76.8 

98 

12. 

5* 

24 

0 

16 

0 

0 

0 

4,72 

3.50 

28 

.0 

0 

3 

2 

2 

MORGAN 

87.7 

62.1 

96 

4 

51 

24 

0 

1  "> 

0 

0 

c 

6,00 

2.20 

27 

.0 

0 

5 

5 

2 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

8S.9 

63.4 

74^7 

95 

12* 

52 

24 

1 

1  3 

0 

0 

0 

4.37 

1,72 

28 

.0 

0 

5 

3 

2 

THOMASVILLE 

85.9 

65.8 

75.9 

_  1,5 

9* 

13 

57 

25* 

0 

1  1 

0 

0 

0 

4.78 

•  12 

3.12 

29 

.0 

0 

9 

3 

1 

THOMASVILLE  wb  CITY 

84.7 

67,1 

75,9 

.  2.5 

95 

4 

57 

24 

2 

1  1 

0 

0 

0 

5,78 

.96 

3,63 

29 

.0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION  07 

76,1 

_  1,4 

5,06 

.79 

.  0 

SOUTH  CENTRAL 

alapaha  Exp  station 

85.1 

63.0 

74.  1 

-  2.6 

9* 

14* 

55 

24 

5 

11 

0 

0 

0 

5,62 

1.76 

3.20 

29 

.0 

0 

5 

3 

1 

ASHBURN   1  S 

CORDELE  WATER  WORKS 

86.2 

64.4 

75.3 

96 

4 

54 

24 

0 

1  2 

0 

0 

0 

3.93 

1  .64 

29 

.  0 

6 

3 

2 

Douglas  2  nne 

84.6 

64.2 

74.5 

9* 

14. 

56 

25. 

4 

10 

0 

0 

0 

2.90 

1.66 

29 

•  0 

0 

6 

1 

1 

FIT2GERAL0 

85.9 

64,7 

75.3 

-  2.1 

97 

13 

53 

24 

2 

1  1 

0 

0 

0 

4.77 

.93 

2.81 

29 

4 

3 

HOMERVILLE  3  WSW 

86.6 

64.3 

75.5 

98 

5 

57 

25* 

0 

1  3 

0 

0 

0 

4.05 

3,51 

29 

.0 

0 

2 

I 

1 

LUMBER  CITY 

85.  5M 

61. 8M 

73. 7M 

9* 

14 

55 

26. 

3 

1  2 

0 

0 

0 

3.11 

1.21 

2.09 

29 

.0 

0 

3 

2 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

86.4 

64,8 

75,6 

-  2.1 

9* 

13 

56 

24 

0 

L4 

0 

0 

0 

6.03 

1.79 

3.74 

29 

.0 

0 

4 

3 

3 

NASHVILLE  5  SSE 

85.3 

63.8 

74,6 

9* 

13 

57 

30* 

0 

0 

0 

0 

4,18 

1.51 

15 

.0 

0 

4 

3 

2 

QL I TMAN 

8  7, 

6  3.4M 

75.5M 

2.4 

95 

14 

56 

24 

0 

1  4 

0 

0 

0 

4,59 

.23 

3.20 

29 

.0 

0 

3 

2 

1 

TIFTON  EXP  STATION 

85  ■  5 

64.4 

75,0 

"  2.1 

95 

5 

24 

4 

1  <• 

0 

0 

0 

5.11 

1.37 

3,96 

29 

•  0 

0 

4 

2 

1 

VALOOSTA  WB  AIRPORT 

86  •  9 

65.6 

76.3 

96 

14 

58 

24 

3 

1  7 

0 

0 

0 

2.99 

2.22 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

VALDOSTA  4  NW 

87.1 

64.4 

75.8 

96 

13 

57 

30» 

0 

15 

0 

0 

0 

3. 58 

2.36 

29 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION  06 

75.  1 

-  2.2 

4.24 

.10 

.0 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

65.3 

64,4 

74,9 

96 

13 

56 

24 

3 

1 1 

0 

0 

0 

1.83 

1.1* 

28 

.0 

0 

4 

1 

1 

8LACKBEARD  ISLAND 

84,2 

68.6 

76.4 

96 

6 

60 

26. 

0 

6 

0 

0 

0 

5.52 

2.23 

29 

.0 

0 

8 

1 

BRUNSWICK 

85.3 

68.1 

76.7 

■  22 

95 

13. 

25 

0 

10 

0 

0 

0 

4.71 

4.35 

2.42 

29 

.  0 

0 

7 

J 

BRUNSWICK  FAA  AP 

8  3*1 

69.5 

76.3 

95 

5 

24 

0 

2 

0 

0 

0 

6.51 

3.01 

29 

.0 

0 

8 

J 

1 

CAMP  STEWART 

84  6 

65.5 

75.  1 

95 

13 

24 

1 

8 

0 

0 

0 

4.88 

2.70 

29 

0 

4 

FLEMING  EXP  STATION 

8*. 3 

63,7 

74.0 

94 

13 

56 

24 

0 

9 

0 

0 

0 

4.88 

1.68 

29 

.0 

0 

8 

FCLKSTON  9  SW 

87.1 

66.2 

76.7 

97 

13 

60 

30* 

0 

14 

0 

0 

0 

5,37 

2,78 

29 

.0 

0 

5 

GLENNV I lle 

85.0 

64.7 

74.9 

-  1.9 

95 

13 

5* 

24 

2 

9 

0 

0 

0 

2.49 

2.91 

1.67 

29 

.0 

0 

5 

JESUP  8  S 

84.5 

64,3 

74.4 

95 

13 

56 

24 

1 

9 

0 

0 

0 

6.62 

3.03 

29 

•  0 

0 

6 

NAHUNTA 

SAPELO  ISLAND 

82. 7M 

72. 4M 

77. 6M 

95 

14. 

66 

23 

0 

3 

0 

0 

0 

4.11 

2.17 

29 

.0 

0 

8 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

84.3 

63.7 

74.0 

-  1.9 

9* 

14 

56 

24. 

2 

6 

0 

0 

0 

3.62 

3,40 

1.77 

29 

.0 

0 

5 

SAVANNAH  uB  AP  R 

83.8 

64,8 

74.3 

-  2,4 

94 

13. 

56 

24 

1 

5 

0 

0 

0 

3.61 

1.64 

1.97 

29 

.0 

0 

4 

SAVANNAH  BEACH 

M 

M 

M 

58 

24 

0 

0 

0 

6.74 

2.05 

6 

.0 

0 

SURRENCY  2  WNW 

82.8 

61.9 

72.4 

95 

5 

5* 

24 

2 

8 

0 

0 

0 

3.11 

1.53 

29 

.0 

0 

5 

WAYCROSS 

86.0 

64.2 

75.  1 

-  2.8 

9* 

14. 

50 

25 

5 

1  3 

0 

0 

0 

3.22 

2.13 

2.02 

29 

.0 

0 

6 

DIVISION  09 

75.2 

-  2.2 

4.48 

2.01 

.0 

Beginning  with  this  issue  the  Daily  Precipitation  Table,  Daily  Temperature  Table,  Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table, 
and  Evaporation  and  Wind  Table  will  be  arranged  by  Division  in  the  same  order  as  the  Climatological  Data  Table. 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:       99*  on  the  13th  at  Bainbridge  and  Fort  Valley  2  E 

Lowest  Temperature:        34*on  the  24+  at  Blue  Ridge 

Greatest  Total  Precipitation:      9.  63  inches  at  Midville  Exp  Sta 
Least  Total  Precipitation:       1.  16  inches  at  Kensington 

Greatest  One-Day  Precipitation:        6.  35  inches  on  the  28th  at  Rome  WB  Airport 


8*M  R«f«r«no*  Not* i  Following  Station  ind*x 

-  109  - 


DAILY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1963 


Day  of  Month 


Tot 

1    1    2    1  3 

4  1 

 r 

5  1 

6 

1  1  1  

7      8  1  9 

10  |  11  12 

13  | 

14 

15 

16  |    17   |  18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26 

27 

28     29  30 

31 

5.90 

.12 

1.54 

1.24 

3.00 

8,01 

2.65 

•  93 

.11 

.10 

1.80 

2.48 

•  15 

•  81 

T 

.12 

5,65 

.30 

.35 

5.63 

.62 

.16 

1.02 

.06 

1  90 

1  *  B5 

6.03 

.86 

.22 

1.06 

1.07 

.04 

.32 

T 

* 

2,48 

7,05 

1.25 

•  47 

T 

.18 

4.28 

.  1  T 

5,71 

.96 

.48 

.05 

.25 

20 

3  77 

2.12 

1.36 

7 

.16 

*62 

4,85 

.06 

T 

.03 

.22 

.07 

7 

1.63 

2.84 

3.86 

•  34 

.05 

T 

.20 

1.14 

2.13 

2.6* 

•  22 

•  19 

.48 

.02 

■  02 

*|  ? 

5*14  *^ 

4,47 

.19 

.16 

3  n! 

5,00 

.11 

.12 

.30 

1  .43 

3.04 

1,16 

.19 

.03 

T 

.23 

.71 

5.08 

•  83 

.66 

• 

3.59 

4,ie 

1.10 

.08 

1.58 

.10 

*47 

4.28 

•  23 

•  10 

.37 

T 

■  02 

2.70 

T 

1.63 

.17 

.12 

•  78 

5.95 

.31 

.37 

.  )4 

7 

1.60 

3.13 

6,86 

.09 

,13  .02 

.20 

T 

.02 

6.35 

.03 

2,97 

.01 

.03 

.12 

.11 

.03 

6.  1 1 

T 

1.03 

.26 

•  B4 

3.98 

7,39 

.13 

.73 

1.72 

7 

1  .40 

3.41 

5.07 

.01 

.31 

.80 

•61 

4.22 

4,6* 

!o3 

T 

.05 

T 

"73 

.  14 

7 

**  4* 

*7 

6,39 

.67 

1.31 

.05 

73 

3  3 
•  6 

5.19 

1.59 

.01 

.33 

•  06 

•  1C 

3.03 

.07 

.16 

.84 

.09 

1 .  1* 

4,4( 

.23 

3.02 

.28 

T 

.02 

.37 

T 

6*81 

.73 

.10 

.05 

1.31 

.02 

66 

3*78 

7.09 

.33 

T 

1.26 

.02 

.35 

.86 

.OS 

•  59 

3.66 

5.08 

.60 

T 

T 

1.12 

•  42 

3.14 

• 

6.66 

1.08 

.33 

.12 

.60 

•  65 

3.88 

T 

7,53 

1.20 

T 

1.37 

•  57 

4,  39 

4  59 

.0* 

.52 

.01 

T 

.25 

.18 

06 

3  53 

5*16 

T 

.02  T 

.05 

.10 

1.63 

.37 

2,99 

8.28 

.  16 

1.76 

.08 

1.73 

.05 

3.90 

•  60 

.50 

1.12 

.50 

.71 

.60 

7.53 

.25 

'  2 

1.08 

2.09 

T 

.36 

•63 

5,03 

.•0 

1.53 

4.45 

•  *5 

.08 

.'5 

.66 

2*51 

7,52 

.06 

.91 

.60 

1.60 

.97 

3,58 

3.58 

.07 

.61 

•  26 

2,62 

6.62 

1.21 

.26 

T 

.41 

1.36 

3,18 

4  69 

T 

.06 

.08 

1.20 

T 

3   13  T 

5!55 

1." 

I 

3,80 

3.13 

.02 

.11 

.09 

.56 

.01 

2.13 

•  27 

6,52 

.10 

.01 

.05 

.08 

.24 

1.12 

4,53 

* 

5,76 

.19 

.02 

1.26 

.14 

*•  1" 

• 

1.07 

.05 

2.90 

.22 

4,69 

.19 

.80 

.10 

3*40 

5.10 

T 

1.67 

.03 

•  24 

3.16 

.02 

•  04 

.04  T 

.01 

.20 

.55 

T 

.35 

3,31 

6,08 

.11 

T  .54 

.05 

.01 

1.47 

•02  .02 

.32 

3,54 

3,70 

.01 

.42 

2.82 

,45 

.16 

.34 

.01 

.11 

.21 

1.36 

1,87 

ilC 

1*10 

1,80  ,1! 

3!o« 

T 

.30 

T 

T 

T 

T 

•  72 

2.02 

T 

5.28 

T 

.05 

1.12 

•  66 

.02 

3.18 

•  25 

1.00 

.07 

.48 

.93 

1.55 

.03 

T 

T 

.98 

.02 

1.13 

2,06 

3!21 

.05 

.09 

.28 

1.13 

1,64 

3.28 

.10 

.09 

•  62 

2.36 

•  1 1 

5.72 

.05 

.13 

2.60 

.19 

.08 

2.50 

.17 

1.25 

.22 

3*20 

4*8' 

T 

1.52 

.41 

T 

1.17 

1*73 

4*7* 

.85 

.30 

.71 

•  02 

1 .20 

1.68 

.18 

.06 

T 

T 

.67 

.23 

1.11 

1.8  3 

«.17 

.32 

.02 

.78 

.07 

•  15 

1.10 

1.53 

3*5' 

T 

.57 

.35 

.10 

1.03 

2.06 

•  02 

1.19 

1,46 

7*  7<i 

*20 

111 

1*25 

3.02 

•  66 

2,72 

4.10 

.05 

.02 

1.34 

.35 

•  14 

2,15 

•  05 

1.54 

.13 

.09 

1.50 

1.57 

5*01 

.05 

1.86 

1.10 

2,00 

5.48 

.63  .26 

.73 

1  25 

.33 

2.46 

.74 

!o3 

• 

3,75 

.48 

.01 

1*13 

1,55 

* 

5*  1C 

1 33 

•  54 

1.50 

2*73 

6.61 

.10 

.91 

.21  .53 

.34 

2.30 

3.83 

.75 

T 

.29 

.04 

7 

.42 

2.33 

5.38 

.05 

•  20 

1.95 

.10 

T 

2.35 

.76 

* 

4.81 

•  07 

1.02 

T 

•  27 

1.12 

2.13  .13 

4.00 

.33 

.50 

•  65 

2.70 

5.45 

•  2.30 

.42 

T 

•  33 

2.20 

6.17 

.81 

.73 

2.63 

4.61 

T 

T 

2.28 

.07 

7 

.02 

2.24 

7  7 

5.27 

.01 

.03 

.83 

« 

4,40 

3.61 

.26 

.58 

.70 

2.07 

3.90 

.32 

7 

.11 

.01 

T 

.08 

3.38 

3.86 

•  17 

.96 

•  21 

4.52 

4.74 

.65 

.72 

.01 

.29 

3,07 

5,66 

.23 

1.55 

.09 

1.54 

2.23 

Sw 


NORTHWEST 

ADA  I RSVILLE 

ALLAT00NA  0AM  2 

8EAVER0ALE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERS 


CARTERSV1LLE 
CARTERSVILLE 
CEDARTOwN 
CHATSWORTH 
CHICKAMAUGA  PARK 

CURRY V I LLE  2  W 

DALLAS  5  SE 

DALTON 

EMBRV 

FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
L A  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

SUMMERVILLE 

TAYLORSVILLE 

NORTH  CENTRAL 


ALPHARE  TT A  1  WNW 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  w6  AIRPORT 
ATLANTA  BOLTON 

ATLANTA  wB  AIRPORT 
BALL  GROUND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLUE  RIDGE 
CANTON 

CLEVELAND 
COMMERCE  2  SSW 
CUMMING  1  N 
DAMLONEGA 
DAWSONVILLE 

ELLIJAY 
GAINESVILLE 
HELEN  1  SE 
JASPER  1  NNW 
MAY5V ILLE 

MONROE 

NORCROSS  <•  N 
WALE SKA 
WINDER  I  SSE 
WOODSTOCK 

NORTHEAST 

BOWMAN 

CARNESVILLE 

CLAYTON 

cornelia 
elberton  2  n 

hartwEll 
lexington 
lincolnton 

TOCCOA 

washington 

west  central 

buena  vista 
sutler 
carrollton 
columbus 

columbus  wb  airport 

CONCORD 
OOUGLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN 
GOAT  ROCK 

GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 
HAMILTON  *.  W 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

MARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEwNAN 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 


2  S 


THOMASTON 
WEST  POINT 
WOODBURY 

CENTRAL 

ABBEVILLE 
AI  LEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
0U6LIN  3  5 

EASTMAN   1  W 
FORSYTH   1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  *  NE 
HAWK INSVILLE 

JULIETTE 

MACON  wB  AIRPORT 

mc  intyre 
m  illedgeville 
monticello 

mount  vernon  3  wnw 
sandersville 

SILOAM 

SPARTA  2  NNW 


S*«  rolmenc*  notes  following  Station  Indai 
-    110  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


.2 

1  |  2  |  3 

4  |  5  | 

6 

7  8 

9 

10  |  11  |  12 

13  | 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19  |  20  | 

21 

22  | 

23  1  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EAST  CENTRAL 

APPL  1  NG  1   '■■  - 

94 

•  10 

•  34 

1*  19 

AUGUSTA  -  ■'   A  |  -  -'  "  -  T  R 

*fl 

■01  »02 

,07 

.12 

.86 

,  34 

' 3 

2.63 

BROOKLET   1  W 

i 

42 

.07 

.13 

.28 

•  21 

.4 

BUTLER  CREEK 

4 

40 

,11 

X 

.14 

X 

1  •  36 

* 

.03 

DOVER 

1 

72 

.33 

.12 

.01 

.01 

.02 

3^21 

GIB  SON 

6 

39 

■  20 

X 

•  15 

1.16 

T 

LOUISVILLE 

5 

01 

.60 

.45 

1.20 

.2C 

li'o 

1*26 

METIER 

12 

•  42 

.03 

T 

1.00 

.04 

.06 

,2C 

.03 

.16 

2,20 

MIOvILLE 

6 

to 

.95 

•  11 

2.22 

.29 

.14 

.39 

2.23 

.04 

MIOvILLE  ExP  STA 

9 

43 

.09 

l«49 

.05 

3.05 

2.45 

•  14 

•  95 

1.69 

20 

,09 

•  93 

1 ,00 

1.20 

•  02 

MILLHAvEN  s  e 

6 

13 

•  23 

.20 

2,60 

.25 

i . 

i 

V"  -  1  Vj  '  " '.  *  NW 

S 

■I 

•  16 

.03 

•  22 

•  04 

,  12 

*34 

*  13 

3  72 

1C 

STILLMORE 

4 

20 

X 

1.12 

.06 

X 

f 

2°6l 

!»3 

SMAINSBORO 

6.90 

.04 

•  02 

2.00 

1.98 

.01 

.63 

2.00 

.02 

MARRfl NTON 

8.' 

•  07 

•  9C 

1.33 

" 

wAYNESBCRO  2  NE 

9 

56 

•  6C 

•  28 

•  82 

1C 

2  06 

SOUTHWEST 

ALBANY 

4 

34 

•  19 

•  47 

.01 

•  22 

AMERICUS  *  ENE 

01 

1.10 

•  63 

BAINBRIOGE 

3 

oa 

•  39 

.07 

1  «fl 

BlakEly 

CAIRO  2  NNta 

9 

e* 

.11 

.1* 

X 

.21 

.38 

3,00 

CAMILLA 

•  69 

.03 

•  09 

T 

COLQUITT  2  E 

CUTmBERT 

22 

T 

1.69 

.04 

X 

X 

2.32 

2.79 

.39 

DAMSON 

4 

19 

.15 

.07 

.19 

2.67 

1.63 

OONAL  SONV  t LLE   3  - 

4 

14 

.09 

7  .06 

T 

.21 

T 

T 

X 

.02 

T 

.63 

2,58 

,61 

FORT  GAINES 

4 

83 

.68 

•  30 

LUMPK  I  N 

4 

72 

•  07 

MORGAN 

0  3 

•  70 

! '  ;'  j 

on 

MORGAN  S  '■- 

5 

52 

•  1 1 

1  *20 

159 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

4 

97 

1.20 

.31 

•  Ti 

W72 

i*2 

PRESTON  3  SW 

9 

1  1 

•  29 

•  95 

THOMA  S v I LLE 

4 

76 

•  71 

•  91 

Z 

.02 

ThOMASvILLE  wB  city 

9 

76 

•  SO 

•  9C 

03 

01 

3*61 

.02 

SOUTH  CENTRAL 

ADEL  2  S 

9 

90 

•  02 

.13 

ALAPAHA  ExP  STATION 

9 

62 

•  36 

.05 

•  98 

•  90 

3,20 

.13 

ASHBURN  1  s 

CORDELE  WATER  nORKS 

9 

V  I 

.13 

.19 

•  26 

■  03 

.30 

1.16 

1.66 

DOUGLAS  2  NN£ 

2 

90 

T 

.40 

.25 

T 

X 

X 

.11 

X 

.20 

1,66 

.28 

FITZGERALD 

4 

77 

.73 

•  04 

•  It 

1.03 

2.91 

HOMERVlLLE   3  WSW 

4 

09 

•  02 

T 

,09 

• 

LUMBER  CITY 

1 

11 

■  06 

,76 

•  02 

*  10 

.08 

MOULTRIE  2  ESE 

•  05 

If! 
•  10 

NASHVILLE   5  SSE 

4 

LI 

.08 

X 

•  02 

1,51 

02 

*  *66 

127 

QUITMAN 

4 

99 

•  03 

•  34 

X 

•  06 

.90 

3,20 

.02 

TIFTON  ExP  STATION 

9 

11 

« 1 1 

,02 

VAlDOSTA  «B  AIRPORT 

2 

99 

.03 

X 

•  01 

_ 

_ 
I 

* 

• 

90 
'f. 

.11 

VALOOSTA  * 

9 

58 

.03 

04 

2  16 

SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

1 

93 

10 

04 

05 

• 

ATKINSON   1  » 

2 

01 

?  "01 

blackbeard  island 

9 

92 

•  55 

1 

•  03 

• 

* 

b Run So i ck 

4 

71 

•  3C 

T 

,24 

'  r  j 

*48 

*36 

2*42 

BRUNSm ICK  FAA  AP 

* 

91 

T 

.87 

•  3T 

!l9 

.04 

.3] 

!xa 

*65 

X 

!o2 

9.01 

CAMP  STEwArT 

4 

B8 

36 

69 

x 

l  .00 

DOCTORTOWN  1  *Sw 

9 

01 

X 

•  02 

.61 

.09 

01 

*96  T 

06 

06 

3*14 

.09 

Fleming  Exp  station 

4 

88 

•  36 

* 

1 .45 

.10 

T 

•  3, 

• 

1,86 

.0". 

FOLKSTON  3  SSw 

4 

0? 

1 .05 

.05 

05 

1. 

FOLKSTON  9  SW 

9 

37 

1.42 

.11 

.14 

!03 

.83 

.06 

2.76 

GLENNV ILLE 

2 

49 

T 

■  11 

.25 

X 

X 

•  20 

•  29 

T 

X 

7 

•  03 

1,67 

JESUP  8  S 

4 

42 

1.39 

.73 

.12 

.02 

.09 

1.06 

.10 

.07 

3.03 

.02 

nahunta 

PATTERSON 

4 

70 

T 

.12 

1.27 

•  14 

X 

.06 

3,03 

.0(J 

sapelo  islano 

4 

11 

•  40 

•  12 

.27 

•  24 

.32 

.02 

.13 

.35 

.02 

.0, 

2.17 

.ol 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

1 

62 

.07 

.13 

1.13 

.01 

.03 

.22 

•  08 

1.77 

.19 

SAVANNAH  «B  AP  R 

9 

61 

.89 

.06 

.44 

X 

T 

X 

.01 

.09 

X 

X 

.22 

1.97 

SAVANNAH  BEACH 

4 

74 

2.09 

1.82 

.06 

1.00 

.01 

.02 

.20 

1.56 

SURRENCY  2  WNW 

3 

1  1 

X 

.70 

.14 

.03 

.10 

.30 

.06 

.05 

1.53 

J 

WAYCROSS 

3 

11 

•  32 

.18 

.09 

.03 

.10 

•  05 

.01 

•  32 

2.02 

5»4>  fimtacm  DOtaa  following  Sutton  Indan 
-    Ill  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1963 


Day  Oi  Month 


button 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

NORTHWEST 

AlLATCONA  0AM  2 

MAX 

87 

85 

84 

82 

87 

85 

84 

79 

86 

67 

87 

88 

88 

74 

69 

MIN 

59 

6 1 

64 

62 

56 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

69 

90 

93 

89 

89 

87 

89 

68 

90 

91 

92 

88 

88 

82 

BO 

MIN 

6 

56 

6  6 

52 

59 

5  8 

59 

57 

66 

CARTERSV ILLE 

MAX 

87 

88 

91 

89 

87 

85 

82 

87 

86 

91 

92 

91 

84 

81 

82 

MIN 

60 

58 

6  5 

57 

66 

64 

59 

60 

CEDARTOWN 

88 

85 

90 

88 

90 

85 

81 

88 

89 

91 

91 

93 

85 

80 

70 

MIN 

61 

62 

55 

5 

56 

59 

65 

66 

61 

58 

DALLAS  5  SE 

MAX 

89 

86 

87 

92 

91 

87 

82 

87 

68 

91 

91 

94 

67 

69 

MIN 

58 

62 

60 

60 

54 

55 

56 

6 1 

64 

67 

56 

DALTON 

MAX 

87 

88 

89 

92 

84 

66 

84 

82 

86 

88 

91 

92 

91 

83 

78 

MIN 

59 

56 

5  8 

58 

62 

65 

65 

64 

69 

LA  FAYETTE 

MAX 

87 

88 

88 

93 

86 

88 

85 

83 

87 

88 

91 

92 

66 

83 

75 

MIN 

56 

58 

63 

67 

66 

58 

56 

55 

56 

56 

59 

61 

64 

63 

59 

ROME 

MAX 

85 

90 

89 

90 

88 

84 

89 

86 

88 

89 

90 

9  2 

85 

78 

72 

MIN 

68 

68 

63 

69 

* 

56 

57 

58 

59 

65 

60 

5  8 

ROME  wB  AIRPORT 

MAX 

89 

89 

92 

93 

89 

86 

82 

89 

90 

92 

90 

94 

85 

70 

75 

MIN 

59 

56 

6  6 

57 

60 

63 

62 

60 

NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA   1  WNW 

MAX 

88 

89 

89 

90 

89 

87 

85 

80 

85 

89 

90 

91 

91 

89 

63 

MIN 

59 

6 1 

60 

65 

68 

62 

64 

57 

57 

60 

63 

62 

64 

61 

56 

ATHENS 

MAX 

84 

85 

88 

88 

87 

80 

77 

85 

66 

38 

90 

88 

84 

73 

65 

MIN 

62 

68 

69 

67 

66 

6  1 

6  3 

65 

63 

6  7 

67 

57 

56 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 

85 

88 

90 

90 

90 

79 

80 

88 

90 

91 

92 

92 

90 

73 

66 

MIN 

63 

67 

6  7 

66 

61 

63 

64 

63 

65 

65 

56 

56 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

85 

87 

90 

90 

89 

no 

79 

87 

89 

90 

92 

92 

88 

69 

66 

MIN 

65 

68 

67 

62 

63 

67 

65 

65 

67 

57 

56 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

MAX 

8* 

85 

87 

88 

85 

61 

79 

83 

86 

88 

88 

90 

85 

74 

66 

MIN 

65 

6  7 

6 1 

62 

63 

67 

6  6 

68 

56 

57 

BL AIR SV ILLE  EXP  STA 

82 

80 

79 

84 

81 

83 

80 

79 

82 

64 

86 

64 

85 

79 

67 

MIN 

55 

52 

54 

55 

5  9 

62 

59 

5  7 

oi Ut  KlUot 

88 

83 

87 

81 

85 

83 

82 

86 

88 

69 

87 

87 

81 

79 

77 

MIN 

51 

57 

6 1 

65 

5t, 

57 

56 

6  1 

54 

57 

61 

63 

64 

60 

Commerce  2  ssw 

88 

85 

86 

91 

86 

89 

62 

81 

87 

88 

90 

91 

90 

86 

60 

MIN 

60 

61 

58 

59 

65 

66 

65 

58 

60 

65 

62 

64 

63 

60 

58 

86 

81 

80 

87 

85 

86 

82 

79 

65 

85 

87 

66 

87 

84 

62 

MIN 

59 

61 

59 

61 

65 

64 

62 

58 

58 

60 

60 

62 

61 

60 

56 

GAINESVILLE 

MAX 

84 

84 

90 

85 

90 

63 

79 

86 

69 

90 

92 

93 

82 

76 

67 

63 

62 

6  3 

69 

68 

67 

65 

63 

64 

66 

64 

6  7 

65 

56 

55 

HELEN  1  SE 

81 

80 

87 

87 

88 

84 

78 

85 

66 

87 

86 

87 

87 

73 

68 

MIN 

55 

55 

55 

61 

64 

63 

63 

55 

56 

56 

57 

60 

60 

58 

56 

JASPER  1  NNW 

83 

82 

87 

85 

83 

82 

78 

84 

65 

86 

87 

38 

82 

75 

70 

MIN 

58 

63 

63 

58 

WINDER   1  SSE 

MAX 

90 

90 

90 

91 

91 

89 

84 

62 

n 

92 

92 

92 

89 

88 

68 

MIN 

6* 

62 

6* 

66 

68 

66 

60 

63 

65 

59 

NORTHEAST 

CLAYTON 

80 

80 

85 

84 

86 

82 

87 

65 

83 

87 

65 

85 

82 

98 

'1 

MIN 

58 

54 

CORNEL IA 

MAX 

78 

79 

87 

85 

87 

82 

80 

92 

83 

65 

B6 

98 

81 

74 

66 

MIN 

57 

58 

ELBERTON  2  N 

MAX 

85 

87 

90 

89 

90 

92 

82 

82 

86 

90 

90 

91 

90 

77 

74 

59 

58 

HARTwELL 

90 

93 

94 

92 

90 

85 

84 

86 

90 

90 

91 

93 

90 

78 

70 

MIN 

65 

66 

65 

66 

66 

66 

65 

63 

64 

65 

65 

66 

65 

55 

55 

TOCCOA 

MAX 

83 

84 

89 

89 

89 

80 

81 

88 

68 

88 

90 

89 

86 

60 

71 

MIN 

59 

61 

6 1 

69 

65 

62 

62 

63 

65 

6  6 

56 

WASHINGTON 

MAX 

89 

87 

89 

91 

92 

94 

78 

84 

6  8 

87 

91 

90 

92 

B9 

67 

MIN 

60 

56 

" 

58 

65 

65 

63 

58 

8 

58 

56 

54 

60 

60 

53 

WEST  CENTRAL 

BLENA  VISTA 

MAX 

92 

92 

93 

90 

89 

89 

92 

92 

92 

93 

94 

93 

84 

68 

MIN 

65 

64 

65 

66 

66 

63 

62 

62 

7 

63 

6  9 

CARROLLTON 

M  A .". 

88 

87 

89 

90 

88 

85 

84 

B7 

86 

91 

92 

92 

87 

80 

67 

MIN 

59 

61 

62 

64 

67 

6 1 

56 

6 1 

63 

64 

60 

57 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

91 

92 

93 

90 

88 

86 

89 

92 

94 

94 

95 

93 

78 

66 

MIN 

69 

68 

67 

67 

70 

66 

68 

67 

6  3 

65 

68 

66 

7  1 

64 

>z 

EXPERIMENT 

MAX 

91 

88 

89 

91 

93 

68 

84 

66 

8  6 

91 

92 

92 

93 

90 

70 

MIN 

67 

63 

64 

67 

67 

64 

65 

61 

6  1 

62 

66 

69 

68 

66 

58 

GREENVILLE  2  w 

MAX 

90 

91 

89 

8  5 

85 

85 

91 

92 

93 

94 

92 

B9 

65 

MIN 

68 

65 

66 

62 

62 

61 

62 

57 

56 

(14 

66 

58 

55 

GRIFFIN 

MAX 

87 

89 

90 

92 

88 

84 

86 

69 

91 

91 

92 

92 

91 

90 

64 

MIN 

67 

65 

66 

70 

69 

65 

67 

64 

64 

65 

67 

69 

68 

59 

57 

LA  GRANGE 

MAX 

90 

90 

91 

92 

89 

86 

88 

88 

92 

94 

95 

94 

93 

90 

66 

MIN 

62 

62 

61 

63 

65 

60 

61 

58 

57 

57 

65 

65 

65 

58 

57 

78  81 
60  62 


84  81 
55  62 


81  84  80 

56  56  62 

85  85  84 

56  56  61 


82 
59 


79  82 
53  56 


85  85  83 
56     55  57 


82 
59 


83  79 
53  57 


61  77 
56  60 


83  83 
58  62 


75  80  76 
54     55  57 


80     84  83 


76  84  86 
57     57  59 

86     93  89 


80  83  79 
56     60  54 


52 


86  68  89 
52     51  54 


54     51  53 


87 
50 


87  89 
57  59 


84     87  87 


86  88 
59  63 


54    46  49 


83  65 
54  56 


86 
56 


85  87 
55  56 


84  67 
59  49 

82 


83 

53 


82  85 
46  47 

85  88 


66  88 
57  60 


87 
60 


86     82  69 


65     74  60 


72     63  79 


54 

46 

51 

55 

59 

58 

57 

52 

59.6 

85 

72 

80 

85 

64 

71 

82 

60 

85.9 

49 

38 

39 

54 

54 

58 

58 

52 

55.5 

77 

71 

77 

83 

81 

72 

80 

76 

84.0 

53 

41 

46 

57 

59 

58 

59 

53 

38.3 

75 

71 

77 

83 

77 

67 

79 

75 

83,0 

53 

38 

43 

57 

61 

59 

56 

55 

57,3 

84 

71 

69 

75 

81 

72 

62 

76 

82.2 

52 

44 

50 

55 

58 

58 

58 

52 

57.5 

8  1 

78 

76 

80 

85 

75 

64 

80 

84,1 

48 

42 

41 

44 

58 

61 

59 

59 

58.2 

80 

78 

75 

80 

84 

75 

65 

81 

84,1 

44 

37 

39 

49 

57 

59 

58 

53 

55.9 

78 

71 

78 

83 

77 

67 

70 

74 

82.8 

54 

42 

46 

61 

60 

55 

55 

56 

58.6 

77 

72 

80 

85 

73 

64 

81 

75 

84,1 

48 

40 

41 

63 

59 

60 

59 

55 

57,9 

81 

71 

69 

75 

81 

80 

61 

76 

82.0 

51 

47 

48 

51 

57 

56 

59 

53 

57,8 

69 

67 

73 

79 

75 

68 

77 

76 

79,9 

52 

47 

53 

61 

59 

60 

60 

58 

60.9 

75 

69 

75 

82 

78 

75 

80 

79 

82.9 

50 

45 

52 

60 

57 

60 

59 

56 

60,1 

69 

69 

75 

82 

78 

66 

80 

78 

81.5 

50 

44 

52 

60 

59 

60 

60 

57 

60,6 

69 

69 

75 

82 

72 

63 

77 

77 

80.3 

51 

47 

53 

62 

62 

60 

60 

55 

61.5 

80 

70 

67 

74 

78 

73 

63 

72 

76.5 

51 

47 

38 

47 

50 

55 

57 

52 

53.9 

78 

73 

80 

80 

76 

64 

77 

75 

82.2 

45 

34 

34 

53 

54 

58 

58 

52 

54.2 

78 

70 

69 

76 

80 

76 

66 

80 

81.5 

45 

40 

45 

52 

55 

58 

60 

55 

56.7 

78 

67 

64 

71 

75 

74 

61 

76 

78.9 

51 

42 

50 

55 

58 

58 

56 

57,4 

70 

66 

73 

76 

72 

68 

77 

77 

80,9 

52 

47 

51 

61 

58 

58 

59 

55 

60,4 

70 

67 

73 

78 

76 

67 

77 

76 

80,0 

43 

38 

39 

60 

52 

59 

58 

55 

55,0 

74 

66 

73 

78 

72 

65 

75 

75 

79,6 

53 

50 

53 

61 

56 

57 

58 

53 

58.7 

69 

75 

77 

82 

78 

80 

79 

78 

84,1 

44 

52 

60 

60 

58 

59 

59 

54 

59.8 

72 

66 

74 

80 

77 

76 

76 

76 

80.7 

42 

37 

39 

58 

52 

58 

55 

51 

54,8 

68 

62 

69 

75 

74 

65 

77 

75 

78,2 

50 

44 

48 

59 

54 

57 

56 

53 

56,5 

74 

71 

74 

81 

79 

74 

78 

76 

82,5 

47 

40 

48 

58 

52 

61 

59 

53 

55,1 

76 

78 

77 

63 

80 

80 

78 

76 

84,5 

50 

48 

46 

60 

59 

58 

58 

56 

60.5 

73 

68 

74 

79 

79 

70 

82 

77 

82,0 

51 

45 

50 

61 

57 

59 

59 

58 

59.8 

75 

67 

68 

74 

80 

76 

70 

77 

82.3 

42 

39 

38 

47 

51 

52 

54 

52 

54.1 

84 

74 

79 

84 

80 

73 

SO 

80 

86.1 

53 

56 

56 

62 

59 

59 

61 

54 

61,8 

75 

70 

76 

82 

73 

67 

79 

77 

83.0 

53 

48 

45 

56 

60 

58 

58 

56 

57.6 

69 

75 

80 

83 

71 

73 

81 

75 

84.8 

57 

53 

59 

65 

61 

60 

63 

57 

64.1 

88 

69 

71 

77 

82 

74 

69 

80 

83.6 

60 

46 

53 

52 

63 

59 

59 

56 

60.5 

71 

71 

75 

80 

78 

69 

79 

78 

83,0 

52 

45 

50 

56 

60 

58 

57 

54 

58,9 

70 

70 

76 

82 

73 

69 

76 

76 

82.9 

5  1 

46 

54 

62 

63 

60 

60 

56 

62.1 

83 

73 

78 

62 

76 

68 

81 

76 

84,9 

54 

45 

51 

57 

61 

60 

59 

57 

56.5 
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DAILY  TEMPERATURES 

Conllnu»d  


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

: 

mar  SHALL V I LL  E 

MAX 
MIN 

9* 

93 

95 

93 

91 

88 

91 

93 

94 
6  J 

93 

94 

95 

85 

71 

80 

85 

82 

87 

88 

85 

90 

TO 
5 1 

74 
48 

78 
52 

84 

62 

81 
60 

66 
56 

76 
65 

79 
53 

85.4 
61*2 

NEwnan 

MAX 
MIN 

90 
65 

88 
66 

91 
65 

92 
66 

90 
67 

87 

62 

67 

65 

89 
59 

91 
60 

92 
60 

93 
66 

94 
67 

89 
66 

88 

59 

65 
57 

84 
58 

63 
57 

82 
61 

82 
58 

87 
57 

89 

60 

68 

63 

75 

33 

71 
49 

77 
33 

82 
63 

76 
6 1 

69 
60 

80 
59 

77 
56 

84,  3 

60  6 

TALBOTTON 

MAX 

92 
64 

90 
66 

91 
62 

93 
61 

66 
67 

67 
63 

68 

63 

90 
62 

92 
61 

93 
61 

92 
63 

94 
65 

93 
65 

69 
61 

65 
64 

81 
53 

82 
99 

80 
60 

86 
55 

87 
56 

88 
60 

88 

63 

75 
50 

74 
46 

80 
31 

63 
60 

62 
61 

It 
5  8 

81 

6 1 

78 
56 

85.3 
59,9 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 
MIN 

ThOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

89 
6* 

92 
62 

93 
6  1 

94 
63 

93 
65 

86 
64 

86 
63 

93 
6  1 

94 
59 

92 
60 

96 

60 

94 
62 

96 
67 

70 
60 

65 
57 

84 

57 

84 
98 

79 
60 

87 
54 

90 
56 

89 
60 

83 

62 

69 
50 

77 
46 

81 

53 

85 
62 

71 
6 1 

66 
5  8 

76 

76 

56 

64,3 
59  3 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

88 
64 

91 
65 

95 
64 

94 
63 

92 
64 

90 
62 

87 
62 

91 
62 

92 
60 

94 
99 

94 
65 

95 
67 

94 
67 

91 
63 

66 
60 

80 
62 

80 
61 

82 
61 

81 
55 

87 
6 1 

88 
58 

91 
63 

89 
55 

76 
50 

78 
34 

79 
60 

77 
62 

72 
6C 

61 

60 

74 
58 

65,6 
60,9 

CENTRAL 

A  I  LEY 

MAX 
MIN 

87 
70 

86 

70 

85 
68 

84 

70 

91 

70 

93 
71 

92 
70 

92 
72 

90 
69 

91 
68 

91 
69 

89 
69 

90 
70 

90 
68 

86 

67 

89 
66 

89 
69 

87 

?0 

67 
69 

86 
69 

85 
64 

79 
64 

78 
59 

77 
56 

75 
'62 

78 
59 

85 
62 

78 

64 

60 
69 

75 
62 

65,6 
66,9 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

8* 
66 

87 
63 

90 
63 

92 
66 

88 
68 

80 
65 

79 
66 

89 
58 

91 
60 

90 
62 

93 
63 

92 
64 

89 
65 

'8 
58 

66 
57 

76 
56 

80 
57 

79 
62 

87 
54 

86 

56 

87 
59 

81 

60 

71 
1  H 

70 
44 

75 
51 

82 
61 

76 
56 

70 
59 

77 
59 

79 
54 

62,3 
39,4 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

98 

71 

94 
62 

95 
64 

96 
65 

94 
64 

93 
68 

94 
65 

92 
60 

68 
61 

93 
60 

94 
61 

93 
60 

94 
66 

95 
67 

76 
58 

66 

62 

89 

60 

87 
56 

85 
96 

78 
54 

82 
56 

88 
56 

84 
5  1 

69 
50 

75 
3 1 

80 
55 

86 
60 

80 
59 

77 
60 

79 
56 

67,1 
59*9 

EASTMAN  1  . 

MAX 
MIN 

9* 
66 

95 
68 

89 
64 

91 
66 

94 
71 

91 
68 

91 
67 

88 
65 

90 
64 

90 
62 

92 
65 

91 
62 

93 
68 

95 
68 

91 
60 

65 
99 

76 
59 

85 
61 

84 
61 

65 
59 

88 
65 

88 
71 

87 

56 

68 
53 

73 
34 

60 
99 

86 
64 

88 
62 

81 
58 

77 
58 

86.2 
62  •  9 

FORSYTH  1  S 

MAX 
MIN 

87 
69 

87 
63 

90 
63 

93 
65 

98 
68 

85 
66 

85 
66 

67 
62 

90 
61 

91 
63 

92 
64 

93 
64 

93 
66 

86 
59 

65 
58 

78 
61 

81 
56 

78 
62 

79 
61 

85 
69 

86 
64 

81 
64 

74 

4  9 

71 
46 

75 
32 

60 
63 

76 
63 

72 
58 

78 
62 

76 
59 

83.1 
61,6 

FORT  VALLEY  2  E 

MAX 
MIN 

19 

90 

94 

98 

94 

90 

88 

92 

95 
63 

95 

96 
64 

97 
65 

99 
68 

75 

70 
60 

80 
6 1 

83 

60 

81 
62 

85 
59 

87 

84 

86 

8C 

72 

76 

83 
58 

70 

'3 

80 

55 

85.7 

HAWKINSVILLE 

MAX 
MIN 

98 
66 

92 
67 

95 
70 

93 
67 

93 
68 

90 
66 

91 
63 

90 
6* 

94 
65 

93 
63 

94 
67 

97 
68 

81 
61 

67 
62 

77 
60 

85 
62 

83 
61 

87 
59 

89 
63 

86 
7  1 

14 

55 

71 
54 

75 
54 

81 
59 

86 
65 

73 
62 

76 
64 

79 
56 

86,0 
62.9 

MACON  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
73 

92 
66 

93 
67 

97 
70 

93 
70 

89 
68 

89 
68 

91 
66 

93 
64 

93 
66 

94 
68 

95 
69 

95 
71 

75 
61 

68 
61 

81 
61 

83 
60 

80 
64 

87 
59 

88 
59 

86 
67 

90 
64 

70 
54 

73 
53 

77 
56 

85 
65 

75 
65 

74 

60 

79 
65 

80 
56 

85.2 
63.9 

MC  INTYRE 

MAX 
MIN 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

91 
69 

90 
64 

90 
64 

92 
66 

95 
68 

90 
68 

80 
66 

84 
63 

68 
62 

90 
63 

92 
63 

94 
65 

93 
66 

93 
68 

71 
59 

64 
59 

76 
59 

82 
61 

78 
60 

85 
56 

86 
60 

87 
65 

84 

50 

78 

50 

70 
31 

75 
53 

85 

60 

'5 
62 

76 
58 

75 
56 

83.8 
61,2 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

91 
6* 

88 
63 

88 
62 

92 
62 

94 
66 

90 
64 

60 
63 

78 

60 

68 

62 

90 
63 

92 
63 

92 
65 

93 
65 

93 
65 

70 
55 

64 

55 

79 
55 

81 

56 

79 
56 

82 
51 

85 
60 

87 
64 

85 

46 

63 
42 

70 
42 

71 
54 

73 
59 

74 
56 

70 
55 

76 
58 

62.0 
58.4 

SANOERSVILLE 

MAX 

MIN 

89 

88 
63 

90 
63 

94 
70 

88 

70 

80 
67 

83 
65 

88 

88 
62 

90 
62 

91 
63 

93 
65 

92 
67 

70 
68 

68 

60 

74 
59 

83 
60 

80 
61 

83 
56 

86 
59 

82 

85 
63 

66 

52 

69 
50 

76 
53 

62 
6 1 

77 
60 

74 
60 

76 
65 

77 
58 

82.1 
62.3 

SILOAM 

MAX 
MIN 

87 

89 

90 

95 

86 

60 

60 
65 

88 
62 

66 

92 
65 

92 

93 

92 
67 

78 
57 

65 
57 

78 
56 

63 
57 

79 
62 

85 
58 

67 
60 

89 

78 
62 

67 
47 

70 

75 

64 
56 

76 
59 

72 
58 

78 

79 
55 

62,6 
60,3 

FAST  CENTRAL 

APPLING  1  NM 

MAX 
MIN 

)- 

92 

93 

94 

95 

90 

79 

65 

90 

91 

94 

92 

93 
65 

91 

65 

63 
53 

74 
5 1 

84 
37 

86 

86 

68 

88 

76 

70 
45 

71 

78 

84 

76 
37 

74 

76 
56 

63,8 

5  7  9 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

19 

91 

91 

n 

90 

82 

85 

88 

90 

92 

91 
62 

91 

92 

72 

65 
59 

76 
58 

84 
57 

80 
60 

85 

87 
60 

84 

76 

68 
53 

70 

78 

62 
57 

76 
55 

75 

6  2 

79 
62 

79 
58 

62,8 
60,9 

BROOKLET  1  u 

MAX 
MIN 

)0 

90 

90 

95 

92 

90 

85 
65 

86 

87 

90 
63 

92 
64 

90 
65 

96 
69 

75 
64 

73 
62 

73 
6 1 

83 
59 

81 
61 

64 
62 

86 
63 

80 

70 

81 

69 
5  5 

70 
53 

78 
55 

83 
63 

76 
60 

79 

80 

63 

60 

83,6 
64  ,  0 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

96 

89 

91 

90 

69 

65 

83 
65 

69 

96 
60 

90 

89 
63 

90 

94 
69 

85 
6  1 

68 
59 

70 
58 

75 
58 

80 
58 

88 
5 1 

84 
6 1 

76 
58 

78 

78 

6  1 

70 
50 

70 
50 

74 
52 

82 
61 

81 
62 

76 
65 

78 
59 

62,8 
61,7 

HETTER 

MAX 
MIN 

92 

92 

93 

95 

93 

91 

87 

90 

89 

92 
6  5 

91 
65 

92 

95 

78 

72 

76 
6 1 

65 

83 
6  3 

86 
62 

87 

63 

86 

83 

73 
5  6 

73 
53 

79 
55 

89 
62 

81 
62 

79 

79 

82 

60 

85.3 
66.5 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

96 

93 

93 

94 

90 

86 

83 

89 

90 
63 

90 
62 

90 
6  3 

90 

93 

60 
60 

68 
58 

78 
59 

82 
58 

81 
6 1 

84 

60 

64 

60 

85 

78 
60 

70 
5  J 

70 
50 

77 
53 

81 
61 

78 
59 

76 
62 

75 
65 

60 
59 

83.3 
61,0 

MILLEN 

MAX 
MIN 

95 

92 

93 

96 

95 

91 

91 

90 

90 

93 

92 

93 

94 

91 

80 

76 

85 

84 

66 

87 

67 

82 

74 
5  2 

73 
5 1 

79 

83 
61 

82 

76 

76 
65 

80 
62 

86,2 
61,8 

NEWINSTON  4  Nw 

MAX 

92 

95 

88 

92 

93 

93 

83 

84 

67 

60 

90 
6  1 

89 

60 

89 

91 
6 1 

94 

73 
62 

68 

6 1 

74 
59 

89 
59 

84 
58 

83 
6 1 

86 

84 
73 

79 
54 

67 
52 

69 
32 

78 
96 

01 
56 

7S 

6  2 

78 
67 

74 
60 

83.1 
61,7 

SwAINSBORO 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
61 

92 
65 

95 
64 

93 
67 

90 
68 

69 

67 

89 
61 

89 
60 

92 
60 

91 
62 

94 
61 

96 
67 

85 
59 

65 
56 

74 

59 

83 
59 

82 
58 

84 

56 

86 
58 

82 
52 

83 
51 

71 
51 

71 
50 

78 
51 

83 

60 

80 
59 

77 
61 

76 
63 

80 
57 

64.3 
39.9 

MARRENTON 

MAX 
MIN 

86 

86 

89 

98 

85 

83 

80 

86 

86 

90 

89 
63 

90 

88 

84 

63 

70 

79 

84 

84 

86 

81 

68 

96 

75 
52 

81 

79 

77 
37 

74 
57 

76 
62 

76 
57 

82.4 
60.6 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

89 

90 

91 

95 

91 

86 

84 

87 
65 

89 

93 

92 
62 

92 

92 

86 

66 
56 

77 
58 

84 
56 

80 
59 

86 
57 

66 

85 
58 

75 

73 

71 
5 1 

77 
5  3 

83 
60 

80 
57 

76 
6 

78 
65 

80 
56 

83.9 
61.1 

SOUTHWEST 

Albany 

MAX 
MIN 

94 

96 

95 

93 

97 

96 

95 

93 
7 1 

95 
65 

94 

95 
7  i 

98 

70 

93 
63 

76 
63 

83 
63 

88 

83 

6  1 

87 

60 

89 
65 

67 
72 

91 

60 

73 
56 

73 
57 

62 

60 

84 
64 

73 
62 

72 
65 

80 

61 

87,7 
65,  1 

APERICUS  A  ENE 

MAX 
MIN 

as 

90 

93 

97 

94 

92 

89 

93 

94 

94 

94 
6  8 

97 

96 

86 

62 

69 

76 
6  1 

82 
6 1 

•  1 
62 

86 

62 

67 

60 

81 

61 

7 1 

76 
56 

74 
52 

78 
56 

83 
65 

79 
65 

74 
6  1 

76 
63 

76 
57 

85.3 
63,9 

BAINBRIOGE 

MAX 
MIN 

94 
70 

93 
66 

96 
69 

96 
69 

96 
71 

96 
69 

92 
67 

93 
69 

93 
64 

92 
67 

94 
66 

98 
67 

99 
70 

97 
68 

95 
67 

85 
65 

90 
65 

82 
68 

91 
59 

91 
59 

91 
69 

91 
70 

86 

62 

82 
56 

85 

60 

81 
67 

78 
65 

77 
65 

81 
66 

78 
59 

89.8 
65,9 

BlAKELY 

MAX 
MIN 

CAIRO  2  NNw 

MAX 
MIN 

91 
69 

89 
67 

92 
68 

95 

6» 

94 

70 

92 

70 

92 
69 

91 
66 

91 
68 

91 
64 

92 
65 

95 
62 

96 
70 

95 
67 

■  3 
64 

83 
64 

89 
63 

85 

66 

89 

61 

89 
61 

86 

70 

90 
70 

64 

60 

78 
56 

64 

59 

60 
65 

76 
64 

77 
65 

80 

63 

79 
51 

87.7 
64.9 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

95 
70 

96 
67 

96 

70 

)» 

69 

96 

70 

94 

70 

94 
73 

94 
69 

93 
66 

93 
66 

93 
68 

95 
64 

96 

71 

94 

69 

78 
66 

84 
64 

89 
64 

65 
67 

89 
61 

91 
61 

87 

71 

92 
71 

67 
61 

78 

57 

83 
61 

61 

67 

60 
64 

76 
64 

60 
66 

75 
61 

88.7 
66.3 

Im  R.lv.nc.  NolM  FoUowtef  6U0os 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1963 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Day  Oi  Month 

a 
c 

1 

j 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

is 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 

< 

COLQUITT  2  E 

MIN 

CuThBERT 

94 

94 

95 

96 

94 

93 

92 

93 

93 

95 

95 

95 

96 

92 

73 

80 

87 

84 

87 

89 

86 

92 

87 

77 

82 

83 

88 

74 

81 

79 

88 

.2 

MIN 

72 

70 

69 

68 

66 

68 

69 

72 

7 1 

66 

62 

62 

63 

65 

62 

62 

69 

71 

58 

54 

58 

66 

59 

61 

62 

58 

65 

A  3 

r  OH  1    U  A  I  N  t  3 

MAX 

93 

92 

92 

95 

91 

92 

90 

91 

9  3 

91 

93 

9-, 

94 

69 

73 

80 

85 

83 

87 

90 

89 

90 

80 

77 

85 

76 

74 

74 

79 

80 

86 

.4 

MIN 

67 

69 

67 

69 

6  3 

63 

67 

65 

62 

60 

6  7 

70 

55 

5  3 

54 

52 

60 

61 

62 

58 

64 

.0 

1  1  i  MOIf  t  ai 
LUMHA- I N 

MAX 

95 

95 

95 

98 

95 

95 

93 

94 

96 

95 

96 

98 

97 

89 

72 

83 

87 

H3 

90 

93 

84 

95 

76 

80 

84 

81 

73 

74 

82 

82 

as 

.3 

MIN 

68 

67 

70 

70 

6  9 

71 

66 

62 

62 

62 

65 

62 

61 

69 

69 

57 

54 

58 

60 

61 

62 

64 

57 

65 

.2 

MORGAN 

MAX 

92 

91 

93 

96 

94 

93 

95 

91 

92 

93 

94 

94 

94 

90 

81 

80 

84 

82 

86 

88 

87 

91 

87 

86 

30 

82 

8  1 

75 

80 

79 

87 

.7 

MIN 

65 

65 

63 

69 

66 

65 

66 

61 

62 

64 

66 

63 

60 

60 

61 

61 

63 

60 

58 

69 

71 

59 

51 

57 

60 

55 

60 

62 

58 

62 

.  1 

fLW 1W3            UA    L*r  JIN 

MAX 

90 

93 

92 

93 

90 

90 

89 

92 

92 

95 

93 

95 

94 

65 

70 

81 

66 

85 

87 

86 

85 

91 

76 

76 

79 

85 

79 

73 

79 

75 

85 

.9 

MIN 

70 

66 

65 

68 

68 

67 

67 

68 

63 

64 

65 

67 

68 

63 

60 

61 

61 

62 

62 

60 

67 

70 

55 

52 

57 

65 

61 

61 

63 

56 

63 

,  4 

TH0MA5V I LLE 

MAX 

90 

89 

90 

93 

91 

91 

90 

90 

89 

89 

90 

93 

94 

93 

87 

81 

65 

81 

88 

89 

85 

88 

80 

78 

83 

80 

73 

76 

76 

75 

85 

.9 

MIN 

69 

67 

70 

69 

72 

69 

69 

69 

64 

65 

66 

6  3 

71 

72 

66 

65 

64 

67 

60 

59 

66 

70 

62 

57 

57 

67 

67 

67 

66 

60 

65 

.8 

THUMASVILLt    WD    LI  IT 

M 

89 

88 

90 

95 

92 

91 

90 

89 

9  0 

90 

90 

93 

94 

93 

77 

80 

85 

79 

85 

86 

87 

89 

67 

75 

79 

78 

72 

77 

77 

75 

64 

.7 

MIN 

1 

7  ]_ 

74 

72 

66 

65 

65 

6  7 

62 

62 

72 

69 

59 

3  7 

61 

66 

67 

66 

65 

60 

67 

.  1 

SOUTH  CENTRAL 

Al    A  O  A  LJ  A      CiD  CTATYflAJ 

ALAHAHA    tXr    3 1*  1  IUN 

91 

88 

90 

92 

94 

93 

86 

62 

H2 

90 

92 

90 

93 

94 

93 

74 

80 

86 

83 

87 

87 

86 

88 

65 

80 

81 

82 

72 

78 

73 

85 

.1 

MIN 

6  1 

6 1 

62 

67 

6  4 

62 

62 

6  3 

62 

61 

64 

64 

59 

55 

57 

56 

60 

66 

66 

58 

63 

.0 

A  C  U  D 1  1 B  At     1  C 
A6H0UKPJ     1  3 

MAX 

MIN 

(.LKUCLC    WA  1  AU^AJ 

MAX 

88 

91 

92 

96 

93 

92 

90 

91 

92 

93 

93 

95 

95 

87 

72 

76 

86 

83 

86 

88 

86 

88 

83 

75 

80 

85 

82 

76 

78 

75 

86 

.2 

MIN 

70 

67" 

70 

68 

63 

63 

67 

6  5 

71 

63 

6  1 

61 

61 

6  3 

61 

59 

69 

72 

56 

54 

57 

66 

6  3 

63 

65 

59 

64 

.4 

91 

85 

90 

92 

93 

94 

93 

87 

88 

88 

91 

89 

93 

94 

91 

75 

77 

85 

83 

85 

85 

86 

85 

66 

74 

77 

82 

74 

79 

73 

84 

.8 

MIN 

65 

70 

70 

64 

65 

63 

64 

64 

63 

69 

6  5 

62 

61 

61 

62 

61 

64 

70 

59 

56 

56 

57 

66 

66 

68 

61 

64 

.2 

CTT7C  FDA  fi 

87 

91 

91 

95 

95 

95 

86 

89 

90 

93 

91 

93 

97 

90 

72 

76 

84 

82 

86 

87 

88 

88 

81 

73 

79 

83 

81 

77 

77 

79 

85 

.9 

MIN 

72 

70 

67 

65 

66 

67 

65 

69 

68 

62 

60 

59 

63 

61 

59 

70 

74 

57 

53 

55 

62 

66 

64 

65 

56 

64 

,7 

UAMFOWTI  (  F    4  uV* 
HU^tAVlULt     3  AJA 

91 

90 

92 

93 

98 

93 

93 

89 

88 

90 

90 

91 

94 

93 

88 

78 

66 

83 

66 

83 

88 

90 

76 

75 

78 

61 

78 

82 

80 

6 1 

86 

.6 

MIN 

60 

6 1 

62 

6  3 

6  3 

62 

60 

59 

64 

,3 

1  1  IMP.FO    f*  '  T  v 
LUPI3EK    I.  1  IT 

92 

86 

91 

93 

93 

92 

91 

89 

90 

90 

92 

91 

93 

94 

88 

73 

75 

85 

S3 

88 

86 

87 

69 

75 

79 

85 

78 

77 

75 

85 

,5 

MIN 

65 

67 

63 

62 

60 

60 

62 

6 1 

67 

6  3 

62 

58 

59 

58 

57 

57 

55 

55 

55 

6  3 

60 

61 

.8 

up    |  Tore    3  per 
MUUL 1 K I t     A  C3C 

92 

90 

90 

95 

94 

I* 

92 

90 

90 

92 

90 

92 

96 

95 

76 

81 

87 

83 

86 

88 

86 

89 

76 

77 

81 

83 

78 

77 

76 

76 

86 

,4 

MIN 

6  7 

69 

62 

63 

70 

66 

65 

62 

62 

6  3 

60 

63 

7  2 

70 

59 

5  6 

56 

65 

63 

65 

59 

64 

,8 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

89 

89 

90 

92 

92 

92 

90 

88 

87 

89 

88 

90 

94 

91 

88 

76 

89 

82 

85 

85 

92 

87 

72 

75 

78 

80 

76 

76 

78 

77 

85 

,3 

MIN 

67 

65 

68 

65 

70 

64 

60 

59 

60 

6  0 

66 

67 

6  8 

65 

63 

63 

62 

60 

70 

67 

58 

5  7 

58 

65 

65 

57 

63 

.8 

QUITMAN 

MAX 

93 

93 

91 

94 

93 

93 

91 

89 

89 

91 

91 

92 

95 

94 

80 

84 

87 

83 

87 

87 

90 

92 

82 

78 

81 

75 

80 

75 

87 

,5 

67 

69 

66 

67 

65 

63 

60 

61 

6  1 

6  1 

67 

6  5 

64 

63 

66 

60 

59 

66 

67 

6 1 

56 

59 

6 1 

66 

65 

56 

63 

,4 

T1FT0N  EXP  STATION 

94 

89 

90 

91 

95 

93 

94 

90 

91 

90 

92 

90 

93 

92 

93 

72 

78 

85 

82 

86 

87 

83 

67 

67 

75 

81 

81 

72 

75 

76 

85 

5 

MIN 

70 

67 

69 

68 

69 

68 

69 

68 

64 

63 

64 

62 

68 

74 

63 

60 

61 

64 

61 

61 

68 

70 

57 

55 

57 

60 

67 

64 

66 

56 

64 

4 

VALDOSTA  "n.  AIRPORT 

9". 

91 

90 

92 

95 

93 

95 

91 

90 

9,0 

92 

90 

93 

96 

95 

79 

82 

88 

83 

87 

87 

91 

92 

65 

76 

79 

80 

73 

83 

75 

86 

9 

MIN 

70 

67 

70 

70 

68 

6  3 

63 

63 

63 

65 

70 

66 

66 

64 

65 

64 

64 

6  5 

70 

63 

5  g 

59 

6 1 

61 

65 

6 

VALDOSTA  4  NW 

92 

92 

92 

94 

93 

94 

92 

91 

90 

92 

91 

93 

96 

94 

80 

82 

87 

85 

87 

87 

89 

91 

77 

77 

78 

80 

78 

61 

79 

79 

87 

1 

MIN 

6  7 

6  7 

70 

64 

60 

60 

60 

60 

65 

66 

6  6 

65 

63 

64 

63 

6 1 

60 

68 

57 

64 

4 

SOUTHE A  ST 

ALMA  FAA  AIRPORT 

87 

91 

92 

95 

95 

92 

86 

90 

89 

91 

90 

93 

96 

92 

7S 

77 

65 

83 

87 

85 

88 

87 

66 

74 

76 

82 

76 

81 

74 

8 1 

85 

3 

MIN 

63 

68 

70 

70 

70 

63 

6  1 

62 

67 

65 

65 

62 

62 

6  1 

63 

62 

62 

64 

4 

BlACKBEARD  ISLAND 

91 

90 

90 

89 

90 

96 

86 

85 

86 

85 

88 

88 

88 

94 

87 

75 

76 

84 

84 

83 

83 

85 

83 

70 

74 

74 

77 

78 

82 

84 

84 

2 

MIN 

7a, 

70 

75 

70 

73 

73 

73 

7  I 

b  8 

67 

68 

7  o 

70 

7  I 

7  2 

62 

68 

6 

iRUNSW I CK 

91 

90 

91 

90 

95 

94 

87 

87 

87 

90 

94 

87 

95 

90 

78 

79 

86 

85 

84 

82 

86 

87 

73 

73 

74 

77 

81 

82 

81 

82 

85 

3 

MIN 

73 

70 

70 

7  1 

73 

73 

73 

70 

68 

66 

67 

71 

69 

72 

6  7 

65 

66 

66 

67 

70 

o2 

6  1 

59 

62 

68 

1 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 

88 

88 

88 

89 

95 

87 

84 

85 

85 

87 

87 

86 

93 

89 

'8 

76 

83 

82 

82 

81 

85 

62 

73 

72 

73 

75 

78 

82 

80 

79 

83 

1 

MIN 

74 

66 

74 

70 

76 

73 

76 

69 

6  7 

66 

66 

70 

72 

69 

6  8 

66 

70 

7  3 

69 

7  5 

72 

60 

7  1 

7  j 

70 

63 

69 

5 

CAMP  STEWART 

MAX 

89 

90 

92 

93 

94 

88 

86 

86 

88 

91 

90 

92 

95 

87 

77 

74 

63 

83 

84 

83 

84 

82 

71 

75 

76 

82 

79 

81 

80 

81 

84 

6 

MIN 

73 

66 

69 

68 

73 

71 

66 

67 

65 

63 

65 

6  7 

69 

69 

64 

62 

62 

6  3 

63 

64 

77 

70 

56 

55 

57 

64 

65 

69 

68 

59 

65 

5 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

90 

90 

9C 

93 

93 

1i 

64 

87 

87 

90 

89 

90 

94 

85 

'7 

77 

82 

83 

83 

83 

85 

79 

73 

74 

75 

63 

80 

80 

80 

82 

84 

3 

MIN 

70 

6 1 

65 

7  \ 

65 

64 

60 

59 

61 

67 

65 

62 

58 

71 

60 

63, 

7 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

93 

91 

43 

93 

95 

95 

94 

95 

91 

89 

91 

92 

97 

96 

84 

80 

87 

85 

86 

84 

88 

90 

74 

72 

75 

78 

78 

85 

80 

83 

87, 

1 

MIN 

6  s' 

68 

7  J 

72 

71 

69 

63 

69 

60 

60 

64 

69 

60 

66, 

2 

GLENNVILLE 

MAX 

89 

92 

92 

93 

94 

90 

87 

90 

89 

91 

89 

91 

95 

67 

?7 

75 

85 

85 

87 

85 

84 

79 

69 

75 

78 

85 

78 

80 

77 

83 

85. 

0 

MIN 

73 

65 

69 

67 

72 

7  1 

66 

66 

6  4 

62 

64 

6  7 

70 

65 

62 

61 

64. 

7 

JESUP  6  S 

MAX 

89 

90 

91 

92 

93 

92 

86 

87 

87 

69 

88 

91 

95 

90 

74 

74 

83 

84 

83 

82 

90 

82 

71 

75 

75 

81 

79 

81 

80 

8 1 

84. 

5 

MIN 

70 

62 

6  7 

64 

70 

be 

69 

67 

b2 

59 

61 

65 

66 

63 

5  8 

58 

60 

64. 

3 

NAHUNTA 

MAX 

MIN 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

88 

87 

95 

67 

86 

87 

93 

95 

83 

79 

81 

82 

82 

80 

86 

84 

72 

72 

73 

76 

77 

61 

81 

78 

82. 

7 

MIN 

74 

70 

68 

67 

77 

75 

75 

76 

70 

66 

68 

69 

70 

68 

69 

72. 

4 

SAVANNAH  USDA   PL  GRDN 

MAX 

91 

89 

89 

90 

92 

93 

88 

89 

86 

86 

89 

88 

90 

94 

85 

80 

73 

82 

62 

83 

82 

87 

77 

70 

74 

78 

83 

80 

79 

84. 

3 

MIN 

71 

64 

66 

66 

7  J 

71 

65 

65 

b0 

60 

6  1 

66 

6  7 

62 

5  8 

71 

56 

56 

57 

66 

60 

63. 

7 

SAVANNAH   1>B  AP 

MAX 

89 

89 

90 

93 

94 

86 

84 

87 

86 

89 

89 

91 

94 

82 

79 

73 

82 

81 

82 

83 

86 

77 

70 

74 

79 

83 

81 

80 

79 

82 

83. 

a 

MIN 

71 

65 

69 

66 

74 

71 

66 

66 

62 

64 

65 

66 

70 

65 

64 

62 

62 

62 

62 

64 

72 

63 

57 

56 

58 

64 

63 

69 

65 

60 

64. 

a 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

ib 

86 

89 

«3 

81 

62 

82 

82 

85 

60 

75 

77 

76 

77 

81 

68 

72 

72 

73 

75 

MIN 

<<■ 

72 

75 

'1 

71 

70 

70 

71 

72 

63 

67 

72 

69 

71 

61 

58 

60 

69 

63 

63 

SURRENCY  2  WNW 

MAX 

88 

89 

J3 

92 

95 

92 

88 

69 

89 

91 

91 

92 

94 

88 

66 

70 

80 

76 

61 

79 

78 

75 

69 

76 

77 

85 

76 

72 

74 

76 

82. 

a 

MIN 

69 

62 

*  7 

64 

70 

67 

66 

63 

60 

58 

60 

61 

62 

63 

62 

61 

59 

56 

57 

58 

69 

68 

56 

54 

55 

63 

63 

62 

62 

59 

61. 

9 

WAYCROSS 

MAX 

94 

92 

92 

92 

93 

94 

93 

90 

88 

88 

90 

90 

91 

94 

93 

77 

?5 

86 

84 

66 

83 

88 

88 

67 

76 

76 

82 

80 

82 

77 

86. 

0 

MIN 

69 

65 

bt 

67 

70 

69 

71 

68 

62 

60 

62 

63 

67 

69 

65 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

71 

59 

56 

50 

59 

67 

67 

68 

60 

64. 

2 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1963 


Day  oi  month 


STATION  AND  OEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21- 

22 

23 

24 

29 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

ATHENS 

HORT  FARM  STA  3 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

95 
76 

96 
76 

99 

63 

97 
82 

94 

60 

94 
80 

88 
77 

91 
73 

94 
78 

95 
77 

98 
79 

97 

6  0 

98 
78 

92 
69 

70 
64 

BO 

6? 

86 
65 

87 
70 

10 
b  7 

91 
69 

- 

93 
70 

65 
64 

80 
59 

62 

6  3 

87 
69 

66 
69 

80 

65 

75 
65 

76 
64 

88.9 
71.5 

MAX 
MIN 

92 
76 

92 
77 

95 
78 

90 
81 

91 
79 

92 
80 

85 
78 

68 
75 

91 
79 

90 
78 

94 
79 

94 
8! 

94 
79 

89 
70 

70 
65 

77 
64 

82 
66 

76 
70 

S  7 

67 

88 
70 

- 

6  6 
72 

65 

66 

77 
62 

79 
64 

83 
69 

62 
70 

77 
65 

73 
65 

'3 
65 

85.4 
72.1 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

90 
83 

90 
83 

94 
84 

93 
87 

95 
84 

88 
85 

85 

84 
80 

87 

83 

87 
83 

89 
84 

90 
Ob 

90 
85 

86 
78 

78 
72 

75 
70 

79 
74 

81 
75 

85 
73 

86 
76 

6'. 
78 

62 
74 

77 
69 

77 
70 

81 
74 

60 
76 

78 
71 

73 
71 

7* 
70 

84.1 
77.9 

T IF  TON 

EXP  STATION 

3 

INCHES 

MAX 
MIN 

82 
77 

81 
75 

81 
76 

82 
75 

83 
76 

84 
76 

82 
75 

82 
76 

82 
75 

81 
75 

82 
75 

84 
74 

81 
74 

82 
75 

82 
73 

75 
73 

75 

70 

76 
70 

75 
70 

76 
70 

77 
63 

76 
73 

77 

70 

70 
60 

70 
65 

71 
66 

72 
69 

7  0 
67 

77 
67 

70 
65 

77.9 
71.5 

6 

INCHES 

MAX 
MIN 

80 
79 

80 
79 

79 
77 

80 
79 

80 
79 

80 
80 

B0 

79 

81 
60 

80 
79 

79 
78 

80 
79 

80 
80 

80 
79 

80 
79 

79 
78 

7" 
77 

77 
76 

77 
76 

77 
77 

77 
76 

77 
76 

77 
76 

77 
76 

76 
73 

73 
73 

73 
72 

76 
73 

74 
73 

73 
71 

73 
73 

77.7 
76.7 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND.     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST .     SOIL  TYPE,     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 
GROUND  ALMOST  BARE,   SOME  THIN  NATIVE  GRASS.      INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID   IN  STEEL  THERMOMETERS . 


TIFTON  EXP  STATION  -  MAX   AND  MIN   FOR  24  HOURS   ENDING  AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUNO,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.      INSTRUMENTATION,      3  I NCh  DEPTH  -  FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOSRAPH,  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE   THERMOGRAPH ,   MODEL  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  £ 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  lrom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1,00  AM 
EST 

7,00  AM 
EST 

1,00  PM 
EST 

7.00  PM 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

|  661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sl 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NE 

22 

6.7 

18++ 

ENE 

28+ 

85 

91 

58 

72 

3 

3 

1 

1 

0 

1 

9 

5.1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

ENE 

32 

6.7 

34++ 

E 

24 

84 

89 

59 

67 

0 

3 

2 

0 

1 

1 

7 

68 

5.0 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

NE 

17 

6.2 

23++ 

NW 

4 

89 

92 

59 

74 

2 

3 

4 

1 

0 

1 

11 

6.6 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

8.2 

24++ 

E 

23 

86 

54 

63 

6 

0 

1 

1 

0 

1 

9 

5.4 

MACON  WB  AIRPORT 

NE 

22 

7.7 

23 

NE 

24 

81 

89 

53 

64 

5 

2 

0 

0 

0 

2 

9 

62 

6.0 

ROME  WB  AIRPORT 

83 

45 

1 

4 

2 

0 

0 

1 

6 

4.9 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NE 

34 

9.9 

28 

NE 

24 

88 

91 

58 

76 

5 

3 

2 

1 

1 

0 

12 

60 

6.9 

THOMASVILLE  WB  CITY 

2 

3 

1 

2 

0 

1 

9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

IsJ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

NORTHWEST 

ALLATOONA   DAM  2 

EVAP 

.11 

.25 

.07 

.24 

.30 

.19 

.16 

.09 

.18 

.07 

.21 

.29 

.14 

.16 

.00 

.09 

.05 

.23 

.09 

.15 

.15 

.19 

.27 

.24 

.23 

.14 

.26 

5.068 

WIND 

30 

43 

34 

24 

17 

37 

31 

20 

12 

15 

36 

36 

25 

49 

110 

59 

36 

31 

25 

24 

29 

28 

58 

86 

104 

87 

47 

40 

56 

42 

1271 

ROME  »8  AIRPORT 

EVAP 

.21 

.16 

.21 

.11 

.23 

.21 

.10 

.17 

.21 

.18 

.07 

.18 

.15 

.03 

.15 

.19 

.18 

.05 

.21 

.19 

.22 

.34 

.28 

.27 

.23 

.27 

.31 

.29 

5.79B 

WIND 

43 

10 

23 

16 

IB 

28 

19 

2 

16 

8 

9 

10 

16 

13 

30 

19 

6 

1 

I 

2 

23 

34 

71 

67 

73 

47 

49 

24 

33 

75 

786 

MAX 

92 

94 

90 

95 

90 

95 

91 

94 

92 

92 

94 

86 

94 

91 

73 

82 

90 

87 

83 

89 

89 

88 

84 

78 

74 

80 

81 

66 

62 

61 

84,9 

MIN 

67 

62 

67 

68 

72 

67 

66 

62 

63 

68 

63 

66 

67 

68 

61 

60 

67 

64 

63 

61 

59 

59 

54 

46 

46 

46 

60 

60 

60 

56 

61,6 

NORTH  CENTRAL 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.27 

•  21 

.22 

.23 

.10 

.19 

.09 

.12 

.21 

.20 

.25 

.25 

.17 

.18 

.03 

,08 

.16 

.11 

.23 

.11 

.23 

.15 

.13 

.12 

.13 

.20 

.12 

.16 

4.988 

WIND 

30 

20 

12 

18 

21 

27 

24 

14 

14 

11 

18 

48 

18 

37 

34 

26 

14 

7 

12 

14 

13 

26 

48 

53 

71 

65 

7 

26 

48 

46 

842 

MAX 

98 

99 

101 

99 

97 

97 

87 

96 

97 

97 

99 

98 

96 

92 

81 

93 

95 

93 

97 

98 

99 

97 

87 

81 

86 

90 

86 

86 

86 

B7 

93.3 

MIN 

85 

86 

76 

79 

76 

76 

74 

76 

75 

75 

74 

73 

76 

74 

77 

63 

68 

72 

67 

69 

70 

69 

57 

51 

57 

66 

69 

72 

74 

66 

71.4 

-EST  CENTRAL 

EXPERIMENT 

EVAP 

.57 

.33 

.31 

.24 

.24 

.12 

.23 

.16 

.18 

.24 

.26 

.33 

.27 

.21 

.07 

,07 

.17 

.06 

•  23 

.19 

.25 

.22 

.31 

.24 

.21 

.26 

.23 

.02 

.20 

6.46B 

WIND 

40 

35 

40 

36 

47 

30 

38 

20 

7 

23 

17 

60 

40 

38 

102 

70 

45 

25 

23 

17 

25 

55 

70 

100 

it 

65 

50 

45 

90 

65 

1410 

MAX 

97 

91 

91 

93 

91 

91 

87 

88 

91 

93 

92 

90 

90 

90 

69 

67 

83 

85 

'9 

88 

89 

90 

»9 

72 

7  0 

80 

81 

71 

69 

79 

84.5 

MIN 

64 

66 

67 

70 

68 

67 

66 

64 

65 

66 

66 

67 

71 

68 

56 

59 

tl 

61 

61 

63 

64 

65 

50 

44 

51 

59 

61 

99 

58 

56 

62.1 

SOUTH  CENTRAL 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.15 

.28 

.28 

.22 

.24 

.26 

.28 

.23 

.26 

.25 

.24 

.25 

.32 

.21 

.27 

.07 

.16 

.23 

•  17 

.24 

•  23 

.06 

.25 

.21 

.26 

.24 

.22 

,00 

.05 

6,348 

WIND 

23 

50 

44 

22 

42 

45 

31 

31 

24 

37 

31 

22 

94 

56 

62 

** 

46 

53 

6, 

24 

94 

115 

119 

109 

77 

62 

;» 

40 

1621 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  ralareaoe  notaa  following  Station  Indax 
-  115  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

|  TEMP. 

Pa 

£ 

\  SPECIAL 

A66EVI LLE 

0010 

WlLCOK 

83  18 

2*0 

C 

AOAlRSVlLLE 

)04] 

BARTOW 

12 

3*  21 

8*  56 

720 

c 

MRS.  C.    T,  JARRETT 

AO El  2  S 

0093 

COOKE 

16 

83  29 

2*0 

COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 

)090 

MONTGOMERY 

9P 

SP 

5P 

H 

0131 

BERRIEN 

16 

B3  13 

290 

TA 

H 

0140 

DOUGHERTY 

e*  io 

210 

ALLATOONA  DAM  2 

oiai 

BARTOW 

34  10 

6*  ** 

975 

6A 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  F AA  AIRPORT 

0211 

13 

31  32 

82  31 

200 

MIO 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY  . 

0219 

FULTON 

8*  18 

7A 

[J 

AMERICUS  *  ENE 

0233  ' SUMTER 

6*  10 

476 

*P 

H 

0296 

SUMTER 

APPlING    1  NW 

0  1 1  1 

COLUMBIA 

14 

33  33 

62  20 

360 

6A 

8A 

ROY  D.    TANKER SLEY 

ASMS URN   1  S 

D 1 0  S 

turner 

16 

31  »1 

63  39 

425 

5P 

9P 

RADIO  STATION  WMES 

1A  ... 

Clarke 

8A 

PROF.  E*   S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGR  I 

0*32 

CLARKE 

10 

63  21 

685 

6P 

6P 

6P 

K 

COLLEGE  EXP.  STATION 

0439  CLARKE 

10 

B3  19 

796 

MID 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

0431 

CLARKE 

10 

33  55 

83  22 

794 

G 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

ATKINSON  1  W 

0441 

BRANTLEY 

13 

31  13 

61  52 

7A 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

FULTON 

772 

7A 

HENRY   T .  BARNE  T  T 

ATLANTA   MB  AIRPORT 

0491 

FULTON 

6 

B4  26 

1005 

Nil 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUOUSTA  MB  AIRPORT 

RICHMOND 

14 

81  58 

143 

MID 

C  MJ 

AVALON    1  W 

■  526 

STEPHENS 

14 

3*  31 

63  13 

890 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

BA  1  MBR  1  DOE 

0361 

DECATUR 

6 

30  55 

6*  34 

120 

T' 

7A 

C  H 

MISS  MARY  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

84  23 

7A 

BE AVERDALE 

0744 

WHITFIELD 

12 

84  51 

724 

6A 

MRS.    H.    E.  WARHACK 

0767 

EVANS 

1 1 

165 

c 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

10 

7A 

U.S.  FISH  *  WLOLF.  SVC. 

BL A 1 R  S V  I LL  E  EXP  STA 

34  51 

8A 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 

»?9 

EARLY 

6 

84  56 

300 

7A 

7A 

DR.  J.  G.  STAND1FER 

BLUE  RIDGE 

102* 

FANNIN 

84  19 

1760 

7P 

H 

1132 

ELBERT 

14 

BROOKLET    1  - 

LZ66 

BULLOCH 

1  1 

32  23 

81  41 

190 

6P 

W.  C.  CROMLEY 

BRUNSWICK 

1340  GLYNN 

2 

31  09 

81  30 

14 

3P 

5P 

FRANK  W.  WOODCOCK 

BRUNSWICK   FAA  AP 

1349 

Glynn 

81  23 

MIO 

HID 

C  H 

F£D.  AVIATION  AGENCY 

1372 

MAR  I  ON 

6 

64  31 

665 

SP- 

5P 

C  H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  DAM 

1*13 

RABUN 

14 

GUY  w*  RUCKER 

BUTLER 

1*25 

TAYLOR 

32  33 

84  1* 

625 

Thomas  f.  maThews 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

33  22 

81  57 

118 

8A 

EDWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

1*43 

'e 

8*  13 

6P 

6P 

M 

J.  D.  BELCHER 

1*7* 

GORDON 

12 

8*  56 

650 

6P 

H 

i  J  D  ■: 

MITCHELL 

lll 

CAMP  STEWART 

1944 

LIBERTY 

u 

Jl  52 

81  37 

92 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

19B9 

Cherokee 

3 

3*  1* 

84  29 

894 

7A 

C 

C.  B.  TEASLEY 

CARNCSVI LLE 

1619 

FRANKLIN 

8A 

MISS  JIMMIE  R.  AGNEW 

1640 

CARROLL 

17 

85  09 

995 

6P 

6P 

C  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

1697 

MURRAY 

12 

MARY    S.  MESStR 

CARTERSV1LLE 

1669 

BARTOW 

12 

3*  10 

84  46 

752 

5P 

SP 

RADIO  STATION  wKRw 

CARTERSV I LLE   3  SW 

1670 

BARTOW 

9 

3*  09 

8*  50 

685 

GRANVEL    P.  TATUM 

CAVE  SPGS  *  SSW 

1719 

POLK 

WILLIAM  W.  8ARNET 

CEDARTOWN 

POLK 

4 

85  15 

785 

6P 

6A 

H 

RALPH  H.  AYERS 

1956 

12 

3*  46 

8*  *7 

763 

7A 

c 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CMICKAHAUGA  PARK 

i  e 

)*  55 

85  17 

760 

7A 

TVA-566 

CLAYTON 

1962 

14 

3*  52 

83  23 

1995 

3P 

WlLSURN   0.    MANE Y 

:  991 

HALL 

83  48 

c  H 

2006 

WHITE 

3 

83  46 

1570 

BA 

MARY  L.  SUTTON 

2153 

MILLER 

B4  46 

153 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

8*  59 

231 

7A 

ARTHUR  L.  SMITH 

COLUMBUS  W6  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

32  31 

MIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

Z1B0 

1  0 

83  29 

762 

7A 

7A 

JOE  NE 1 SLER 

2198 

PIKE 

84  27 

825 

7P 

2236 

Thomas 

230 

c 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

12 

3*  36 

B4  03 

1900 

M.  LUTHER  GADDIS 

CORDElE  WATER  WORKS 

2266 

CRISP 

31  58 

83  *7 

305 

SP 

9P 

CITY  OF  CORDELE 

2263 

HABERSHAM 

14 

83  32 

7A 

J] 

MRS.  BOBS  IE  C.  FOSTER 

2316 

NEWTON 

9 

63  32 

770 

6P 

BA 

H 

2*0  B 

FORSYTH 

1300 

6A 

CURRYV 1 LLE   2  w 

2429 

FLOYD 

12 

3*  27 

85  06 

6A  , 

JOSEPH  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

249( 

RANDOLPH 

8*  *7 

461 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

2475 

LUMPKIN 

3 

63  59 

1519 

16 

{J 

JOE  W.  WOODWARD 

2419 

PAULDING 

3 

84  46 

1095 

7A 

7A  1 

C  M 

LOT HER  M*  BYRD.  JR. 

2493 

WHITFIELD 

720 

9A 

DANVILLE 

2532 

TWIGGS 

i  0 

32  36 

63  15 

450 

5P 

EARL  T.  SMITH 

DAWSON 

2 ',  I  a 

TERRELL 

31  *6 

64  27 

355 

1 A  1 

HENRY    L.  RANDALL 

2976 

OA W SON 

7A  | 

c 

2716 

WAYNE 

1 

61  51 

80 

8A 

2726 

WORTH 

256 

C 

DONALSONVi LLE    3  ■ 

2736 

SEMINOLE 

31  02 

84  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

DOUGLAS  2  NNE 

2763 

COFFEE 

13 

31  3] 

82  51 

2*0 

7A 

7A 

M 

JOHNNY  S.  PHILLIPS 

2791 

DOUGLAS 

8A 

LEONA  B .  THOMPSON 

2799 

SCREVEN 

1 1 

81  *3 

103 

8A 

2*39 

LAURENS 

.  0 

82  54 

213 

8A 

WILIFORD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

26** 

LAURENS 

10 

32  32 

82  54 

190 

c 

CITY  OF  OUBLIN 

CASTANOLLEE  2  SW 

29*3 

STEPHENS 

3*  31 

880 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

2966 

DOOGC 

'< 

83  12 

400 

BA 

GA.   FORESTRY  COMM. 

3028 

CALHOUN 

6*  44 

DAN   W.  HAMMACK 

CLBERTON  2  N 

3060 

ELBERT 

14 

82  52 

5*0 

SP 

7A 

ELLUAY 

3119 

GILMER 

12 

3*  42 

64  29 

1300 

b- 

MRS.  LORA  DOVER 

EM80Y 

31*7 

PAULDING 

17 

33  52 

8*  59 

1200 

6A 

MISS  JANET  ALLGOOO 

3271 

SPALOING 

6*  17 

929 

10A 

10A 

10A 

GH 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

3295 

GORDON 

a*  *2 

738 

8A 

OYMPLE  D.  WARMACK 

3312 

CLINCH 

16 

B2  3* 

113 

C 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

6*  19 

1050 

c 

SAMUEL   R.  HARMON 

FITZGERALD 

3366 

BEN  HILL 

16 

» °; 

83  15 

371 

5P 

9P 

CITY  FIRE  DEPT. 

Fleming  exp  station 

3*09 

LIBERTY 

31  53 

81  2* 

19 

*P 

C  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

FOLKSTON  3  SSW 

CHARLTON 

19 

62  02 

20 

LOA 

c 

FRANK  H.  DAVIS 

FOLK ST ON  9  SW 

CHARLTON 

15 

82  08 

120 

5P 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTH  J  S 

1506 

MONROE 

33  01 

83  57 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

9916 

CLAY 

31  36 

85  03 

5P 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

FORT  VALLEY  2  E 

394* 

PEACH 

\ 

32  3* 

S3  51 

490 

HID 

BJ 

VICTOR  E.  PRINCE 

FRANKLIN 

156? 

HEARD 

85  06 

665 

6A 

R.  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3621 

MALL 

3*  19 

63  50 

125* 

u 

8A 

SAM  S.  HARBEN 

GIBSON 

ibf. 

GLASSCOCK 

62  36 

5*0 

7A 

SANFORD  N.  BRADDY 

GLENMV  I  LLE 

3794 

81  55 

175 

„ 

7P 

W.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

3762 

HARR I S 

32  36 

69  05 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

GOOFREY  *  NE 

3792 

MORGAN 

10 

33  29 

83  27 

MRS  CURTIS  TUMI  IN 

STATION 

0 
z 

g 

COUNTY 

u 

a 

14 

ITUDE 

ITION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

LATT 

LONG 

TEMP. 

[  PREC1P 

i 

S 

SPECIAL 

GREENVILLE  2  H 
GRIFFIN 

39  1  b 
39  J6 

MtB  i  WE  1H£» 
SPALDING 

6 
9 

33  02 
33  15 

6*  45 

84  16 

820 
980 

BP 

4P 
6A 

STATE  FORESTRY  SERVICE 
HORACE  D.  WESTBROOKS 

HAMILTON  *  W 
HARALSON 

to  J  | 

HARRIS 
COWETA 

3 

32  43 

33  14 

84  56 

840 

C 

BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HART WELL 
HAWK  I NSVlLLE 
HA2LEHURST 
HELEN  1  SE 
HOMERV I LLE  i  WSW 

4133 
4170 

4230 
4429 

HART 
PULASKI 

WHITE 
CLINCH 

1* 

1 
3 
16 

34  21 
32  17 
31  53 
34  41 
31  02 

B2  55 
83  28 
82  33 
63  ** 
82  *8 

690 
24  5 

235 

1B3 

BP 
8A 

7A 

6P 

5P 
6A 

7A 
6P 

c 

RALPH  0.  SCOTT 
R.  A.  MC  LENDON 
W000ROW  W.  BROwN 
COMER  L.  VANDIVER 
UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACKSON  DAM 
JASPER   1  NNW 

JESUP  8  S 
JOHNTOWN 

4623 

4676 
66SB 

BUTTS 
PICKENS 

WAYNE 
DAWSON 

9 

9 

1 
9 

33  19 

34  29 
31  37 
31  29 
34  31 

83  51 

84  27 
81  53 
81  33 
84    1  7 

420 
1*65 
100 

1350 

6P 
5P 

5P 

c 
c 

GA.  POWER  COMPANY 
HOWARD  L.  DILBECK 

BRUNS.   PULP  *  PAPER  CO. 
MISS  MAMIE  L.  FAUSETT 

JONES BORO 
JULIETTE 
KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 

4700 
4728 

4854 
49*1 

CLAYTON 
MONROE 

BARTOW 
WALKER 

9 
16 

9 

33  31 

33  07 

34  47 

3*  *2 

84  21 

83  48 

85  22 

84  56 

85  16 

930 
375 
650 
720 
797 

BA 

8A 
TA 
7A 
SA 

C  H 

CICERO  W.  SW1NT 
CLAUDE  SCOT  T 

SUSAN  MCD.  HARGIS 
CLYDE  T.  IVEV 

LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LIME  BRANCH 
L  I  NCOLNTON 
LOUISVILLE 

.949 

5165 

5.>C4 

TROUP 

OGLETHORPE 

LINCOLN 
JEFFERSON 

3 
1* 

1* 

33  03 
33  52 
33  56 
33  *7 

85  01 
S3  07 
85  16 
82  28 

715 
729 
850 
510 
337 

5P 

TA 
SA 

6A 

C  H 
C 

c 

RAY  J.  RELlHAN 
SIDNEY  E.  STEVENS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  C.  BLACKWELL 
NESB1T  BAKER 

LUMBER  CITY 
LUMPK | N 

MACON   WB  AIRPORT 

MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5366 

5394 

5550 
5633 

TELFAIR 
STEWART 

MACON 
JACKSON 

9 

9 
10 

31  55 

32  *2 
32  27 
3*  15 

82  41 

83  39 
83  56 
S3  34 

130 
582 
356 

920 

7A 

MID 

9P 

7A 
3P 
MID 
5P 
7A 

MJ 
C  HJ 

W.  ALEX  JERNIGAN 
JOHN  C.  HOUSE  ' 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  MARSHALL Vl LLE 
EARL  L.  SAILERS 

MC  INTYRC 
MCTTER 
Ml OVI LLE 

MIDVILLE  EXP  STA 
MJ  I  LLE  DOE  VI  LLE 

-.81  : 

5663 
587* 

WILKINSON 
CANDLER 

BURKE 
BALDWIN 

10 

11 
11 
11 

10 

32  51 
32  24 
32  50 
32  53 

83  13 
82  04 
62  14 
62  12 

120 
186 
280 
320 

6A 

5P 

6P 

SA 

9P 
8A 

6P 

5 

COSBY  C.  DANIELS 
CITY  OF  METTER 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 
Ha  LOUIS  MORNE 

MILLEN 

MI LLHAVCN    8  E 
MONROE 
MONTEZUMA 
MONT ICELLO 

5882 
5696 

5979 
5988 

JENKINS 
SCREVEN 

MACON 
JASPER 

11 

14 

10 

9 

32  4B 

32  36 

33  47 

32  18 

33  18 

8  1  56 
61  30 
83  43 
6*  01 
83  41 

191 
100 
875 

655 

5P 
TA 

3P 
7A 
7A 
7A 

WALLACE  V.  EDENFIELD 
OLLIE  0.  CALVERT 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GEORGE  FOWLER 
POSTMASTER 

iiiil 

6038 
60*3 

6126 
6?  IV 

CALHOUN 
CALHOUN 
COLOU1 TT 
WHEELER 
BRANTLEY 

6 
16 
1  u 
13 

31  32 
31  36 

31  10 

32  12 
31  11 

8*  36 
S4  38 
63  45 
62  38 
81  58 

263 
273 

155 
71 

9P 
6P 
6P 

9P 
7A 

7A 
6P 

« 

CALHOUN  PUB.  wks.  camp 
CLARENCE  W.  CHENEY 
RAD  10  ST AT  ION  WMIM 
L.  Ga  REYNOLDS 
RICHARD   H.  SCHM1TT 

NASHVILLE  5  SSE 
NEW J  NGTON  4  NW 
NEWMAN 

NORCROSS  4  N 
PATTERSON 

6237 
6323 
6  i  3  '. 

6B3f 

BERRIEN 

SCREVEN 

16 
11 

31  06 

32  37 

63  13 
81  31 

236 
181 

.5 

6P 

5P 
TA 
7A 
SA 
8A 

GA.   FORESTRY  COMM. 
SYDNEY  J.  MORGAN 
JAMES  0.   HARDIN.  JR. 
MRS.  M.  Ha  DEMPSEY 
GA.   FORESTRY  COMM. 

COWETA 
GW I NNE  T 
PIERCE 

13 

33  22 
3*  00 
31  23 

8*  49 
84  12 
82  08 

990 
1025 
105 

PEARSON 

PLAINS   SW  GA   EXP    ST A 
PRESTON  3  SW 
QUITMAN 
RESACA 

'J76 
7430 

ATKINSON 
SUMTER 

BROOKS 
GORDON 

13 
12 

31  18 

32  03 
32  02 
30  47 
34  34 

62  51 
84  22 
84  33 

83  3* 

84  57 

205 
500 
415 
150 
650 

3P 

5P 
8A 
BA 

TA 

c 

COUNTY  AGENT 
BRANCH  EXP.    STAT [ON 
JOHN  L.  STEWART 
HESTER  M.  LEWIS 
JOSEPH  B.  HOLLAND 

RINGGOLD 
ROME 

ROME   8  SW 

ROME  W6  AIRPORT 

SANDERSV1 LLE 

7*69 

76L.0 

7  b  10 

CATOOSA 
FLOYO 

FLOYO 
WASHINGTON 

18 

12 
11 

34  35 
34  15 
34  10 
34  2  1 
32  58 

65  07 
85  09 
65  16 
85  10 

B20 
596 
700 
637 
435 

6P 

MID 
6P 

6A 
8A 

MID 
6P 

c 

C  HJ 

TVA-721 

WILLIAM  M.  TOWERS*  III 
J.M.    MONTGOMERY.  JR. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA   PLANT  GON 
SAVANNAH  WS  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SI  LOAM 

7806 
78*2 
7B47 
7660 
8064 

MC  INTOSH 

CHATHAM 

CHATHAM 

CHATHAM 

GREENE 

2 
2 
2 
2 
10 

31  24 

32  00 
32  08 

32  00 

33  32 

61  17 
81  16 
81  12 
80  51 
83  06 

10 

22 

10 
690 

9P 
6A 

MID 

5P 
6P 

5P 

MID 
SP 

r  hj 

U.  GA.  MARINE  BIO.  LAB. 
PLANT    INTRODUCTION  STA. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF   SAVANNAH  BEACH 
MRS.  MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA  2  NNW 
STILLMORE 
SUMMERVI LLE 
SURRENC Y  2  WNW 
SWAINSBORO 

6223 
8351 
8*36 
8*76 
8496 

EMANUEL 
CHATTOOGA 
APPLING 
EMANUEL 

11 
1 

1 

33  18 
32  26 

31  *4 

32  35 

82  59 
82  13 
85  22 
82  14 
82  22 

590 
255 
760 
200 
329 

,p 

7P 

TA 
TA 
BA 
9P 
7P 

c 

MRS.  LOIS  B.  WARREf 
MRS.MARJORIE  HUDSON 

james  Ra  Burgess 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 
RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

TALBOTTON 
TALLAPOOSA    2  NNW 
TA YLORSV I LLE 

8504  jFANNIN 
8517  SCREVEN 
8535  ITALBOT 
85*7  HARALSON 
8600  BARTOW 

1* 
5 

34  58 
32  45 

32  40 

33  46 

34  05 

8*  13 
81  39 

a*  32 

85  16 

B4  59 

1800 
29* 

700 
1000 
710 

6P 

6P 

BA 

8A 
TA 

c 

TVA-129 

SCREVEN  FORESTRY  UN  1  T 

MRS.  MAUt)  M.  HA  GOOD 
THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 
ThOMASTON  z  S 
ThOMASVILLE 
THOMASVILLE  WB  CITY 
TIFTON  EXP  STATION 

8657 
6661 
S66f 
8671 
8703 

UP  SON 
UPSON 
THOMAS 
THOMAS 
TIFT 

e 

32  58 

30  51 

30  50 

31  28 

84  14 

83  59 
83  59 
83  31 

800 
665 

283 

337 

6P 
MID 

8A 
TA 
BA 

8A 

c 

GH 

CECIL  HARRIS 
RADIO  STATION  WSFT 
MRS.SARAH  P.  PORTER 

u.s.  weather  bureau 
ga.cstl. plain  exp.  sta. 

TOCCOA  2  W 
TOCCOA  7  S 
TRAY  MOUNTAIN 
VALOOSTA  WB  AIRPORT 

87*0 
8745 
8748 

8969 

STEPHENS 

STEPHENS 

STEPHENS 

TOWNS 

LOWNDES 

14 
1* 
I* 

16 

34  35 
34  35 
34  1 
34  46 
30  47 

83  19 
83  21 
83  20 
83  *2 
83  17 

970 
820 

200 

6P 

7A 

7A 

C 

c 

C  H 

VIRGLE   E.  CRAIG 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

TVA-15* 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

VALDOSTA   4  NW 
WALESKA 
WARRENTON 
WASHINGTON 
WATKINSVILLE  ars 

8974 
9077 
91*1 
91  97 
9169 

LOWNDES 
CHEROKEE 
WARREN 
WILKES 

OCONEE 

ii 

14 

10 

30  52 

a  \i 

33  4* 

33  52 

83  20 

84  33 
82  40 

82  44 

83  26 

265 
1100 
500 
630 

6P 

5P 

6P 

7A 
BA 
TA 

C  H 

c 

GEORGE  B.  COOK 
MRS.  MARY  P.  CLlNE 
L.    MONROE  CASON 
WILLIAM  T.  THORNTON 
AGR.  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS 
WAYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER  1  SSE 
WOODBURY 

9186 
919* 
9291 
9*66 
9506 

WARE 
BURKE 

BARROW 
MERIWETHER 

13 

14 

3 
10 

31  13 
33  07 

32  52 

33  56 
32  59 

62  22 
81  59 
85  11 

83  43 

84  35 

140 

270 
575 
960 
600 

8A 

6P 
6P 
3P 

8A 
6P 
6A 

6A 

C  M 

THOMAS  J  ALDRIDGE 
RADIO  STATION  WBRO 
J.   SMITH  LANIER 

ALV1N   A.  SIMS 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

9 

3*  06 

84  31 

992 

6A 

W.  G.  BOOTH 

RE  ESTABLISHMENT 

JASPER 

4651 

PICKENS 

5 

<  34  28 

84  26 

1500 

c 

JOHN  R.  POOL 

7-HIwASSEEi     8-OCHLOCKONEEi     9-OCMJJLGEE ,     10-OCONEEi     11-OGEECHEE,    12-OOSTANAULA,  13-SATILLA, 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Agricultural  Engineering  Building, 
University  of  Georgia,  Athena,  Georgia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this 
issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ?F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*F. 

Evaporat Ion  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Hin  in    ■Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  t lme  of  observat  ion . 

Normals  for  all  stat ions  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960 . 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet ,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
t lmes  in  local  standard  t lme .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  daylight  saving  t lme . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observat  ion  t  ime  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stat  ions .     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Record  ing  Rain  Gage  Stat  ion .     Hourly  prec  ipi tat  ion  values  are  processed  f  or  spec  ial  purposes ,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     " Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  Table .     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month . 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Dally  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  time  dlstribut ion  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  f eet  above  sod -covered  ground ;   however ,  the  reference  ind lcates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   us ing  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publ ished  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  t lme  of  observat  ion  column  in  Stat  ion  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
0.  C. 

In format  ion  concern Ing  the  history  of  changes  in  locations,   e leva t  ions ,  exposure,  etc . ,  of  subs ta  t ions  through  1955  may  be  found  in  the  publ 1- 
catlon  "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the    1961     annual  issues  of  Local 
Cl lmatologlcal  Data  for  the  respective  stations ,   obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Off  ice,  Washington  25 ,   D.  C. 
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GEORGIA  -  OCTOBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      92°  on  the  21st  at  Thomaston  2  S 

Lowest  Temperature:     24°  on  the  31st  at  Sandersville 

Greatest  Total  Precipitation:     1.71  inches  at  Savannah  Beach 

Least  Total  Precipitation:     0.00  inch  at  105  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     1.40  inches  on  the  13th  at  Carters 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


October  1963  was  the  driest  month  in  Georgia  since 
statewide  records  were  begun  almost  90  years  ago.  The 
average  rainfall  over  the  State  was  less  than  one-tenth 
of  an  inch  with  most  areas  having  no  measurable  rain 
during  the  entire  month. 

Light  rains  fell  in  the  southeast  coastal  area  on  the  24th 
and  25th  as  Hurricane  Ginny  moved  northward  off  the 
coast  and  some  very  light  amounts  were  recorded  in  the 
northeast  and  extreme  northwest  sections  earlier  in  the 
month.    The  remaining  areas  of  the  State  were  complete- 
ly without  rain.    Approximately  three-fourths  of  the 
State's  nearly  200  weather  stations  reported  no  measur- 
able rain  and  3  entire  Divisions,  the  North  Central,  West 
Central  and  Southwest,  were  without  rain  for  the  month. 

The  dry  weather  was  not  particularly  damaging  during 
the  early  part  of  the  month  as  general  rains,  averaging 
2  to  3  inches,  had  fallen  near  the  end  of  September.  How- 
ever, by  the  end  of  October,  much  of  the  State  had  gone 
33  consecutive  days  without  rain.    Moisture  depletion 
was  accelerated  in  most  areas  by  above  normal  temper- 
atures and  almost  maximum  sunshine. 

Most  of  Georgia's  major  field  crops  were  made  before 
the  extremely  dry  weather  began,  but  there  were  serious 


delays  in  fall  plowing  and  seeding  operations.    The  dry 
weather  also  reduced  yields  of  late  maturing  soybeans 
and  caused  some  decline  in  quality  of  a  predicted  record 
pecan  crop.    A  serious  fire  hazard  had  developed  in  the 
State's  extensive  forest  and  woodland  areas  by  the  end  of 
October. 

Temperatures  were  generally  cooler  than  normal  early 
in  October  and  warmer  than  normal  during  the  latter  part 
of  the  month.    For  the  month,  averages  were  above  nor- 
mal in  the  northwest  half  of  the  State  and  below  normal  in 
the  southeast  half. 

There  were  no  damaging  local  storms  reported  in  Geor- 
gia during  the  month.    Hurricane  Ginny  caused  some 
beach  erosion  in  the  Savannah  Beach  area. 


Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
Agricultural  Engineering  Building 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia 
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0 

0 

0 

0 

LOUT  5V I LLE 

78.1 

52.5 

65.3 

-  0.8 

85 

28, 

33 

31. 

48 

0 

0 

0 

0 

.00 

2.74 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

METTER 

81.8 

54.9 

68.4 

87 

28, 

33 

31 

23 

? 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

? 

0 

0 

"IDVILLE  EXP  STA 

78.9 

51.6 

65.3 

88 

12 

31 

31 

49 

3 

0 

1 

0 

•  oo 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

"ILlEN 

82.2 

48.9 

65.6 

-  1.4 

89 

12 

28 

31. 

46 

0 

a 

2 

0 

.00 

2.48 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

$—  R*f*r«nc«  Not«i  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
OCTOBER  1963 


Temperature 

Precipitation 

Station 

•  | 

o  J 
k  * 

ll 

•  E 

O)  3 

.! 

<  i 

• 

| 
■< 

Departure 
From  Normol 

j 
X 

1 

1 

t 

e 

0 
a 

5. 
a 

1 

No.  of  Dayi 

| 

il 

1! 

0  kit 

Greatest  Day 

i 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doy» 

Max. 

Mln. 

2 

Max.  Depth 

"O 

1 
0 
0 

.  1 0  or  More  j 

.50  or  More 

, 

i 
8 

»t 
ti 

"J 
si 

t  > 

tSJ 

1  i 

NEWINGTON  4  NW 

sn"t 

* 

84 

32 

\n* 

70 

0 

•  00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SwA  I N  SBCO 

80.  3M 

6  7 

1 2 

^  J 

? 

* 

j* 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARRENTON 

3o  4 

64  3 

-  0,3 

86 

28» 

66 

° 

0 

2 

.20 

2*47 

20 

13 

.  0 

0 

*: 

C 

Q 

WAYNESBORO   2  NE 

80  1 
* 

49  9 

65  0 

89 

12 

29 

3  j 

60 

T 

T 

12 

,  0 

0 

Q 

DIVI5ION  06 

65.2 

-  1.1 

.02 

m 

2.44 

SOU T HWE 5 T 

Albany, 

81*1 

92  2 

66  7 

-  2.2 

90 

5 

29 

30 

45 

1 

0 

2 

0 

.00 

m 

2.11 

.00 

0 

0 

0 

AMERICUS  *  ENE 

80.5 

33*8 

67.2 

-  0.1 

89 

\  a  * 

34 

31. 

34 

0 

0 

0 

0 

- 

2.15 

.00 

0 

0 

0 

BAINBRIDGE 

84.5 

32.9 

68,7 

0  •  0 

90 

28* 

30 

31. 

31 

3 

0 

2 

0 

*nn 

.0 

0 

j? 

0 

blakely 

81.9 

55,0 

0, 

89 

9* 

^_ 

'  j 

0 

0 

0 

0 

00 

1  *90 

• 

.0 

0 

? 

0 

CAIRO  2  NNW 

82.8 

34,2 

<  n*c 
68,5 

89 

28* 

28 

u 

0 

0 

0 

T 

2.24 

01 

.0 

0 

. 

0 

0 

CAMILLA 

63.9 

54.3 

69,  1 

91 

4 

32 

30 

26 

*■ 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLCUITT  2  E 

CUTHBERT 

82.3 

56.1 

69.2 

91 

4 

38 

30 

20 

0 

.00 

0 

j? 

FORT  GAINES 

80.5 

54.4 

67,5 

»  0  .  3 

89 

4 

37 

31. 

21 

0 

,00 

1»B5 

*nn 

*0 
* 

0 

J: 

j? 

LUMPKIN 

82. 4M 

55.  9M 

69. 2M 

9 1 

* 

38 

30 

20 

2 

0 

0 

0 

.00 

on 
,00 

0 

0 

0 

0 

MORGAN 

49  5 

66  2 

_ 

27* 

31 

3j 

33 

.  00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

80*6 

53.6 

67,1 

89 

34 

30 

30 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUOM  Hull  1  F 

81.5 

540 

67,9 

•  0  »  9 

90 

4 

34 

30 

33 

0 

.00 

,00 

.  0 

0 

^ 

IHUffloVILLt    WD    v.  I  IT 

79. 8 

57  8 

68.8 

0.9 

89 

4 

41 

30 

27 

0 

T 

2*27 
* 

T 

25. 

•  0 

^ 

DIVISION  07 

68.0 

•  .5 

_ 

2.05 

_ 

SOUTH  CENTRAL 

A  i    AnAUA     F  »  n     CTJT  tftu 

a |  BPflnfl    CAP    31  A  1  IUN 

82  * 

514 

66  9 

•  0.8 

90 

5 

32 

3j 

37 

l 

0 

1 

0 

.00 

- 

2.19 

.00 

0 

0 

0 

ASHBURN  1  S 

79.3M 

M 

M 

86 

10* 

0 

0 

0 

•  1 9 

•  09 

07 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORDELE  WATER  WORKS 

81.6 

51.7 

66.7 

89 

21. 

31 

30 

33 

0 

0 

2 

0 

*?S 

.0 

0 

0 

0 

0 

Douglas  2  nne 

80.5 

89 

5 

|  J 

0 

0 

0 

0 

!io 

.10 

03 

.0 

0 

1 

0 

0 

r I TZut KALU 

eo.6 

55*2 

67*9 

■  0.3 

88 

4 

^' 

26 

0 

0 

0 

0 

.00 

Z  .  30 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOMERVILLE  3  WSW 

81.3 

93.1 

67,2 

88 

21. 

31 

31 

37 

° 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUMBER  CITY 

P0.6M 

48. 9W 

64. SM 

87 

22 

30 

31 

62 

0 

2 

? 

.00 

2.70 

0 

0 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

82.  5 

54.2 

68,4 

0 

90 

13 

37 

30 

24 

0 

0 

.00 

* 

2.26 

*nn 

*n 

0 

0 

2 

NASHVILLE  5  SSE 

80.6 

52.0 

66.3 

88 

* 

30 

31. 

46 

0 

0 

2 

0 

n-? 

02 

n 

0 

QUITMAN 

81. 3M 

92. 1M 

66. 7M 

■  2,8 

® 

30 

31 

48 

0 

0 

1 

0 

• 

2.15 

"00 

0 

* 

0 

0 

1  IT  IUN     IA"     9  1  M  |  1 

80.3 

54.7 

67.3 

-  0.6 

89 

5 

34 

30 

34 

:? 

0 

0 

00 

- 

2.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VAUUU3  1  H    If  O    Mjuruf  1 

81.5 

53.5 

67.5 

89 

28 

33 

3 1 

36 

0 

J: 

.05 

»?? 

16 

? 

0 

uai  nn(Tt   a  nu 

82.2 

51.3 

66.8 

88 

28* 

2  p 

45 

0 

2 

0 

.02 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

DIVISION  08 

67,0 

•  1.3 

• 

2.27 

.  0 

KAl   T  up  A  *i  T 

3UU  T  rlt  A  3  1 

AI MA    CIA  AfDDHDT 

81.5 

52  0 

66  8 

90 

21 

30 

31. 

42 

1 

0 

2 

0 

T 

T 

23 

0 

0 

0 

BlACKBEARD  ISLAND 

79.* 

38*4 

68.9 

It 

J'* 

42 

30 

22 

0 

0 

0 

0 

.91 

.78 

25 

.  0 

0 

1 

1 

0 

Brunswick 

80.3 

60.0 

70.3 

•  0.6 

8  7 

2  8* 

44 

30 

14 

0 

0 

a 

0 

*«? 

3.71 

.56 

24 

.  0 

0 

3 

1 

0 

FtOHfkl  C.U  1  r*  K     FAA  AD 

87 

28 

\  j 

0 

0 

0 

0 

•  8  6 

.60 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

("AMD  CTFUADT 

81  3 

55  1 

68  2 

88 

28 

39 

76 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

2  5 

.0 

0 

0 

0 

0 

FLCniPlta    CAK    b  Will  UN 

79  9 

52  * 

66  2 

86 

28 

30 

3 1 

44 

0 

0 

2 

0 

.13 

.15 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

FOLK STON  9  SW 

82.4 

57I3 

69.9 

89 

4 

37 

31 

18 

0 

0 

0 

0 

.29 

.19 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

GLENNVILLE 

81.5 

55.1 

68.3 

0.2 

88 

28* 

34 

31 

24 

0 

0 

0 

0 

T 

2.62 

T 

25. 

.0 

0 

0 

0 

0 

JESUP  8  S 

80.9 

52.4 

66.7 

87 

28» 

29 

31. 

39 

0 

0 

2 

0 

,06 

.06 

<.5 

.0 

0 

0 

0 

0 

NAHUNTA 

SAPELO  ISLAND 

78.2M 

65.7 

72. 0M 

85 

28 

43 

31. 

16 

0 

0 

0 

0 

.76 

.38 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 

80.1 

52.5 

66.3 

-  0.1 

87 

29 

31 

31. 

45 

0 

0 

2 

0 

.16 

2.77 

.15 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAVANNAH  WB  AP  R 

79.2 

94.1 

66.7 

•  0.5 

86 

28 

33 

31. 

42 

0 

0 

0 

0 

.02 

2.56 

.02 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAVANNAH  BEACH 

74. 2M 

61. 0M 

67, 6M 

81 

28. 

45 

31 

18 

0 

0 

0 

0 

1.71 

1.18 

25 

■  0 

0 

4 

1 

1 

SURRENCY  2  WNW 

82.S 

50.0 

66.3 

88 

12. 

28 

31 

39 

0 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WAYCROSS 

81.8 

H 

M 

88 

23. 

32 

31 

0 

0 

1 

0 

.02 

2.86 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION  09 

68.0 

•  ,7 

.38 

2.87 

•  0 

See  Reference  Note.  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


SW 


NORTHWEST 

ADAIRSVlLLE 

ALLATOONA  OAM  2 

BEAvEROAlE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERS 


CARTERSV I LLE 
CARTERSV1LLE 
CEOARTOWN 
CMATSwORTH 
CHICkAmauGA  PARK 

CURRYVILLE  2  M 
DALLAS  S  SI 
OAL  ton 
EMBRy 
FA1RMOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RE  SAC  A 
RINGGOLO 

ROME 

RONE  w8  AIRPORT 

SUMMERvILLE 

TAYLORSVILLE 

NORTH  CENTRAL 


ALPHARETTA   1  WNW 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR1 
ATHENS  wB  AIRPORT 
ATLANTA  BOLTON 

ATLANTA  48  AIRPORT 
BALL  GROUND 
BLAIRSVILLE  EKP  STA 
BLUE  RIDGE 
CANTON 

CLEVELAND 
COMMERCE  2  SSW 
CUMHING  I  N 
DAHLONEGA 
OAwSCNVILLE 

ELLIJAY 
GAINESVILLE 
HELEN  1  SE 
JASPER  1  NNH 
MAYSVILLE 

MONROE 

NORCROSS  *  N 

wALESKA 

m  INDER  1  SSE 

■OOOSTOCK 

NORTHEAST 

BOWMAN 
CARNESv ILLE 
CLAYTON 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTwELL 

LEXINGTON 

LINCOLNTON 

TOCCOA 

WASHINGTON 

•EST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORO 
OOUGLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN 
GOAT  ROCK 

GREENVILLE  2  w 
GRIFF  IN 
HAMILTON  *  W 
J0NES80R0 
LA  GRANGE 


Day  of  Month 

7  I  8  I  9      10  I  11  I  12     13  I  14  I  IS  I  16  I  17  I  18     19  I  20  I  21     22  I  23  ]  24     25  I  26  I  27     28  ]  29  I  30  31 


THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 
WOODBURY 

CENTRAL 

ABBEVILLE 
A I  LEY 

COVINGTON 
OANVILLE 
O'jBLI-l  !  5 

EASTMAN   I  W 
FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  «  NE 
HAWKIHSVILLE 

JULIETTE 

MACON  «8  AIRPORT 
MC  INTYRE 
MILLEDGEvlLLE 
MONT  I  CELLO 

MOUNT   vERNCN    )  wN 
SANOt RSV ILLE 
SILOAM 

SPARTA  2  NNw 


5m  idwwoc*         loiiowin^  Suuon 
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DAILY  PRECIPITATION 


EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NW 
AUGUSTA  W8  AIRPORT 
BROOKLET   1  w 
BUTLER  CREEK 
DOVER 

GIBSON 
LOUISVILLE 
METTER 
MIDVILLE 

MIDVILLE  EXP  STA 
MfLLEN 

MILLMAvEN  8  E 
NEWINGTON  A  NW 
STILLMORE 
SwAINSBORO 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


SOUTHWEST 
ALBANY 

AMERICUS  *  ENE 
BA INBRIOGE 
BLAKELV 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 
COLQUITT  1  E 
CllTHBERT 
DAMSON 

OONALSONVILLE  3  W 

PORT  GAINES 

LUMPKIN 

MORGAN 

MORGAN  5  HW 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON  3  SW 
TMOMASVILLE 
ThOmASVILLE  MB  CITY 

SOUTH  CENTRAL 

ADEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  1  S 
CORDELE  MATER  WORKS 
DOUGLAS  2  NNE 


FITZGERALD 
HOMERVILLE 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  S5E 


SW 


OUlTMAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALOOSTA  MB  AIRPORT 
V ALDOSTA  *  Nw 

50UTHE AST 

ALMA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON  I  W 

BLACKBEARD  island 

BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

CAMP  STEWART 
OOCTORTOwN  I  WSW 

Fleming  exp  station 

FOLKSTON  3  SSw 
FOLK STON  9  SW 

GLENNV  ILLE 
JESUP  8  5 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

SAVANNAH  hB  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  WNW 
wAYCROSS 


T         .1*  .60 


•  IS 

T  T 


.15  .01 
T 

1.18 


S*e  inference  nolea  lollowing  Slalion  [nd«i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  1963 


BUlioa 

Day  Of  Month 

• 

O 
to 
• 

pi 
< 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

91 

NORTHWEST 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

75 

71 

76 

81 

81 

81 

80 

77 

80 

73 

70 

78 

84 

73 

72 

73 

74 

77 

80 

80 

61 

65 

8 1 

72 

75 

61 

84 

64 

75 

60 

67 

76, 

9 

M  1  N 

S3 

92 

55 

59 

98 

51 

45 

47 

48 

93 

48 

69 

55 

49 

49 

48 

43 

45 

46 

44 

48 

49 

32 

60 

59 

34 

55 

55 

44 

32 

34 

49, 

6 

Calhoun  Exp  station 

MAX 

76 

61 

65 

86 

69 

63 

62 

64 

62 

63 

80 

8  7 

8  1 

80 

78 

60 

82 

84 

87 

88 

88 

66 

64 

65 

86 

84 

63 

76 

68 

65 

75 

81. 

7 

MI  N 

SO 

48 

52 

14 

47 

42 

45 

46 

43 

43 

40 

44 

44 

43 

40 

37 

35 

34 

36 

36 

36 

38 

41 

43 

45 

42 

43 

42 

44 

26 

29 

41. 

6 

CARTERSVILLE 

MAX 

76 

60 

84 

84 

79 

78 

80 

82 

80 

'8 

80 

85 

62 

76 

77 

79 

65 

83 

83 

83 

67 

64 

79 

76 

64 

62 

84 

76 

70 

64 

75 

79. 

8 

MIN 

S3 

94 

52 

34 

96 

47 

39 

41 

46 

34 

42 

46 

61 

52 

43 

41 

35 

34 

39 

38 

42 

46 

56 

61 

56 

50 

49 

49 

44 

27 

30 

46, 

4 

Cfdabtomn 

MAX 

75 

60 

85 

8  3 

79 

78 

79 

82 

78 

75 

80 

8  6 

60 

75 

76 

77 

79 

80 

60 

82 

86 

83 

72 

75 

82 

85 

84 

65 

78, 

6 

MIN 

51 

93 

55 

54 

51 

46 

40 

42 

50 

48 

42 

48 

55 

47 

41 

40 

38 

36 

39 

40 

44 

48 

54 

60 

57 

91 

51 

51 

44 

29 

33 

46, 

4 

DALLAS  9  SC 

MAX 

76 

72 

79 

03 

82 

75 

74 

80 

60 

75 

74 

T  8 

84 

74 

72 

73 

76 

78 

79 

83 

6 1 

84 

8 1 

7  J 

80 

84 

83 

75 

76, 

9 

MIN 

92 

51 

56 

56 

52 

46 

40 

41 

41 

31 

44 

46 

55 

48 

45 

43 

38 

39 

41 

43 

53 

54 

58 

60 

60 

93 

56 

56 

40 

32 

35 

47, 

9 

MAX 

74 

79 

81 

B6 

83 

82 

82 

82 

84 

81 

78 

12 

67 

85 

78 

79 

80 

82 

85 

84 

84 

65 

85 

80 

80 

69 

86 

85 

74 

64 

65 

60, 

9 

MIN 

44 

49 

50 

54 

47 

46 

44 

43 

45 

51 

46 

48 

50 

31 

44 

41 

37 

36 

38 

40 

45 

48 

49 

49 

53 

50 

51 

54 

45 

31 

32 

45, 

7 

LA  FAvETTE 

MAX 

74 

78 

60 

87 

64 

82 

81 

83 

85 

9  1 

78 

81 

69 

30 

78 

79 

80 

83 

82 

83 

85 

88 

86 

80 

79 

65 

81, 

2 

MIN 

66 

46 

51 

49 

44 

42 

41 

40 

47 

41 

41 

46 

49 

44 

40 

37 

36 

34 

37 

37 

43 

45 

46 

51 

91 

27 

42, 

7 

ROME 

MAX 

76 

79 

83 

83 

79 

79 

79 

82 

60 

76 

79 

86 

79 

77 

78 

78 

80 

82 

81 

64 

87 

63 

76 

76 

83 

85 

64 

78 

71 

65 

76 

79. 

5 

MIN 

91 

52 

56 

55 

51 

45 

42 

43 

50 

48 

45 

49 

53 

48 

43 

41 

39 

37 

41 

41 

45 

49 

53 

59 

55 

52 

32 

54 

47 

31 

34 

47, 

1 

ROME   »8  AIRPORT 

MAX 

76 

80 

85 

84 

80 

79 

80 

83 

80 

77 

79 

87 

78 

77 

77 

78 

81 

83 

82 

65 

86 

84 

76 

77 

83 

65 

64 

77 

63 

66 

74 

79. 

6 

MIN 

69 

50 

54 

53 

46 

42 

41 

41 

49 

44 

41 

46 

51 

45 

40 

40 

38 

34 

39 

38 

42 

46 

51 

59 

54 

50 

51 

52 

35 

28 

31 

44, 

6 

NORTH  CENTRAL 

AlPHARETTA  I  WNN 

MAX 

78 

73 

78 

80 

82 

76 

75 

78 

79 

76 

72 

75 

84 

74 

74 

74 

76 

80 

80 

79 

82 

85 

82 

73 

76 

80 

82 

63 

72 

60 

63 

76. 

8 

MIN 

92 

68 

48 

51 

52 

46 

41 

44 

46 

51 

42 

45 

54 

44 

45 

44 

39 

39 

45 

43 

50 

50 

52 

58 

58 

52 

52 

52 

42 

33 

32 

46, 

8 

ATHENS 

MAX 

71 

77 

82 

79 

76 

74 

78 

81 

75 

71 

77 

86 

73 

73 

74 

77 

81 

80 

80 

84 

88 

82 

74 

75 

60 

85 

84 

85 

69 

68 

75 

77, 

9 

MIN 

91 

49 

55 

58 

50 

48 

45 

49 

55 

30 

47 

55 

57 

47 

46 

46 

43 

44 

49 

51 

55 

55 

51 

51 

63 

55 

55 

56 

48 

36 

35 

50, 

2 

ATHENS  COL  OF  AGRt 

MAX 

73 

80 

82 

83 

77 

76 

80 

84 

84 

75 

79 

88 

84 

74 

76 

77 

81 

82 

81 

82 

87 

63 

76 

75 

80 

86 

85 

85 

74 

67 

73 

79. 

6 

MIN 

90 

47 

54 

56 

52 

47 

42 

46 

55 

48 

44 

5<. 

56 

44 

44 

44 

40 

42 

45 

46 

49 

34 

60 

60 

63 

53 

54 

36 

48 

37 

32 

49, 

1 

ATHENS   NB   A I BPORT 

MAX 

73 

T9 

83 

80 

76 

75 

80 

83 

76 

73 

78 

88 

73 

72 

75 

77 

82 

82 

60 

84 

87 

82 

74 

74 

80 

85 

84 

64 

64 

65 

73 

78, 

1 

MIN 

90 

90 

56 

59 

53 

50 

43 

4, 

57 

48 

46 

58 

54 

48 

49 

49 

43 

44 

49 

51 

57 

59 

60 

60 

61 

55 

58 

38 

44 

37 

36 

51  ■ 

3 

ATLANTA   NB  AIRPORT 

MAX 

73 

77 

82 

81 

76 

75 

77 

80 

76 

72 

76 

64 

74 

74 

74 

76 

79 

80 

79 

82 

65 

80 

72 

74 

60 

82 

82 

79 

60 

64 

70 

76. 

6 

MIN 

95 

94 

60 

61 

54 

50 

49 

50 

56 

32 

47 

56 

55 

51 

50 

50 

51 

51 

55 

51 

59 

56 

61 

62 

63 

59 

60 

58 

41 

39 

39 

S3, 

5 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

73 

71 

75 

78 

78 

74 

75 

76 

76 

74 

72 

75 

79 

71 

75 

75 

75 

78 

78 

78 

78 

61 

78 

74 

75 

79 

80 

80 

70 

56 

60 

74, 

8 

MIN 

52 

39 

44 

46 

43 

39 

36 

39 

42 

41 

37 

41 

45 

39 

36 

31 

26 

29 

33 

35 

38 

41 

44 

55 

51 

45 

43 

44 

39 

25 

25 

39, 

5 

Blue  riose 

MAX 

75 

77 

60 

82 

80 

80 

82 

81 

78 

75 

78 

82 

76 

76 

78 

80 

82 

82 

82 

83 

65 

84 

80 

82 

85 

83 

83 

79 

62 

63 

69 

78. 

9 

HIM 

'5 

41 

47 

68 

42 

42 

38 

43 

45 

40 

38 

43 

45 

19 

39 

35 

30 

30 

34 

33 

39 

38 

45 

53 

50 

45 

44 

47 

40 

29 

26 

40, 

4 

commerce  2  ssm 

MAX 

79 

73 

79 

82 

81 

78 

76 

80 

84 

76 

72 

79 

86 

76 

72 

75 

77 

82 

82 

61 

85 

87 

62 

74 

76 

80 

85 

85 

83 

63 

65 

76, 

5 

MIN 

47 

42 

43 

49 

48 

41 

35 

35 

41 

40 

40 

42 

50 

44 

42 

43 

38 

39 

42 

44 

46 

48 

50 

60 

62 

48 

48 

48 

44 

29 

28 

43, 

7 

dahlonesa 

MAX 

77 

69 

76 

80 

79 

73 

74 

78 

80 

73 

71 

76 

84 

70 

72 

72 

75 

78 

79 

79 

81 

83 

80 

74 

74 

79 

62 

82 

77 

55 

61 

75. 

6 

MIN 

90 

44 

48 

54 

51 

46 

43 

44 

53 

90 

42 

45 

54 

45 

42 

42 

38 

39 

43 

47 

52 

52 

52 

58 

57 

S3 

54 

55 

43 

34 

33 

47, 

2 

GAINESVILLE 

MAX 

71 

78 

82 

79 

74 

75 

78 

83 

74 

72 

77 

84 

72 

73 

73 

75 

80 

78 

79 

82 

84 

80 

71 

75 

79 

84 

83 

79 

66 

65 

70 

76, 

6 

MIN 

51 

49 

55 

57 

53 

49 

46 

49 

56 

51 

46 

55 

59 

48 

46 

50 

42 

45 

50 

49 

55 

56 

60 

59 

39 

55 

57 

55 

45 

37 

37 

51. 

1 

HELEN  1  SE 

MAX 

71 

77 

83 

79 

74 

76 

80 

82 

74 

72 

81 

83 

73 

73 

75 

78 

82 

80 

81 

85 

87 

81 

71 

73 

79 

86 

85 

78 

65 

68 

74 

77. 

6 

MIN 

42 

39 

47 

47 

42 

39 

38 

40 

46 

41 

38 

48 

47 

38 

36 

34 

30 

33 

38 

39 

43 

43 

53 

58 

52 

47 

47 

49 

35 

25 

28 

41, 

4 

JASPER  1  NNta 

MAX 

70 

73 

79 

81 

74 

75 

78 

79 

75 

75 

75 

8  3 

71 

73 

75 

75 

79 

80 

80 

81 

84 

80 

74 

74 

82 

83 

82 

72 

62 

63 

69 

76. 

1 

MIN 

56 

90 

55 

54 

57 

46 

43 

50 

95 

55 

46 

55 

54 

53 

46 

46 

41 

45 

49 

52 

54 

56 

59 

61 

57 

54 

56 

56 

43 

33 

36 

SO. 

7 

HINDER  1  SSE 

MAX 

76 

79 

82 

B  1 

80 

75 

80 

63 

78 

73 

78 

87 

79 

74 

74 

77 

82 

8  1 

80 

85 

89 

85 

79 

75 

75 

65 

85 

83 

73 

66 

73 

79. 

1 

MIN 

54 

49 

49 

49 

52 

49 

43 

45 

55 

49 

45 

54 

56 

48 

46 

50 

45 

46 

46 

48 

56 

56 

60 

60 

61 

55 

56 

58 

45 

37 

33 

SO. 

2 

NORTHEAST 

Cl  AYTflN 

'max 

71 

77 

80 

78 

76 

76 

80 

8  1 

77 

71 

79 

S3 

72 

72 

74 

77 

80 

80 

79 

78 

84 

81 

75 

75 

79 

85 

84 

83 

70 

66 

74 

77, 

3 

MIN 

41 

38 

46 

45 

40 

40 

37 

41 

52 

58 

37 

49 

42 

38 

35 

35 

30 

33 

35 

38 

43 

41 

51 

56 

51 

46 

45 

45 

36 

25 

27 

40. 

5 

CORNELIA 

MAX 

69 

75 

80 

77 

74 

71 

76 

79 

72 

69 

76 

65 

72 

70 

7  1 

74 

78 

77 

78 

80 

84 

77 

70 

73 

76 

82 

79 

78 

63 

64 

71 

74. 

8 

MIN 

46 

42 

50 

90 

47 

43 

39 

44 

49 

49 

40 

50 

52 

43 

39 

39 

34 

38 

44 

44 

48 

47 

58 

57 

58 

49 

50 

50 

38 

27 

31 

45, 

0 

ELRERTON  2  N 

MAX 

73 

80 

62 

80 

76 

74 

80 

85 

76 

73 

78 

87 

72 

73 

75 

79 

62 

81 

80 

63 

85 

83 

79 

78 

79 

84 

85 

85 

78 

65 

73 

76. 

8 

MIN 

45 

39 

46 

91 

40 

35 

34 

37 

46 

39 

36 

36 

40 

37 

35 

36 

32 

35 

39 

42 

44 

42 

60 

59 

62 

47 

48 

47 

44 

27 

25 

41, 

5 

HARTwELL 

MAX 

74 

81 

85 

81 

84 

82 

83 

85 

83 

80 

79 

88 

80 

75 

76 

78 

85 

82 

83 

86 

88 

83 

75 

73 

61 

82 

88 

87 

73 

69 

74 

80. 

7 

MIN 

51 

46 

58 

99 

58 

34 

54 

49 

50 

50 

47 

57 

54 

47 

46 

45 

46 

46 

48 

53 

56 

55 

60 

59 

62 

60 

57 

59 

45 

37 

37 

51. 

8 

TOCCOA 

MAX 

7> 

79 

84 

80 

76 

77 

80 

84 

75 

73 

79 

8  8 

72 

73 

75 

77 

83 

80 

81 

85 

6  7 

8 1 

73 

75 

79 

86 

85 

85 

72 

66 

74 

78. 

6 

MIN 

51 

46 

56 

96 

51 

46 

46 

49 

54 

48 

45 

56 

54 

46 

46 

46 

44 

46 

53 

54 

59 

55 

60 

59 

58 

55 

57 

59 

44 

35 

35 

50. 

7 

MASH  I NGTON 

MAX 

75 

79 

82 

79 

76 

74 

79 

83 

76 

7  1 

77 

87 

72 

72 

74 

77 

8  1 

8 1 

79 

83 

85 

80 

72 

7*3 

78 

84 

83 

85 

65 

65 

77, 

4 

MIN 

44 

41 

42 

92 

43 

39 

37 

39 

47 

41 

39 

39 

49 

39 

37 

37 

39 

40 

41 

45 

50 

47 

47 

52 

54 

54 

52 

55 

46 

31 

32 

43. 

4 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

MAX 

78 

80 

84 

89 

79 

77 

80 

83 

85 

77 

78 

86 

76 

77 

79 

80 

81 

61 

85 

89 

64 

79 

70 

75 

84 

87 

84 

81 

68 

73 

80. 

3 

MIN 

57 

97 

58 

61 

57 

49 

51 

51 

57 

53 

47 

53 

49 

49 

50 

51 

55 

54 

57 

55 

58 

59 

60 

63 

58 

59 

61 

45 

37 

41 

53. 

7 

CARROlITON 

MAX 

75 

84 

77 

76 

80 

82 

79 

75 

79 

85 

77 

75 

76 

78 

80 

80 

80 

62 

86 

82 

7  I 

7  1 

80 

64 

64 

80 

67 

66 

74 

78. 

4 

MIN 

5* 

50 

52 

52 

52 

43 

46 

40 

48 

30 

40 

47 

52 

46 

42 

42 

38 

36 

40 

39 

43 

48 

53 

57 

61 

49 

49 

51 

44 

30 

31 

46. 

0 

COLUMBUS    -B  AIRPORT 

MAX 

80 

78 

8 1 

84 

64 

76 

79 

67 

83 

78 

78 

79 

8  1 

83 

82 

85 

89 

84 

72 

73 

78 

85 

85 

85 

65 

69 

74 

80. 

3 

MIN 

59 

61 

57 

98 

60 

52 

50 

48 

52 

52 

47 

51 

58 

33 

50 

52 

47 

44 

47 

48 

50 

54 

62 

63 

60 

55 

34 

63 

47 

33 

33 

52. 

3 

Experiment 

MAX 

78 

72 

79 

64 

S3 

78 

76 

80 

82 

79 

74 

78 

86 

76 

75 

76 

78 

81 

82 

81 

84 

87 

83 

74 

77 

81 

85 

83 

82 

63 

67 

78. 

8 

MIN 

56 

92 

59 

98 

53 

46 

49 

47 

52 

49 

46 

52 

54 

46 

47 

49 

44 

45 

52 

48 

51 

56 

59 

61 

61 

55 

55 

54 

45 

37 

38 

51. 

0 

GREENVILLE  2  X 

M»> 

'5 

80 

85 

89 

85 

76 

78 

82 

80 

73 

76 

85 

85 

85 

76 

78 

79 

82 

80 

84 

88 

82 

78 

74 

76 

65 

85 

82 

72 

66 

73 

79. 

8 

MIN 

58 

94 

58 

54 

56 

48 

47 

48 

52 

50 

48 

55 

52 

48 

47 

46 

48 

51 

48 

54 

54 

55 

54 

34 

63 

54 

58 

SB 

42 

36 

43 

SI. 

5 

GBIFFlN 

MAX 

76 

81 

83 

85 

79 

78 

80 

83 

80 

74 

79 

86 

77 

76 

77 

79 

82 

83 

82 

65 

89 

83 

74 

74 

82 

85 

85 

83 

70 

65 

75 

79. 

7 

MIN 

5  ' 

53 

61 

62 

54 

50 

50 

52 

57 

51 

50 

37 

59 

5: 

50 

50 

49 

53 

54 

54 

95 

37 

60 

61 

64 

60 

59 

59 

45 

37 

41 

S3. 

9 

LA  GRANGE 

MAX 

76 

62 

85 

86 

80 

77 

80 

84 

82 

'6 

79 

86 

61 

76 

77 

76 

80 

82 

81 

84 

88 

84 

76 

74 

80 

62 

86 

83 

74 

67 

74 

60. 

1 

MIN 

60 

52 

52 

■><. 

54 

44 

42 

41 

48 

50 

41 

46 

54 

45 

39 

42 

39 

37 

40 

40 

41 

47 

54 

56 

60 

52 

50 

50 

45 

29 

29 

46. 

4 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  Of  Month 

• 

a 
m 

1 5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m 

> 
< 

MARSHA  LL  V I LLE 

MAX 
MIN 

79 
57 

81 
53 

86 
56 

87 
58 

82 
54 

79 
49 

81 
44 

84 
48 

83 
51 

78 

50 

79 
44 

84 

50 

79 
58 

78 
48 

78 
49 

81 
48 

83 
46 

83 
44 

80 
46 

86 
48 

86 
53 

80 
58 

71 
59 

76 
62 

82 
$4 

87 
56 

89 
56 

81 

45 

69 
31 

75 
35 

80.9 
50.3 

NEWNAN 

MAX 
MIN 

76 
58 

81 
52 

86 

57 

85 
58 

78 
56 

76 
48 

81 
45 

84 
46 

79 
53 

74 
52 

79 
45 

86 
52 

86 
52 

75 
52 

76 
51 

78 
50 

81 
46 

83 
49 

81 

50 

85 
49 

88 
51 

83 
56 

74 
61 

74 
62 

81 
62 

85 
55 

85 
56 

81 

57 

71 
43 

67 
32 

74 
37 

5U5 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

78 
57 

80 
52 

85 
55 

88 
56 

81 
51 

79 
45 

81 
46 

85 
47 

84 
52 

77 
60 

79 
44 

87 
51 

86 
55 

77 
46 

78 
43 

80 
45 

83 
46 

84 
42 

85 
42 

86 
46 

ne 
48 

86 
54 

80 
57 

78 
61 

81 
60 

88 
52 

86 
54 

65 
56 

76 
46 

72 
38 

72 
35 

81.8 
49.9 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 
MIN 

THDMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

80 
57 

81 

52 

85 
53 

88 
54 

82 
52 

80 
45 

83 
45 

86 
43 

84 
51 

77 
50 

81 
43 

89 
50 

81 
53 

61 
47 

81 
47 

83 
47 

85 
46 

86 

42 

85 
46 

SO 
47 

92 
47 

89 
46 

76 
59 

75 
60 

83 
63 

67 
57 

87 
55 

66 
56 

78 
47 

71 
36 

73 
41 

82.5 
49.7 

WFST  POINT 

MAX 
MIN 

75 
60 

81 
55 

85 
54 

82 
56 

78 
58 

75 
48 

78 
45 

85 
44 

83 
50 

79 
50 

75 
43 

87 
SO 

80 
56 

77 
50 

77 
44 

79 
47 

80 
44 

82 
40 

81 
43 

86 
44 

89 
45 

86 

50 

80 
55 

75 
59 

79 
53 

87 
55 

85 
53 

85 
62 

80 
43 

70 
31 

70 
32 

80.4 
49.0 

CFNTPAL 

All  FY 

MAX 
MIN 

79 
59 

79 
62 

86 
57 

84 
63 

79 
61 

80 
59 

82 
55 

85 
56 

82 
55 

75 
56 

77 
46 

85 
50 

79 

60 

71 
53 

80 
60 

81 
59 

82 
51 

83 
50 

84 
53 

86 
52 

86 
54 

66 
54 

62 
62 

73 
65 

60 
65 

66 
66 

85 
65 

66 
65 

86 
52 

68 
33 

75 
33 

81,1 
55.8 

CPV I N6  TON 

MAX 
MIN 

73 
51 

80 
50 

83 
54 

81 
57 

77 
52 

75 
47 

78 
41 

82 
44 

76 
54 

72 
46 

78 

42 

86 
51 

74 
56 

73 
47 

75 
47 

78 
48 

81 
41 

81 
43 

80 
48 

65 
47 

87 
53 

82 
56 

73 
60 

77 
61 

81 
61 

85 
53 

82 
52 

62 
56 

68 
44 

66 
34 

74 
31 

78,2 
49,3 

Dl'BLIK   3  S 

MAX 
MIN 

80 
55 

84 
51 

82 
54 

88 
57 

85 
50 

80 
45 

79 
48 

82 
48 

85 
50 

82 
49 

76 
40 

79 
45 

88 
54 

82 
46 

80 
50 

79 
46 

82 
43 

84 
41 

85 
45 

63 
48 

86 
46 

86 
47 

66 
55 

75 
59 

73 
61 

77 
52 

85 
51 

68 

52 

85 
46 

63 
30 

67 
31 

81.2 
46,3 

EASTMAN    1  W 

MAX 
MIN 

79 
59 

80 
56 

81 
58 

85 
61 

86 
56 

SO 
50 

80 
51 

81 

50 

84 
54 

82 
51 

75 
49 

85 
51 

90 
58 

88 
49 

76 
52 

80 
51 

60 
47 

82 
50 

83 
51 

82 
54 

86 

53 

88 
58 

64 
62 

73 
62 

72 
62 

75 
63 

84 
61 

86 
56 

86 
51 

67 
36 

68 
35 

81,0 
53.5 

FrRSYTH    1  S 

MAX 
MIN 

75 
57 

79 
53 

84 
57 

82 
54 

78 
57 

75. 
48 

78 
45 

83 
48 

79 
56 

74 

50 

77 
45 

80 
53 

79 
56 

74 
49 

75 
50 

77 
50 

60 
46 

81 
45 

79 
50 

85 
53 

88 
55 

61 
56 

80 
60 

74 
62 

78 
54 

85 
57 

85 
59 

84 
59 

76 
45 

67 
39 

74 
32 

78,9 
51.6 

FCRT  VALLEY  2  E 

MAX 
MIN 

77 
59 

80 
55 

86 
59 

84 
61 

78 
55 

76 
47 

80 
48 

85 
47 

80 
53 

74 
51 

77 
46 

86 

50 

77 
52 

75 
48 

76 
51 

79 

50 

81 

48 

81 
47 

80 
51 

86 
53 

88 
53 

83 
57 

71 

60 

72 
62 

75 
63 

88 
56 

89 
56 

86 

62 

66 
46 

68 
31 

76 
33 

79,4 
52.1 

HAwKU'SVILLE 

MAX 
MIN 

78 
60 

80 
57 

83 
56 

88 
57 

88 
55 

88 
59 

81 
49 

84 
49 

86 
51 

84 
54 

78 
44 

79 
49 

88 
55 

81 
49 

78 
50 

81 
50 

62 
46 

84 
45 

84 
48 

89 
50 

89 
46 

91 
53 

86 
56 

74 
62 

74 
64 

76 
54 

89 
54 

90 
57 

90 
55 

76 
29 

72 
31 

82,9 
51,5 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 

60 

81 
56 

86 
58 

85 
60 

79 
57 

79 
49 

80 
48 

85 
46 

81 
54 

75 
52 

78 
45 

87 
52 

79 
58 

76 
51 

78 
49 

60 
48 

82 
45 

83 
44 

82 
46 

86 
50 

90 
54 

85 
54 

73 
63 

74 
64 

77 
61 

86 
54 

87 
56 

86 

60 

66 
47 

67 
36 

75 
34 

80,2 
52.0 

Mr  INTYRE 

MAX 
MIN 

81 

80 

74 

80 

83 

81 

80 
43 

83 
42 

85 
48 

SO 
42 

74 
37 

82 
41 

87 
51 

85 
52 

76 
42 

79 
46 

82 
47 

85 
46 

82 
49 

65 
52 

83 
50 

84 
54 

88 
54 

74 
62 

74 

63 

82 
60 

85 

89 

67 
49 

67 
25 

69 
25 

80,8 
47,0 

MILLEDGEVILLE 

MAX 
MIN 

78 
55 

76 
53 

80 
54 

85 
56 

84 
53 

79 
47 

77 
44 

80 
44 

84 

45 

79 
51 

74 
43 

77 
45 

87 
50 

77 
47 

75 
47 

76 
47 

79 
43 

82 
42 

62 
44 

80 
46 

85 
48 

87 
49 

S3 
52 

73 
61 

74 
63 

78 
52 

85 
53 

87 
54 

86 
50 

67 
34 

67 
30 

79,5 
48.5 

MONT ICELLO 

MAX 
MIN 

52 

7  5 
48 

8  1 

56 

85 
58 

82 
50 

77 
44 

72 
45 

80 
48 

85 
51 

78 
46 

74 
44 

76 
46 

87 

50 

75 
45 

74 
45 

77 
44 

78 
45 

82 
46 

82 
46 

80 
46 

5  2 

52 

84 
51 

75 
58 

75 
58 

63 
56 

6  7 
54 

57 

85 
46 

33 

38 

79,4 
48,7 

SANDFRSVILLE 

MAX 
HIN 

75 
57 

79 
53 

85 
58 

82 
59 

77 
54 

76 
53 

79 
45 

83 
45 

78 
54 

72 
50 

75 
41 

86 
54 

75 
57 

74 
47 

76 
54 

76 
50 

81 
49 

81 
45 

78 
47 

83 
51 

85 
51 

60 
56 

71 
61 

71 
61 

74 
66 

83 
56 

85 
51 

85 
5  7 

65 
46 

66 
36 

74 
24 

77.8 
51.2 

SILOAM 

MAX 
MIN 

74 
49 

80 
50 

85 
58 

81 
61 

78 
51 

76 
46 

80 
45 

85 
51 

76 
58 

73 
46 

78 
46 

90 
53 

73 
55 

73 
47 

76 
47 

78 
49 

81 
47 

82 
49 

62 
52 

86 

53 

88 
56 

83 
58 

74 

60 

75 
60 

80 
62 

86 
54 

87 
57 

87 
57 

72 
46 

66 
35 

74 
37 

79,4 
51,5 

FAST  CENTRAL 

APPLING    1  NW 

MAX 
MIN 

79 
47 

76 
46 

79 

52 

83 
59 

82 
46 

79 
40 

78 
40 

80 
43 

84 
50 

78 
46 

73 
39 

77 
45 

88 
52 

76 
39 

76 
42 

78 
44 

79 
41 

83 
43 

82 
46 

82 
48 

84 
49 

86 
49 

60 
57 

71 
59 

71 
59 

77 
54 

85 
52 

84 
54 

85 
47 

66 
29 

67 
29 

79,0 
46.6 

AUGUSTA    WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 

51 

80 
50 

B5 
52 

S3 
56 

78 

50 

79 
45 

80 
40 

85 
44 

79 
50 

74 
45 

78 
39 

88 

50 

77 
51 

76 
47 

76 
50 

80 
44 

84 
41 

82 
41 

82 
46 

84 
49 

86 
50 

78 
53 

70 
61 

71 
62 

77 
63 

85 
58 

84 

52 

86 
54 

69 
39 

67 
30 

75 

29 

79,2 
46.1 

BROOKI  ET    1  W 

HAX 
HIN 

79 
56 

79 
59 

84 
57 

85 
59 

80 
57 

80 
53 

82 
53 

84 
54 

SO 
51 

74 
51 

75 
47 

86 
50 

79 
58 

78 
50 

80 
58 

80 
54 

83 
50 

82 
47 

63 
54 

85 
57 

85 
57 

85 
60 

73 
61 

69 
65 

73 
68 

84 
59 

64 
56 

87 
60 

78 
55 

66 
38 

76 
33 

79,9 
54,4 

LOUISvlLLF 

HAX 
HIN 

75 

53 

77 
52 

81 

59 

81 
60 

78 
66 

78 
47 

77 
54 

81 
50 

78 
52 

75 
48 

74 
44 

85 
52 

73 
55 

74 
47 

76 
52 

79 

50 

83 
51 

80 
47 

81 
48 

82 
51 

85 
53 

79 
55 

73 
60 

71 
62 

75 
66 

84 
60 

85 
58 

85 
58 

76 
50 

66 
33 

73 
33 

52!5 

MFTTER 

HAX 
HIN 

79 
57 

81 
58 

86 
56 

86 

60 

84 
58 

84 

55 

84 
53 

85 
55 

84 
54 

79 
53 

77 
47 

87 
51 

86 

50 

78 
52 

80 
58 

81 

55 

63 
48 

83 
48 

82 
52 

86 
56 

87 
57 

S5 
58 

75 
62 

71 
65 

78 
67 

85 
69 

86 
61 

87 
61 

83 
54 

66 
38 

75 
35 

54.9 

MIDVILLE  EXP  STA 

HAX 
HIN 

76 
54 

80 
54 

84 
55 

81 
59 

77 
54 

7  7 
48 

81 
49 

83 
50 

78 
54 

73 
48 

73 
43 

88 
52 

78 
57 

75 
48 

78 
53 

79 
50 

81 
45 

81 
43 

82 
54 

84 
52 

86 
52 

79 
55 

71 
61 

71 
61 

77 
67 

85 
56 

85 
53 

86 
56 

76 
51 

67 
33 

74 
31 

78,9 
51.6 

MILLEN 

HAX 
HIN 

BO 
54 

82 
53 

85 
52 

85 
57 

84 
52 

81 
47 

84 
45 

85 
47 

85 
48 

81 
48 

79 
38 

89 
46 

86 
54 

78 
46 

80 
93 

62 
49 

84 
40 

84 

40 

64 
47 

65 
49 

84 
47 

86 
48 

75 
61 

71 
63 

77 
66 

87 
53 

85 
50 

87 
54 

86 
52 

66 
28 

76 

28 

82,2 
46,9 

NFWINGTON  4  NW 

HAX 
MIN 

79 
56 

76 
57 

78 
55 

80 
56 

84 
54 

72 
51 

78 
51 

81 
53 

84 
51 

73 
52 

71 
43 

74 
44 

83 
49 

76 

50 

75 
50 

76 
51 

75 
46 

78 
42 

80 
43 

79 
45 

81 
45 

84 
46 

62 
52 

8- 
54 

63 
55 

80 
50 

82 
49 

62 
57 

83 
53 

68 
32 

6  9 
32 

78,4 
49,2 

SkAINSBORO 

MAX 
MIN 

55 

54 

5  3 

57 

53 

49 

82 
49 

6 1 
48 

50 

76 
49 

43 

47 

56 

48 

54 

53 

46 

47 

54 

51 

51 

8  3 
57 

61 

61 

63 

86 
54 

57 

8 1 
52 

31 

3  3 

80,3 
51.3 

WARRFNTON 

MAX 
MIN 

74 

50 

77 
51 

82 
58 

80 
60 

77 
53 

75 

46 

79 
44 

83 

44 

77 
55 

71 
47 

75 
45 

86 
52 

80 
55 

72 
46 

76 

47 

78 
48 

81 
46 

80 
48 

80 
51 

84 
53 

86 
51 

79 
54 

71 
59 

72 
59 

76 
64 

84 
55 

83 
55 

66 
56 

79 
46 

66 
32 

73 
31 

76.1 
50.4 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
Ml  N 

76 

52 

80 
52 

85 
55 

83 

56 

78 
57 

79 
45 

82 
43 

84 
46 

82 
51 

75 
47 

78 
40 

89 

50 

87 
50 

76 
46 

78 

50 

60 
46 

S3 
41 

84 
42 

84 
48 

84 
50 

86 
53 

78 

52 

73 
62 

71 
63 

77 
67 

84 
64 

84 

52 

67 
55 

81 

53 

67 
30 

69 
29 

49.9 

SOUTHWEST 

ALBANY 

MAX 
MIN 

76 
59 

81 
64 

81 
58 

87 
58 

90 
62 

82 
54 

81 
56 

82 
52 

84 
51 

87 
57 

77 
43 

78 
47 

87 
52 

85 
54 

78 
54 

80 
53 

82 
51 

81 
43 

S3 
45 

62 
47 

85 
46 

89 
51 

85 
59 

70 
65 

72 
66 

75 
52 

86 
53 

69 
55 

87 
51 

64 

29 

69 
30 

81.1 
52.2 

AMERICUS  4  ENE 

MAX 
MIN 

78 
60 

79 
58 

85 

5  7 

88 
62 

79 
59 

78 
5  0 

80 
51 

84 
50 

84 
56 

78 
54 

72 
43 

89 
53 

82 
59 

76 
51 

77 
52 

80 
51 

82 
52 

82 
50 

81 

50 

87 
52 

81 
55 

86 
58 

75 
63 

70 
63 

76 
65 

86 
58 

89 
58 

88 
62 

76 
46 

69 
34 

75 
34 

80,5 
53.8 

BAINBRIOGE 

MAX 
HIN 

82 
54 

85 
6' 

88 
59 

87 
58 

86 
67 

84 
55 

85 
56 

88 
54 

89 
5  1 

80 
59 

78 
43 

89 
4  5 

89 
54 

80 
57 

84 
4  8 

65 
55 

84 
57 

86 
40 

85 

42 

68 

90 

88 

83 

75 

77 

68 

90 

90 

86 

73 

'8 

84,5 
52,9 

BlAKEI  y 

MAX 
MIN 

81 
57 

85 
64 

86 

60 

89 
63 

84 
53 

81 
55 

82 
55 

83 
54 

89 
57 

79 
57 

79 
48 

85 
53 

86 
58 

80 
54 

82 
53 

62 
53 

83 

52 

85 
48 

63 
50 

85 
54 

88 
54 

88 
59 

72 
60 

72 
64 

74 
64 

84 
56 

88 
61 

66 
61 

72 
50 

70 
39 

75 
37 

81,9 
55.0 

CAIRO   2  NNw 

HAX 
MIN 

83 
59 

82 
62 

87 
60 

89 
59 

85 
64 

82 

54 

83 
58 

84 

55 

88 
53 

84 
59 

76 
44 

83 
46 

86 
55 

79 
55 

81 
56 

62 
57 

62 
56 

83 
45 

82 
46 

85 
51 

89 
52 

85 
55 

61 

62 

76 
64 

76 
63 

87 
55 

89 
56 

69 
58 

83 
51 

71 

37 

76 
33 

82.6 
54,2 

CAMILLA 

HAX 
MIN 

82 
59 

83 
65 

87 
60 

91 
60 

87 
65 

82 
55 

85 
57 

85 
53 

89 
52 

84 
59 

79 
45 

87 
47 

87 
55 

82 

57 

82 
54 

85 
56 

65 

54 

85 
48 

86 
46 

87 
49 

90 
48 

86 
55 

83 
62 

73 
66 

75 
67 

87 
57 

90 
56 

88 
56 

81 
52 

70 
32 

77 
34 

83.9 
54,3 
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DAILY  TEMPERATURES 

GEORGIA 

CCBjjjjgjj   OCTOBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

« 

a 
1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

COLQUITT  2  E 

MAX 

Ct  TMBERT 

MAX 

68 

63 

86 

60 

91 
66 

86 
63 

81 
55 

62 
55 

84 
54 

88 
59 

82 
53 

80 

so 

85 
54 

86 
60 

82 
54 

80 
33 

62 
54 

82 
54 

84 

32 

83 
56 

85 
55 

89 

57 

86 
59 

80 
62 

70 
63 

76 
54 

85 

60 

87 

62 

85 
62 

82 
49 

70 
38 

74 

82.3 
56.1 

FORT  GAINES 

MAX 

57 

8 1 
64 

85 
61 

89 
56 

82 
66 

80 
52 

82 
53 

82 
55 

85 

57 

78 
55 

76 
49 

83 
53 

82 
39 

79 
57 

80 
51 

83 
54 

82 
50 

84 
46 

82 
50 

81 
50 

85 
54 

86 
57 

76 
59 

7  I 

t,  - 

72 
59 

80 
56 

84 

60 

85 
62 

79 
52 

74 
37 

73 
37 

80.5 
54.4 

LUMPKIN 

MAX 

59 

85 
62 

86 
62 

91 
62 

83 
56 

84 
56 

B  B 

57 

79 
57 

80 
52 

68 
56 

86 
58 

80 
56 

81 
55 

80 
54 

83 
50 

85 
52 

84 
52 

68 
54 

g: 

56 

87 
59 

80 
62 

70 
63 

74 
63 

66 
59 

67 
60 

61 

76 
46 

71 
38 

75 
45 

82.4 
55.9 

MORGAN 

MAX 
MIN 

79 
S5 

81 
62 

86 
56 

85 
50 

87 
53 

80 
52 

80 
52 

81 
50 

85 
53 

82 
57 

82 
40 

85 
45 

87 
51 

86 
50 

84 
51 

84 
51 

85 
45 

80 
43 

84 

50 

84 
49 

85 

5: 

87 
49 

80 
45 

79 
46 

65 

50 

83 
54 

87 
56 

55 

47 

36 

73 
31 

49!5 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

MAX 

60 
57 

83 
59 

83 
58 

87 
61 

60 
58 

78 
50 

83 
52 

83 
48 

85 
55 

77 
54 

76 
46 

86 

52 

82 
58 

78 
52 

81 
52 

80 
52 

83 
52 

83 
47 

79 
53 

85 
52 

89 
53 

83 
59 

78 
61 

68 
63 

75 
65 

84 
55 

86 
58 

84 
62 

78 
47 

69 
34 

73 
36 

80.6 
53.6 

THOMASV 1  LLC 

MAX 

82 
59 

84 

60 

85 
57 

90 
63 

83 
63 

80 
64 

82 
59 

86 
55 

87 
53 

78 

62 

77 
45 

66 
46 

85 
54 

'8 
56 

82 
53 

82 
57 

82 
45 

83 
46 

83 
47 

85 
51 

B  8 

51 

86 
54 

77 
63 

72 
66 

76 
56 

85 
57 

5  1 

60 

68 
54 

34 

75 
35 

81.5 
54.2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

MAX 

80 
61 

81 
63 

86 
62 

89 
65 

81 
66 

79 
55 

82 
60 

83 
58 

86 

59 

76 
59 

74 
48 

84 

52 

64 
60 

75 
58 

79 
56 

80 
58 

80 
55 

80 
52 

8 1 
54 

83 
58 

87 
58 

83 
59 

70 
65 

7| 
66 

76 
66 

84 

60 

87 
62 

86 
64 

48 

68 
61 

65 

79.6 
57.8 

SOUTH  CENTRAL 

alapaha  Exp  station 

MAX 

59 

8 1 
63 

80 
56 

87 
57 

90 
57 

86 
55 

84 
55 

83 
55 

85 
69 

88 
50 

78 
44 

77 
45 

84 
46 

86 
48 

78 
56 

82 
56 

86 
50 

83 
44 

84 
44 

86 
45 

86 
45 

89 
31 

85 

55 

76 
63 

74 
67 

76 
55 

86 
53 

89 
54 

88 
52 

69 
34 

}  -j 
32 

82.4 
51.4 

ASHBURN   1  S 

MAX 
MIN 

76 
56 

76 
59 

80 
62 

79 
65 

83 
63 

65 

85 

86 

84 

86 

63 

61 

80 

79 

79 

82 

80 

8 1 

8  1 

84 

78 
60 

75 
58 

71 

7  J 

70 

68 

79.3 

COROELE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

81 
60 

82 
59 

69 
59 

86 
58 

80 
50 

60 
50 

64 
53 

86 
49 

85 
51 

80 
56 

77 
44 

87 
49 

84 
56 

76 
53 

80 
SI 

80 
51 

83 
48 

83 
43 

83 
45 

85 
47 

89 
48 

86 
53 

80 
63 

72 
64 

75 
66 

85 
53 

82 
53 

86 
59 

82 
50 

31 

75 
32 

81.6 
51.7 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

80 
60 

8 1 
63 

80 
57 

65 
58 

89 

60 

60 
56 

60 
54 

82 
55 

86 
51 

86 
53 

76 
45 

75 
46 

85 
49 

62 
52 

76 
52 

80 
57 

81 
52 

8  1 
45 

62 
47 

83 
49 

84 
51 

87 
55 

83 
58 

72 
62 

7  3 
66 

76 
59 

8  3 
55 

56 

87 
54 

67 
39 

35 

80.5 
53.3 

Fitzgerald 

MAX 
MIN 

8 1 
62 

81 
59 

65 
59 

88 
61 

86 

60 

79 
56 

8  1 
54 

82 
55 

8*. 

55 

81 
55 

74 
47 

85 
52 

83 
58 

79 

52 

79 
55 

79 
53 

60 
50 

81 
50 

80 
52 

83 
56 

85 
55 

85 
58 

80 
62 

71 
h- 

75 
66 

83 
59 

67 
57 

86 
62 

8  1 
52 

65 
40 

73 
37 

80.6 
55.2 

HOMERVILLE  3  NSW 

MAX 
MIN 

6 1 
65 

80 
65 

86 
55 

88 
58 

85 
62 

80 
56 

82 
57 

84 

55 

87 
49 

81 
58 

76 
43 

65 
62 

64 

51 

78 
51 

8  1 
62 

80 
59 

82 
51 

81 
41 

82 
45 

85 
49 

88 
48 

86 

52 

75 
62 

73 
66 

77 
67 

86 
53 

86 

52 

67 
56 

75 
54 

69 

32 

75 
31 

81.3 
53.1 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

80 
60 

82 
60 

82 
56 

85 
57 

86 
55 

80 
50 

81 
49 

82 
49 

86 
69 

84 
49 

76 
39 

76 
39 

85 
47 

81 
66 

77 
66 

81 
49 

8  1 
42 

82 
40 

83 
41 

83 
45 

87 
47 

84 
49 

75 
62 

71 
67 

77 
57 

86 
51 

86 
52 

86 
54 

70 
31 

66 
IC 

80.6 
48.9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

82 
61 

83 
62 

85 
66 

89 
60 

86 
58 

81 
56 

83 
56 

83 
56 

87 
56 

80 
56 

78 
66 

65 
48 

90 
54 

80 
53 

81 
55 

81 
51 

81 
52 

82 
66 

83 
53 

84 
53 

86 
54 

89 
56 

81 
55 

75 
56 

76 
64 

84 
54 

88 

57 

67 
61 

8  1 
52 

68 
37 

75 
38 

82.5 
54.2 

NASHVILLE  *  SSE 

MAX 
MIN 

80 
6* 

79 
63 

86 

55 

88 

55 

85 
62 

79 
56 

81 
57 

82 
53 

85 
53 

84 
38 

75 
40 

86 

42 

84 

50 

80 
50 

78 
55 

80 
56 

60 
49 

80 
40 

61 
44 

67 
48 

65 
46 

64 
53 

74 
62 

74 
64 

74 
67 

84 
52 

85 
50 

85 
55 

76 
52 

67 
30 

74 

30 

80.6 
52.0 

OU I TMAN 

MAX 
MIN 

78 
66 

83 
60 

83 
56 

86 
56 

67 
60 

83 
56 

80 
55 

83 
54 

83 
49 

87 
54 

78 
42 

76 
42 

83 
47 

87 
56 

80 
56 

83 
54 

81 
40 

82 
44 

63 
49 

8<. 
47 

87 
51 

86 
58 

73 
64 

75 
65 

78 
55 

84 
55 

84 
58 

8  7 
52 

68 
36 

68 
30 

81.3 
52. 1 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

77 
62 

80 
61 

80 
58 

85 
60 

89 
61 

80 
55 

80 
56 

84 

54 

83 
53 

66 
57 

76 
47 

76 
48 

66 
56 

83 
54 

76 
56 

80 
55 

80 
53 

81 
47 

82 
57 

80 
54 

84 

52 

87 
59 

84 

62 

71 
63 

72 
65 

75 
54 

85 
56 

87 
58 

86 
52 

67 
34 

67 
36 

80.3 
54.7 

VALOOSTA  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
61 

82 
6* 

82 
59 

86 
58 

68 
59 

82 
58 

80 
59 

83 
57 

83 
50 

88 
50 

78 
44 

76 
63 

85 
45 

85 
55 

?8 
56 

80 
59 

62 
56 

8  3 
44 

82 
45 

83 
50 

85 
52 

88 
52 

85 
55 

72 
65 

76 
69 

78 

57 

85 
55 

89 

55 

87 
57 

68 
38 

70 
33 

81.5 
53.5 

VALDOSTA   A  NN 

MAX 
MIN 

82 
63 

82 
62 

86 
56 

88 
55 

83 
66 

80 
55 

84 
57 

84 

52 

87 
66 

79 
60 

77 
38 

85 
39 

85 

50 

78 
53 

81 
55 

83 
56 

62 
47 

82 
38 

84 
41 

85 
45 

86 
45 

85 
48 

78 
64 

76 
66 

78 
68 

86 
50 

88 

51 

8  8 
55 

78 
54 

70 
28 

77 
29 

82.2 
51.3 

SOUTHEAST 

Alma  faa  airport 

MAX 
MIN 

79 
63 

81 
63 

86 
55 

69 
58 

81 
59 

82 
56 

8  1 
53 

85 
52 

87 
68 

76 
67 

76 
43 

88 
44 

82 
55 

'9 
52 

8  0 

60 

8  1 
57 

83 
51 

83 
42 

84 
49 

87 
66 

90 
46 

86 

55 

73 
51 

71 
67 

79 
66 

85 

55 

88 
53 

88 
55 

71 
52 

71 
30 

75 
30 

81.5 
52.0 

BlACKBEARD  island 

MAX 
MIN 

80 
63 

80 
68 

77 
59 

83 
60 

62 
62 

81 
65 

78 
65 

'9 
61 

83 
56 

84 
58 

74 
58 

73 
50 

86 
59 

85 
57 

77 
61 

76 
63 

78 
57 

88 

s; 

79 
" 

80 
56 

85 
56 

85 
59 

78 
60 

73 
63 

7  1 
65 

'6 
60 

86 
58 

83 

60 

88 
58 

70 
42 

67 
63 

79,4 
56.4 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

76 
68 

80 
68 

83 
60 

87 
63 

82 
65 

80 
62 

80 
64 

'9 
61 

86 
60 

77 
61 

63 
60 

64 
54 

78 
55 

79 
56 

77 
65 

80 
63 

81 
60 

81 

55 

80 
56 

85 
57 

66 
58 

86 
58 

75 
64 

73 
66 

79 
66 

83 
61 

85 
60 

87 
64 

85 
59 

68 

44 

72 
68 

80.5 
60.0 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 
MIN 

76 
72 

76 
63 

79 
61 

83 
66 

79 
66 

76 
65 

78 
66 

80 
61 

64 
56 

71 
56 

72 
51 

61 
46 

77 
60 

75 
56 

76 
68 

77 
66 

76 
56 

77 
54 

77 
56 

85 
56 

86 
53 

78 
57 

73 
63 

71 
66 

78 
6b 

83 
60 

81 
59 

8  7 
63 

71 
49 

65 
62 

71 
40 

77.3 
58.6 

CAMP  STEWART 

MAX 
MIN 

81 
60 

80 
6* 

86 
56 

85 
62 

80 
60 

80 
57 

81 
55 

85 
56 

86 

56 

79 
54 

76 
47 

66 
49 

82 
59 

79 
52 

81 
61 

8  1 
38 

82 
53 

82 
49 

86 
49 

85 
55 

86 

54 

79 

52 

81 
61 

76 
65 

77 
62 

85 
59 

85 
55 

88 
62 

83 
56 

66 
36 

74 

35 

81.3 
55.  1 

Fleming  exp  station 

MAX 
MIN 

79 
58 

78 
63 

85 
53 

84 
58 

80 
58 

78 
54 

78 
55 

83 
52 

64 
48 

80 
53 

74 
42 

83 
43 

82 
56 

77 
50 

79 
59 

80 
57 

81 
46 

81 
43 

82 
46 

86 
48 

S3 
48 

83 
52 

75 
67 

73 
66 

77 
66 

33 
57 

82 
52 

86 
58 

84 
56 

67 
31 

73 
30 

79.9 
52.4 

FOLXSTON  a  in 

MAX 

MIN 

78 
66 

82 
65 

86 
68 

89 
60 

82 
65 

80 
59 

86 
68 

85 
69 

65 

64 

87 
49 

78 
51 

84 
46 

83 
55 

79 
55 

78 
62 

82 
60 

83 
37 

83 

50 

64 
54 

86 
54 

8  H 

53 

85 
55 

80 
63 

8  3 
61 

78 
63 

65 
59 

87 
57 

88 
56 

80 
57 

70 
39 

76 
37 

82.4 
57,3 

Gl ENNvlLLE 

MAX 
MIN 

81 
59 

81 
61 

86 
56 

87 
60 

81 
57 

81 
55 

82 
54 

85 
57 

84 
53 

77 
53 

76 
47 

88 
50 

81 
59 

80 
51 

82 
59 

83 
56 

83 
50 

84 
46 

85 
53 

85 
55 

87 
57 

83 
58 

74 
61 

71 
67 

78 
67 

85 
59 

87 
56 

68 
62 

76 
55 

69 
39 

>5 
3- 

81.5 
55.1 

JFSUP  8  S 

MAX 
MIN 

79 
62 

80 
65 

85 
56 

66 

57 

79 
60 

80 
55 

80 
55 

84 
53 

85 
48 

62 
56 

75 
44 

85 
63 

84 
56 

78 
52 

78 
57 

79 
56 

80 
50 

80 
42 

83 
47 

86 
48 

87 
68 

85 
50 

77 
62 

72 
66 

77 
62 

85 

55 

85 
52 

87 
56 

83 
55 

66 

29 

75 
29 

80.9 
52.4 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

SAPELC  ISLANO 

MAX 
MIN 

77 
72 

7  7 
70 

01 

72 

8  1 
75 

77 

79 
77 

78 
68 

80 
75 

62 
69 

73 
70 

72 
61 

82 
68 

81 

70 

75 
70 

74 
70 

76 
71 

77 
71 

78 

71 

78 

70 

84 

55 

8<. 

57 

80 
59 

74 
63 

72 
61 

76 
66 

83 
61 

83 

59 

85 
64 

81 
58 

73 
43 

71 
63 

76.2 
65.7 

SAVANNAH  USOA   PL  GRDN 

MAX 
MIN 

82 
58 

79 
59 

80 
53 

85 
61 

84 

55 

79 
56 

79 
53 

82 
52 

85 

49 

82 
32 

75 
43 

76 
65 

85 

55 

78 
49 

79 
57 

60 
55 

80 
46 

81 
46 

82 
49 

83 
52 

66 
48 

85 
51 

79 
62 

78 
66 

74 
69 

76 
59 

83 
56 

83 
56 

87 
56 

69 
31 

68 

31 

80.1 
32.5 

SAVANNAH   wB  AP 

MAX 
MIN 

78 
56 

78 
61 

85 
56 

83 
62 

78 
59 

79 
51 

8 1 
54 

84 

55 

81 
54 

76 
50 

75 
45 

84 

78 
58 

78 
52 

79 
60 

80 
56 

81 

50 

82 
■•7 

83 
52 

85 
54 

85 
5  I 

60 
58 

73 
62 

76 
66 

77 
62 

86 
58 

8  3 
55 

66 
60 

69 
43 

66 
33 

7  3 

35 

79.2 
56.1 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

72 
6* 

70 
67 

76 
60 

76 
64 

74 
65 

76 
63 

75 
60 

70 
59 

67 
63 

79 
55 

71 

»5 

73 
64 

74 
58 

'5 
5? 

76 
64 

81 
57 

01 

97 

78 
61 

71 
63 

60 
65 

71 
67 

80 
71 

ao 

81 
62 

74 
58 

70 
48 

*6 
45 

74.2 
61.0 

SLRRENCV   2  MNN 

MAX 
MIN 

82 
60 

82 
63 

88 
53 

88 
55 

86 
55 

77 
52 

81 

50 

87 
51 

87 
67 

81 
52 

77 
38 

88 
43 

87 
54 

82 
52 

81 
46 

83 
52 

83 
42 

84 

S9 

82 
45 

87 
47 

9T 
66 

62 
49 

76 
60 

7  J 

65 

79 
65 

85 

52 

87 

50 

87 
55 

61 

52 

74 
31 

75 

28 

82.5 
50.0 

WAVCRCSS 

MAX 
MIN 

83 
62 

81 
65 

79 
54 

86 
56 

88 
61 

88 
55 

81 
55 

82 
56 

86 
49 

87 
49 

77 
42 

76 
62 

85 

83 

80 

80 

80 

82 
62 

82 

62 

83 
43 

85 

88 

84 

82 

73 

78 

83 

86 

78 
38 

64 

32 

81.8 

&*•  H  *  1  •  ■-  •  1 1    *  Not4M 


Following  Station  Lndai 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES   0^1^ 


Day  oi  month 

• 

■3 

STATION  A NO  DEPTH 

1 

2 



3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ATHENS   HORT   FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

78 
60 

61 

59 

61 
64 

85 
67 

64 
65 

62 
62 

64 

60 

84 
61 

83 
65 

61 
62 

82 
61 

85 
65 

82 
67 

80 
61 

61 

60 

81 
61 

81 

59 

80 
60 

80 
62 

61 
63 

84 
65 

83 
66 

81 
69 

78 
68 

60 
70 

83 
66 

83 
67 

81 
61 

72 
54 

72 
53 

81.1 
62.6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

72 
62 

77 
60 

79 
65 

82 
67 

79 
65 

76 
64 

79 
62 

80 
64 

79 
66 

77 
63 

78 
62 

80 
66 

78 
66 

76 
63 

77 
62 

77 
62 

77 
61 

76 
61 

76 
62 

77 
64 

80 
66 

78 
67 

78 
69 

74 
68 

78 
70 

78 
67 

79 
68 

79 
63 

69 
56 

69 
55 

77.2 
63.  S 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
70 

74 
67 

76 
70 

60 
72 

80 
73 

79 
70 

77 
68 

77 
70 

77 
72 

77 
70 

76 
70 

60 
71 

79 
74 

79 
70 

76 
68 

75 
68 

76 
68 

76 
68 

7* 
70 

75 
69 

77 
72 

78 
72 

77 
74 

75 
72 

78 
72 

1 

78 
72 

78 
73 

77 
69 

73 
64 

70 
62 

76.6 
70. C 

TIFTON  EXP  STATION 
3  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
65 

67 

71 
66 

73 
66 

73 
67 

73 
66 

71 
66 

72 
65 

72 
65 

71 
64 

70 
63 

68 
61 

69 
62 

70 
64 

68 
64 

66 
64 

69 
63 

69 
61 

67 
61 

67 
61 

68 
61 

68 
61 

69 
63 

67 
64 

67 
65 

68 
63 

70 
63 

72 
63 

70 
61 

65 
54 

63 
55 

69.4 
63.  C 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

72 
71 

73 
72 

73 
72 

74 
73 

73 
72 

74 
73 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

72 
71 

72 
71 

71 
71 

73 
72 

73 
73 

74 
73 

74 
73 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
73 

73 
73 

73 
73 

73 
72 

74 
73 

74 
73 

73 
69 

71 
69 

71 
69 

72.6 
71.9 

ATHFNS  HORT   FARM  STA  3   -  MAX   AND  MIN   FOR   24  HOURS   ENDING   AT   5  P.M. 

ATHENS  HORT   r AKM  sift  ^  GRO0ND       LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE :     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 

GROUND  ALMOST  BARE,   SOME  THIN  NATIVE  GRASS .      INSTRUMENTATION,      PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 


TIFTON  EXP  STATION 


MAX   AND  MIN   FOR   24  HOURS   ENDING  AT    5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT   TO  THE  NORTHWEST .     SOIL  TYPE,      TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.      INSTRUMENTATION,      3  I NCh  DEPTH  -   FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL   THERMOGRAPH,  MODEL 
1100,    6   INCH   DEPTH   -   FRIEZ   AIR  AND   DISTANCE    THERMOGRAPH,    MODEL  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m  p  h 

Relati 

ve    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
tastest  mile 

_  a 

0  ~ 

Ik 

o  UJ 

o 

7,00  AM 
EST 

1,00  PM 
EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

01-09 

10-49 

66-09 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

1  Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NE 

16 

6.3 

23++ 

WNW 

28 

78 

85 

41 

59 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

1.6 

ATLANTA  WB  AI RPORT 

ENE 

26 

6.4 

20++ 

NW 

28 

75 

79 

44 

59 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

93 

1.6 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

NW 

19 

6.4 

25++ 

NNW 

12 

87 

91 

44 

67 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1.7 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

6.7 

22++ 

NW 

28 

88 

41 

64 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.6 

MACON  WB  AIRPORT 

NE 

17 

6.7 

21 

NW 

29 

79 

86 

40 

54 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

90 

1.9 

ROME  WB  AIRPORT 

93 

39 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1.6 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NE 

21 

10.8 

25 

N 

29 

82 

84 

44 

65 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

86 

2.7 

THOMASVILLE  WB  CITY 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST 

■  

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.17 

.17 

.11 

.03 

.24 

.24 

.06 

.15 

.09 

.18 

.15 

.06 

.12 

.20 

.13 

,16 

,09 

,11 

.  16 

.08 

.  15 

.11 

.14 

.21 

t09 

.18 

.11 

.14 

.21 

.13 

.07 

4.24 

MIND 

35 

56 

22 

33 

52 

33 

34 

22 

27 

51 

45 

24 

48 

46 

tl 

40 

40 

44 

29 

23 

26 

38 

" 

69 

60 

38 

24 

27 

57 

51 

36 

1234 

ROME  «B  AIRPORT 

EVAP 

.17 

.23 

.16 

.20 

.11 

.28 

.15 

.  14 

.14 

.14 

.12 

.19 

.13 

.29 

,06 

,14 

.17 

.13 

.12 

.17 

,17 

.09 

.14 

.11 

.14 

,12 

.09 

.24 

.16 

■  14 

4.796 

WIND 

41 

53 

23 

30 

14 

42 

19 

12 

18 

22 

25 

18 

20 

41 

25 

17 

17 

22 

13 

14 

18 

17 

21 

34 

43 

17 

13 

14 

73 

51 

20 

812 

MAX 

74 

75 

82 

84 

85 

82 

80 

81 

60 

81 

78 

78 

S3 

76 

77 

82 

78 

84 

85 

76 

75 

79 

80 

73 

76 

81 

80 

78 

76 

64 

64 

78,4 

MIN 

92 

56 

56 

60 

57 

52 

51 

50 

55 

54 

49 

50 

53 

52 

50 

49 

48 

45 

48 

48 

48 

56 

50 

56 

59 

58 

58 

57 

44 

38 

38 

51.5 

NORTH  CENTRAL 

ATHENS  COL  OF  »G«I 

EVAP 

.22 

.17 

.18 

.22 

.25 

.16 

.18 

.14 

.19 

.18 

.15 

.15 

.21 

.05 

.15 

.13 

,17 

.18 

.22 

.18 

,09 

ft 

.  34 

.11 

.17 

.12 

.13 

.09 

.35 

.18 

.13 

5.19 

WIND 

*1 

11 

28 

22 

2". 

15 

10 

14 

32 

25 

7 

12 

26 

12 

16 

12 

13 

18 

14 

19 

31 

34 

56 

62 

53 

18 

10 

43 

103 

43 

69 

893 

MAX 

86 

87 

89 

91 

90 

94 

86 

87 

87 

84 

84 

90 

90 

89 

83 

84 

84 

83 

84 

83 

87 

94 

91 

81 

87 

89 

94 

93 

81 

69 

71 

86,2 

MIN 

62 

62 

63 

71 

76 

79 

57 

60 

65 

58 

58 

77 

75 

64 

57 

58 

56 

56 

55 

56 

61 

63 

61 

66 

68 

76 

75 

76 

53 

46 

47 

63,1 

WEST  CENTRAL 

EXPERIMENT 

EVAP 

.17 

.23 

.13 

.20 

.20 

.25 

.15 

.20 

.15 

.21 

.17 

.12 

.23 

.10 

.20 

.16 

.16 

.19 

.U 

.15 

.20 

.19 

.  14 

.13 

.11 

.11 

.16 

.1* 

.29 

.28 

.13 

5.41 

WIND 

75 

60 

43 

47 

45 

50 

25 

20 

40 

50 

45 

25 

40 

40 

30 

23 

32 

5 

25 

30 

30 

35 

70 

45 

30 

25 

20 

100 

65 

25 

1225 

MAX 

78 

77 

80 

83 

B4 

BO 

77 

82 

80 

80 

72 

T8 

82 

77 

78 

77 

77 

77 

75 

76 

77 

79 

78 

72 

73 

79 

77 

78 

77 

66 

59 

76.9 

MIN 

56 

53 

58 

62 

57 

52 

51 

52 

54 

52 

50 

54 

58 

50 

32 

53 

52 

50 

52 

52 

52 

57 

60 

60 

59 

58 

57 

58 

42 

37 

40 

53.2 

SOUTH  CENTRAL 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.14 

.13 

.13 

.06 

.30 

.25 

.19 

.17 

.18 

.20 

.23 

.17 

.14 

.18 

.20 

.18 

.20 

.20 

.11 

.23 

.14 

.17 

.24 

.09 

.09 

.08 

.15 

.14 

.33 

.22 

.11 

5.35 

WIND 

45 

60 

37 

14 

36 

72 

53 

27 

19 

48 

46 

28 

26 

47 

61 

58 

50 

33 

42 

41 

24 

25 

81 

86 

78 

34 

21 

16 

85 

66 

21 

1382 

MAX  AND  MIN   IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  reference  note,  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

LNDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

0 
P 
< 

n 

OBSEH 
TIMI 
TAi 

i  1 

VAT 
AN 

HB 
-3 

ION 

D 

Si 
'£  ^ 

OBSERVER 

ABBE  V  I  LIE 

0010 

t 

32  00 

e» 

IB 

a* 

WILLIAM  M.  CAMPBELL 

AOAIRSV I  LLC 

12 

3*  21 

8* 

9ft 

720 

(A 

MPS.  C«   T,  JARRE  T 1 

1  6 

23 

2*0 

9P 

COOKC  CO.  FORESTRY  UNIT 

AlLC* 

MONTGOMERY 

1  0 

12 

3* 

3P 

3P 

3P 

M 

BREwTON-PARKER  COLLEGE 

ALABAMA   HP    STAT  ION 

otsi 

BERRIEN 

1* 

31  21 

•  3 

13 

290 

TA 

TA 

H 

ROY   E.  HOLLANO 

01*0 

* 

31  33 

8* 

10 

TP 

TA 

FRANK  S*  ORION 

ALLATOONA  dan  J 

oiai 

5 

979 

8A 

OA 

8A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

13 

82 

SI 

-\  [ 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ALPHABET TA    1  WNW 

FULTON 

1 

8* 

IB 

1100 

TA 

TA 

EL  I  Ea  GRIMES 

AMEBIC US   4  CMC 

0JS9 

SUMTER 

* 

I* 

10 

476 

*P 

TA 

BLANCHE  S.  RHYNE 

01  SI 

* 

8* 

lb 

c 

U.OF  GA.EXP.STA.  NRSY. 

APPLING    .  NW 

1* 

"  » 

!0 

3*0 

BA 

ROY  D.  TANKCRSLEY 

1* 

83 

*25 

SP 

9P 

RADIO  STATION  WMES 

ATHENS 

Clarke 

1  0 

83 

23 

6P 

8* 

PROF.  E •  S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AC  1 

0**2 

CLARKE 

i  G 

33  SS 

83 

21 

685 

ftp 

AP 

*P 

COLLEGE  CAP.  STATION 

OAS) 

to 

33  57 

•  3 

It 

798 

HID 

M10 

.. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS   HOMT    FARM   STA  3 

to 

83 

22 

73* 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLT ON 

FULTON 

> 

8* 

II 

7T2 

TA 

HENRY    T .    BARNt T  T 

ATLANTA    HB  AIRPORT 

0*S1 

FULTON 

* 

S* 

26 

100S 

HID 

MID 

C  HJ 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA    k8  AIBPORT 

o»*s 

1* 

33  22 

81 

SB 

1*3 

.ID 

HIO 

C  HJ 

U.S.  weather  bureau 

032* 

1* 

13 

890 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

0SS1 

•4 

3* 

120 

TA 

C  H 

MISS  MARY   M ■  MULLEN 

BALL  GROUND 

0*03 

CHEROKEE 

8* 

23 

1100 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BEAVEROALE 

WHITFIELD 

12 

3*  S3 

8* 

31 

T2* 

8A 

HRS*   H.    E.  WARMACK 

OTRT 

09ft* 

11 

32  09 

81 

98 

I  S3 

c 

BLACKBEARO  ISLAND 

2 

•  1 

13 

10 

TA 

7A 

U.S.  FISH  *  WLDLF.  SVC. 

BLAlRSVlLLE    EXP  STA 

Ot*t 

•  3 

1938 

8A 

IA 

GEORGIA  MTN.  EXP.  5TA. 

BLAKEL  Y 

09T9 

EARLY 

300 

DR.  J.  G.  ST AND1FER 

Blue  RIMC 

102*. 

** 

17*0 

W 

7P 

P.  B.  CARRUTM 

BOWMAN 

mi 

1* 

3*  12 

•  3 

M 

u 

MRS.  GWENDOLYN  6ROWN 

BROOKLET    1  M 

126* 

11 

11 

190 

6P 

W.  C.  CROHLCY 

BRUNSWICK 

13*0 

•  I 

SP 

SP 

FRANK   W.  WOODCOCK 

BRUNSWICK    ' A A  AP 

1  >4*> 

iLYNN 

2 

23 

1* 

NIL. 

MIL' 

C  H 

FED.    AVIATION  AGENCY 

BuENA  VlSTA 

1JT2 

* 

32  11 

8* 

31 

*6S 

SP 

5P 

C  H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

OUR TON  OAM 

1*1  1 

1* 

3*  *T 

83 

SS 

C 

GUY  w.  RUCKER 

BUTLER 

L429 

14 

7A 

Thomas  f.  hathews 

sutler  creek 

1*31 

14 

81 

5T 

EOWIN  !•  EPSTEIN*  JR. 

CAIRO  2  NMW 

1*6  1 

&RA0Y 

13 

2*5 

*p 

J .  D.  BELCHER 

CALHOUN   CI*  STATION 

1*7* 

GORDON 

12 

3*  2S 

8* 

38 

6S0 

6P 

ftp 

NW  GA.  EXP.  STATION 

CAMILLA  1*00 

* 

31  1* 

a* 

13 

5P 

7A 

CHARLES  La  KELLY 

CAMP  STEWART 

1  »**, 

92 

7P 

POST  ENGINEERS 

1383 

CHEROKEE 

844 

7A 

c 

C.  B.  TEASLEY 

CARnESvIllE 

1619 

FRANKLIN 

83 

14 

700 

8A 

c 

CARROLL  TON 

1**0 

CARROLL 

IT 

33  3* 

83 

OS 

99$ 

*P 

*P 

C  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1*ST 

12 

3*  36 

B4 

42 

•A 

MARY  S.MES5ER 

CARTCRSVILLE 

1663 

12 

1* 

«S 

792 

SP 

SP 

RADIO  STATION  wkRw 

CAATERSvlLLE   J  SW 

14T0 

S 

i:  J? 

8* 

3fl 

683 

7A 

GRANVEL    P.    TAT  UN 

CAVE  SPGS  A  SSW 

1719 

POLK 

3*  03 

as 

21 

c 

WILLIAM  W.  BARNET 

CC OAR TOWN 

L712 

POLK 

* 

3*  01 

as 

13 

783 

*P 

RALPH  H.  AYERS 

CMATSWOATM 

1SS* 

12 

a* 

47 

TA 

c 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

ISO* 

.  1 

as 

IT 

760 

TA 

TVA-9A6 

CLAYTON 

1* 

5P 

SP 

WlLSuRN  0.  MANE Y 

CLERMONT    1  SM 

1998 

HALL 

3 

1 100 

c 

JIMMY  C*  OUILLlAN 

Cleveland 

100* 

WHITE 

3 

83 

4ft 

1970 

8A 

HARY  L.  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

IIS) 

B* 

** 

*P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

COLUMBUS 

21*1 

3 

TA 

ARTHUR  L .  SMITH 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

2166 

3 

HID 

C  HJ 

u.s.  weather  bureau 

COMMERCE   2  SSW 

21S0 

JACKSON 

10 

7ft2 

TA 

JOE  NEISLCR 

CONCORD 

2198 

PIKE 

s 

** 

g 

B25 

TP 

C.  R.  SMITH 

COOL  I  DOE 

11  II 

8 

83 

92 

c 

C.  w.  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  CAP 

2246 

12 

1900 

c 

M.  LUTHER  GAODIS 

COROELE   WATER  WORKS 

220h 

SP 

5P 

CITY  OF  CORDELE 

CORNEL  I A 

22B3 

HABERSHAM 

1* 

1*70 

TA 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

1311 

NEW TON 

* 

13 

M 

7T0 

** 

BA 

JACK   La  CHAPMAN 

CUMHING  1  N 

2*0* 

3 

8* 

08 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRrviLLC  2  w 

;*!■> 

12     3*  27 

*90 

8A 

JOSEPH  e.  DAVIS 

CUTHBEBT 

2450 

SP 

FIRE  OEPARTMENT 

DAHLONECA 

2*75 

.UMPKIN 

1919 

8A 

JOE  w.  WOODWARD 

DALLAS  5  SE 

2*85 

PAULDING 

3     33  93 

8* 

** 

1095 

TA 

TA 

C  H 

LUTHER  M.  BYRD.  JR. 

2**3 

12     3*  A* 

I* 

ST 

9A 

9A 

OANVILLE 

1 !  J  | 

10     32  3* 

IS 

SP 

DAWSON 

2570 

*     31  *6 

TA 

OAWSOMVlLLE 

ISTI 

DAWSON 

3     3A  23 

1)70 

TA 

c 

MRS •   ThELMA  F.  COS 

OOCTORTOWN  1  WSM 

ITU 

WAYNE 

*l 

11 

80 

8A 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

2T2* 

13 

93 

c 

OONAL  SONV 1 LLE    3  W 

2T3* 

*    31  02 

SS 

*P 

carl  j.  Patterson 

OOUCLAS  2  NME 

IT  S3 

COFFEE 

13     31  31 

7A 

JOHNNY  S.  PHILLIPS 

DOUGLASVlLLE 

2791 

OOUGLAS 

3     33  »5 

1219 

a* 

LEONA  B.  THOMPSON 

OOVER 

2T99 

SCREVEN 

11     32  3» 

SI 

*J 

103 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

its* 

LAURENS 

10     32  30 

82 

3* 

8A 

8A 

MIlIFORD  P.  NAllEY 

DUBLIN  2 

28** 

LAURENS 

1  0 

12 

3* 

c 

city  of  Dublin 

EASTANOLLEE  2  SW 

If*  i 

STEPHENS 

I* 

83 

1* 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

EASTMAN  1  w 

2966 

DOOGE 

* 

400 

8A 

8A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

CALHOUN 

8* 

2*5 

C 

DAN  W.  HAMMACK 

ElBERTON  2  N 

|OS0 

ELBERT 

1* 

7A 

L.D.  ALLEN 

ELLI JAY 

3115 

GILMER 

12 

1* 

29 

I  300 

BA 

MRS.  LORA  DOVER 

EMBAY 

3147 

PAULDING 

1  1 

8* 

39 

e* 

MISS  JANET  ALLGOOO 

EXPERIMENT 

3271  SPALDING 

17 

925 

10A 

I  OA 

10A 

U.  OF  GA.  ExP.    STAT  ION 

F A1RMOUNT 

1293  GORDON 

12 

a* 

*i 

TS8 

M 

DYMPLE  0.  WARMACK 

FARGO 

3312 

CLINCH 

1* 

82 

3* 

s" 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FICLOS  CROSS  ROADS 

5)6J 

FUL  TON 

S 

8* 

19 

1050 

SAMUEL  R.  HARMON 

*  1  T2<*£RAlD 

3386 

SEN  HILL 

:  1 

83 

15 

3T1 

5P 

SP 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING  CA*  STATION 

l*0« 

LIBERTY 

81 

2* 

19 

*P 

*P 

SOU  CONSERVATION  SVC. 

'OLKSTOM  3 

3**0 

CHARLTON 

13 

■  2 

02 

10* 

FOLK STON  9  SW 

CHARLTON 

15 

e 

120 

SP 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTh  1  S 

ISO* 

MONROE 

t 

1 1 

ST 

630 

6P 

*P 

CITY  OF  FORSYTH 

FONT  GAINES 

)M6 

CLAY 

3 

IS 

03 

3*0 

SP 

7A 

H 

MRS.    MAYME   R.  HAYES 

FORT  VALLEr  J  E 

IS** 

PEACH 

f 

83 

31 

**0 

HID 

8A 

VICTOR  E.  PRINCE 

FRANKLIN 

33*7 

HEARD 

3 

19 

00 

**9 

R.  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

J62I 

3 

50 

1294 

0* 

SAM  S.  HARBEN 

GIBSON 

3LASSCOCK 

11 

82 

9*0 

TA 

SANFORD  N.  BRAOOY 

GlEnmvillC 

3T3* 

TATTNALL 

1 

ei 

33 

ITS 

TP 

W.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

17*2 

HARRIS 

3 

as 

OS 

*50 

bP 

GA.  POWER  COMPANY 

GOOFREy  •  NC 

3'9i 

MORGAN 

10 

83 

27 

STO 

MAS  CURTIS  TUMLIN 

•  1- 

AlTAMAhA.      I-ATlANT ICj 

3-CMA 

TTAMOOCHEE.  4-C00SA, 

s-c 

TOWHi     6-FLINT.  7-HIWASSEEi 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

U 
< 

U 

A) 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

5 

Q 

3 

] 

3 

B 

- 

- 

51 

B! 

GREENVILLE  2  H 

3*15 

M(R | WE  ThER 

13  02 

820 

4P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

)9J» 

SPALDING 

84  16 

980 

*p 

0* 

HORACE  0.  wlSTBROOKS 

HAMILTON  *  W 

•  C  >> 

HARRIS 

3 

32  45 

8 

*  S* 

660 

TA 

c 

BLUE  SPRINGS  FaRm 

HARALSON 

»0TO 

COWETA 

4 

33  1* 

*  3* 

840 

MRS.  RUTH  T .  GABLE 

•  133 

HART 

•2  93 

9P 

SP 

RALPH  0.  SCOTT 

*]  rs 

PUL ASK | 

83  28 

243 

OA 

R.  A.  MC  LENDON 

MAILCHURST 

»:-. 

JEFF  DAVIS 

82  33 

c 

wOODROw  W.  RROwM 

HELEN  1  SC 

*I3C 

WHITE 

3 

34  41 

83  44 

14*3 

IP 

*P 

COMER  Li  VANOIVCR 

HOMER v I L LE   3  WSM 

**29 

CLINCH 

16 

31  02 

12  48 

181 

IP 

4R 

M 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACKSON  DAM 

•  62  1 

•UTT5 

83  31 

C 

GA.  POwER  COMPANY 

PICKENS 

6 

ft  2T 

IP 

a* 

H 

HOWARD  L.  OILBECK 

**T1  WAYNE 

•  1  93 

c 

CI T y  OF  JESuP 

JESUP  *  S 

•  6  '6 

WAYNE 

1 

31  2* 

100 

SP 

5P 

BRUNS.  PULP  *  PAPER  CO. 

JOHN TOWN 

4*88 

DAWSON 

S 

3*  31 

84  17 

1130 

c 

MISS  MAMIE  L.  FAUSETT 

JONE  SBORO 

•  TOO 

CLAYTON 

84  21 

OA 

CICERO  w.  SWINT 

MONROE 

S3  48 

>A 

CLAUDE  SCOTT 

,  e ; 

WALKER 

89  22 

TA 

KINGSTON 

*8^« 

BARTOW 

5 

34  14 

8 

•  96 

720 

BA 

SUSAN  MCD.  MARGIS 

LA  FAYETTE 

WALKER 

34  42 

1  |l 

79T 

°* 

8A 

C  H 

ClYOC  t.  IVET 

*f*4 

TROUP 

as  oi 

TIS 

3P 

TA 

C  H 

RAY  J.  RELIHAN 

91*3  OGLETHORPE 

S3  92 

83  07 

729 

BA 

c 

SIDNEY  C*  STEVENS 

91*2 

POLK 

83  1* 

650 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LINCOLNTON 

1* 

33  47 

82  28 

510 

8* 

JAMES  Ca  8LACKWELL 

LOUISVILLE 

5il- 

JEFFERSON 

33  00 

337 

6P 

*P 

C  H 

NESBIT  BAKER 

53*6 

TELFAIR 

82  *1 

TA 

TA 

W.   ALEX  JERNIGAN 

'  194 

STEWART 

8 

i. 

382 

it 

9P 

C  H 

JOHN  C.    HOUSE  ' 

5**3 

BIBB 

83  39 

HID 

HIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MARSHALL VI LLE 

ft 

32  27 

•  3  3* 

186 

3P 

SP 

CITY  OF  mARSHALLVILLE 

MAYSV I LLE 

3*31 

JACKSON 

1  D 

34  19 

83  3* 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

3696 

WILKINSON 

83  1) 

262 

8A 

COSBY  C.  DANIELS 

3811 

CANDLER 

82  0* 

SP 

SP 

CITY  OF  HETTER 

5858 

BURKE 

Yi  it 

Bl 

Ml DV1LLE  EXP  STA 

11 

32  33 

82  12 

280 

*P 

•P 

H 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEOGEVILLE 

1ST* 

BALDWIN 

1C 

33  03 

83  13 

320 

TA 

TA 

H.    LOUIS  HORNE 

NILLEN 

■.flu; 

JENKINS 

81  3* 

9P 

MILLHAVEN   B  E 

589* 

SCREVEN 

•  1  30 

TA 

OLLIE  0.  CALVERT 

3*71 

WALTON 

'J 

83  *3 

TA 

CITY  F IRE  DEPARTMENT 

MONT  E lUMA 

32  IS 

- 

»  81 

373 

TA 

GEORGE  FOWLER 

HONTICELLO 

39*1 

JASPER 

9 

33  18 

83  41 

633 

TA 

TA 

POSTMASTER 

603* 

CALHOUN 

8 

»  3* 

3P 

9R 

CALHOUN   PUB.    WK  S.  CAMP 

10*3 

CALHOUN 

8*  38 

7A 

CLARENCE  w.  CHENEY 

MOUL  TRIE  2  ESE 

*0*T 

COLQUITT 

83  49 

6P 

ftp 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT    VERNON    1  WNW 

10 

32  12 

82  38 

155 

7A 

L.  G.  REYNOLDS 

HAHUNTA 

*21* 

BR AN Tl  E Y 

1  1 

31  11 

8 

38 

Tl 

6P 

ftp 

RICHARD  H.  SCHMITT 

4237 

BERRIEN 

I* 

31  08 

•S  13 

238 

SP 

3P 

GA.  FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  4  NW 

1  1 

32  37 

•  1  31 

161 

SYDNEY  J.  MORGAN 

NEW  PtAN 

4  (  \  V 

COWETA 

s 

33  22 

•  49 

990 

JAHES  0.  HARDIN.  JR. 

NORCROSS  •  N 

3 

34  00 

84  12 

1023 

8A 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

PATTERSON 

BBSI 

PIERCE 

13 

31  23 

82  08 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Buildin 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowf al 1  and  heat ing  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue , 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ?F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table .     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  dur ing  24  hours 
ending  at  t  ime  of  observat  ion. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
t lmes  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  daylight  sav  ing  time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  t  ime  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  s tat  ions .     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Spec ial"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Record  ing  Rain  Gage  Station .     Hourly  prec  ipi tat  ion  values  are  processed  for  spec  ial  purposes ,   and  are  publ ished  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry . 

Interpolated  values  f or  monthly  precipitation  totals  may  be  f ound  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement ,  t ime  dist r ibut ion  unknown . 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;   however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building . 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  bu  t  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions   in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington  25. 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the    1961     annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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0 

0 

11 

0 

4.22 

1.88 

29 

T 

0 

8 

2 

i 

CFDARTOWN 

64.0 

38.  1 

51.1 

77 

19 

19 

15 

412 

0 

0 

1 1 

0 

3.71 

2.05 

29 

T 

0 

5 

2 

OALl  AS  5  SE 

63.0 

37.5 

50.3 

76 

20 

21 

15 

436 

0 

0 

13 

0 

3.77 

1.92 

29 

•  0 

0 

2 

• 

OALTON 

62.4 

37.0 

49.7 

76 

20 

24 

3 

4  50 

0 

0 

12 

0 

6.27 

3.41 

29 

,0 

0 

6 

3 

2  1 

LA  FAYETTE 

62.3 

33.4 

47,9 

74 

23* 

18 

15 

510 

0 

0 

16 

0 

6,41 

3.27 

29 

.0 

0 

6 

4 

2 

ROME 

65.7 

38.8 

52,3 

0.8 

78 

19* 

23 

1 5 

377 

0 

0 

9 

0 

3,68 

.22 

2.08 

29 

•  0 

0 

5 

2 

* 

ROME   WB  AIRPORT 

P 

63.3 

36.0 

49,7 

0.5 

77 

19 

19 

15 

454 

0 

0 

14 

0 

4,35 

•  93 

1.58 

28 

T 

0 

6 

3 

DIVISION  01 

50.3 

-  .5 

4,43 

1.00 

T 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA   1  WNW 

ATHENS 

65.2 

40.9 

53.1 

0.4 

78 

19 

25 

15 

352 

0 

0 

8 

0 

4,59 

1.75 

1  .66 

29 

.0 

0 

6 

4 

2 

ATHFNS  col  of  agri 

65.8 

39.4 

52.6 

77 

19 

22 

15 

367 

0 

0 

9 

0 

5,15 

1  .93 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

ATHFNS  WB  AIRPORT 

64.5 

40.2 

52.4 

0.9 

77 

19 

25 

1  5 

371 

0 

0 

7 

0 

5.44 

2.51 

1.66 

26 

T 

0 

7 

5 

2 

Atlanta  wb  airport 

R 

62.5 

40.5 

51.5 

0.4 

74 

19 

25 

15 

398 

0 

0 

7 

0 

3.81 

.85 

1.12 

28 

T 

0 

6 

4 

1 

BLAtRSVILLE  EXP  STA 

59.6 

32.8 

46.2 

-  0.3 

71 

11. 

15 

15 

558 

0 

0 

1  T 

0 

3.82 

.39 

2.00 

29 

0 

5 

2 

1 

Blue  ridge 

62.5 

35.7 

49.1 

77 

10 

17 

3 

470 

0 

0 

1 1 

0 

4,90 

1.99 

29 

T 

0 

7 

3 

1 

COMMERCE  2  SSW 

64.6 

34.8 

49.8 

76 

20 

19 

16. 

446 

0 

0 

16 

0 

5.96 

2.12 

29 

.  0 

0 

6 

4 

2 

DAHl  ONEGA 

60.5 

37.2 

48.9 

-  0.7 

72 

20 

17 

30 

476 

0 

0 

10 

0 

5,15 

1.11 

2.03 

29 

.0 

0 

6 

4 

1 

GAINESVILLE 

61.4 

41.3 

51.4 

1.0 

75 

19 

27 

15. 

404 

0 

0 

7 

0 

4.08 

.63 

1.92 

29 

T 

0 

6 

2 

1 

HELEN   1  SE 

61.2 

35.5 

48,4 

74 

19 

18 

15 

492 

0 

0 

15 

0 

6,95 

1  ,98 

28 

T 

0 

8 

6 

2 

JASPER   1  NNW 

60.5 

40.5 

50,5 

74 

19 

23 

3 

428 

0 

0 

in 

0 

4,70 

2.35 

29 

.0 

0 

5 

2 

2 

WINDER   1  SSE 

65.4 

39.5 

52,5 

77 

19 

23 

15 

371 

0 

0 

9 

0 

4,89 

1,94 

29 

.0 

0 

S 

3 

2 

DIVISION  02 

50.5 

-  .2 

4,95 

1.69 

T 

NORTHEAST  03 

CLAYTON 

63.5 

33.3 

48.4 

0.  1 

75 

19 

IB 

3 

491 

0 

0 

17 

0 

6.67 

2.02 

3.23 

29 

T 

0 

7 

4 

1 

CORNELIA 

60.9 

36.2 

48.6 

-  1.4 

73 

19 

19 

15 

485 

0 

0 

1  2 

0 

6,46 

2.49 

2.18 

29 

•  0 

0 

10 

6 

1 

ELBERTON  2  N 

65.6 

33.9 

49.8 

76 

19 

1* 

15 

450 

0 

0 

16 

0 

4,26 

2.37 

27 

.0 

0 

3 

2 

2 

HARTWELL 

66.9 

36.4 

51.7 

80 

19 

24 

15 

394 

0 

0 

1 1 

0 

4,58 

1.60 

29 

.0 

0 

5 

3 

2 

TOCCOA 

64.4 

41.7 

53,1 

1.0 

78 

19 

26 

15 

352 

0 

0 

7 

0 

6.39 

2.58 

2.60 

29 

.0 

0 

8 

5 

1 

WASHINGTON 

64.9 

33.5 

49.2 

-  4.4 

74 

24 

20 

15 

466 

0 

0 

12 

0 

2,80 

.09 

1.09 

29 

•  0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION  03 

50.1 

-  1.0 

5.19 

1.62 

T 

WEST  CENTRAL  0* 

BUENA  VISTA 

67. 4M 

42.  1M 

54. 8M 

77 

22. 

25 

15. 

304 

0 

0 

6 

0 

3.37 

.71 

28 

.0 

0 

7 

4 

0 

CARROLLTON 

64.1 

37,3 

50.7 

76 

19 

20 

15 

422 

0 

0 

12 

0 

4,44 

2.38 

29 

.0 

0 

J 

3 

Columbus  wb  airport 

R 

67.0 

41.5 

54.3 

0.2 

78 

22 

26 

15 

319 

0 

0 

8 

0 

4,80 

2.21 

1.70 

28 

,0 

0 

7 

3 

[ 

experiment 

65.4 

41.4 

53.4 

77 

20 

23 

15 

341 

0 

0 

6 

0 

2.97 

1,19 

29 

.0 

0 

6 

1 

Greenville  2  w 

66.7 

39.6 

53.2 

77 

22. 

24 

15 

352 

0 

0 

7 

0 

4,59 

.87 

27 

.0 

0 

10 

5 

GRIFFIN 

65.8 

43.2 

54.5 

-  0.2 

79 

19 

27 

15 

307 

0 

0 

4 

0 

3.31 

.49 

1.36 

29 

.0 

0 

s 

3 

1 

LA  GRANGE 

67.2 

36.7 

52.0 

77 

20. 

19 

15 

383 

0 

0 

15 

0 

4,61 

2,73 

29 

•  0 

0 

6 

1 

1 

MARSHALL V I LLE 

69. 6M 

39. 4M 

54. 5M 

77 

22. 

24 

15 

306 

0 

0 

10 

0 

3.37 

>»e 

29 

.0 

0 

NFWNAN 

65.2 

40.6 

52.9 

0.0 

75 

22. 

23 

15 

356 

0 

o 

9 

0 

2.12 

29 

.0 

0 

4 

3 

1 

TALPOTTON 

68.7 

39.2 

54.0 

78 

22 

24 

15 

326 

0 

0 

10 

0 

6.24 

2.38 

27 

•  0 

0 

6 

3 

2 

TALI APOOSA  2  NNW 

THOMASTON  2  S 

68.2 

38.4 

53.3 

81 

19 

22 

15 

346 

0 

0 

9 

0 

4,57 

1.52 

27 

•  0 

0 

5 

3 

2 

WEST  POINT 

67.0 

39.4 

53,2 

-  0.4 

77 

19 

23 

15 

347 

0 

0 

1 1 

0 

3,78 

.70 

2.15 

29 

•  0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION  0* 

53.4 

-  .1 

4,19 

1.35 

.0 

CENTRAL  05 

AILFY 

70.3 

41.2 

55.8 

77 

20. 

25 

15 

276 

0 

0 

6 

0 

2.33 

1.08 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

COVINGTON 

64.7 

39.3 

52.0 

-  0.4 

77 

19 

22 

15 

383 

0 

o 

8 

0 

6.27 

3.28 

2.92 

06 

.0 

0 

6 

3 

2 

DuBl  IN  3  S 

70.8 

37.8 

54.3 

-  1,9 

82 

22 

22 

16 

323 

0 

0 

10 

0 

1.85 

-  .23 

.0 

0 

0 

EASTMAN   1  W 

69.3 

42.7 

56.0 

-  1.4 

78 

23. 

26 

15 

265 

0 

0 

5 

0 

2.17 

•  02 

.71 

29 

.0 

0 

6 

1 

0 

Forsyth  1  s 

66.3 

40.8 

53.6 

78 

19 

24 

15 

339 

0 

0 

8 

0 

4,07 

1.20 

27 

.0 

0 

6 

4 

1 

FORT  VALLEY  2  E 

67.9 

39.6 

53.8 

-  0.8 

78 

22 

25 

15 

330 

0 

0 

7 

0 

3.06 

.37 

.83 

29 

.0 

0 

6 

4 

0 

HAWK INSVILLE 

70.7 

38.9 

54.8 

-  1.7 

81 

23 

22 

15 

301 

6 

0 

7 

0 

1.89 

-  ,39 

•  61 

29 

•  0 

0 

6 

1 

0 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

68.2 

42.4 

55.3 

-  0.1 

78 

22 

26 

15 

290 

0 

0 

5 

0 

2.69 

.24 

.70 

27 

•  0 

0 

7 

3 

0 

MC  INTYRE 

MILI  EDGEVILLE 

68.0 

37.3 

52.7 

-  0.9 

78 

23. 

24 

15 

364 

0 

0 

12 

0 

3,01 

.42 

1.25 

27 

•  0 

0 

6 

3 

1 

MONTICELLO 

65.8 

37.  1 

51.5 

78 

20 

24 

15. 

399 

0 

0 

9 

0 

2,96 

1.23 

29 

.0 

0 

•> 

2 

1 

SANDERSvlLLE 

66.8 

42  .4 

54.6 

76 

19 

23 

15 

305 

0 

3,62 

1.21 

29 

•  0 

0 

7 

3 

1 

5  I  LOAM 

66.8 

41.9 

54.4 

1.2 

79 

19 

26 

15. 

314 

0 

0 

7 

0 

2.69 

-  .07 

1.06 

29 

.0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION  05 

54.1 

-  .7 

3.05 

.54 

.0 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING   1  NW 

68.2 

36.9 

52.6 

79 

20 

22 

15 

365 

0 

0 

12 

0 

3.46 

1.71 

29 

.0 

0 

2 

1 

Augusta  wb  airport 

R 

68.9 

40.1 

54.5 

0.4 

80 

19 

23 

15 

308 

0 

0 

8 

0 

3.63 

1.45 

1.20 

05 

.0 

0 

3 

1 

BROOKLET   1  W 

71.2 

44.6 

57.9 

-  0.3 

82 

20 

28 

16 

217 

0 

0 

6 

0 

2,58 

.55 

1.10 

29 

.0 

0 

1 

1 

LOUISVILLE 

68.5 

42.2 

55.4 

-  0.5 

76 

22. 

27 

15. 

282 

0 

0 

7 

.0 

3.61 

1.45 

1.40 

30 

•  0 

0 

3 

1 

METTER 

71.1 

43.6 

57.4 

79 

1 

28 

16. 

228 

0 

0 

3 

0 

2.72 

1.02 

29 

.0 

0 

2 

1  1 

MIOVILLE  EXP  STA 

69.2 

41.7 

55.5 

80 

19 

23 

15 

279 

0 

0 

6 

0 

2,98 

1.15 

27 

.0 

0 

6 

2 

1  1 

MILI  EN 

71.5 

40.2 

55.9 

-  0.9 

80 

19 

21 

15 

270 

0 

0 

7 

0 

4.33 

2.16 

1.57 

27 

.0 

0 

8 

4 

1  ■ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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No.  of  Day, 

I 

0 

9  f 

i 
i 
1 

a 

t 

6 

Snow,  Sleet 

No.  o*  Ooyi 

i 

Max. 

Mln. 

J 

II 

S  c 
i  i 

I 

0 

a 

1 

I 

o 

t 

1 
I 
o 

i 
t 

8 
— 

i 
? 

2 

> ; 

si 

Hi 

hi 

»] 

.] 

NEwTNGTPN  4  NW 

SwA  IN5B0R0 

70.8 

M.S 

56.2 

79 

28 

23 

15 

270 

0 

o 

3 

o 

2.33 

1.16 

27 

•  0 

o 

2 

2 

1 

WARRENTON 

67.5 

*0.8 

5*. 2 

0.0 

79 

19 

22 

15 

318 

o 

o 

7 

c 

3.37 

.79 

1.72 

29 

•  0 

o 

2 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

69.3 

40.1 

54.7 

79 

1  9 

24 

16. 

303 

0 

0 

7 

: 

3,34 

1  .56 

29 

.0 

o 

6 

1 

DIVISION  06 

55.* 

_      ^  7 

3,24 

1,0* 

.  0 

SOUTHWEST  07 

Albany 

69.* 

*1.2 

55.3 

-   3  0 

8 1 

2  3 

22 

15 

292 

0 

0 

7 

0 

2,3Q 

„     ,  i  ^ 

.  7* 

29 

,0 

o 

1 

o 

AMERICUS  *  ENE 

68.7 

*3.0 

55.9 

_   g  ,  7 

80 

22 

25 

15. 

271 

D 

0 

6 

0 

2,91 

,36 

1,00 

29 

.0 

0 

4 

3 

BAIN BRIDGE 

72.5 

**  .  5 

58.5 

0.4 

8  3 

22 

23 

15 

21* 

0 

0 

8 

0 

3,08 

,71 

1,39 

24 

■  0 

0 

9 

? 

[ 

Blakely 

6A.4 

**.9 

56.7 

-  1.0 

80 

22 

28 

1* 

2*6 

0 

0 

5 

0 

4,43 

1.52 

1.** 

23 

.0 

0 

4 

CA I RO   2  NNw 

71.5 

**,5 

58,0 

82 

22 

24 

15 

221 

0 

0 

5 

0 

2.91 

.56 

1.47 

23 

•  0 

0 

6 

! 

1 

CAMILLA 

71.3 

*5.5 

58.4 

82 

22 

24 

15 

212 

0 

o 

0 

2.89 

1.12 

24 

•  0 

0 

6 

3 

l2 

COLQUITT   2  E 

70. 2M 

*?.2M 

57. 1M 

81 

22 

22 

15 

2*0 

0 

0 

5 

0 

3.58 

1.25 

23 

.0 

0 

4 

3 

CUTHBERT 

68.9 

*5  .  8 

57,4 

82 

22 

29 

1* 

228 

0 

0 

3 

0 

3.48 

.99 

23 

,0 

0 

6 

3 

FORT  GAINES 

67.5 

**.8 

56.2 

-  l.o 

79 

22 

30 

16. 

26* 

0 

0 

4 

0 

3.87 

1.19 

1,67 

28 

.0 

0 

5 

3 

2 

LUMPKIN 

68.5 

**.o 

56,3 

79 

22. 

26 

14 

263 

0 

0 

J 

0 

3,22 

1.02 

27 

,0 

0 

5 

3 

1 

MORGAN 

69.5 

*2.2 

55.9 

78 

22 

23 

15 

265 

0 

0 

8 

0 

2.93 

l.*2 

23 

•  0 

0 

6 

2 

} 

plains  sw  ga  exp  STA 

67.1 

*3.  1 

55,1 

77 

19 

24 

15 

293 

0 

o 

6 

0 

3,*3 

1.10 

27 

•  0 

0 

6 

3 

THOMASVILLE 

70.2 

*6.0 

58.1 

-  0.8 

82 

22 

26 

15 

212 

0 

0 

4 

0 

2.38 

•  28 

.8* 

29 

.0 

0 

4 

3 

0 

THOMASV I LLE  wB  CITY 

68.* 

*8.6 

58.5 

•  0.9 

80 

22 

30 

15 

201 

0 

0 

2 

0 

2.57 

.49 

.87 

24 

•  0 

0 

5 

2 

0 

DIV1 SION  07 

57,0 

.  1,0 

3,15 

•  64 

.0 

SOl'TH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

70.* 

*1.1 

55.8 

m  1.9 

79 

20 

2* 

15 

272 

0 

0 

9 

0 

2.18 

•  SO 

,83 

29 

.0 

0 

* 

2 

0 

ASHPURN   1  S 

68.  OM 

M 

M 

2* 

15 

0 

0 

0 

1  ,*3 

.68 

23 

•  0 

0 

2 

2 

0 

CORDElE  WATER  WORKS 

70. OM 

*2  .  7M 

56.  4M 

80 

22 

25 

15 

262 

0 

0 

7 

0 

2.18 

.65 

29 

.0 

0 

7 

2 

0 

Douglas  2  nne 

69.* 

*2.2 

55.8 

79 

20* 

27 

17. 

274 

0 

0 

6 

0 

2,36 

.82 

29 

•  0 

0 

* 

2 

0 

F I T7GERAL0 

68.7 

*5.6 

57.2 

-  1.2 

79 

1 

29 

15 

235 

0 

o 

3 

0 

1.85 

■  .25 

,65 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

HOMFRV I LLE   3  WSW 

70.8 

*2.* 

56.6 

BO 

22 

22 

15 

25* 

0 

o 

7 

0 

2.52 

.76 

29 

.0 

0 

6 

1 

0 

lumber  city 

69.6 

39,3 

54,5 

78 

23. 

22 

16 

313 

0 

0 

S 

0 

1.67 

-  ,24 

,  78 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

MOULTRIE   2  ESE 

70.* 

*5.2 

57.8 

m  1,9 

81 

22 

27 

16. 

220 

0 

0 

4 

0 

3.36 

1.28 

1  .62 

23 

•  0 

0 

6 

2 

1 

NASHVILLE   5  SSE 

69.  1 

*2.8 

56.0 

78 

22 

22 

IS 

273 

0 

0 

6 

0 

1,99 

.76 

24 

•  0 

0 

6 

2 

0 

OUI TMAN 

70.0M 

*1  .6M 

55, 8M 

•  *,  1 

80 

22 

2* 

16. 

269 

0 

0 

8 

0 

2.30 

.01 

.73 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

68.9 

**.  1 

56.5 

-  1.4 

79 

23* 

26 

15 

255 

0 

0 

6 

0 

1.89 

.09 

.79 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

70.* 

*3.3 

56.9 

82 

23 

25 

16 

247 

0 

o 

7 

0 

,3* 

02 

.0 

0 

2 

0 

0 

VALDOSTA  *  NW 

70.5 

*3.1 

56.8 

81 

22 

19 

15 

253 

0 

0 

7 

0 

2.50 

.65 

29 

,0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION  08 

56.  3 

—  2.1 

2.19 

,22 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

70.0 

*2.5 

56.3 

80 

6* 

2* 

16 

265 

0 

0 

7 

0 

2.01 

,69 

29 

,0 

0 

J 

1 

0 

BlACKBEARD  island 

69.0 

*8.2 

58.6 

75 

20» 

33 

15 

187 

0 

0 

0 

G 

1.85 

.79 

1  1 

,0 

0 

2 

0 

BRUNSWICK 

70.6 

50.6 

60.6 

_  1,2 

77 

27, 

3* 

15 

144 

0 

0 

0 

D 

3.01 

1,48 

.69 

05 

,0 

0 

1 

2 

0 

Brunswick  faa  ap 

68.* 

*9.6 

59.0 

77 

6 

33 

16. 

189 

0 

0 

0 

0 

3.78 

1.19 

05 

•  0 

0 

s 

3 

I 

CAMP  STEWART 

70.9 

*5.8 

58.4 

78 

27 

28 

15 

207 

0 

0 

<■ 

1 

3.15 

1.13 

06 

.0 

0 

•> 

2 

2 

Fleming  exp  station 

70.9 

*3.6 

57.3 

79 

27. 

2* 

15 

235 

0 

0 

•> 

0 

2.03 

.65 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

FOLKSTON  9  Sw 

72.1 

*7.1 

59.6 

79 

27 

28 

15 

1  76 

0 

0 

s 

0 

2,16 

•  5* 

10 

.0 

o 

2 

o 

Gl  ENNVILLE 

70.8 

**,6 

57.7 

-  0.9 

81 

27 

27 

15 

224 

0 

0 

5 

0 

2,2* 

,25 

1.08 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

JESUP  8  S 

70.* 

*3.2 

56,8 

2* 

15 

247 

D 

0 

7 

0 

2,30 

•  63 

29 

,0 

0 

1 

1 

0 

NAHL'NTA 

70.1 

*3.7 

56.9 

78 

27. 

25 

16. 

243 

0 

0 

6 

0 

2.26 

.81 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

SARFLO  ISLANO 

68.5 

*9.7 

59,1 

75 

6 

33 

15 

178 

0 

0 

0 

0 

1.87 

.58 

29 

,0 

0 

2 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

70.3 

**.  1 

57.2 

0.6 

78 

22. 

25 

16. 

242 

0 

0 

6 

0 

2.10 

.01 

.87 

06 

.0 

0 

5 

2 

0 

SAVANNAH   *B   AP  R 

69.* 

*5.1 

57.3 

0.0 

76 

21. 

27 

15 

232 

0 

0 

* 

0 

2.28 

.23 

1.15 

05 

.0 

0 

* 

1 

1 

SAVANNAH  BEACH 

65. 5M 

*6.9M 

56. 2M 

76 

2 

35 

1* 

256 

0 

0 

0 

0 

2.2* 

.79 

05 

.0 

0 

2 

0 

5URRENCY   2  WNW 

71.1 

39.8 

55.5 

78 

19. 

21 

15 

289 

0 

0 

7 

0 

2.22 

.98 

29 

.0 

0 

9 

2 

0 

WAYf ROSS 

71.6M 

M 

M 

78 

27. 

21 

1* 

0 

0 

0 

2.11 

.10 

.80 

28 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION  09 

57.8 

-  1.3 

2.35 

.60 

.3 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      83°  on  the  22d  at  Balnbrldge 

Lowest  Temperature:    K'  on  the  15th  at  Elberton  2  N 

Greatest  Total  Precipitation:    6.95  Inches  at  Helen  1  SE 

Least  Total  Precipitation:     1.43  Inches  at  A -.h burn  1  S 

Greatest  One-Day  Precipitation:    3.41  Inches  on  the  29th  at  Dalton 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     0.5  Inches  at  Beaverdale 


See  Deference  Note!  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


GEORGI A 
NOVEMBER  1963 


Day  of  Month 


NORTHWEST  01 

ADAIRSVlLLE 

ALLATOONA  DAM  2 

BEAvERDAlE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERS 

CARTfRSVILLE 
CARTERSVILLE  S  JK 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH 
CHKKAMAUGA  PARK 

CURRYVILLE  2  W 

DALLAS  9  SE 

OALTON 

EMBRY 

FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

SUMMERVILLE 

TAYLORSVILLE 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  1  WNW 
ATHENS 

athens  col  of  agri 
athens  us  airport 
atlanta  bolton 

atlanta  wb  airport 
ball  ground 
blairsville  exp  sta 
blue  ridge 

CANTON 

Cleveland 
commerce  2  5sw 
cumming  1  n 
oahlonega 
oawsonville 

ELLIJAY 
GAINESVILLE 
HELEN  1  SE 
JASPER  1  NNW 
MAYSVILLE 

MONROE 

NORCROSS  *  N 
WALESKA 
WINDER  1  SSE 
WOODSTOCK 

NORTHEAST  OS 

BOWMAN 
CARNESV I LLE 
CLAYTON 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HAPTWELL 

LEXINGTON 

LINCOLNTON 

TOCCOA 

WASHINGTON 

■EST  CENTRAL  0* 

BuENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 
CONCORD 

oouglasville 
experiment 
franklin 
goat  rock 

greenville  2  w 

GRIFFIN 
HAMILTON  A  W 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

MARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEWNAN 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 


THOMASTON 
WEST  POINT 
WOODBURY 


2  S 


ABBEVILLE 
A I  LEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  ]  S 

EASTMAN  1  w 
FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  A  NE 
HAWK  1NSV ILLE 

JULIETTE 

MACON  WB  AIRPORT 
MC  INTYRE 
MILLEDGEVILLE 
MONTICELLO 

MOUNT  VERNON  S  WNW 

SANDERSVILLC 

SILOAM 

SPARTA  2  NNW 


J.T5 
3.89 
6.72 
3.39 

s.oa 

A. 22 
3.3* 
3.71 
3.11 
3. At 

A, 77 
3.77 
6.27 


6.41 
S.33 
S.21 


.90 
.96 
1.27 

1.00 

•  OA 
.96 

•  72 
1.19 
1.07 


.02  1.19 
l.OS 
1.11 


9.19     ,A9  .OA 


3.111 
-.23 
3.82 


6.36 
3.96 
4,86 


4.26 

4.98 
3.83 
2.60 
6.39 
2.80 


4.22 
4.80 

3.96 
4.81 
2.97 

9.46 

4.99 
3.31 
4.98 
4.40 


4.37 
3.78 
3.51 


1.76 
2.33 
6.27 
3.00 
1.83 

2.17 
4.07 
3.04 
3.40 


2.01 
3.62 
2.69 
2.94 


.34 
.39 


.74 
.39 
.92 


.04 
.01 
.32 


13     14  15 


.27 
.19 
.30 


.29 
.33 
.62 
.87 


19     20  21 


22     23  24 


25     26     27     28  29 


33  .01  1.92 
26     .01  3,41 


.02     .08  T 


.14     .06  1.98 


.04  1.11 
1.93 

1.66 


.49  .471 


.29  1.86 
.06  1.89 
.04  2.09 


.02  3.27 
.06  2.93 
T  2.50 

121     ,01  2.08 


75     .09  1.61 


.09  2.02 
.02  2.00 
,14  1.99 
.04  1,97 

T  2.40 
.06  2.12 
.04  2.38 
.05  2.03 
.07  2.14 


.13  1.87 

.40     .01  1.92 

•  10     .661  1.98  .02 

,4U     .07  2.33 

.11   1.2'     .02  1.89 


•  •3 


.19  1.93 
1.10 
.56 


.02  1.69 

.03  1.64 

.09  2.00 

.04  1.94 

.02  1.77 


1,60 
,10  1,23 

1.08 
.02  2.60 
.02  1.09 


1.94     .21  1.70 


.24   1.20   1,03  1.23 


.87^ 
.57 
1.15 


1.36 
1,99 
.42  1,39 


1,02 
2.12 
1.70 


1.08 
.09  1.72 
.29  .79 


1.20 
.04  1,21 
1.06 
.77 


«•  following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

S 

12  3 

a         r  1 

_ 
D 

_ 

7  8 

9 

in 

10  | 

11  12 

I 

13     14  15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

~,  1 
22 

 - 

23 

24 

25  | 

26  | 

27 

28  | 

I 

29  | 

30 

E43T  CENTRAL  06 

ADDLING    t  NW 

9.A4 

■  9 1 

•  OT 

•  9* 

. 

.93 

71 

.: : 

AUGUST!   •"-   AIRPORT  R 

S.A9 

.90 

1.20 

•  02 

7 

fli' 

'  19 

'  . 

BROOKLET  1  - 

2.58 

.44 

•  90 

.25 

.05 

'  * ; 

09 

1*10 

BUTLER  CREEK 

J.3T 

.2T 

.61 

.11 

.06 

.  »t> 

1 04 

uu 

.11 

OOVER 

S.OA 

lite 

1.19 

.19 

I.T4 

GIBSON 

'.89 

.95 

.19 

.»» 

.90 

.  !* 

. 

T 

1.2T 

..'3 

LOUISVILLE 

3.61 

.26 

•  TS 

.23 

.  171 

■  •0 

1.43 

metter 

2.72 

.53 

.10 

.0* 

.02 

.08 

.07 

•  40 

•  09 

1.02 

MDVILLI 

3.92 

An 

.12 

.13 

.24 

;  ,«< 

1.23 

MIOvILLE  ExP  STA 

2.9a 

74 

• 

.OT 

.2: 

•  IT 

1*1! 

•  9T 

MILLEN 

». 33 

.96 

.19 

•  90 

10 

• 

.35 

1  *7 

Aft 

' '  ■ 

MILLNAvEn  6  E 

3.39 

.2* 

.8: 

.43 

4' 

10 

NEWINOTON  4  NH 

STILLMORE 

3.26 

• 

T 

T 

.26 

•*. 

.A8 

1.10 

.24 

SwAINSBORO 

2.33 

■ 

•  * 

>•  H 

.09 

,98 

WARRENTON 

S.ST 

.OT 

•*o 

•  20 

.99 

1  T2 

WAYNESBORO  2  NE 

3.3A 

T 

.90 

T  .10 

•  90 

1 8 

* 

•  09 

* 

SOUTHwIST  OT 

ALBANY 

2.36 

38 

•  13 

•  14 

.10 

* 

.43 

AMERICuS  a  Ene 

2.91 

III 

•  09 

•  09 

.60 

T 

*  £  j 

l  on 

6A1N6R IDGE 

3.06 

.2* 

.5' 

.13 

•  06 

09 

1.39 

03 

82 

BLAKELY 

A. A3 

.92 

.0* 

.01 

,2a 

1.44 

T 

.06 

.07 

!°t 

!*o 

CAIRO  1  NN» 

2.91 

.11 

,13 

.09 

1.4T 

.02 

.0* 

.05 

.13 

.67 

CAMILLA 

2.69 

•24 

•  09 

T 

,  1 1 

.11 

.33 

1.12 

COLQUITT  2  E 

3. 58 

.32 

.02 

1.23 

.07 

.02 

!«0 

1  loo 

CUTHBERT 

3. AS 

■  IT 

.09 

.11 

•  *D 

.0* 

.99 

.03 

.09 

.63 

.93 

DAWSON 

2.60 

•!? 

.03 

.32 

T 

.01 

.25 

.Td 

•  01 

l.OT 

OONAlSONVILLE  J  w 

3.9T 

• 

•  OA 

.16 

■  19 

.20 

1.48 

.01 

.06 

•  03 

.61 

.T9 

FORT  GAINES 

3. ST 

.TO 

.19 

1.03 

1  6T 

LUMPKIN 

3.22 

.A2 

■  01 

.29 

•  03 

.06 

MORGAN 

2.93 

.20 

•  1C 

•  10 

1 ,42 

60 

MORGAN  9  NH 

3.29 

.2T 

.21 

.09 

.68 

.83 

•  06 

PLAINS  Sw  GA  EXP  STA 

3. A3 

.16 

T 

.63 

1.10 

.21 

,9A 

PRESTON  3  Sw 

A. At 

AO 

.30 

■  60 

.26 

2,90 

TMOMASVILLE 

2.36 

.OT 

•  OT 

•  1 3 

.TO 

.32 

I 

ThOmaSvILLE  wB  CITY 

2. ST 

.26 

•  06 

•  13 

•  23 

.87 

•  Oi 

.04 

'  65 

* 

SOUTH  CENTRAL  OS 

AOEL  2  S 

2.T6 

.90 

•  03 

•  OT 

.03 

.88 

.9« 

.OT 

,62 

ALAPAHA  EXP  STATION 

2.16 

.93 

*  16 

.80 

•  06 

ASHBURN  1  S 

l.AJ 

,05 

.66 

.05 

.69 

COROELE  WATER  WORKS 

2.16 

.18 

•  AO 

.10 

.32 

.08 

.19 

•  10 

.69 

DOUGLAS  2  NNE 

2.36 

.01 

T 

.30 

.06 

.34 

T 

.62 

•  06 

F I TZGERALO 

1.85 

- 

T 

•  03 

,20 

.35 

.03 

•  0$ 

.  1 1 

,69 

HOMERVILLE  3  wSw 

2. 52 

•  *3 

,06 

•  16 

.09 

1 

• 

LUMBER  CITY 

1.6T 

Ill 

,  1 1 

,06 

.22 

•04 

■  T8 

MOULTRIE  2  ESE 

3.3* 

.30 

,33 

.19 

.09 

4)01 

NASHVILLE  5  SSE 

1.99 

.06 

•  10 

|03 

.Tt 

.10 

.20 

!io 

*6A 

QUITMAN 

2.30 

•  08 

.11 

40 

.** 

* 

1 

TIFTON  Exp  STATION 

1.89 

26 

.03 

.OT 

.25 

.*9 

.79 

VALDOSTA  wB  AIRPORT 

.9)* 

•  06 

7 

•  03 

vALOOSTA  A  Nw 

2.30 

.91 

.30 

,03 

,12 

,63 

.31 

•  OS 

.03 

.06 

.69 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

2.01 

.18 

,09 

•  2* 

T 

,24 

.19 

x 

.16 

ATKINSON   1  W 

i.aa 

*90 

•  AC 

,*a 

,70 

BlACKBEARD  ISLAND 

1.85 

.13 

•  03 

•  T9 

•  19 

.12 

.06 

•  99 

BRUNSWICK 

3.01 

.69 

.14 

.38 

.13 

.2T 

.99 

T 

T 

.09 

.66 

BRUNSWICK  FAA  AP 

S.TB 

.AO 

1.19 

T 

.9* 

.01 

T 

.40 

.10 

.26 

T 

T 

,57 

.31 

CAMP  STEWART 

9.19 

2^ 

.  32 

..13 

•  06 

•  OB 

•  09 

.13 

.0* 

1  .OA 

•03 

OOCTORTOwN  1  WSW 

2  .0* 

.  1* 

.  9  Z 

* 

.03 

•  OA 

.OT 

T 

•  09 

•  65 

■  02 

Fleming  exp  station 

2,09 

.16 

,37 

,37 

•  08 

.01 

.09 

.10 

.66 

FOLKSTON  9  SSW 

2.66 

.20 

.10 

•  AO 

•  30 

.36 

.1! 

.15 

.60 

FOLKSTON  9  Sw 

2.1* 

.13 

.A5 

•  9* 

.06  .10 

.06 

.24 

.09 

.51 

GlENNVILLE 

2.2* 

.AS 

.06 

.»» 

.02 

.09 

.0* 

.0* 

T 

.07 

i.oa 

jesup  a  s 

2.30 

.32 

.32 

•  IT 

.20 

.12 

.OT 

.13 

.12 

.22 

.63 

NAHUNTA 

2.26 

.19 

.A3 

.3T 

T 

.08 

.16 

.0* 

•  OT 

•  03 

.06 

.81 

PATTERSON 

2.29 

.30 

,*2 

.0* 

.29 

T 

.2T 

.06 

.83 

SAPELO  ISLAND 

1.8T 

•  IT  .02! 

.55 

.06 

•  OT 

■  14 

.01 

.10 

.06 

.OT 

,02 

.36 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

.31 

.8T 

.11 

.09 

.12 

.38 

•  02 

SAVANNAH  WB  AP  R 

as 

.9* 

1.19 

.CI 

T 

.09 

.06 

.01 

T 

•  06 

.91 

.29 

SAVANNAH  BEACH 

2.2* 

.02  .79 

.96 

.01 

• 

•  .25 

.01 

.14 

•03 

.29 

.16 

SURRENCY  2  WNW 

2.22 

•  9T 

.15 

.13 

.01 

.02 

.OT 

.09 

.20 

.96 

WAYCROSS 

2.U 

.27 

.10 

.11 

.23 

.05 

.03 

.80 

.50 

MM  tolltSwlfig  Sunon  laeln 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  196  3 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NORTHWEST  01 

ALLAT00NA  DAM  2 

MAX 

74 

59 

39 

62 

62 

61 

67 

66 

67 

63 

73 

68 

39 

45 

46 

57 

64 

69 

71 

75 

71 

69 

72 

69 

60 

57 

52 

59 

49 

62.9 

MIN 

AO 

31 

25 

34 

35 

51 

-8 

41 

36 

41 

47 

39 

32 

32 

23 

24 

33 

42 

40 

44 

50 

55 

59 

31 

40 

43 

44 

48 

27 

39.1 

Calhoun  Exp  station 

MAX 

65 

56 

60 

64 

59 

65 

69 

66 

75 

75 

70 

67 

33 

48 

60 

65 

70 

72 

75 

74 

75 

75 

70 

60 

62 

60 

61 

60 

55 

50 

64.5 

MIN 

42 

32 

19 

23 

46 

41 

40 

37 

30 

32 

37 

36 

25 

34 

18 

20 

28 

32 

34 

36 

53 

56 

53 

31 

30 

30 

41 

37 

30 

22 

34.2 

cartersvillE 

MAX 

63 

52 

66 

66 

64 

69 

67 

68 

65 

75 

68 

62 

56 

48 

37 

66 

71 

74 

77 

75 

73 

76 

69 

63 

61 

54 

39 

62 

57 

50 

64.4 

MIN 

A3 

26 

20 

26 

50 

54 

44 

37 

31 

49 

37 

37 

26 

30 

17 

22 

27 

35 

35 

43 

55 

38 

59 

30 

34 

43 

47 

55 

34 

28 

37.7 

CFDARTOWN 

MAX 

66 

55 

59 

67 

66 

69 

66 

68 

61 

74 

70 

59 

49 

48 

58 

67 

71 

75 

77 

72 

72 

76 

69 

61 

61 

55 

57 

61 

59 

49 

64,0 

MIN 

44 

30 

23 

27 

50 

50 

43 

37 

31 

39 

37 

34 

30 

32 

19 

24 

29 

37 

40 

46 

54 

57 

5- 

30 

40 

44 

45 

55 

34 

29 

38.1 

DALLAS  5  SE 

MAX 

74 

56 

54 

63 

67 

65 

68 

66 

67 

61 

72 

69 

39 

47 

46 

59 

67 

70 

74 

76 

70 

71 

74 

64 

62 

59 

52 

58 

61 

38 

63.0 

MIN 

41 

29 

24 

29 

30 

51 

46 

42 

32 

39 

43 

36 

30 

29 

21 

25 

31 

39 

43 

47 

49 

54 

58 

30 

30 

39 

42 

51 

37 

29 

37,5 

DALT0N 

MAX 

74 

56 

56 

60 

64 

58 

66 

66 

65 

62 

74 

66 

60 

42 

45 

58 

64 

70 

74 

76 

73 

73 

73 

66 

58 

64 

49 

61 

62 

37 

62.4 

MIN 

3T 

31 

24 

28 

31 

50 

47 

41 

40 

41 

45 

34 

27 

34 

25 

26 

27 

35 

35 

43 

50 

56 

59 

32 

29 

29 

45 

48 

35 

26 

37.0 

LA  FAYETTE 

MAX 

73 

56 

56 

58 

64 

58 

71 

66 

73 

72 

56 

63 

39 

62.3 

MIN 

38 

26 

2  0 

24 

31 

48 

42 

31 

3  2 

34 

36 

26 

23 

33 

18 

20 

25 

30 

39 

38 

45 

53 

58 

30 

25 

26 

45 

48 

35 

23 

33.4 

ROME 

MAX 

68 

58 

61 

65 

64 

71 

69 

78 

70 

75 

69 

62 

55 

50 

59 

65 

71 

72 

78 

75 

74 

76 

68 

63 

63 

58 

59 

62 

62 

51 

65.7 

MIN 

45 

35 

25 

27 

50 

52 

42 

40 

34 

38 

39 

35 

29 

35 

23 

26 

29 

38 

40 

41 

56 

55 

53 

32 

30 

46 

49 

55 

36 

29 

38.8 

ROME  wB  AIRPORT 

MAX 

59 

56 

61 

63 

60 

71 

69 

66 

63 

75 

68 

60 

46 

48 

58 

64 

69 

72 

77 

72 

72 

75 

67 

62 

62 

51 

59 

64 

61 

49 

63.3 

MIN 

40 

28 

21 

26 

49 

45 

40 

41 

31 

41 

38 

30 

26 

26 

19 

24 

27 

36 

41 

38 

54 

55 

40 

31 

29 

45 

48 

54 

32 

26 

36.0 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  1  WNW 

MAX 

MIN 

ATHENS 

MAX 

71 

57 

60 

66 

62 

71 

70 

72 

65 

70 

71 

66 

56 

50 

57 

67 

71 

74 

78 

71 

70 

74 

68 

65 

58 

57 

56 

64 

61 

57 

63.2 

MIN 

48 

33 

27 

30 

49 

53 

5  1 

43 

36 

52 

40 

42 

30 

30 

25 

28 

31 

36 

43 

47 

53 

54 

60 

37 

38 

42 

47 

54 

37 

30 

40.9 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 

73 

59 

60 

67 

63 

70 

69 

73 

72 

71 

71 

67 

59 

50 

57 

67 

71 

74 

77 

75 

71 

75 

72 

65 

59 

56 

58 

65 

55 

52 

65.8 

MIN 

43 

31 

25 

28 

50 

52 

50 

43 

36 

52 

40 

40 

29 

29 

22 

25 

29 

34 

42 

46 

51 

53 

50 

35 

37 

42 

46 

55 

38 

28 

39.4 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

71 

56 

61 

66 

62 

70 

70 

72 

66 

70 

71 

65 

54 

49 

57 

66 

70 

72 

77 

70 

70 

75 

66 

65 

58 

51 

59 

64 

62 

49 

64.5 

MIN 

41 

33 

28 

29 

30 

52 

49 

41 

40 

48 

40 

37 

31 

31 

25 

29 

33 

39 

46 

49 

52 

54 

47 

36 

37 

41 

48 

55 

36 

29 

40.2 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

MAX 

68 

54 

60 

65 

67 

69 

66 

67 

60 

70 

69 

59 

49 

47 

56 

63 

67 

70 

74 

70 

70 

73 

63 

63 

56 

49 

57 

61 

61 

50 

62.5 

MIN 

39 

34 

27 

35 

52 

52 

48 

44 

39 

52 

45 

36 

31 

30 

25 

29 

37 

43 

46 

45 

54 

55 

43 

33 

38 

43 

45 

55 

32 

29 

40.5 

SlAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

71 

58 

47 

59 

61 

59 

61 

60 

64 

65 

71 

67 

53 

42 

39 

55 

64 

69 

65 

70 

66 

66 

66 

62 

58 

56 

55 

64 

60 

35 

59.6 

MIN 

29 

28 

17 

22 

29 

50 

47 

35 

24 

29 

28 

30 

18 

21 

15 

17 

20 

28 

32 

38 

32 

54 

37 

34 

34 

39 

47 

52 

35 

23 

32.8 

BLUE  RIDGE 

MAX 

59 

51 

61 

62 

60 

63 

69 

70 

73 

77 

65 

58 

53 

49 

59 

64 

67 

67 

75 

69 

69 

69 

64 

62 

61 

52 

65 

63 

60 

39 

62.5 

MIN 

29 

28 

17 

22 

42 

48 

41 

36 

39 

48 

36 

28 

20 

30 

18 

19 

24 

32 

42 

45 

54 

51 

50 

37 

37 

42 

50 

34 

30 

21 

33.7 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 

73 

66 

55 

60 

65 

60 

69 

70 

74 

66 

73 

72 

65 

34 

50 

56 

68 

66 

73 

76 

70 

71 

74 

65 

67 

59 

50 

39 

64 

55 

64,8 

MIN 

28 

28 

24 

23 

26 

50 

52 

36 

38 

42 

42 

30 

22 

22 

19 

19 

24 

30 

32 

35 

49 

50 

55 

30 

31 

33 

41 

50 

35 

29 

34,8 

DAHLONEGA 

MAX 

71 

54 

50 

57 

60 

56 

65 

63 

65 

65 

69 

69 

57 

49 

42 

54 

63 

67 

68 

72 

66 

67 

69 

64 

64 

54 

52 

60 

59 

44 

60.5 

MIN 

43 

33 

24 

26 

33 

50 

50 

43 

35 

37 

44 

38 

25 

27 

23 

24 

28 

32 

41 

47 

51 

53 

57 

33 

32 

36 

41 

51 

43 

17 

37.2 

GAINESVILLE 

MAX 

61 

52 

59 

61 

57 

67 

65 

69 

64 

71 

70 

59 

50 

45 

55 

64 

68 

70 

75 

67 

67 

70 

63 

65 

55 

51 

56 

59 

36 

47 

61.4 

MIN 

45 

34 

27 

32 

47 

53 

51 

42 

41 

52 

45 

40 

30 

32 

27 

30 

35 

40 

47 

50 

53 

34 

57 

33 

39 

39 

46 

55 

35 

29 

41.3 

HELEN  1  SE 

MAX 

58 

52 

60 

6 1 

68 

66 

71 

6  1 

59 

5  8 

6  7 

69 

67 

5  1 

60 

58 

31 

43 

61.2 

MIN 

39 

29 

19 

24 

42 

46 

50 

37 

29 

45 

31 

30 

20 

31 

18 

20 

25 

30 

38 

36 

50 

45 

55 

26 

39 

49 

53 

51 

30 

29 

35.5 

JASPER   1  NNW 

MAX 

57 

51 

59 

60 

59 

65 

63 

65 

64 

73 

67 

56 

48 

45 

55 

62 

67 

69 

74 

68 

66 

69 

63 

61 

57 

51 

60 

59 

39 

44 

60.5 

MIN 

42 

31 

23 

33 

51 

50 

4  7 

43 

37 

48 

46 

37 

26 

32 

25 

31 

31 

45 

48 

51 

55 

55 

53 

30 

43 

43 

49 

54 

31 

24 

40.5 

WINDER  1  SSE 

MAX 

69 

57 

61 

65 

61 

71 

69 

72 

65 

72 

76 

66 

56 

50 

57 

65 

70 

73 

77 

72 

70 

73 

73 

71 

63 

55 

60 

63 

60 

31 

65.4 

MIN 

47 

27 

24 

29 

47 

50 

49 

37 

39 

51 

41 

37 

27 

25 

23 

26 

31 

39 

45 

49 

51 

55 

62 

34 

34 

39 

45 

55 

36 

29 

39.5 

NORTHEAST  03 

CLAYTON 

MAX 

68 

64 

62 

62 

58 

68 

66 

69 

70 

73 

74 

70 

53 

45 

57 

62 

73 

69 

75 

71 

66 

67 

65 

67 

55 

50 

65 

63 

38 

40 

63.5 

MIN 

37 

20 

18 

23 

39 

45 

51 

29 

28 

32 

31 

25 

20 

31 

20 

20 

20 

29 

38 

37 

49 

47 

55 

35 

25 

37 

47 

30 

32 

28 

33.3 

CORNELIA 

MAX 

65 

52 

55 

59 

54 

66 

63 

69 

65 

69 

69 

66 

52 

52 

56 

67 

68 

72 

73 

62 

65 

68 

65 

61 

55 

46 

57 

57 

55 

45 

60.9 

MIN 

42 

27 

21 

25 

42 

46 

47 

34 

33 

46 

35 

33 

22 

24 

19 

24 

30 

30 

42 

47 

50 

50 

58 

30 

38 

35 

45 

53 

32 

26 

36.2 

ElBERTON  2  N 

MAX 

72 

60 

68 

66 

65 

72 

71 

69 

67 

70 

71 

69 

63 

61 

5  5 

60 

68 

71 

76 

64 

68 

74 

71 

63 

61 

56 

60 

65 

63 

50 

65,6 

MIN 

35 

29 

20 

21 

42 

53 

46 

29 

27 

47 

31 

25 

20 

18 

14 

17 

22 

25 

34 

38 

30 

52 

59 

30 

27 

40 

46 

54 

38 

28 

33.9 

HARTWELL 

MAX 

77 

70 

65 

65 

68 

6  4 

72 

68 

70 

72 

73 

64 

62 

58 

60 

70 

76 

80 

75 

7  1 

74 

72 

70 

61 

53 

59 

55 

»? 

45 

66.9 

MIN 

37 

34 

23 

31 

33 

10 

35 

33 

34 

37 

39 

37 

32 

25 

24 

26 

28 

32 

49 

50 

50 

53 

50 

39 

36 

41 

47 

43 

29 

28 

36.4 

TOCCOA 

MAX 

65 

55 

60 

63 

59 

71 

69 

74 

68 

73 

71 

63 

54 

50 

56 

69 

73 

73 

78 

67 

69 

74 

68 

65 

56 

52 

64 

62 

60 

48 

64,4 

MIN 

47 

34 

29 

30 

45 

53 

54 

42 

39 

52 

45 

42 

32 

29 

26 

29 

37 

46 

50 

49 

53 

53 

38 

37 

35 

39 

46 

51 

37 

31 

41.7 

WASHINGTON 

MAX 

62 

32 

58 

60 

58 

70 

72 

71 

70 

70 

70 

72 

67 

58 

52 

57 

67 

70 

72 

68 

71 

71 

69 

74 

64 

59 

57 

61 

64 

61 

64.9 

MIN 

34 

30 

22 

25 

25 

45 

47 

34 

33 

35 

40 

39 

27 

26 

20 

21 

28 

35 

35 

40 

39 

43 

42 

35 

27 

28 

38 

44 

40 

27 

33.5 

WEST  CENTRAL  0* 

BUENA  VISTA 

MAX 

76 

60 

63 

70 

75 

73 

71 

71 

65 

65 

69 

66 

62 

53 

59 

66 

72 

74 

77 

74 

75 

77 

75 

65 

63 

59 

61 

65 

54 

67.4 

MIN 

48 

34 

32 

37 

54 

51 

49 

41 

42 

53 

50 

44 

25 

25 

25 

30 

39 

40 

47 

46 

52 

54 

60 

33 

41 

50 

50 

40 

30 

42.1 

CARROLLTON 

MAX 

68 

66 

62 

67 

66 

68 

68 

68 

59 

71 

70 

60 

50 

49 

58 

66 

69 

73 

76 

72 

72 

74 

6  8 

63 

58 

53 

58 

60 

6 1 

50 

64.1 

MIN 

44 

31 

23 

26 

48 

47 

40 

37 

31 

30 

38 

38  , 

27 

28 

20 

22 

27 

32 

36 

36 

55 

54 

56 

31 

34 

44 

46 

55 

36 

28 

37.3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

75 

59 

63 

71 

76 

12 

72 

71 

60 

69 

74 

65 

55 

54 

60 

66 

73 

73 

77 

75 

76 

78 

67 

67 

60 

58 

63 

65 

61 

55 

67.0 

MIN 

43 

35 

27 

31 

56 

54 

49 

44 

38 

49 

47 

37 

28 

27 

26 

27 

32 

37 

39 

44 

55 

57 

51 

36 

44 

51 

52 

60 

38 

32 

41.3 

Experiment 

MAX 

73 

72 

57 

63 

S8 

'1 

71 

69 

70 

64 

70 

71 

63 

53 

50 

58 

65 

71 

73 

77 

73 

72 

75 

65 

66 

58 

54 

60 

63 

46 

65.4 

MIN 

46 

42 

3  6 

41 

32 

26 

2  3 

30 

36 

45 

45 

46 

54 

56 

58 

34 

36 

43 

46 

52 

38 

29 

41.4 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

72 

60 

64 

69 

72 

71 

70 

70 

TO 

68 

71 

63 

53 

52 

60 

70 

72 

74 

75 

76 

77 

77 

70 

65 

62 

56 

60 

62 

62 

57 

66.7 

MIN 

44 

30 

28 

36 

52 

52 

43 

41 

39 

50 

39 

39 

30 

26 

24 

34 

35 

38 

45 

45 

54 

56 

48 

31 

38 

45 

40 

42 

37 

28 

39.6 

GRIFFIN 

MAX 

72 

58 

6* 

69 

71 

72 

70 

71 

62 

68 

72 

64 

34 

52 

59 

68 

73 

75 

79 

75 

73 

77 

65 

66 

59 

53 

59 

62 

50 

53 

65.8 

MIN 

45 

34 

31 

39 

54 

53 

47 

42 

42 

53 

48 

34 

28 

27 

35 

1.2 

48 

49 

48 

55 

56 

57 

35 

39 

44 

47 

57 

37 

30 

43.2 

LA  GRANGE 

MAX 

73 

58 

65 

71 

74 

73 

70 

70 

61 

70 

72 

66 

57 

52 

60 

66 

71 

69 

77 

77 

75 

76 

59 

68 

66 

55 

65 

64 

52 

64 

67.2 

MIN 

46 

28 

22 

26 

51 

52 

3  3 

32 

32 

47 

37 

32 

27 

21 

19 

22 

28 

32 

36 

36 

52 

54 

53 

32 

32 

46 

48 

46 

40 

30 

36.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  1963 


Day  Ol  Month 


aUDOn 

1 

2 

3 

« 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AvArj 

marshallville 

MAX 
MIN 

77 
*R 

66 
32 

64 
28 

70 
27 

77 
52 

76 
52 

46 

73 
39 

67 
40 

68 
56 

69 
44 

69 

40 

62 

30 

54 
25 

88 

24 

63 
27 

72 
32 

'6 

31 

77 
60 

75 
43 

74 
51 

77 

53 

34 

61 
50 

66 
40 

69*6 
39,4 

NF  WN  AN 

MAX 
MIN 

45 

37 

26 

31 

54 

51 

45 

39 

36 

51 

45 

41 

32 

27 

23 

30 

69 
37 

73 
42 

72 
43 

75 
46 

72 
56 

75 
96 

68 
46 

64 
32 

59 
39 

33 

44 

6  - 

46 

62 
36 

62 
36 

52 
25 

65.2 
60,6 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

AS 

30 

26 

30 

50 

51 

40 

40 

38 

45 

47 

42 

31 

25 

24 

26 

28 

3S 

40 

39 

73 
49 

76 
49 

75 
58 

67 

15 

64 

30 

58 
48 

b  i 
48 

69 

52 

67 
62 

60 
28 

68.7 
39.2 

TALLAPOOSA   2  NNM 

MAX 
MIN 

Tfc'OMASTON   2  5 

MAX 
MIN 

42 

34 

24 

28 

51 

53 

48 

44 

35 

34 

43 

42 

27 

56 
27 

62 

22 

68 
24 

67 
29 

75 
32 

8 1 

37 

78 
38 

78 
30 

79 

90 

66 
52 

73 
34 

60 
34 

37 
43 

62 
46 

63 
57 

37 
39 

54 

31 

68.2 
38.4 

WFST  POINT 

MAX 
MIN 

69 
50 

59 
31 

24 

70 
29 

72 
53 

90 

43 

73 
38 

68 
31 

50 

42 

69 
36 

62 
29 

55 
26 

61 
23 

68 

25 

73 
30 

73 
35 

77 
38 

75 
38 

71 
91 

76 
97 

73 
60 

66 
32 

56 

40 

37 
31 

61 
49 

60 
49 

59 
42 

55 

31 

67,0 
39.4 

CENTRAL  05 

MAX 
MIN 

52 

37 

28 

40 

53 

60 

49 

38 

40 

42 

42 

42 

29 

6 1 
29 

59 
29 

27 

31 

36 

45 

41 

76 
49 

76 
48 

74 
44 

70 
42 

66 
42 

69 
50 

70 
54 

70 
49 

60 
40 

56 

33 

70,3 
41.2 

CCV I NGTON 

MAX 
M  1  N 

43 

33 

24 

28 

51 

53 

49 

41 

36 

51 

41 

39 

30 

26 

22 

24 

29 

75 
34 

40 

72 
46 

72 
52 

74 
94 

64 
54 

65 
34 

57 
37 

54 
42 

8  | 
46 

63 
55 

62 
38 

52 
27 

39)3 

MAX 
MIN 

35 

34 

27 

30 

30 

45 

50 

35 

40 

43 

44 

36 

30 

28 

23 

22 

25 

35 

32 

6 1 
35 

8  Q 
46 

82 
99 

8 1 

57 

70 
38 

70 
40 

65 
38 

74 
40 

70 
58 

70 
56 

60 
26 

n'.B 

MAX 
MIN 

46 

36 

29 

36 

42 

59 

59 

40 

41 

49 

46 

43 

34 

27 

26 

30 

32 

43 

43 

46 

76 
92 

7  8 
51 

71 
48 

68 
38 

64 
45 

65 
51 

73 
56 

69 
56 

57 
33 

42.7 

FORSYTH  1  s 

MAX 
MIN 

45 

34 

27 

29 

43 

53 

49 

41 

39 

33 

48 

44 

29 

28 

24 

27 

72 
32 

34 

42 

40 

72 
55 

76 
94 

70 
60 

65 
36 

61 
37 

56 
46 

feC 
48 

63 
58 

62 
38 

53 

30 

66,3 
40.6 

FORT   VALLEY   2  E 

MAX 
MIN 

37 

69 
36 

63 
28 

63 
33 

76 
33 

75 
38 

72 
50 

73 
AO 

65 
39 

68 

45 

69 
49 

69 
44 

61 
30 

53 
27 

60 
25 

68 
28 

74 

32 

76 

37 

77 
38 

75 
41 

75 
44 

78 
54 

67 
54 

66 
37 

60 
39 

61 
46 

it 
52 

65 
53 

61 
49 

55 
30 

67.9 
39.6 

MAWKINSV I lle 

MAX 
MIN 

32 

78 
34 

63 
26 

66 
33 

37 

76 
52 

79 
49 

75 
38 

73 
39 

68 
47 

46 

70 
39 

72 
28 

63 
26 

56 

22 

62 
24 

70 
29 

75 
33 

78 
35 

60 
38 

78 
41 

77 
53 

81 
55 

71 
39 

70 
41 

64 
45 

64 
45 

73 
55 

69 
52 

54 
34 

70,7 
38.9 

MACON   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 

60 
36 

64 
28 

7  1 
33 

75 
55 

75 
57 

72 
51 

73 

44 

67 
39 

68 
54 

69 
46 

68 
44 

60 
33 

53 
29 

59 
26 

67 
28 

72 
32 

75 
36 

77 
38 

76 
42 

75 
57 

78 
58 

69 
51 

68 
40 

63 
43 

62 
50 

66 
52 

68 
59 

64 
35 

55 
33 

68.2 
42.4 

MC  INTVRE 

MAX 
MIN 

MTLLEDGEVILLE 

MAX 
MIN 

66 
32 

67 
37 

59 
26 

62 
29 

70 
31 

73 
52 

53 

71 
38 

73 
37 

63 
39 

70 
43 

72 
36 

68 
28 

60 
30 

24 

60 
25 

68 

25 

28 

75 
32 

78 
36 

77 
40 

74 

50 

76 
50 

68 

29 

68 

40 

62 
40 

63 
49 

65 
50 

67 
56 

61 
33 

68.0 
37.3 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

75 
44 

73 

32 

58 
24 

63 
29 

69 
35 

71 
90 

71 
41 

70 
39 

73 
36 

65 
40 

69 
44 

60 
33 

58 
34 

58 
25 

51 

24 

58 

30 

68 

32 

65 

33 

75 
41 

78 

40 

73 
44 

72 
50 

76 
55 

66 
34 

65 

32 

60 
36 

55 
40 

65 
46 

65 
45 

49 

26 

37!l 

SAN0ER5V I LLE 

MAX 
MIN 

49 

36 

6 1 
30 

70 
31 

54 

57 

70 
50 

7  1 
AO 

39 

69 
51 

49 

43 

32 

52 
26 

23 

28 

70 
29 

40 

39 

41 

37 

7*» 

5* 

63 

65 
37 

62 
41 

63 
46 

65 
51 

66 
58 

60 
46 

53 

31 

42.4 

5 1  LOAM 

MAX 
MIN 

75 
47 

5  6 
32 

26 

69 
36 

71 
53 

99 

49 

38 

41 

52 

48 

39 

30 

51 
26 

8  8 
26 

32 

38 

43 

79 
46 

48 

71 
49 

75 
52 

70 
60 

64 
37 

39 
36 

58 
46 

feC 
49 

66 
56 

63 
38 

53 
28 

41.9 

FAST  CENTRAL  06 

APPLING    1  NW 

MAX 

MIN 

74 
35 

74 

34 

58 
24 

62 
27 

70 
30 

72 
92 

73 
51 

72 
33 

72 
31 

68 
36 

70 
41 

70 
37 

66 
31 

60 
26 

55 
22 

58 

25 

27 

73 
32 

74 
39 

79 
40 

73 
42 

73 

6,6 

76 
50 

66 
39 

64 
32 

62 
39 

63 
46 

71 
55 

68 
56 

60 
29 

66.2 
36.9 

ALGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
38 

59 
37 

62 
25 

71 
32 

72 
48 

75 
58 

73 
50 

72 
40 

70 
36 

71 
49 

45 

70 
38 

60 
32 

54 
29 

6.  C 
23 

68 
24 

27 

75 
32 

80 
37 

74 
42 

74 
47 

77 
50 

70 
55 

65 
40 

63 
40 

66 
48 

72 
53 

69 
58 

66 
36 

53 
33 

40!l 

BROOKLET   1  U 

MAX 
MIN 

77 
41 

72 
40 

66 
30 

75 
41 

77 
50 

74 
60 

72 
54 

70 
44 

72 
41 

70 
56 

74 

52 

69 
46 

64 
32 

56 
31 

60 
31 

67 
28 

74 
32 

76 
38 

76 
45 

62 
45 

78 

50 

81 
55 

68 
61 

67 
49 

69 
44 

74 
49 

77 
59 

72 
59 

67 
41 

39 

33 

44.6 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

76 
44 

73 
36 

64 

28 

70 
35 

73 
52 

7  3 

8  2 

72 

54 

70 
42 

70 
38 

7 1 
54 

47 

68 
47 

6 1 
32 

58 
27 

57 
27 

66 
29 

71 
30 

36 

41 

42 

76 
47 

76 
54 

69 
62 

66 
42 

58 

40 

65 
47 

71 
54 

68 
55 

65 
41 

53 

30 

42!2 

METTER 

MAX 
MIN 

79 
44 

74 
37 

74 
33 

73 
35 

74 
53 

57 

73 
53 

72 
42 

71 
42 

70 
42 

43 

70 
45 

68 
36 

58 

29 

60 
28 

68 
28 

74 
33 

76 
39 

77 
42 

75 
47 

75 
52 

76 
55 

69 
57 

70 
46 

67 
45 

71 
49 

75 
56 

70 
60 

67 
44 

55 
33 

43.6 

MIOVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

75 
48 

72 
36 

62 
27 

70 
43 

73 
49 

58 

7 1 
51 

72 

39  . 

39 

54 

47 

69 
38 

27 

26 

59 
23 

67 
25 

28 

39 

80 
39 

43 

48 

76 
53 

48 

70 
45 

65 
42 

68 
48 

71 
58 

68 
58 

66 
39 

53 
33 

41.7 

MILLEN 

MAX 
MIN 

76 

40 

75 
37 

64 
24 

74 
32 

73 
48 

7  4 

52 

73 
52 

72 
35 

75 
43 

73 
45 

71 
45 

70 
38 

68 
26 

59 
25 

feC 

21 

70 
23 

75 
27 

78 
33 

80 
40 

78 

42 

78 
47 

76 
51 

77 
55 

75 
44 

67 
42 

72 
49 

70 
54 

70 
60 

69 
44 

33 

40|2 

NFwINGTON   A  NW 

MAX 
MIN 

SkAINSBORC 

MAX 
MIN 

76 
43 

71 
37 

62 
28 

76 
36 

73 
53 

76 
58 

72 
51 

76 
38 

75 
3S 

67 
53 

70 
48 

69 
39 

65 
29 

56 
28 

39 
23 

59 
26 

73 
30 

73 
31 

77 
40 

75 
47 

75 
48 

76 

59 

78 
61 

68 

42 

64 
42 

77 
45 

77 
53 

79 
53 

64 
40 

62 
31 

41  .5 

KARRENTON 

MAX 
MIN 

72 
44 

70 
35 

60 
26 

69 
33 

70 
51 

72 
95 

71 
50 

71 
36 

67 
40 

69 
54 

70 
45 

68 

40 

60 
29 

53 
28 

89 

22 

67 
26 

72 
29 

75 
33 

79 

39 

74 
41 

7  3 

SO 

79 
51 

71 
62 

66 

40 

60 
37 

63 
48 

65 
53 

66 
58 

65 
40 

52 
30 

40.8 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

75 
45 

68 
34 

66 
24 

68 
34 

72 
55 

75 
58 

73 
54 

74 
37 

69 
36 

72 
42 

73 
43 

72 
40 

64 

29 

55 
25 

39 

25 

67 
24 

73 
27 

75 
36 

79 

41 

77 
38 

75 
92 

75 
50 

49 

6  8 

43 

60 
37 

68 
48 

66 

91 

67 
54 

65 
60 

53 
31 

40.' 1 

SOUTHWEST  07 

Al  BANV 

MAX 
MIN 

76 
39 

68 
34 

5  9 
28 

65 
34 

73 

44 

57 

53 

35 

75 
38 

49 

62 
53 

72 
38 

69 

28 

62 
26 

5  3 

22 

61 
23 

68 

31 

7  3 
33 

38 

41 

46 

77 
99 

8 1 

53 

6  B 
42 

67 
43 

50 

99 

61 

53 

33 

32 

4U2 

AmERICUS  *  ene 

MAX 
MIN 

76 

35 

70 
32 

fe  7 

32 

71 
36 

75 
56 

74 
5* 

73 
50 

40 

fe  3 
4- 

64 
54 

30 

70 
47 

58 
34 

25 

6  1 
25 

67 
29 

71 
38 

75 
38 

78 
41 

49 

54 

80 
56 

32 

36 

62 
45 

53 

93 

58 

42 

57 
31 

68.7 
43.0 

BAINBRIOGE 

Mi  , 

MIN 

81 
48 

68 

32 

68 
27 

76 
38 

80 
52 

»: 
93 

76 
56 

76 
40 

'2 

48 

65 
58 

69 
57 

72 
39 

64 
29 

58 
28 

62 
23 

70 
24 

76 
32 

78 
38 

79 
38 

77 
49 

78 
8- 

83 
96 

80 
57 

70 
45 

68 
48 

68 

62 

60 
63 

71 
67 

68 
48 

62 
25 

72.5 
44.5 

Bl AXELY 

MAX 
MIN 

79 
47 

58 
35 

64 

32 

71 
38 

75 
54 

7  1 

57 

73 
53 

72 

44 

fe4 
<-9 

62 
54 

70 
55 

67 
44 

59 
35 

53 
28 

60 
29 

67 
29 

72 
36 

73 
40 

78 
43 

76 
48 

75 
53 

80 
54 

73 
53 

67 
40 

65 
44 

62 
56 

72 
60 

66 

60 

66 
45 

59 

32 

68.4 
44.9 

CAIRO  2  NNN 

MAX 
MIN 

79 
43 

74 
35 

65 

30 

74 
42 

80 
52 

77 
56 

75 
51 

75 
41 

75 

»: 

66 
55 

68 
54 

70 

65 
31 

55 
25 

62 

24 

70 
26 

73 
35 

78 
34 

78 
41 

75 
48 

76 
39 

62 
54 

76 
39 

67 
42 

69 
49 

66 
56 

76 

60 

71 
64 

66 
43 

61 
33 

71.5 

44.5 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

80 
49 

75 
36 

65 
29 

74 
40 

81 

44 

77 

59 

74 
53 

75 
39 

68 
49 

65 
57 

70 
56 

70 
41 

62 
31 

58 
30 

60 
24 

72 
28 

75 
27 

78 
39 

79 
42 

75 
49 

78 
57 

62 
37 

70 
63 

68 
43 

68 

51 

65 
57 

7fe 

fe7 

72 
65 

67 
53 

61 
33 

71.3 

45.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  1963 


Day  Of  Month  01 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

COLOUITT  2  E 

MAX 

75 

75 

72 

68 

70 

74 

69 

62 

61 

69 

73 

75 

79 

79 

77 

81 

78 

70 

67 

70 

77 

74 

62 

70.2 

MIN 

54 

38 

48 

52 

55 

38 

31 

25 

22 

26 

31 

33 

39 

46 

55 

54 

56 

43 

47 

50 

36 

38 

33 

42,2 

CUTHBERT 

MAX 

78 

63 

64 

71 

75 

71 

73 

71 

66 

66 

66 

66 

63 

60 

60 

68 

73 

75 

79 

76 

75 

82 

76 

67 

64 

62 

67 

67 

66 

57 

68,9 

MIN 

49 

34 

34 

39 

55 

55 

54 

45 

49 

55 

53 

47 

36 

29 

30 

31 

37 

42 

44 

50 

55 

56 

60 

38 

47 

54 

56 

61 

45 

34 

45.8 

FC9T  GAINES 

MAX 

78 

57 

63 

TO 

75 

70 

71 

70 

68 

65 

64 

65 

59 

53 

57 

67 

72 

70 

76 

76 

75 

79 

75 

65 

63 

67 

68 

65 

65 

58 

67.5 

MIN 

48 

37 

33 

35 

54 

55 

53 

44 

43 

48 

53 

45 

35 

30 

30 

30 

37 

40 

44 

50 

57 

57 

59 

40 

46 

56 

59 

46 

47 

32 

44.8 

LUMPKIN 

MAX 

77 

60 

67 

70 

75 

69 

74 

70 

62 

65 

66 

67 

58 

92 

61 

68 

73 

76 

79 

75 

77 

79 

74 

68 

71 

72 

63 

65 

65 

57 

68.5 

MIN 

47 

32 

31 

41 

56 

54 

52 

43 

49 

54 

50 

43 

32 

26 

27 

35 

42 

46 

49 

52 

57 

57 

46 

36 

45 

46 

54 

43 

43 

33 

44.0 

MORGAN 

77 

77 

67 

70 

75 

71 

72 

73 

67 

64 

67 

68 

68 

50 

60 

67 

71 

79 

75 

76 

75 

78 

77 

66 

65 

63 

70 

70 

67 

59 

70,1 

MIN 

41 

33 

30 

34 

53 

51 

52 

40 

45 

55 

52 

51 

29 

27 

23 

25 

30 

35 

39 

41 

44 

50 

58 

39 

44 

54 

57 

58 

45 

31 

42.2 

PLAINS  SW  GA  EXP  5TA 

MAX 

7  3 

6 1 

7 1 

74 

65 

72 

74 

77 

73 

73 

64 

62 

65 

65 

56 

67.1 

MIN 

SO 

32 

32 

35 

56 

55 

50 

41 

43 

54 

50 

46 

33 

26 

24 

28 

35 

40 

42 

46 

53 

53 

61 

36 

42 

52 

53 

48 

44 

32 

43.1 

THOMASV I LLE 

MAX 

78 

63 

65 

73 

78 

74 

75 

74 

69 

65 

69 

71 

60 

60 

63 

69 

75 

78 

78 

75 

78 

82 

73 

67 

68 

63 

68 

69 

66 

60 

70.2 

MIN 

46 

38 

30 

38 

54 

60 

55 

44 

48 

59 

55 

42 

34 

29 

26 

30 

35 

38 

41 

47 

56 

56 

61 

45 

52 

51 

58 

60 

57 

35 

46.0 

THOMASVILLE  we  CITY 

MAX 

77 

56 

65 

72 

67 

59 

68.4 

MIN 

48 

39 

35 

44 

57 

60 

55 

48 

53 

58 

56 

47 

38 

32 

30 

36 

44 

45 

49 

53 

58 

58 

59 

45 

52 

58 

61 

61 

43 

36 

48.6 

SOUTH  CENTRAL  08 

alapaha  Exp  station 

MAX 

75 

78 

60 

66 

73 

72 

77 

75 

75 

65 

65 

72 

72 

63 

54 

60 

72 

75 

76 

79 

75 

78 

78 

74 

69 

68 

65 

72 

69 

59 

70.4 

MIN 

34 

33 

29 

30 

44 

55 

51 

47 

49 

46 

54 

43 

30 

27 

24 

25 

28 

32 

37 

41 

45 

54 

48 

44 

44 

49 

54 

60 

48 

28 

41.1 

ASHBURN  1  S 

MAX 
MIN 

67 

70 

72 

74 

72 

72 

69 

63 

68 

66 

60 

58 

60 

67 

72 

74 

77 

75 

73 

68 

68 

67 

63 

72 

69 

63 

57 

68.0 

CORDELE  water  works 

MAX 

77 

74 

64 

73 

78 

75 

73 

73 

76 

63 

69 

69 

62 

55 

59 

67 

74 

76 

78 

78 

80 

73 

68 

76 

64 

68 

68 

64 

57 

70.0 

MIN 

46 

35 

28 

34 

55 

56 

50 

39 

41 

55 

49 

41 

30 

28 

25 

26 

32 

37 

38 

44 

56 

63 

40 

45 

52 

55 

59 

45 

33 

42.7 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

75 

79 

58 

65 

72 

70 

77 

74 

72 

66 

63 

71 

69 

61 

52 

60 

69 

73 

76 

79 

75 

77 

77 

68 

69 

65 

65 

75 

70 

60 

69.4 

MIN 

36 

38 

30 

32 

43 

54 

53 

42 

42 

45 

53 

45 

33 

31 

27 

27 

27 

35 

38 

41 

44 

53 

55 

44 

44 

48 

53 

59 

60 

34 

42.2 

FITZGERALD 

MAX 

79 

74 

62 

73 

74 

75 

72 

70 

67 

64 

71 

67 

65 

54 

57 

65 

71 

72 

75 

73 

75 

78 

73 

68 

64 

63 

68 

69 

67 

56 

68.7 

MIN 

47 

38 

32 

43 

56 

61 

47 

45 

45 

57 

52 

46 

37 

33 

29 

30 

35 

42 

45 

48 

53 

54 

61 

41 

46 

52 

57 

59 

42 

35 

45.6 

HOMERVILLE  3  WSW 

MAX 

78 

74 

74 

74 

70 

77 

74 

74 

69 

68 

70 

68 

67 

54 

61 

69 

73 

76 

76 

74 

76 

80 

70 

69 

68 

65 

76 

71 

69 

59 

70.8 

MIN 

37 

35 

26 

40 

49 

62 

53 

35 

44 

41 

54 

41 

27 

26 

22 

24 

32 

37 

40 

41 

55 

52 

58 

45 

50 

54 

58 

60 

46 

27 

42.4 

LUMBER  CITY 

MAX 

73 

78 

65 

64 

72 

74 

75 

73 

70 

69 

65 

75 

69 

61 

52 

58 

65 

72 

74 

76 

75 

77 

78 

69 

69 

67 

66 

75 

71 

61 

69.6 

MIN 

35 

36 

26 

26 

37 

52 

52 

36 

36 

40 

50 

37 

30 

26 

24 

22 

28 

30 

37 

36 

42 

48 

55 

43 

44 

45 

52 

59 

59 

37 

39.3 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

79 

75 

63 

73 

76 

76 

73 

73 

69 

63 

70 

69 

65 

57 

60 

67 

73 

75 

77 

75 

78 

81 

74 

68 

69 

64 

75 

70 

67 

59 

70.4 

MIN 

44 

36 

31 

42 

52 

60 

54 

41 

48 

55 

53 

47 

35 

30 

27 

27 

33 

39 

42 

45 

55 

54 

62 

45 

48 

54 

55 

61 

47 

34 

45.2 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

76 

71 

64 

71 

69 

75 

72 

73 

66 

66 

68 

68 

62 

58 

58 

66 

74 

74 

77 

74 

77 

78 

76 

68 

67 

64 

70 

68 

65 

57 

69.1 

MIN 

38 

33 

25 

39 

50 

62 

49 

39 

42 

56 

54 

42 

27 

26 

22 

23 

30 

35 

38 

42 

55 

50 

56 

44 

47 

53 

61 

60 

48 

38 

42,8 

OU  I  1  "Mil 

MAX 

74 

78 

59 

65 

74 

74 

77 

73 

74 

70 

64 

71 

70 

64 

54 

60 

70 

74 

76 

78 

78 

80 

69 

69 

74 

65 

70 

70 

57 

70,0 

MIN 

35 

35 

26 

32 

43 

53 

52 

38 

45 

54 

52 

42 

28 

25 

24 

24 

32 

36 

39 

44 

52 

51 

44 

44 

54 

56 

62 

54 

31 

41.6 

TTFTON  EXP  STATION 

MAX 

73 

54 

68.9 

MIN 

45 

35 

32 

39 

50 

59 

51 

42 

44 

50 

53 

43 

31 

28 

26 

28 

35 

41 

44 

50 

55 

55 

58 

41 

42 

48 

53 

60 

52 

32 

44.1 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

76 

78 

59 

66 

74 

71 

78 

74 

75 

71 

64 

70 

70 

64 

54 

61 

70 

74 

76 

78 

77 

78 

82 

69 

68 

71 

65 

69 

68 

62 

70.4 

MIN 

34 

38 

29 

30 

51 

58 

54 

40 

42 

49 

58 

46 

30 

27 

26 

25 

27 

35 

38 

42 

47 

56 

54 

47 

47 

53 

58 

64 

61 

34 

43.3 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 

78 

71 

66 

74 

72 

77 

75 

75 

70 

63 

68 

70 

64 

54 

62 

70 

75 

76 

78 

75 

78 

81 

73 

68 

70 

65 

71 

69 

67 

60 

70.5 

MIN 

35 

35 

24 

38 

50 

62 

53 

36 

45 

58 

53 

40 

25 

24 

19 

22 

30 

36 

39 

45 

56 

50 

63 

46 

50 

56 

61 

62 

47 

32 

43.1 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

80 

61 

66 

72 

68 

80 

76 

73 

68 

64 

74 

72 

63 

54 

63 

70 

74 

76 

79 

76 

78 

75 

68 

69 

65 

66 

75 

70 

67 

57 

70.0 

MIN 

34 

35 

26 

41 

51 

63 

53 

37 

39 

56 

53 

44 

28 

29 

25 

24 

31 

37 

38 

42 

48 

54 

59 

43 

46 

46 

59 

60 

43 

31 

42.5 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

72 

72 

61 

65 

74 

68 

75 

73 

70 

70 

67 

74 

68 

64 

55 

60 

64 

73 

74 

75 

72 

74 

73 

68 

68 

68 

73 

70 

68 

62 

69.0 

MIN 

43 

41 

34 

48 

55 

61 

55 

45 

45 

47 

S7 

50 

41 

35 

33 

34 

35 

45 

46 

48 

53 

58 

60 

52 

53 

57 

58 

60 

61 

36 

48.2 

BRUNSWICK 

MAX 

77 

74 

65 

75 

67 

76 

76 

73 

71 

68 

74 

72 

66 

61 

62 

67 

72 

76 

75 

74 

75 

72 

67 

70 

72 

77 

70 

65 

57 

70.6 

MIN 

51 

42 

36 

52 

57 

63 

57 

48 

52 

50 

57 

50 

43 

36 

34 

39 

45 

49 

49 

51 

58 

58 

62 

51 

57 

61 

62 

62 

49 

36 

50.6 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 

75 

61 

63 

73 

68 

77 

74 

72 

69 

67 

72 

67 

65 

54 

58 

63 

70 

72 

75 

71 

71 

71 

71 

65 

67 

71 

74 

69 

68 

58 

68.4 

MIN 

50 

39 

36 

49 

54 

63 

57 

48 

42 

61 

59 

50 

38 

35 

33 

33 

41 

46 

47 

49 

60 

59 

63 

52 

59 

63 

61 

62 

41 

38 

49,6 

CAMP  STEWART 

MAX 

77 

71 

67 

73 

75 

76 

74 

72 

70 

67 

73 

70 

67 

57 

61 

69 

74 

75 

77 

74 

73 

75 

68 

70 

68 

71 

78 

71 

66 

67 

70.9 

MIN 

41 

37 

31 

45 

59 

61 

53 

43 

Al 

53 

46 

33 

30 

28 

30 

36 

41 

44 

46 

54 

56 

63 

48 

46 

53 

60 

61 

43 

33 

45.8 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

76 

75 

65 

73 

74 

75 

74 

71 

69 

67 

73 

71 

67 

60 

60 

67 

73 

75 

77 

74 

76 

79 

70 

69 

68 

73 

79 

72 

68 

56 

70.9 

MIN 

39 

41 

26 

43 

47 

61 

53 

38 

36 

57 

56 

40 

28 

30 

24 

25 

33 

39 

38 

41 

47 

53 

61 

51 

46 

54 

59 

59 

50 

33 

43.6 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

78 

75 

69 

73 

68 

78 

75 

75 

71 

67 

73 

72 

70 

62 

63 

71 

75 

77 

77 

75 

75 

78 

73 

67 

70 

72 

79 

76 

69 

59 

72.1 

MIN 

44 

38 

32 

47 

55 

63 

45 

40 

49 

58 

59 

48 

35 

32 

28 

32 

40 

43 

44 

49 

58 

55 

58 

48 

52 

57 

63 

60 

49 

31 

47.1 

GlENNVlLLE 

MAX 

78 

71 

66 

75 

73 

77 

74 

72 

70 

64 

75 

71 

64 

53 

63 

69 

75 

76 

78 

75 

77 

75 

66 

71 

69 

70 

81 

71 

67 

57 

70.8 

MIN 

43 

38 

30 

42 

52 

62 

54 

42 

40 

58 

52 

46 

31 

30 

27 

29 

34 

39 

42 

44 

51 

56 

56 

46 

45 

52 

60 

61 

43 

34 

44.6 

JFSUP  8  S 

MAX 

77 

75 

67 

76 

70 

75 

74 

72 

70 

66 

73 

70 

68 

60 

60 

67 

73 

75 

77 

74 

75 

73 

70 

68 

68 

70 

74 

72 

68 

56 

70.4 

MIN 

37 

36 

26 

42 

48 

63 

54 

37 

39 

55 

53 

42 

28 

29 

24 

25 

32 

36 

41 

42 

49 

51 

60 

47 

47 

52 

60 

60 

49 

31 

43.2 

NAHUNTA 

MAX 

77 

69 

67 

73 

68 

77 

75 

73 

69 

65 

74 

72 

64 

54 

62 

70 

74 

76 

78 

75 

74 

70 

67 

69 

70 

69 

78 

70 

67 

58 

70.1 

MIN 

38 

37 

27 

44 

49 

62 

54 

39 

40 

50 

55 

45 

29 

30 

25 

25 

33 

38 

42 

42 

51 

51 

56 

47 

49 

53 

61 

61 

46 

31 

43.7 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

74 

74 

70 

71 

67 

75 

72 

70 

69 

66 

72 

67 

63 

60 

58 

64 

71 

71 

74 

68 

72 

72 

68 

66 

67 

71 

71 

69 

67 

57 

68.5 

MIN 

54 

41 

35 

47 

51 

62 

51 

47 

45 

61 

58 

50 

41 

35 

33 

35 

43 

47 

47 

50 

59 

59 

62 

52 

57 

56 

62 

65 

50 

37 

49.7 

SAVANNAH  USDA  PL  GRON 

MAX 

73 

76 

61 

64 

73 

74 

75 

73 

72 

70 

69 

69 

71 

63 

54 

61 

69 

73 

75 

78 

75 

78 

77 

68 

70 

66 

73 

75 

69 

65 

70.3 

43 

38 

26 

38 

48 

61 

55 

40 

37 

53 

53 

41 

28 

30 

25 

25 

31 

36 

39 

43 

49 

55 

63 

50 

46 

53 

59 

60 

62 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

76 

61 

62 

70 

73 

75 

74 

71 

70 

69 

74 

70 

62 

53 

60 

67 

73 

75 

76 

73 

76 

75 

70 

69 

66 

72 

75 

69 

69 

56 

69.4 

MIN 

46 

30 

4*1 

5 1 

42 

4  0 

58 

53 

43 

34 

30 

27 

30 

34 

40 

43 

46 

55 

57 

64 

50 

47 

53 

60 

6  1 

40 

34 

45.1 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

69 

76 

74 

65 

67 

72 

68 

66 

67 

68 

60 

55 

53 

61 

63 

70 

62 

66 

67 

64 

66 

63 

65.5 

MIN 

52 

40 

36 

43 

43 

43 

55 

47 

46 

47 

43 

35 

38 

39 

♦5 

50 

50 

58 

59 

53 

61 

48 

46.9 

SURRENCY  2  WNW 

MAX 

77 

76 

67 

70 

72 

78 

74 

73 

68 

65 

74 

72 

63 

59 

63 

69 

74 

77 

78 

75 

77 

73 

71 

70 

69 

67 

77 

73 

66 

65 

71.1 

MIN 

34 

33 

23 

36 

45 

61 

52 

34 

34 

54 

49 

38 

26 

25 

21 

23 

28 

34 

37 

39 

44 

49 

43 

42 

45 

50 

59 

58 

47 

31 

39.8 

WAYCROSS 

MAX 

72 

68 

78 

71 

75 

69 

66 

74 

72 

64 

55 

74 

70 

76 

74 

78 

75 

77 

77 

71 

68 

67 

78 

70 

71.6 

MIN 

50 

59 

52 

41 

42 

49 

53 

44 

29 

21 

24 

24 

24 

37 

37 

42 

44 

51 

52 

60 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
NOVEMBER  1963 


Day  of  month 


10    11    12    13    14    IS  I  16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29  I  30  31 


NORTHWEST  01 
ALLAT00NA   DAM  2 

ROME   »6  AIRPORT 


NORTH  CENTRAL  02 
ATHENS  COL  OF  AGR I 


■est  central  0* 
Experiment 


SOUTH  CENTRAL  08 
TIFTON  EXP  STATION 


EVAP 
MIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
MIND 


.22 


,1*  .17 
23  121 


11  .15  .18 

50  103 


,11  .07 
15 


10  .12 
18 


,09  .13 
68  111 


11  .10  .13  .13 
71     62     99  110 


,07 I .26 
66  152 


TO 


.19  . i :  ,oo 

31  127  27 

62  57  52 

37  37  44 


11 
70  125 
61 
35  38 


MAX  A NO  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  26  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

• 

ATHENS  HORT   FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
60 

65 
44 

60 
40 

62 
43 

62 
55 

66 
58 

63 
53 

68 
50 

66 
57 

65 
56 

66 
51 

66 
49 

61 
45 

56 
42 

58 
40 

60 
41 

64 
44 

65 
47 

68 
50 

68 
55 

69 
58 

69 
59 

69 
64 

64 
49 

64 
44 

54 
44 

58 
51 

60 
57 

60 
47 

48 
40 

63.1 
49.8 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

65 
60 

64 
47 

58 
43 

59 
45 

58 
55 

62 
58 

62 
55 

64 
54 

61 
50 

62 
56 

62 
52 

61 
51 

60 
47 

53 
45 

55 
41 

55 
43 

60 
45 

61 
50 

65 
50 

65 
55 

65 
59 

65 
60 

65 
64 

65 
51 

57 
46 

53 
49 

57 
51 

60 
57 

57 
50 

55 
40 

60.4 
51.0 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
65 

68 

57 

59 
51 

60 
53 

61 
SB 

64 
60 

64 
59 

72 
58 

62 
56 

62 
60 

62 
57 

62 
57 

62 
54 

55 
50 

55 
49 

56 
49 

59 
52 

60 
55 

83 
57 

65 
60 

65 
62 

65 
62 

66 
63 

65 
57 

62 
52 

56 
54 

57 
51 

60 
57 

60 
57 

57 
47 

61.8 
56.0 

TIFTON  EXPERIMENT  STA 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

63 
55 

63 
55 

59 
51 

58 
51 

59 
52 

62 
56 

64 
58 

63 
55 

61 
55 

70 
59 

59 
56 

61 
54 

59 
50 

56 
48 

53 
46 

53 
46 

65 
53 

57 
48 

59 
50 

60 
52 

62 
54 

63 
58 

66 
61 

63 
61 

64 
56 

59 
55 

S7 

6  ^ 
59 

60 
50 

62 
55 

60.8 
53.9 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
70 

71 
70 

70 
68 

68 
67 

67 
65 

66 
65 

68 
66 

69 
68 

69 
68 

68 
54 

67 
67 

67 
65 

66 
65 

65 
64 

66 
65 

65 
63 

63 
48 

64 
63 

64 

63 

65 
64 

66 
65 

67 
65 

66 
65 

67 
66 

66 
65 

65 
60 

64 
64 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

66.  5 
64.3 

ATHENS  HORT    FARM  STA   3   -  MAX   AND  MIN   FOR  24  HOURS   ENDING  AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND.      LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE,      CECIL  SANOY  LOAM.     GROUND  COVER, 
GROUND  ALMOST  BARE,   SOME   THIN  NATIVE  GRASS.      INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID   IN  STEEL  THERMOMETERS. 

TIFTON  EXP  STATION  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS   ENDING  AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE,      TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER , 
PERENNIAL  GRASS  SOD.      INSTRUMENTATION,      3  I NCh  DEPTH  -  FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL   THERMOGRAPH,  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE   THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  ^n0^ 

iNUVtMotK  1963 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 
CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

ROME  WB  AIRPORT 

NORTH  CENTRAL.  02 
ATHENS   MB  AIRPORT 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

GAINESVILLE 

HELEN  1  SE 

NORTHEAST  03 
CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

ph. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

s  « 
a  3 
£  e 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1 iOO  AM 
EST 

7.00  AM 
EST 

E 
a 

o  yi 
o  tu 

7,00  PM 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-99 

66I-O0I 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

WNW 

16 

7.9 

30++ 

WNW 

29 

79 

85 

51 

67 

5 

1 

2 

3 

2 

0 

13 

5.2 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

WNW 

19 

7.8 

36++ 

N 

29 

76 

83 

54 

65 

3 

3 

2 

3 

1 

0 

12 

67 

5.5 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

7.5 

37++ 

W 

29 

83 

88 

46 

66 

2 

2 

3 

2 

1 

0 

10 

5.2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

8.1 

35++ 

NW 

29 

85 

51 

67 

4 

0 

4 

1 

2 

0 

11 

5.3 

MACON  WB  AIRPORT 

NW 

19 

7.9 

35 

NW 

29 

79 

84 

46 

59 

3 

1 

4 

3 

0 

0 

11 

71 

5.1 

ROME    WB  AIRPORT 

3 

4 

3 

2 

1 

0 

13 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

10.5 

33 

NW 

29 

83 

89 

51 

72 

2 

5 

3 

0 

1 

0 

11 

68 

4.8 

THOMASV ILLE  WB  CITY 

1 

5 

3 

2 

0 

0 

11 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

M 

9 
1 
5 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

U 
Q 

< 

J 

LONGITUDE 

Z 

g 

d 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDot.ri  V  L.K 

& 

PRECIP 

% 

3 
B 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

00  10 

tflLCOX 

12  00 

83  1* 

240 

8* 

C 

WILLIAM  M,  CAMPBELL 

ADAIRSVILLE 

00*1 

BARTOW 

j  | 

3*  21 

720 

MRS.  C.   T,  JARRE  TT 

AOEL  2  S 

DOS] 

COOKE 

83  29 

240 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

AlLfiY 

10*0 

MONTGOMERY 

12  11 

82  3* 

IP 

9P 

5* 

BREWTOH-PARKER  COLLEGE 

ALAPAMA   ElP  STATION 

0111 

BERRIEN 

14 

j  11  21 

81  13 

2*0 

7A 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

AL  B ANT 

0140 

OOuGmE  R  T  v 

31  39 

84  10 

210 

TP 

7A 

FRANK  S.  OR  TON 

ALLATOOHA  DAN  2 

Ottl 

BARTOW 

1*  10 

979 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

I  3 

31  12 

•  2  11 

200 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ALPHABET!*    1  WNW 

021* 

FULTON 

3*  09 

8*  18 

1100 

EL  1  E.  GRIMES 

AUCKICUS  *  ENC 

1 

a*  to 

474 

4P 

'  A 

Blanche  S.  Rhyne 

AHERICUS  EXP  STA  WIST 

UN 

SUNTER 

92  04 

*90 

C 

APPlING  1  NW 

0311 

COLUMBIA 

14 

33  33 

82  20 

140 

*A 

ROY  D.  TANKERSlEy 

ASHBURN  1 

0*00 

TURNER 

Bl  19 

*29 

RADIO  STATION  WMES 

rTMM 

0490 

CLARKE 

i  D 

33  38 

700 

PROF.  E.  S.  SELL 

ATHENS  CO*.  OF  AGRl 

0412 

Cla  kE 

1 0 

31  99 

489 

4P 

COLLEGE   tKP.  STATION 

ATHENS  WO  AIRPORT 

041* 

Clarke 

11  97 

798 

MIO 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS   MOAT    FARM    STA  3 

0*18 

CLARKE 

lo 

11  99 

81  22 

794 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

ATKINSON  1  It 

BRANTlEy 

11  13 

MRS.  CATHLAE4N  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

772 

HENRY    T.  BARNETT 

ATLANTA    »fl  AIRPORT 

3**1 

FULTON 

11  1* 

1003 

MID 

u.s.  weather  bureau 

AUGUSTA   -9  AIRPORT 

0*91 

RICHMOND 

1* 

33  22 

41  3* 

143 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AVAlON    1  * 

01  J* 

STEPHENS 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

BAINBRIOGE 

.561 

DECATUR 

30  93 

120 

N1SS  MARY  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0*01 

CmEROKES 

1*  20 

84  21 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

8EAVER0ALE 

0T44 

WHITFIELD 

34  99 

84  91 

724 

MRS,  H.  E.  WARMACK 

BELL v 1 LLE 

:tit 

EVANS 

1 1 

12  0* 

81  58 

1 65 

c 

HENRY  C.  HEAR* 

8LACK8EARD  ISLAND 

0*44 

MC  INTOSH 

11  2* 

10 

TA 

6LA IRSV 1 LLE  exp  sta 

UNION 

3*  51 

81  96 

1916 

GEORGIA  MTN.  EKP.*STA." 

Blakelt 

'">  EARLY 

31  21 

84  96 

100 

7A 

DR.  J.  G.  STAN01FER 

BLUE  RIDGE 

lOi* 

FANNIN 

34  92 

a*  19 

1740 

TP 

TP 

P.  B.  CARRuTH 

BOWMAN 

1  1  12 

ELBERT 

14  12 

780 

mrs.  Gwendolyn  brown 

BROOKLET   1  W 

12*4 

BULLOCH 

32  23 

81  *1 

190 

6* 

W.  C.  CROMLEY 

BRUNSWICK 

11*0 

GL  YNN 

81  10 

1* 

9P 

FRANK  W.  WOODCOCK 

BRUNSWICK   FAA  AP 

i  l*i 

GL'NN 

31  0* 

81  23 

14 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BUCNA  VISTA 

1172 

MARION 

32  18 

645 

9P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  DAM 

1*1  1 

RABUN 

l* 

81  13 

1770 

c 

GUY  w.  RUCKER 

SUTLER 

1*25 

TAYLOR 

92  11 

429 

7A 

Thomas  f.  maThews 

BUTLER  CREEK 

1411 

RICHMOND 

33  22 

116 

E0W1N  S.  EPSTEIN,  JR. 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

£  » 

84  13 

269 

J.  D,  BELCHER 

1*'* 

GORDON 

84  98 

430 

6P 

4P 

NW  GA.   EKP.  STATION 

CAMILLA 

1*00 

MITCHELL 

11  14 

175 

9P 

CHARLES  L.  KELLY 

CAMP  STEWART 

LIBERTY 

1 1 

31  92 

81  17 

92 

TP 

U 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

1969 

CHEROKEE 

14  14 

8*  2* 

690 

7A 

C.  B.  TEASLEY 

CARNESVILLE 

141* 

FRANKL IN 

14 

1*  22 

S3  1* 

TOO 

SA 

c 

MISS  JIMMIE  R.  AGNEW 

C ARROLL  T  ON 

14*0 

CARROLL 

1  7 

13  34 

89  03 

999 

6P 

4P 

C  H 

CITY  OF  CARROLL  TON 

CARTERS 

14S7 MURRAY 

34  34 

44  42 

695 

SA 

MARY  S. MESSER 

CARTERSVILLE 

1**1 

BARTOW 

1 1 

34  10 

792 

9P 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  )  Sw 

1470 

BARTOW 

3*  09 

8*  30 

4S3 

7A 

GRAHVEL  P.  TATUM 

CAVE   SPGS  *  SSW 

POLK 

1*  01 

800 

WILLIAM  W.  BARNET 

CEDAR  TOWN 

1791 

>OLK 

14  01 

783 

4P 

RALPH  H.  AYERS 

CHATS WORTH 

iai* 

12 

84  47 

749 

7A 

c 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CM  1 C  K  A  MAuGA  PARK 

14  99 

89  17 

760 

TVA-566 

CLAYTON 

1*02 

XABUN 

14 

1*  52 

61  23 

1999 

IP 

WlLBURN  0.    MANE  1 

CLERMONT   1  SH 

1998 

HALL 

1*  27 

83  *8 

1100 

c 

JIMMY  C.  3U1LLIAN 

CLEVELAND 

2004 

WHITE 

1370 

MARY  L.  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

21*1 

MILLER 

11  10 

151 

*t» 

5? 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

COLUMBUS 

2141 

MUSCOGEE 

32  28 

8*  99 

231 

ARTHUR  L.  SMITH 

COLUMBUS  wB  AIRPORT 

21*4 

MUSCOGEE 

12  31 

8*  94 

183 

Hit' 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  2  SSW 

.'180 

JACKSON 

34  11 

83  29 

762 

7A 

TA 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2198 

PIKE 

31  09 

8*  27 

825 

TP 

C.  R.  SMITH 

COOL  1 DOE 

2218 

31  01 

290 

c 

C.    W.   ELLINGTON.  JR. 

COOPER  GAP 

22*6 

LUMPKIN 

j* 

8*  03 

1900 

M.  LUTHER  GADDIS 

CORDELE  WATER  WORKS 

2244 

CRISP 

11  98 

81  47 

103 

IP 

CITY  OF  CORDELE 

CORNEL IA 

2281 

HABERSHAM 

1* 

14  31 

1*70 

7A 

MRS .  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

NEWTON 

"  " 

81  92 

770 

4P 

B  A 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUNNING  1  N 

|*0| 

FORSYTH 

e*  06 

8* 

MILES  M.  WOLFE 

CURR yv  t  LLE  2  W 

2*29 

FLOYD 

1*  27 

690 

JOSEPH  B.  DAVIS 

CuTmBERT 

2*50 

RANDOLPH 

*61 

IF 

FIRE  DEPARTMENT 

OahlONEGA 

2*79 

LUMPKIN 

1*  12 

81  59 

1519 

JOE  W.  WOODWARD 

DALLAS  5  St 

2*»1 

PAULDING 

3 

1095 

7A 

LUTHER  m.  byrd.  jr. 

DAL TON 

24*3 

WHITFIELD 

720 

9A 

H 

JOHN  S.  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

twiggs 

10 

12  14 

SI  15 

*90 

)p 

EARL  T.  SMITH 

OAWSON 

2970 

TERRELL 

31  44 

6*  27 

199 

7A 

HENRY  L.  RANDALL 

DAWSONVILLE 

2*78 

DAWSON 

1*  29 

1170 

7A 

c 

MRS.   ThELMA  F.  COI 

OOCTORTOwN    I  WSW 

2T16 

WAYNE 

31  3* 

60 

BA 

r.  c.  Thompson 

DOLES 

2728 

WORTH 

294 

c 

MRS.  SARA  La  HILL 

DONALSONVI  LLC    3  W 

2714 

SEMINOLE 

11  02 

6*  95 

11* 

4P 

CARL  J.  PATTERSON 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

COFFEE 

82  91 

2*0 

7A 

7A 

JOHNNY  5.  PHILLIPS 

OOUGLASVILLE 

17*1 

DOUGLAS 

13  43 

8*  49 

1219 

8* 

leona  b.  Thompson 

DOVER 

SCREVEN 

103 

8* 

WARREN   W.    WV AN  T 

DUBLIN  3  s 

?B39 

LAURENS 

32  10 

B2  94 

219 

•A 

BA 

M 

W1L1FOR0  P.  MALLET 

OUBLIN  2 

28** 

LAURENS 

12  12 

190 

CITY  OF  OUBLIN 

EASTANOLLEE   2  SW 

2*41 

STEPHENS 

14  11 

81  16 

860 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

EASTMAN    1  W 

2946 

DOOGE 

12  12 

*00 

81 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EDISON 

102* 

CALHOUN 

31  34 

2*9 

DAN   W.  HAMMACK 

EL8ERTON  2  N 

3040 

ELBERT 

14  OS 

82  92 

940 

7A 

L.D.  ALLEN 

ELLIJAT 

3115 

GILMER 

B*  29 

1 100 

a* 

MRS.  LORA  DOVER 

BUT 

31*  1 

PAULDING 

11  92 

8*  99 

1200 

SA 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EMPER 1 MENT 

J2T1  SPALDING 

33  14 

S*  17 

929 

10A 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

FA IRMOUNT 

1295 

GORDON 

3*  26 

•4  42 

738 

SA 

OYMPLE    D.  WARMACK 

FARGO 

3312 

CLINCH 

82  1* 

115 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FULTON 

34  07 

8*  19 

1030 

c 

F 1 T2GCRALD 

338* 

BEN  HILL 

SI  19 

171 

9P 

IP 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING  CAP  STATION 

3409 

LIBERTY 

SI  2* 

1* 

4P 

C  H 

SOU  CONSERVATION  SVC. 

FOLKS  TON    J  SSW 

1*60 

CHARLTON 

»  V. 

82  02 

20 

I  OA 

c 

FRANK  H.  DAVIS 

FOLK S T ON   *  SW 

1**1 

CHARLTON 

B2  08 

120 

S» 

»' 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTH    1  S 

35i6 

MONROE 

39  01 

81  97 

630 

*p 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

1516 

CLAY 

31  34 

1*0 

9P 

7A 

MRS.   HAYME   R.  HAYES 

FONT    VALLEY   2  E 

394* 

•EACH 

32  34 

81  51 

**0 

NIO 

OA 

VICTOR  E.  PRINCE 

FRANK  L IN 

154T 

HEARD 

11  17 

89  04 

649 

8A 

R.  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

1*21 

1*  19 

01  90 

129* 

OR 

SA 

SAM   S.  HARBCN 

GIBSON 

3691 

&LASSCOCK 

1 1 

31  1* 

82  14 

9*0 

TA 

SANFORO   N.  BRAOOY 

GLENNV I LLE 

173* 

11  94 

SI  99 

179 

TP 

W.   C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

3742 

HARRIS 

12  16 

SS  09 

*50 

6P 

GA.   POWER  COMPANY 

GOOF RE  t  »  ME 

1792 

MORGAN 

10 

31  29 

01  27 

970 

7A 

MRS  CURTIS  TUMLlM 

■ 

OBSERVATION 

O 

_ 
0 

TIME  AND 

c  t  a  Tinw 
b  1  Al  ION 

Z. 

O 

Q 

TABLES 

COUNTY 

E 

<< 

| 

OBSERVER 

8 
5 

3 

X 

I 

I' 

Q 

U 

£ 

£< 

GREENVILLE   2  w 

M|  B  .  at  THt  0 

• 

4  45 

*p 

•P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

GRIFFIN 

SPALDING 

11  19 

S4  14 

»p 

a* 

HAMILTON  *  W 

4093 

HARRIS 

12  49 

8*  54 

660 

)* 

C 

6LUE  SPRINGS  FARM  4 

HARALSON 

4070 

COWETA 

11  14 

* 

4  94 

440 

c 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

*  1  >  3 

HART 

14  21 

82  99 

ic 

»P 

RALPH  D.  SCOTT 

HAWKINSVlLLE 

*I70 

PULASKI 

S3  26 

OA 

I 

A 

HA  I LEMUR ST 

4204 

JEFF  DAVIS 

11  99 

62  15 

c 

HELEN  1  SE 

4210 

WHITE 

14  *| 

S3  ** 

1*69 

LP 

COMER  L.  VAM01VEA 

HOMER V  I L  LE    1  WSW 

4*2* 

CLINCH 

11  02 

82  *8 

181 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACKSON  DAN 

462  » 

BUTTS 

33  1* 

9  91 

*20 

c 

GA.    POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

-6-8 

PICKENS 

14  2* 

*  27 

** 

» 

JESUP 

*671 

WAYNE 

81  91 

CITY  OF  JESUP 

jesup  a  s 

46  '(. 

WAYNE 

11  2* 

61  93 

100 

BRUMS.  PulP  •  PAPER  CO. 

JOHN TOWN 

*686  OAWSON 

34  31 

S 

4  17 

1190 

< M 

MISS  MAMIE  L*  PAUSE TT 

JONESBORO 

4TO0 

0 

*  21 

IA 

CICERO  W.  SW1NI 

JULIETTE 

»728 

MONROE 

6]  46 

TA 

KENSINGTON 

*ao; 

WALKER 

3*  41 

69  22 

'A 

KINGSTON 

•  85- 

BARTOW 

1*  1* 

6*  96 

720 

* 

SUSAN  MCO.  MAAGIS 

LA  FAYETTE 

*  * 

WALKER 

14  42 

69  16 

747 

OA 

* 

C  H 

CLVOC  T.  IVtY 

LA  GRANGE 

•  9*') 

TROUP 

11  03 

09  01 

»P 

TA 

LEXINGTON 

1  1*1 

OGLETHORPE 

u 

6]  07 

SA 

c 

LIME  BRANCH 

9102 

POLK 

69  16 

c 

corps  of  Engineers 

L1NCOLNTON 

5.'C 

LINCOLN 

3!  *T 

■  .-o 

910 

IA 

JAMES  C.  6 LACK WELL 

LOUI SV ILLE 

JEFFERSON 

11  00 

1»7 

6P 

C  H 

NES6IT  BAKER 

LUMBER  CITY 

1366 

TELFAIR 

11  99 

82  *1 

7A 

7A 

LUMPKIN 

1  39* 

STEWART 

-  40 

IP 

5" 

C  M 

MACON  WB  AIRPORT 

5**1 

BIBB 

81  19 

D 

C  HJ 

MARSHALL VI LLE 

99*0 

MACON 

12  27 

Bl  94 

184 

9P 

CITY  OF  MARSHALLVlLLE 

MAYSVILLE 

16  3  3 

JACKSON 

10 

3*  15 

89  94 

920 

7A 

EARL  L.  SAILERS 

MC  INTYRE 

169ft 

WILKINSON 

1  0 

12  51 

S3  13 

6A 

» 

COSBY  C.  DANIELS 

METTER 

181  1 

CANOLER 

62  0* 

9P 

p 

JJ 

N1DVILLE 

9896 

BURKE 

32  90 

62  14 

166 

A 

Ml Dvl LLE  EXP  STA 

5861 

BURKE 

12  91 

62  12 

280 

4P 

SE  GA.  6AANCM  EXP.  STA. 

M  I  l  L.  E  DGE  V 1  L  L  E 

*8  '4 

BALDWIN 

to 

11  09 

41  11 

120 

TA 

M.  LOUIS  HORNE 

HI  LLEN 

188? 

JENKINS 

12  *e 

81  36 

191 

•>v 

9P 

M 

WALLACE  V.  EDENF IEL0 

MILLMAVEN  8  E 

SCREVEN 

12  94 

41  10 

100 

7A 

OLLIE  D.  CALVERT 

MONROE 

5471 

WALTON 

10 

81  *3 

7A 

CITV  FIRE  DEPARTMENT 

MONTEZUMA 

19J9 

MACON 

12  IS 

6 

4     -'  1 

175 

TA 

GEORGE  FOWLER 

MONT ICELLO 

JASPER 

31  IS 

61  *1 

655 

TA 

POSTMASTER 

MORGAN 

4036 

CALHOUN 

91  12 

64  36 

9P 

■ 

CALHOUN   PUB.    WKS.  CAMP 

MORGAN  9  NW 

CALHOUN 

8*  16 

TA 

MOULTRIE  2  ESE 

*c  1  ■ 

COLQUITT 

61  *5 

4P 

RADIO    STATION  WMTM 

MOUNT    VERNON    1  WNW 

4124 

WHEELER 

32  12 

62  16 

193 

7A 

L.  G.  REYNOLOS 

NAMUNTA 

421* 

BRANTLEY 

11  11 

61  96 

71 

4P 

p 

RICHARD  H.  SCHNITT 

NASHVILLE  9  SSE 

4297 

BERRIEN 

1  11 

9P 

» 

6121  SCREVEN 

61  11 

1  TA 

7A 

JJ 

SYDNEY  J.  MORGAN 

4119 

COWETA 

t  *9 

6P 

7A 

JAMES  0.  HARDIN.  JR. 

NORCROSS  *  N 

GWINMET 

1*  00 

1 

-  12 

1023 

A 

MRS.  M.  H.  OENPSEY 

PATTERSON 

PIERCE 

31  21 

82  06 

105 

A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

ATKINSON 

11  18 

62  31 

209 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EIP  STA 

roo7 

SUNTER 

8*  22 

5P 

»P 

If 

BRANCH  EXP.  STATION 

PRESTON  1  SW 

7201 

WEBSTER 

B 

*  1! 

IA 

JOHN  L.  STEWART 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

10  47 

61  1* 

190 

HESTER  M.  LEWIS 

RESACA 

7410 

GORDON 

14  34 

6 

•  97 

690 

7A 

JOSEPH  B.  HOLLAND 

RINGGOLD 

CATOOSA 

14  99 

S3  07 

* 

ROME 

76:  o 

FLOYD 

S3  09 

6P 

IA 

M 

WILLIAM  M.   TOWERS.  Ill 

7603 

FLOYD 

89  16 

c 

J.M.    MONTGOMERY.    JR.  1 

ROME  wB  AIRPORT 

FLOYO 

1*  21 

69  10 

437 

MIC 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SANOERSVILLE 

7777 

WASHINGTON 

12  98 

419 

AP 

RADIO   STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

rioi 

MC  INTOSH 

11  24 

S 

1  17 

9P 

9P 

U.   GA.   MARINE   BIO.  LAO. 

SAVANNAH  USDA   PLANT  GDN 

7842 

CHATHAM 

12  00 

61  16 

a  a 

PLANT    1 NTRODUCT ION  STA. 

CHATHAM 

61  12 

- 

D 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

CHATHAM 

12  00 

80  51 

10 

5P 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SI  LOAM 

406* 

GREENE 

10 

11  92 

83  04 

690 

MRS.  MABEL  C.  CAUNJPTON 

SPARTA  2  NNW 

6223 

HANCOCK 

62  59 

TA 

C 

MRS.  LOIS  B.  WARRED 

ST ILLMORE 

0391 

EMANUEL 

12  24 

82  13 

7A 

MRS.MARJORIE  HUDSON 

SUMMERV I LLE 

043* 

CHATTOOGA 

89  22 

james  r.  burgess 

SURRENCY  2  WNW 

B47* 

APPLING 

11  44 

r  14 

200 

9P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWA1NSBORO 

8496 

EMANUEL 

11 

12  33 

I  22 

129 

7P 

TP 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUN 

B90* 

FANNIN 

1*  38 

»  11 

c 

TVA-129 

8517 

SCREVEN 

81  19 

c 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 

TALBOT  TON 

0919 

TALBOT 

6 

■  12 

* 

TALLAPOOSA  2  NNW 

**..  • 

HARALSON 

17 

11  *4 

69  16 

1000 

MRS •  MAUD  N.  HAGOOO 

TAYLORSVILLE 

14  .  0 

BARTOW 

1*  03 

6 

1  99 

710 

Thomas  f.  cousins 

THE  ROCK 

6697 

1 

•  14 

600 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON  2  S 

S661 

UPSON 

8 

9P 

P 

RADIO  STATION  wSFT 

ThOMASV I LLE 

■6*6 

THOMAS 

81  59 

MRS.SARAM  P.  PORTER 

ThOMASVILLE  WB  CITY 

6671 

THOMAS 

10  90 

6 

If 

281 

7A 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

T 1 FTON  EXP  STATION 

a  to  > 

10 

11  2* 

61  11 

317 

8« 

A 

8  A 

OH 

GA.CSlL. PLAIN  EXP.  STA. 

67*0 

STEPHENS 

61  19 

40 

TA 

VIRGLE  E.  CRAIG 

87*3  STEPHENS 

81  21 

C 

*  r*i 

STEPHENS 

81  20 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

TRAT  MOUNTAIN 

8806  i  TOWNS 

I*  4* 

61  42 

c 

TVA-144 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

10 

10  *7 

81  17 

200 

7A 

TA 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

VALOOSTA  *  NW 

0*74 

LOwNOES 

1* 

30  32 

61  20 

243 

4P 

6P 

C  H 

GEORGE  B.  COOK 

WALE SKA 

9;  n 

CHEROKEE 

1*  19 

64  19 

1100 

'A 

MRS.  MAR Y  P.  CL INC 

91*1 

WARREN 

J 

62  »0 

9P 

* 

WASHINGTON 

*157 

WILKES 

I  * 

31  44 

82  4* 

610 

7A 

TA 

WILLIAM  T.  THORNTON 

WATKINSVILLE  ars 

914* 

OCONEE 

10 

11  92 

61  26 

730 

c 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS 

910* 

WARE 

11 

>1  13 

6 

11 

1*0 

" 

A 

THOMAS  J  ALDRIOGE 

WAYNESBORO  2  NE 

91** 

BURKE 

1* 

11  07 

61  99 

270 

6* 

RADIO  STATION  WBRO 

WEST  POINT 

)?9l 

TROUP 

12  92 

85  11 

979 

♦P 

6A 

J.  SMITH  LANIER 

WINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

93  3B 

81  *1 

940 

5P 

H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

Jl  | 

MERIWETHER 

12  34 

8*  35 

600 

A 

ALVIN  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

*524 

CHEROKEE 

94  04 

•4  11 

992 

1 

A 

w.  G.  BOOTH 

NEW  STAT  ION 

TOCCOA  9  NNW 

0741 

HABERSHAM 

14 

34  16 

63  29 

1949 

c 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

RE  ESTABLISHMENT 

JASPER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  ol  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Agricultural  Engineering  Building, 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this 
Issue . 

Divisions,  as  used  in  "CI imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °T ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  anJ/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soli  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

»    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  But  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the    1961     annual  Issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       75°  on  the  27th  at  Colquitt  2  E 

Lowest  Temperature:      -1°  on  the  19th  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:      7.  70  inches  at  Atlanta  Bolton 

Least  Total  Precipitation:        l.  77  inches  at  Savannah  WB  AP 

Greatest  One-Day  Precipitation:       3.  71  inches  on  the  31st  at  Blakely 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     7.  4  inches  at  Rome  WB  Airport 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       6  inches  on  the  31st  at  Blue  Ridge 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


December  was  Georgia's  coldest  month  since  January 
1940.    For  some  areas,  it  was  the  coldest  December  of 
record  and  for  others,  the  coldest  since  1917.  Atlanta 
reported  the  lowest  average  temperature  for  any  Decem- 
ber in  86  years  of  record  and  Augusta  had  its  coldest 
December  since  1876. 

The  record  low  average  temperatures  were  due  to  con- 
tinuous cold  weather  throughout  the  month.    Few,  if  any, 
stations  established  new  record  low  readings  for  Decem- 
ber.   However,  there  were  only  3  or  4  days  during  the 
entire  month  that  were  warmer  than  normal.  Minimum 
temperatures  were  below  freezing  on  25  or  more  days  in 
north  Georgia  and  on  as  many  as  20  days  in  parts  of  the 
extreme  south.    Most  stations  recorded  their  lowest 
temperatures  on  the  19th,  when  minima  ranged  from-l° 
at  Blairsville  to  24°  at  Brunswick. 

December  also  brought  record  snowfalls  to  parts  of 
Georgia  and  one  of  the  most  destructive  ice  storms  ever 
experienced  in  central  sections  of  the  State.    From  1  to 
2  inches  of  snow  and  sleet  fell  over  the  extreme  north 
on  the  23d.    Freezing  rain  also  produced  a  light  glaze 
over  much  of  the  area,  but  damage  was  generally  light. 
A  second  and  much  larger  storm,   including  snow,  sleet, 
and  freezing  rain,  hit  the  State  on  December  31.    Up  to 
7  inches  of  snow  and  sleet  fell  in  the  northwest  and  freez- 
ing rain  and  sleet  were  reported  as  far  south  as  Albany 
and  Tifton.    Some  damage  and  much  inconvenience  were 
experienced  over  three-fourths  of  the  State,  but  heaviest 
losses  were  in  the  central  sections,  where  freezing  rain 
caused  extremely  heavy  ice  accumulations  on  trees  and 
wires.    Thousands  of  houses  were  without  electric  and 
telephone  service  for  periods  ranging  from  a  few  hours 


to  several  days.    Practically  all  electrical  current  was 
out  in  Macon  and  many  entire  communities,  both  large 
and  small,  were  completely  without  power.    At  least 
3,  400  telephone  poles  were  broken  and  1,  200  long  dis- 
tance aircuits  were  out  at  one  time.    Repair  crews  work- 
ed almost  continuously  for  several  days  to  restore  ser- 
vice and  repair  telephone  and  powerlines.    Hundreds  of 
businesses  were  closed  and  many  industrial  plants  were 
forced  to  shut  down  for  lack  of  power,  or  because  em- 
ployees were  unable  to  get  to  work.    The  poultry  indus- 
try suffered  heavy  losses  through  reduced  operation  of 
processing  plants.    Some  poultry  houses  collapsed  and 
hundreds  of  growers  had  to  haul  water  when  electric 
pumps  went  out  of  service.     Pecan  and  pine  trees  suf- 
fered extremely  heavy  damage  in  the  central  part  of  the 
State.    Roads  were  closed  and  motorists  were  stranded 
in  some  areas.    Hundreds  of  weathei  related  automobile 
accidents  and  falls  resulted  in  numerous  injuries  and  a 
13 -year  old  boy  was  electrocuted  in  Eastman  when  he 
stepped  on  a  live  wire. 

Precipitation  amounts  were  not  unusual  in  December. 
Totals  were  generally  slightly  below  normal  in  the  north 
and  southeast  and  near  to  slightly  above  normal  in  most 
other  areas. 


Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
Agricultural  Engineering  Building 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia  30601 
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4. 

.58 

2  8 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA   1  WNW 

43  9 

2  3 

33  5 

62 

27 

g 

1  9 

9  70 

0 

1 

30 

0 

4.82 

1.46 

12 

31 

6 

5 

1 

ATHENS 

48.  4 

28.3 

38.4 

-  7.3 

64 

26 

13 

19 

822 

0 

0 

24 

^  4*76 

.  15 

2.0 

2 

9 

3 

2 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

48.  3 

26.5 

37.4 

63 

10 

19 

650 

0 

0 

25 

0 

1.26 

1.10 

1  I 

31 

6 

5 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

4  7.3 

26.9 

37,1 

_  7.5 

62 

26 

0 

0 

2  ' 

0 

5.79 

1  .80 

11 

2.0 

2 

8 

5 

3 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

26.5 

35.5 

-  8.6 

61 

26 

1 1 

1 9 

907 

0 

1 

0 

5.66 

1.48 

2.14 

11 

2.5 

2 

3 1 

B 

3 

2 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

41.  8 

17.0 

29.4 

-10.7 

59 

27. 

-  1 

19 

1096 

l 

3,48 

-   1 .46 

.97 

12 

3 1 

6 

3 

0 

BLUE  RIDGE 

43.8 

20.9 

32.4 

57 

7. 

3 

19 

1C03 

3.75 

1.22 

12 

6.8 

6 

7 

2 

1 

COMMERCE  2  SSW 

4  7,..  1 

22.  1 

34,6 

62 

27 

10 

20. 

9  34 

„ 

4.52 

1.48 

12 

6 

3 

2 

DAHLONEGA 

44".  1 

23.2 

33.7 

59 

27 

7 

19 

462 

0 

1 

28 

0 

1.04 

12 

25* 

1 

GAINESVILLE 

45.  1 

27.1 

36.1 

59 

11 

19 

689 

0 

0 

26 

0 

4.75 

.36 

1.70 

12 

.8 

1 

h. 

4 

1 

HELEN  I  SE 

• 

23  4 

34.5 

6  3 

26 

5 

1 9 

940 

0 

0 

27 

0 

4  45 

1.07 

31 

2 

23 

8 

4 

1 

JASPER   1  NNW 

25.3 

34.1 

60 

26 

6 

1 9 

94  9 

c 

1 

25 

0 

3.59 

1.05 

12 

6 

4 

1 

MINDER  1  SSE 

48 

26.4 

3    .  M 

62 

26 

1 1 

1 9 

846 

0 

0 

26 

0 

4.72 

1.77 

12 

s 

4 

2 

CIVISION  02 

34.9 

-  o.C 

4.59 

-  ,37 

2.8 

NORTHEAST  03 

CLAYTON 

47,  5 

22.2 

34.9 

-  6.9 

61 

26. 

6 

)  9 

926 

0 

2  9 

4.42 

-  2.03 

1.20 

12 

6.0 

9 

3 

CORNELIA 

44.4 

23.8 

34.  1 

-  8.9 

60 

7 

6 

19 

951 

0 

0 

27 

t 

3*C7 

1  62 

1 2 

7 

4 

I 

ELBERTON  2  N 

48.7 

22.1 

35.4 

6 1 

2  6 

7 

19 

910 

0 

0 

28 

r 

1  #09 

14 

23 

6 

2 

2 

HARTwELL 

50  . 9 

26  .4 

38 . 7 

68 

26 

810 

j? 

j* 

'r 

1  «*3 

23  ' 

1 
1 

1 

TOCCOA 

48.2 

27,5 

37,9 

-  7,? 

64 

26 

1 2 

1  9 

6  32 

915 

3  90 

1  65 

1  30 

1 2 

23 

7 

3 

WASHINGTON 

49.0 

2  3.1 

36 
6. 

-10.4 

62 

28. 

20. 

8  90 

0 

28 

4.29 

.43 

LB* 

12 

T 

3 

1 

DIVISION  03 

36.2 

R.O 

4.  13 

•  96 

6.0 

WEST  CENTRAL  0* 

BUENA  VISTA 

52  2 

29  6 

40 

63 

26 

1 9 

739 

0 

0 

23 

0 

5.71 

1*66 

31 

6 

4 

3 

CARROLLTON 

46.3 

24.8 

35.6 

62 

9 

19 

908 

0 

0 

28 

0 

7,40 

.32 

2.53 

12 

4.0 

31 

7 

5 

3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

P 

51.8 

29.5 

40.7 

7 

—  • 

64 

26 

15 

19 

74  7 

0 

0 

25 

G 

4.86 

1.27 

31 

T 

T 

7 

4 

2 

EXPERIMENT 

63 

27 

10 

1 9 

629 

0 

0 

23 

0 

3.73 

U*5 

14 

2.0 

T 

31 

s 

2 

2 

GREENVILLE  2  W 

50*2 

27*6 

38*9 

66 

26 

9 

1 9 

600 

0 

0 

25 

0 

4.20 

1,50 

12 

2 

3 1 

3 

1 

GRIFFIN 

48.7 

29.3 

39.0 

-  8.7 

63 

26 

11 

19 

79e 

0 

22 

n 

3.65 

.74 

1  »*8 

1 2 

5 

2 

2 

LA  GRANGE 

50.5 

25.2 

37.9 

66 

26 

10 

19 

835 

0 

0 

27 

0 

4.15 

1.73 

12 

6 

2 

2 

MARSHALL V I LLE 

52.  7W 

27. OM 

39. 9M 

64 

27 

11 

IB 

770 

0 

0 

25 

0 

4.47 

-  .21 

1.06 

12 

. 

1 

NEWMAN 

47.9 

27.3 

37.6 

-  8.5 

64 

26 

10 

19 

843 

0 

0 

25 

0 

1.69 

12 

2 

TALBOTTON 

52.5 

27.9 

40.2 

63 

27  + 

12 

19 

761 

0 

0 

24 

0 

4,30 

1  65 

1 2 

2 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

1.70 

14 

THOMASTON  2  S 

52.6 

26.8 

39.7 

65 

26 

j2 

Q 

25 

0 

5.45 

-  .90 

.  0 

0 

4 

3 

WEST  POINT 

51.1 

27.5 

39.3 

-  8,0 

66 

26 

19 

789 

0 

0 

23 

0 

3.88 

1.49 

12 

7 

2 

2 

CIVISION  0* 

39.0 

-  8,1 

4. 

CESTRAL  05 

A I  LEY 

COVINGTON 

M 

48.0 

26.3 

37.2 

-  8,3 

6  3 

26 

10 

19 

854 

0 

0 

c 

25 

r- 

0 

.61 

2.47 

12 

7 

3 

2 

DUBLIN  3  S 

55.0 

28.6 

41.9 

—  8,0 

69 

14 

19 

709 

0 

0 

2  A 

r 

3.34 

-  .46 

1.05 

14 

7 

3 

1 

EASTMAN   1  W 

-  9.4 

65 

26. 

J  3 

1  9 

718 

0 

0 

25 

0 

3.69 

-  ,07 

1.44 

14 

3 1 

8 

2 

1 

FORSYTH   1  S 

50*0 
* 

27*9 

39*0 

63 

26 

1 1 

1 9 

799 

0 

c 

!  S 

r 

4.37 

1.45 

12 

1.4 

1 

6 

1 

FORT  VALLEY  2  E 

52.3 

28.0 

40.2 

-  7.9 

65 

27 

13 

19 

762 

~ 

3.39 

•  82 

1.16 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

HAWK INSV I LLE 

55.2 

27.8 

41.5 

-  8.8 

67 

28 

15 

20. 

722 

0 

c 

2  7 

3.87 

-  .12 

1.49 

14 

31 

g 

2 

1 

MACCN  WB  AIRPORT 

c 

52.3 

30.5 

41.4 

-  7,6 

64 

27. 

15 

1  9 

722 

c 

i  1 

5.11 

1.06 

1.47 

31 

.  5 

1 

4 

2 

MC  INTYRE 

1,03 

12 

- 

MILLEDGEVILLE 

51.3 

27.1 

39.2 

-  7,4 

6  5 

2 

15 

20. 

794 

0 

0 

3.62 

.45 

6 

1 

monticellc 

49.3 

•  3 

36,8 

65 

2  7 

a 

20. 

6  66 

0 

■'ft 

: 

52 

1.32 

1 2 

■ 

3 

1 

SANDERSV I LLE 

50.7 

3C.4 

40.6 

66 

26 

j  ^ 

7  9^ 

c 

c 

2  < 

2.49 

.45 

,88 
2.36 

12 

0 

SILCAM 

50.0 

26.2 

39,1 

-  7.2 

64 

26 

I  9 

0 

' 

4,66 

12 

( 

! 

1 

DIVISION  05 

39.9 

-  8.3 

3.91 

-  ,19 

1.0 

EAST  CENTRAL  06 

APPtING   1  Nw 

50.5 

25.6 

38.  1 

27 

1  1 

19 

626 

1 

. 

4.28 

1.52 

12 

T 

T 

31 

1 

1 

AUGUSTA  wB  AIRPORT 

R 

51.2 

27.7 

39.5 

-  7.7 

66 

26 

16 

19 

782 

0 

0 

- 

5.39 

2.06 

1.30 

23 

T 

c 

t 

• 

2 

BROCKLET   1  k 

54.5 

32.5 

43.5 

-  7,8 

67 

26 

19 

19 

659 

20 

a 

2.99 

.21 

.90 

14 

! 

3 

0 

LOUISVILLE 

51.6 

29.9 

40.8 

.8.4 

66 

26 

21 

16 

743 

0 

24 

0 

4.98 

1.37 

1.21 

12 

( 

6 

2 

METTER 

54.9 

32.8 

43.9 

67 

27 

19 

19 

647 

c 

: 

2C 

c 

4.22 

1.15 

14 

t 

- 

2 

M10VILLE  EXP  STA 

51.4 

29.9 

40.7 

64 

27 

14 

19 

747 

0 

23 

0 

4.20 

-  ,47 

1.20 

31 

6 

5 

1 

MILLEN 

55.5 

29.1 

42.3 

-  7.7 

68 

26 

15 

19 

697 

- 

I 

22 

3.25 

.68 

12 

7 

5 

0 

See  Reference  Notei  Following  Station  Inde* 
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CONTINUED 


Temperature 

Precipitation 

Station 

\  % 
<  J 

.  E 

a  5 

H 

| 

•i 

e  I 

It 

M 
&  i 

j 

X 

0 

i 

i 
0 

t 

i 

| 

D) 
O 

No.  Of  Day, 

0 

s 

"5 

& 

O 

I 
| 
0 

t 
0 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day. 

Max. 

Mln. 

1 

0. 
0 

5 

5 

■0 

0 
O 

0 

0 

k 
0 

c 

S 

| 
t 

8 
— 

»  I 

b-! 

.  2 

BJ 

.  -S 
Si 

b  1 

NEwlNGTON  4  NW 

SWAINSBORO 

54.4 

30.3 

42.4 

67 

29. 

14 

19 

696 

0 

0 

22 

0 

4.88 

1.67 

12 

6 

4 

2 

WARRENTON 

SI. 6 

29.8 

40.7 

-  7.0 

67 

25 

12 

19 

746 

a 

0 

23 

0 

4.60 

.61 

1.70 

12 

9 

3 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

51.5 

27.7 

39.6 

66 

26 

14 

19 

781 

0 

0 

26 

0 

.78 

23 

0 

DIVISION  06 

41.2 

-  8.2 

4.31 

.85 

T 

SOUTHWEST  07 

ALBANY 

55.4 

28.0 

41.7 

-10,8 

69 

1  3 

17 

20. 

717 

0 

0 

26 

0 

3.73 

-  .02 

1.15 

31 

4 

4 

1 

AMER1CUS  *  ENE 

54.4 

31.3 

42.9 

-  7.5 

65 

27. 

14 

19 

679 

0 

0 

20 

0 

3.21 

-  1.10 

1.10 

14 

.0 

0 

5 

3 

2 

BAIN8RIDGE 

58.8 

-  8.0 

72 

12 

20* 

0 

0 

2  1 

0 

4.53 

.69 

1.70 

13 

5 

3 

3 

BLAKELY 

55.8 

32.7 

44.3 

-  7,8 

70 

11 

16 

19 

634 

0 

0 

1  8 

0 

6.49 

2.09 

3.71 

31 

7 

3 

2 

CAIRO  2  NNW 

58.1 

31.5 

44.8 

71 

12 

16 

19 

617 

0 

0 

23 

0 

5.60 

2.30 

1.86 

31 

T 

21 

5 

4 

3 

CAMILLA 

57.0 

33.2 

45.1 

72 

12 

18 

19 

611 

0 

0 

18 

0 

4,50 

1.80 

13 

5 

3 

2 

COLOUITT  2  E 

59.1 

75 

27 

1 5 

1 9 

0 

0 

22 

0 

.  0 

0 

CUThBERT 

5*.  7m 

33.  ZV 

44. OM 

66 

12 

15 

19 

642 

0 

0 

17 

0 

5.44 

2.62 

31 

.0 

0 

7 

4 

1 

PORT  QAINta 

-  7.5 

69 

28* 

0 

0 

19 

0 

.01 

LUMPKIN 

54.3 

31.8 

43!l 

65 

13 

13 

19 

672 

0 

0 

20 

0 

5.46 

1.79 

31 

6 

4 

3 

MORGAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

52.9 

30.7 

41.8 

65 

26 

13 

19 

714 

0 

0 

21 

0 

5.25 

2.00 

31 

7 

3 

2 

THOMASVILLE 

56.5 

34.5 

45.5 

-  8.3 

71 

12 

20 

19 

596 

0 

0 

14 

0 

3.30 

-  .02 

1.98 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

55.0 

36.0 

45.5 

-  8.4 

7 1 

12 

20 

19 

597 

0 

0 

8 

0 

3.90 

.56 

1  •  74 

1 3 

.0 

0 

5 

2 

2 

DIVISION  07 

44.1 

-  8.4 

4.68 

.67 

T 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

55. 6M 

30. 2M 

42. 9M 

-  9,0 

69 

1 3 

19 

19 

679 

0 

0 

25 

0 

3.68 

.57 

2.25 

1  3 

5 

2 

1 

ASHBURN   1  S 

55.8 

31.1 

43.5 

68 

12 

16 

19 

658 

0 

0 

22 

0 

3.35 

1.20 

31 

4 

4 

2 

CORDELE  WATER  WORKS 

66 

12 

2  1 

1 8 

0 

0 

22 

0 

3.95 

1.13 

12 

5 

4 

2 

DOUGLAS  2  NNE 

54.9 

31.3 

43.1 

69 

13 

19 

19 

673 

0 

0 

23 

0 

2.40 

1.16 

13 

6 

2 

1 

FIT2GERALD 

54.4 

33.5 

44.0 

-  8.5 

69 

12 

17 

19 

646 

0 

0 

1  7 

0 

2.97 

.41 

.77 

3 1 

0 

6 

4 

0 

HOMERVILLE   3  WSW 

72 

12 

0 

0 

21 

0 

3.01 

1.16 

13 

.  0 

0 

6 

2 

1 

LUMBER  CITY 

54)4 

26.5 

4U5 

69 

13 

16 

20 

724 

0 

0 

25 

0 

1.95 

-  1.27 

.92 

13 

4 

1 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

—  9.3 

70 

12 

0 

0 

19 

0 

3.91 

.61 

1.26 

1 3 

6 

4 

2 

NASHVILLE  5  SSE 

56.  7N 

31. 1M 

43. 9M 

68 

13* 

18 

19 

648 

0 

0 

23 

0 

4.28 

1.10 

13 

0 

6 

5 

2 

57.  5M 

29. 9M 

-10.7 

72 

13 

18 

19 

0 

0 

24 

0 

3.78 

,81 

2.05 

13 

.0 

0 

6 

3 

1 

TIFTON  EXP  STATION 

54.6 

31.0 

42.8 

-  9.0 

68 

13 

17 

19 

681 

0 

0 

21 

0 

3.26 

.03 

1.46 

12 

0 

5 

2 

1 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

VALDOSTA  <•  NW 

57.9 

30.6 

44.  3 

71 

27* 

19 

20. 

635 

0 

0 

22 

0 

3.65 

1.41 

13 

7 

3 

1 

DIVISION  08 

4  3.5 

-  9.  1 

3.35 

.17 

T 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

BLACKBEARD  ISLAND 

55.9 

35.1 

45.5 

71 

28 

23 

20 

595 

0 

0 

9 

0 

2.05 

1.30 

13 

.0 

0 

5 

1 

1 

BRUNSW I CK 

58.7 

38.3 

48.5 

-   7.  1 

71 

27 

2  4 

)  9 

506 

0 

0 

3 

0 

3.60 

1.04 

1.86 

13 

.0 

0 

4 

2 

2 

BRUNSWICK  FAA  AP 

56.0 

36.9 

46.5 

70 

27 

24 

19 

567 

0 

0 

6 

0 

3.33 

1.05 

13 

.0 

0 

4 

4 

1 

CAMP  STEWART 

56.7 

33.9 

45.3 

71 

12 

20 

19 

602 

0 

0 

16 

c 

1.86 

,78 

13 

0 

5 

1 

FLEMING  EXP  STATION 

57.3 

3C.8 

44.  1 

67 

77* 

17 

19 

642 

0 

0 

20 

0 

2.02 

1.10 

13 

.0 

0 

4 

1 

FOLKSTON  9  SW 

60.8 

35.4 

48.1 

72 

27. 

22 

19 

518 

0 

0 

12 

0 

3.20 

1.83 

13 

.0 

0 

4 

2 

ft    Ci  lily  T  1    1  C 

oL t NNV I  LLC 

-  7.9 

69 

8 

1  9 

1 9 

6  3  2 

0 

0 

19 

0 

2.06 

,80 

,60 

12 

0 

5 

2 

JESlP  8  S 

57.1 

30.7 

43.9 

70 

12 

19 

20 

646 

0 

0 

22 

0 

2.03 

.90 

13 

.0 

0 

5 

2 

U Aui  iUTA 

72 

27 

20. 

6  2  5 

0 

0 

2  0 

0 

2.13 

1.06 

13 

.0 

0 

5 

1 

SAPELO  ISLAND 

57.5t» 

37. 9H 

47. 7M 

69 

27 

521 

0 

0 

0 

2.77 

1.40 

13 

.0 

0 

3 

3 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

56.3 

32.5 

44.4 

-  6.5 

68 

27 

18 

19 

632 

0 

0 

18 

0 

1.90 

-  .86 

1.15 

13 

4 

1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

54.6 

32.7 

43.7 

-  7.7 

66 

27. 

20 

19 

653 

0 

0 

18 

0 

1.77 

-  1.04 

.54 

31 

.0 

0 

5 

1 

SAVANNAH  BEACH 

54. 2M 

H 

M 

63 

27 

0 

0 

0 

2.22 

1.20 

13 

.0 

0 

5 

1 

SURRENCY  2  WNW 

57.0 

29.9 

43.5 

68 

13. 

18 

19 

661 

0 

0 

22 

0 

2.29 

.91 

13 

T 

0 

6 

1 

WAYCROSS 

M 

72 

27. 

0 

0 

0 

5.44 

2.72 

1.78 

16 

.0 

0 

5 

3 

DIVISION  09 

45.4 

-  7.6 

2.58 

-  .07 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  150  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


1  1 

2  | 

3 

4       5  6 

7  |  8  | 

9 

in    1    ii  1 

10  |  11  | 

12 

13  | 

14  | 

15 

NORTHWEST  01 

ADA I  RSv 1 LLE 

.44 

•  37 

•  79 

1 .6C 

ALL ATOONA  DAM  2 

2,85 

.26 

.25 

L_0| 

• 

BEAvERDAlE 

4,41 

•  01 

■  SO 

89 

1*2! 

*  K  j 

CALHOUN  E  »P  ST  AT  I ON 

*,4T 

.23 

,37 

1.10 

l.OC 

!il 

!S3 

C  At)  TEAS 

3.84 

.22 

.32 

.69 

1,2* 

•  40 

C  ARTF  H  SV 1 LL  E 

6,60 

.22 

.35 

1*83 

,71 

.i2 

.36 

CASTE95VILLE   J  S* 

4,05 

•  26 

.27 

•  86 

1,11 

,79 

•09 

CED*RTOWN 

3.69 

•  31 

.28 

•  72 

1 .  1C 

■  80 

•  06 

C "A  T  S"0R  TM 

3.69 

.08 

.38 

.61 

1,21 

.01 

.43 

CH I  fit  AMAu(j  a  park 

3.63 

•  12 

.55 

.86 

1 .1  i 

.08 

.30 

CURRyvILLE  2  w 

4,06 

.04 

.11 

•  13 

.81 

1.54 

•  08 

•  46 

7 

DALLAS  5  SE 

4.31 

.39 

.37 

.57 

1  .'•5 

.01 

.99 

OALTON 

3.97 

.01 

.36 

•  66 

1.28 

T 

.47 

4,64 

•  SB 

.32 

,79 

1 .  J ! 

•  02 

1.13 

F  A  1  RMQuNT 

3.89 

.30 

.34 

.58 

1.34 

.52 

KF  N 5  1  NG TON 

3.99 

•  16 

.34 

.T7 

l.*3 

T 

.34 

■  1 NG3T0N 

2.T9 

1  .  -1 1 

1.01 

L A  FAyETTE 

4.25 

.09 

.33 

.72 

I  ,  5  > 

.47 

RCSACA 

4.01 

.17 

■  34 

,56 

i«6; 

.42 

R 1 NGGOL  Q 

4.14 

•  U 

.32 

,82 

1.24 

.37 

4.0' 

.42 

•  26 

,98 

1*13 

T 

.66 

T 

ROME    «R  AIRPORT 

5,46 

.31 

•  30 

•02  2.41 

•  OA 

.27 

.19 

SuMMERVlLLE 

4,62 

.21 

.42 

•  83 

1  .  9 

.si 

TAYLORSVILLE 

3,66 

•42 

•  19 

•  72 

1,0! 

•  03 

•  73 

VCRth  CENTRAL  02 

ALPHARETTA    1  WNW 

4.82 

.38 

•  36 

•  85 

1  ,4fi 

7 

,93 

ATHENS 

D  4,59 

•  I* 

•  25 

•  46 

1 , 61 

•  01 

1.30 

•  17 

ATHENS  COL  OF  AGR) 

4,76 

.06 

•  07 

.25 

1.10 

•  *: 

•  71 

.69 

ATHENS  wb  airport 

S.T9 

.10 

T 

.23 

1.80 

. 

1.00 

.52 

ATLANTA  BOLTON 

7,70 

•09 

.03 

.06 

•  37 

.40 

2.  J8 

... 

1.35 

•  63 

ATLANTA  Wfl  AIRPORT 

5,86 

■*3 

T 

.20 

T  2.14 

.20 

.88 

•  22 

BALL  GROUND 

4.14 

.31 

.29 

.03 

•  52 

1.51 

.05 

*  69 

•  09 

blairsvIllE  Exp  sta 

3.48 

•  IB 

.23 

•  63 

.49 

Blue  ridge 

3.75 

•  04 

.16 

•  34 

.89 

1.22 

.22 

CANTON 

5.23 

•  31 

.34 

1.47 

1.51 

•01 

•  77 

T 

CLE  vr  LAND 

3,91 

•  3* 

.32 

.45 

1,05 

•  03 

.69 

COMMERCE  2  SSw 

4.52 

•  3ft 

.02 

•  32 

■  35 

1.46 

.02 

1.34 

•  03 

CUMMlNG    1  N 

5.13 

.49 

.38 

T 

.63 

1  .'i- 

T 

.91 

.03 

DAHLONEGA 

.47 

.25 

.45 

1.04 

•  02 

.67 

DAwSCNVlLLE 

4.39 

•  35 

.28 

•06 

.40 

1.32 

.'6 

•OS 

4,39 

•  33 

•  1 5 

.45 

2,30 

•  10 

•  39 

.06 

GA  I  Nr  SVILLt 

4.75 

T 

.76 

.08 

•  25 

•  36 

1,70 

■  01 

•  77 

•  07 

HELEN  1  SE 

4,45 

•  OA 

.28 

•  73 

.93 

.21 

,36 

JASPfS   1  NNM 

3.59 

•  35 

.37 

•  50 

1*09 

•  55 

1 

MAVSvlLLE 

4.19 

.33 

T 

.31 

.38 

l  »*( 

T 

•  95 

T 

4,56 

•  25 

■  16 

.52 

1.T3 

•  02 

1.00 

•  40 

NOCCROSS  *  N 

4,51 

■  51 

.33 

x 

.69 

1  .50 

1,14 

.Of 

3,66 

•  32 

.70 

I 

•  63 

WINDER   1  SSE 

4.72 

■  39 

.62 

l.TT 

.09 

1.10 

WOODSTOCK 

4,30 

■  30 

1,10 

1  .  01 

■  85 

NORTHEAST  03 

BOWMAN 

3.76 

•  22 

.  26 

.27 

1.07 

T 

1  .05 

.  2i 

(  ABNF  SV  I  LLE 

3,45 

■  20 

■  23 

L.39 

•  90 

4.42 

.10 

•  06 

.29 

•  64 

1,20 

•  11 

•  45 

CORNELIA 

4.96 

.11 

•  46 

•  30 

.80 

ILBERTON  2  N 

3,07 

•  13 

•  23 

.22 

1  .00 

1  .09 

.31 

^•« 

•  10 

L  c  *  I NGTON 

4,65 

,10 

•20 

T  .60 

1 .  19 

■  85 

1.05 

T 

I  I NCTL NTON 

3.44 

.19 

.28 

1,67 

•  04 

•  67 

TOCCOA 

3.90 

.30 

•  31 

.23 

1  .  30 

.75 

.07 

WASHINGTON 

4,29 

•  02 

.22 

.29 

1  . 

.06 

.73 

.61 

«E5T  CENTRAL  0* 

But  NA  V  I  ST A 

5.71 

.26 

1 

1*40 

,T9 

BUTLFR 

2.77 

T 

1  .50 

•  27 

.85 

T 

CARROLL  TON 

7,40 

.61 

•  51 

•  49 

2.53 

1.33 

.06 

COLUMftuS 

3.04 

•  25 

•  15 

L.01 

•  30 

.80 

COLUMduS  WB  AIRPORT 

4.88 

T 

•  20 

•  30 

•  95 

.80 

1 ,00 

CONCORD 

3,97 

,03 

•  22 

.36 

1.10 

•  50 

1,03 

DOUGl ASvILLE 

4.2B 

,75 

•  43 

.75 

•  10 

1  .55 

EiPEBIMENT 

3.73 

.04 

.19 

.32 

L.2< 

.06 

1  .45 

f RANK  L 1 N 

5.16 

•  51 

.10 

2,0( 

.10 

1.75 

GOAT  ROCK 

4.8* 

.18 

.01 

1.35 

1  .01 

1  ,00 

GREENVILLE  2  W 

4.20 

.22 

•  12 

; .  '■a 

.78 

•  97 

MIFF  IN 

3.65 

•01 

.  17 

.06 

1.48 

■  07 

1.34 

.12 

HAMILTON  4  w 

3.95 

T 

•27 

i  .'•a 

•  28 

•  96 

.67 

JONESHQRO 

5.03 

.23 

.18 

.57 

1.69 

.03 

1.10 

LA  GRANGE 

4.15 

•20 

.29 

1,73 

•  09 

1.12 

.25 

nar^hAlLv IllE 

m 

.25 

1.06 

.91 

.60 

.  1  3 

M*STf I . -A 

2.9L 

•  16 

.  6! 

•  19 

,95 

NEWNAN 

4,*1 

•  43 

■  21 

•  10 

1.69 

•  04 

1.15 

*  ^  j 

TALBOT  TON 

4,30 

•  20 

1.65 

.30 

1.60 

!>5 

TALLAPOOSA  2  NNW 

T-»jMASTON  2  S 

5.45 

1.55 

1.3! 

.63 

1.70 

WEST  POINT 

3.68 

.10 

•  21 

1.49 

•  13 

1.20 

•  17 

WOODBURY 

3,68 

•  17 

•  04 

1*45 

.16 

1,04 

56 

CENTRAL  OS 

ABBEV ILLE 

4.28 

•  03 

.12 

.23 

1.32 

1.72 

•  1 

AILEv 

•  03 

•  16 

2.41 

COVINGTON 

4.94 

.  1  C 

.03 

•  19 

•  21 

.03 

1,21 

DANVILLE 

4.28 

•  20 

.'9 

.89 

•  55 

OU&LIN   3  S 

3.34 

■  12 

•  83 

•  25 

1,05 

.27 

EASTMAN   1  W 

1  AO 

•  07 

T 

•  12 

•  61 

1  ,44 

20 

fORSYTH   I  S 

: 

FORT  VALLEY  2  E 

>!39 

•  20 

l.U 

!28 

U02 

GODFREY  *  NE 

4.39 

.14 

.13 

2,2< 

.06 

.92 

:H 

H  AmK I NSV 1 LLE 

3.87 

.03 

T 

•  19 

.7! 

.23 

1.49 

JUL  I E  T  T  E 

3.64 

•29 

1.31 

.21 

.66 

MACON  wB  AIRPORT 

5.11 

.18 

T 

1.24 

.93 

.60 

»C  IhTvRE 

MILLEjGEvILLE 

3,62 

•21 

1.03 

.25 

.77 

"ONTICEUO 

3.52 

•  19 

.10 

1.93 

.10 

.92 

MOUNT   vERNON   3  WhW 

3.28 

•09 

.10 

.01 

,94 

1.61 

SANDFRSVILIE 

2.49 

•  20 

.07 

.01 

.46 

.70 

SILOAM 

4.66 

,23 

.11 

2.3| 

.07 

.62 

SPARTA  2  NNW 

3. 72 

.21 

.10 

1.0! 

•  IS 

1.57 

22     23  24 


... 

.«0  .02 
■  54 


D  .20 
1.11 


1.19 
.10 
1.27 


1.2. 


1.00 

.12 
.85 
.00 

.20 
l.»7 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 


Day  of  Month 


.2 

1 

13 

14 

15 

I  I 
16      17  18 

in       on  11 

13          ZU  2.1 

99  1 

| 

23  | 

24 

.52 

.12 

.80 

.82 

.47 

.29 

.94 

•  80 

•  59 

.  39 

.75 

.90 

^20 

•  30 

.35 

.85 

.57 

.55 

.84 

.76 

'** 

1.15 

.12 

.25 

.90 

.25 

.90 

•  66 

.27 

.65 

,2] 

.•2 

.53 

1.00 

.75 

.65 

.89 

.12 

l!o5 

!  24 

!39 

.18 

.90 

.70 

•  65 

.65 

.68 

.60 

.55 

.10 

.62 

.<•) 

■  14 

.80 

.32 

•  20 

.34 

.  ii9 

,67 

■  62 

!72 

■  02 

.43 

.01 

•  70 

.26 

.92 

•  47 

.63 

.10 

,64 

.66 

.63 

.78 

.85 

,76 

•  09 

.71 

.03 

,0* 

1.70 

1.13 

■  04 

.07 

Ui 

.04 

,U 

1.46 

.32 

.31 

•" 

1.37 

T 

.06 

.02 

i.ao 

1.15 

.10 

•  35 

T 

.60 

1.56 

.78 

.38 

.80 

•  67 

.56 

.32 

111 

1.30 

!86 

!o° 

.05 

T 

!so 

■ 

• 

2.05 

.39 

1.35 

.73 

.43 

.19 

.65 

2.76 

.13 

.75 

.22 

.43 

1.50 

1.25 

.33 

1  .98 

.99 

T 

.02 

■  10 

.04 

T 

1.74 

1.06 

.04 

T 

.21 

.04 

.3? 

2.24 

1.79 

.31 

.06 

20 

1.0C 

•  50 

1.13 

.35 

1.11 

.76 

T 

1.16 

.56 

T 

.12 

.29 

.5C 

.72 

.53 

7  7 

.28 

.5! 

1.16 

.49 

.39 

.92 

.40 

.04 

.06 

.06 

.32 

.5! 

1.26 

.57 

.11 

.Si 

1.10 

1.06 

.53 

2.05 

,62 

.04 

.17 

.06 

,4( 

.82 

.05 

.17 

.19 

,7! 

1.41 

.33 

.01 

.22 

1.44 

.40 

1.30 

.20 

.25 

.15 

1.86 

1.03 

.01 

.02 

.03 

.11 

.71 

1.05 

.73 

T 

.21 

.78 

.42 

.22 

T 

1.05 

■  47 

■  15 

.16 

.01 

1.10 

.48 

.10 

.05 

1.60 

.80 

■  25 

.13 

1.83 

•  98 

.13 

.07 

,»< 

.58 

.30 

T 

.28 

T 

.o- 

.90 

•  63 

■  16 

.02 

.31 

1.06 

.26 

T 

.13 

1  .08 

.35 

.20 

.01 

.14 

T 

1.40 

.65 

T 

.04 

.09 

1.15 

.33 

.16 

.01 

•  14 

.*' 

.45 

.14 

T 

T 

.18 

.  3 

1.20 

.27 

.0. 

.10 

.03 

.  1 

.91 

.39 

■  31 

.02 

1.48 

1.60 

1.78 

.05 

.16 

25     26     27     28     29  30 


east  central  06 

appling  1  mm 
augusta  mb  airport 
brooklet  1  h 
butler  creek 

DOVER 

GIBSON 
LOUISVILLE 
MET  TER 
MlDVILLE 

MIOVILLE  EXP  ST  A 
HILLEN 

MI LLHAvEN  8  E 
NEMNGTON  *-  Nw 

stillmop-E 

SWAINS80R0 


SOUTHWEST  07 
ALBANY 

AMERICUS  *  ENE 
BA  |  NBR I DGE 
BLAKELV 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 

colquitt  2  e 
CuThbert 

DAWSON 

DONALSONV ILLE    3  W 

FORT  GAINES 

LUMPKIN 

MORGAN 

MORGAN  5  NW 

PLAINS  Sw  GA  E«P  STA 

PRESTON  3  Sw 
THOMASVlLLE 

thomasville  we  city 

SOUTH  CENTRAL  OB 
ADEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN   1  S 
CORDELE  WATER  WORKS 
DOUGLAS  2  NNE 

FITZGERALD 
MOMERVILLE   3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  Z  ESE 
NASHVILLE   5  SSE 

OU I TM AN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALDOST A  ■>  AIRPORT 
VALOOSTA  *  NW 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON  1  W 
BLACKBEARO  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

CAMP  STEWART 
OOCTORTOWN  1  WSW 
FLEMING  EXP  STATION 
FQLKSTON   3  SSW 
FOLK STQN  9  SW 

GLENNV1LLE 

jesup  a  s 

NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 
SAVANNAH  *B  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRFNCY  2  WNW 
WAYCROSS 


3.*6 
<..98 
«..22 


3.73 
J.  21 
*.53 

5.60 

*,50 


* .  o  1 
1.95 
3.91 


:  .  B* 
2.05 
3.60 


1.90 
1.77 
2.2Z 


.75 
1.10 

1.20 

.60 


2.62 
.55 
2,93 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


8      9     10     11     12     13    14     IS     16     17    16    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


lis! 


JCRTH»EST  01 
ALLATC^NA  DA*  2 

NORTH  CENTRAL  02 
ATHENS  CM.  OF  AC-0  1 

•EST  CENTRAL  04 
EXPERIMENT 

SOUTH  CENTRAL  08 
TIFTON   EXP  STATION 


EVAP 
i*I  NO 


EVAP 

WIND 


EVAP  .06 
|ND  65 

MAX  ,  52 
M1N 


EVAP 
M  I  NO 
MAX 
MIN 


.12 


2.77B 
1168 


2.4  96 
2*45 


2.56S 
1726 


max  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  2*  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DECEMBER  1963 


Mattes 

Day  Ol  Monlh 

Average 

I 

2 

3 

4 

3 

6 

7  I  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

18  | 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25  J 

26 

27 

28  ' 

29  | 

30 

31 

NORTHWEST  01 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

49 

49 

47 

47 

94 

46 

59 

57 

49 

45 

49 

43 

48 

43 

42 

32 

34 

41 

39 

36 

36 

42 

39 

33 

46 

61 

47 

48 

48 

49 

43, 

1 

M I  N 

26 

29 

29 

26 

27 

23 

24 

35 

29 

28 

29 

37 

40 

30 

IS 

16 

16 

18 

9 

9 

16 

20 

30 

23 

21 

24 

27 

26 

25 

26 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

90 

41 

49 

98 

48 

37 

60 

51 

47 

50 

SO 

49 

48 

41 

33 

34 

44 

39 

38 

37 

42 

42 

40 

34 

30 

60 

35 

48 

45 

45 

38 

45, 

9 

MI  N 

22 

23 

28 

19 

29 

18 

29 

31 

28 

20 

20 

38 

35 

24 

13 

15 

14 

20 

6 

IS 

16 

20 

26 

22 

14 

18 

30 

18 

22 

2( 

25 

CARTERSVILLE 

MAX 

49 

47 

47 

56 

92 

56 

60 

55 

46 

50 

46 

50 

46 

43 

41 

40 

41 

39 

36 

37 

43 

42 

37 

32 

50 

66 

64 

49 

46 

48 

44 

47, 

0 

MIN 

2* 

26 

31 

21 

24 

19 

28 

40 

28 

25 

36 

42 

41 

39 

27 

15 

13 

27 

10 

1  8 

16 

10 

31 

24 

19 

19 

36 

21 

22 

26 

28 

25 

CFOARTOWN 

n»x 

-.5 

46 

44 

97 

48 

56 

60 

53 

46 

50 

44 

48 

44 

40 

34 

35 

45 

38 

36 

37 

43 

41 

38 

30 

50 

66 

57 

49 

48 

48 

40 

45, 

7 

22 

28 

29 

23 

27 

19 

30 

36 

32 

22 

35 

42 

40 

26 

13 

15 

12 

22 

7 

16 

16 

18 

29 

24 

20 

20 

38 

24 

17 

17 

26 

24, 

DALLAS  3  SE 

MAX 

»9 

46 

43 

46 

97 

45 

94 

38 

49 

45 

49 

43 

47 

43 

31 

32 

34 

41 

38 

35 

35 

44 

40 

33 

28 

48 

64 

50 

47 

45 

50 

44, 

2 

MIN 

21 

22 

31 

24 

29 

25 

26 

33 

28 

26 

26 

37 

40 

30 

14 

14 

12 

17 

8 

8 

16 

16 

24 

23 

18 

23 

23 

27 

25 

22 

22 

22 

DALTON 

MAX 

46 

43 

43 

47 

95 

47 

97 

60 

48 

47 

49 

44 

47 

41 

31 

33 

32 

43 

36 

34 

34 

36 

42 

33 

30 

4. 

61 

42 

45 

44 

42 

43, 

1 

MIN 

26 

28 

32 

26 

27 

26 

26 

30 

33 

24 

24 

37 

39 

31 

14 

14 

1 1 

12 

9 

9 

12 

13 

20 

24 

17 

17 

23 

29 

23 

23 

25 

22, 

7 

LA  FAYETTE 

K»» 

U  8 

51 

43 

47 

37 

44 

98 

60 

49 

45 

51 

45 

47 

41 

32 

34 

32 

43 

37 

37 

33 

39 

40 

35 

34 

t.  7 

61 

45 

45 

43 

41 

44, 

0 

21 

22 

27 

22 

22 

18 

2q 

33 

20 

20 

36 

38 

29 

8 

9 

11 

11 

3 

6 

15 

16 

17 

24 

14 

14 

24 

24 

18 

19 

23 

19, 

ROME 

MAX 

SO 

45 

91 

54 

55 

98 

62 

56 

32 

45 

52 

32 

30 

44 

33 

36 

46 

40 

37 

39 

43 

42 

35 

34 

50 

66 

55 

51 

48 

49 

40 

47, 

3 

MIN 

25 

25 

30 

29 

28 

20 

30 

14 

30 

22 

35 

42 

42 

27 

13 

17 

14 

23 

10 

19 

16 

18 

31 

26 

20 

21 

32 

25 

22 

29 

28 

ROME  uB  AIRPORT 

MAX 

49 

41 

47 

99 

47 

99 

60 

49 

45 

51 

44 

50 

44 

38 

33 

34 

43 

38 

38 

37 

42 

41 

34 

32 

49 

63 

48 

48 

45 

46 

34 

44, 

3 

23 

25 

23 

22 

23 

20 

29 

32 

26 

21 

35 

41 

38 

19 

IS 

17 

13 

16 

8 

i  a 

18 

20 

26 

20 

16 

22 

31 

30 

22 

22 

26 

5 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  1  WNW 

MAX 

49 

45 

44 

44 

43 

44 

56 

60 

47 

47 

48 

44 

48 

44 

33 

33 

36 

41 

37 

36 

35 

44 

41 

33 

28 

45 

62 

48 

50 

48 

46 

*!< 

MIN 

27 

26 

30 

24 

25 

23 

26 

28 

28 

28 

27 

31 

38 

32 

14 

14 

14 

17 

8 

10 

14 

13 

25 

23 

21 

21 

24 

27 

27 

24 

24 

ATHENS 

MAX 

69 

51 

49 

58 

51 

99 

61 

52 

47 

58 

46 

52 

49 

46 

42 

36 

41 

43 

45 

39 

44 

41 

37 

33 

54 

64 

60 

55 

53 

46 

40 

48, 

2t 

29 

35 

27 

30 

29 

32 

34 

30 

28 

38 

42 

45 

36 

20 

20 

19 

20 

13 

23 

23 

23 

29 

24 

25 

30 

40 

26 

31 

26 

25 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

MAX 

41 

52 

48 

54 

51 

55 

61 

53 

46 

58 

55 

52 

92 

47 

38 

38 

42 

40 

42 

41 

44 

42 

38 

33 

55 

63 

60 

57 

53 

46 

33 

48. 

26 

26 

34 

29 

28 

24 

30 

33 

29 

26 

36 

41 

44 

35 

18 

18 

19 

17 

10 

21 

23 

23 

28 

22 

23 

27 

30 

23 

31 

26 

24 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

48 

51 

48 

96 

50 

55 

61 

49 

46 

56 

44 

52 

48 

46 

40 

37 

40 

42 

44 

39 

43 

41 

34 

33 

S3 

62 

59 

54 

53 

46 

33 

47, 

MIN 

27 

27 

32 

27 

29 

26 

32 

35 

29 

28 

38 

41 

44 

25 

19 

19 

19 

19 

12 

21 

23 

22 

29 

23 

23 

30 

29 

24 

29 

25 

25 

6. 

ATLANTA   HB  AIRPORT 

MAX 

45 

54 

46 

56 

46 

53 

56 

48 

46 

51 

41 

49 

44 

41 

33 

34 

40 

40 

36 

34 

43 

39 

35 

28 

47 

61 

32 

49 

46 

47 

36 

44, 

MIN 

25 

31 

33 

29 

29 

25 

30 

27 

38 

41 

41 

21 

17 

18 

18 

18 

1 1 

2  0 

20 

25 

28 

22 

22 

28 

30 

30 

29 

28 

23 

Bl AIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

38 

40 

42 

40 

52 

40 

S3 

59 

45 

38 

48 

46 

91 

44 

30 

30 

33 

42 

30 

35 

34 

40 

41 

34 

28 

47 

39 

43 

46 

42 

46 

41. 

MIN 

25 

19 

23 

16 

17 

14 

27 

21 

22 

34 

39 

28 

8 

5 

S 

7 

.  1 

0 

9 

10 

28 

21 

12 

15 

20 

23 

17 

12 

13 

blue  ridge 

MAX 

46 

42 

45 

99 

45 

57 

57 

51 

41 

5C 

42 

49 

44 

40 

31 

32 

43 

34 

39 

35 

39 

44 

38 

32 

49 

55 

31 

48 

42 

48 

34 

25 

23 

30 

18 

24 

18 

2 1 

32 

27 

22 

32 

40 

40 

20 

9 

11 

7 

17 

3 

11 

10 

15 

30 

20 

12 

19 

31 

23 

21 

17 

21 

20 ' 

COMMERCE  2  SSw 

MAX 

50 

49 

50 

48 

55 

50 

54 

59 

50 

45 

55 

43 

33 

49 

40 

41 

38 

40 

41 

42 

39 

40 

41 

33 

36 

54 

62 

51 

32 

53 

46 

**« 

MIN 

26 

25 

28 

29 

24 

20 

20 

26 

30 

22 

23 

39 

41 

40 

17 

15 

15 

17 

10 

10 

18 

12 

12 

20 

21 

19 

19 

28 

20 

20 

24 

OAHLONEGA 

MAX 

45 

44 

40 

43 

32 

43 

54 

52 

45 

SO 

51 

40 

54 

47 

37 

33 

36 

36 

36 

40 

38 

41 

39 

32 

37 

54 

59 

49 

50 

45 

45 

28 

25 

28 

24 

25 

24 

25 

2  8 

29 

27 

30 

36 

40 

35 

16 

15 

16 

17 

7 

8 

21 

12 

12 

25 

25 

26 

27 

30 

29 

18 

12 

23* 

GAINESVILLE 

MAX 

45 

46 

46 

94 

45 

34 

59 

49 

43 

54 

43 

31 

47 

43 

36 

39 

37 

40 

43 

38 

40 

38 

35 

34 

46 

S7 

56 

51 

48 

44 

37 

43. 

MIN 

27 

28 

32 

27 

30 

25 

32 

33 

30 

28 

38 

39 

42 

31 

17 

19 

19 

21 

11 

22 

21 

22 

27 

23 

23 

28 

38 

28 

27 

26 

25 

27. 

HELEN  1  SE 

MAX 

43 

44 

5  ) 

45 

57 

60 

49 

42 

52 

45 

36 

31 

47 

34 

39 

39 

38 

37 

39 

40 

40 

38 

)4 

51 

63 

30 

30 

47 

44 

38 

*»• 

MIN 

30 

22 

31 

20 

25 

19 

2  3 

2  5 

31 

30 

34 

38 

41 

27 

14 

17 

10 

17 

S 

19 

15 

15 

28 

24 

16 

21 

28 

33 

29 

17 

22 

JASPER   1  NNW 

MAX 

45 

40 

43 

91 

43 

54 

58 

49 

42 

47 

41 

47 

45 

40 

33 

33 

40 

34 

34 

34 

42 

39 

36 

31 

42 

60 

52 

48 

42 

47 

39 

MIN 

26 

28 

28 

26 

29 

25 

3  6 

27 

25 

35 

40 

40 

24 

10 

13 

15 

21 

6 

11 

16 

23 

30 

22 

20 

31 

33 

28 

23 

25 

30 

HINDER  1  SSE 

MAX 

50 

94 

49 

97 

54 

56 

61 

53 

46 

55 

51 

32 

48 

45 

38 

37 

40 

42 

42 

39 

43 

41 

39 

34 

51 

62 

60 

54 

52 

50 

48. 

MIN 

28 

25 

34 

24 

28 

23 

29 

28 

35 

35 

43 

30 

17 

19 

17 

19 

11 

20 

21 

23 

29 

23 

22 

27 

36 

26 

28 

27 

30 

NORTHEAST  03 

ClAYTON 

MAX 

45 

44 

46 

51 

47 

57 

61 

57 

49 

56 

49 

59 

55 

45 

38 

39 

39 

37 

39 

41 

40 

41 

38 

40 

57 

61 

56 

53 

48 

45 

40 

47, 

5 

MIN 

28 

21 

29 

19 

21 

ia 

29 

26 

30 

36 

39 

32 

11 

12 

10 

16 

6 

19 

17 

13 

26 

24 

24 

21 

26 

26 

21 

17 

23 

2  2 

CORNEL IA 

MAX 

44 

47 

43 

92 

45 

92 

60 

45 

43 

56 

42 

49 

45 

42 

35 

38 

35 

38 

42 

36 

39 

36 

33 

39 

58 

39 

54 

48 

46 

41 

34 

44, 

4 

27 

24 

30 

21 

23 

20 

26 

32 

25 

25 

35 

36 

40 

28 

13 

12 

14 

16 

6 

19 

19 

20 

24 

19 

21 

27 

33 

30 

24 

19 

26 

23. 

ELBERTON  2  N 

MAX 

49 

53 

SI 

94 

52 

50 

57 

55 

46 

55 

54 

55 

57 

50 

40 

37 

38 

45 

44 

40 

40 

41 

39 

33 

52 

61 

60 

58 

52 

45 

44 

46. 

7 

MIN 

22 

22 

32 

18 

20 

18 

21 

23 

25 

23 

30 

40 

43 

38 

15 

14 

11 

13 

7 

18 

18 

16 

28 

20 

18 

20 

27 

19 

25 

17 

23 

22, 

1 

HARTHFLL 

MAX 

30 

52 

52 

6  7 

60 

39 

57 

54 

56 

59 

37 

55 

52 

45 

40 

38 

4  8 

48 

46 

40 

39 

42 

38 

35 

56 

68 

66 

55 

50 

50 

50. 

9 

MIN 

25 

26 

30 

32 

34 

32 

* 

28 

29 

30 

31 

32 

34 

15 

18 

15 

12 

11 

23 

23 

24 

28 

23 

24 

30 

39 

30 

30 

2  7 

22 

26. 

TOCCOA 

MAX 

49 

46 

48 

93 

51 

53 

60 

51 

45 

60 

31 

34 

SO 

47 

43 

39 

40 

42 

45 

40 

41 

41 

36 

42 

58 

64 

60 

51 

33 

45 

37 

46. 

2 

MIN 

29 

29 

31 

24 

33 

25 

29 

' 

29 

27 

38 

39 

43 

36 

18 

16 

17 

22 

12 

22 

22 

22 

27 

20 

28 

32 

42 

32 

28 

25 

26 

27 

■ 

WASHINGTON 

MAX 

51 

49 

38 

49 

58 

91 

54 

60 

52 

47 

57 

43 

S3 

30 

46 

40 

38 

41 

45 

45 

40 

45 

40 

34 

34 

37 

62 

62 

36 

54 

46 

49. 

0 

MIN 

25 

26 

28 

24 

24 

23 

* 

1 

28 

26 

26 

35 

39 

42 

17 

13 

13 

12 

9 

9 

16 

17 

17 

24 

22 

2  2 

27 

23 

25 

24 

23 

23. 

WEST  CENTRAL  0* 

BUENA  VISTA 

MAX 

51 

62 

39 

60 

57 

35 

56 

56 

56 

55 

53 

62 

56 

47 

36 

42 

45 

SO 

43 

49 

45 

45 

49 

39 

55 

63 

62 

57 

55 

51 

48 

92. 

2 

MIN 

25 

30 

37 

28 

32 

28 

'* 

29 

28 

43 

50 

44 

34 

18 

22 

20 

21 

11 

21 

25 

29 

32 

25 

24 

27 

45 

29 

32 

30 

29 

29. 

CARROLLTON 

MAX 

48 

33 

48 

38 

48 

56 

55 

50 

47 

53 

42 

50 

46 

44 

34 

34 

43 

37 

39 

37 

44 

41 

39 

33 

SO 

62 

53 

50 

48 

50 

42 

46, 

3 

MIN 

24 

27 

31 

22 

25 

21 

29 

30 

22 

34 

40 

41 

27 

16 

16 

16 

19 

9 

19 

19 

21 

31 

24 

20 

20 

31 

25 

26 

24 

27 

24 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

MAX 

51 

63 

54 

62 

54 

57 

57 

54 

32 

56 

53 

61 

51 

44 

40 

41 

47 

49 

43 

49 

47 

49 

44 

40 

57 

64 

62 

57 

54 

52 

42 

91. 

8 

MIN 

27 

30 

32 

26 

29 

28 

32 

31 

30 

26 

45 

51 

44 

27 

20 

24 

21 

22 

15 

22 

29 

33 

32 

28 

25 

25 

36 

31 

33 

31 

31 

29, 

3 

EXPERIMENT 

MAX 

53 

49 

58 

90 

61 

49 

56 

58 

30 

48 

54 

50 

52 

46 

34 

36 

39 

43 

43 

41 

36 

47 

42 

33 

37 

54 

63 

59 

35 

50 

50 

46, 

3 

MIN 

25 

51 

33 

27 

27 

24 

33 

38 

28 

25 

36 

40 

43 

34 

15 

16 

1  8 

22 

10 

21 

24 

27 

30 

24 

23 

2  9 

44 

26 

29 

28 

30 

27. 

7 

GREENVILLE  2  M 

MAX 

52 

60 

50 

60 

53 

59 

60 

53 

SO 

90 

48 

52 

SO 

43 

37 

40 

45 

43 

41 

46 

46 

45 

40 

36 

52 

66 

63 

62 

55 

50 

43 

90. 

2 

MIN 

24 

29 

31 

26 

30 

28 

30 

37 

28 

29 

38 

41 

42 

32 

16 

17 

18 

24 

9 

19 

20 

28 

30 

23 

22 

35 

43 

32 

26 

27 

24 

27. 

6 

GRIFFin 

MAX 

50 

39 

90 

62 

30 

96 

58 

33 

50 

95 

45 

51 

47 

42 

39 

39 

44 

43 

43 

36 

48 

42 

38 

34 

55 

63 

60 

57 

52 

5C 

40 

46. 

7 

MIN 

27 

33 

33 

32 

31 

27 

36 

37 

30 

27 

39 

42 

42 

31 

17 

19 

21 

26 

11 

21 

25 

28 

30 

25 

24 

33 

43 

29 

30 

2  9 

25 

29. 

3 

LA  GRANGE 

MAX 

90 

62 

32 

61 

54 

56 

38 

32 

30 

56 

46 

54 

SO 

45 

44 

38 

46 

44 

44 

42 

48 

46 

42 

39 

56 

66 

60 

54 

32 

51 

45 

90. 

3 

MIN 

20 

27 

32 

2! 

23 

20 

29 

29 

31 

20 

31 

42 

43 

33 

17 

20 

13 

12 

10 

IS 

24 

24 

32 

25 

21 

21 

37 

24 

26 

26 

30 

29. 

2 
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DAILY  TEMPERATURES 
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Station 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MARSHALL VILL  E 

MAX 
MIN 

51 
29 

61 
24 

34 

39 

60 
25 

39 
29 

55 
24 

56 
24 

58 
28 

36 
24 

53 
40 

63 
47 

56 
42 

46 
34 

42 
22 

47 
18 

44 

20 

52 
11 

46 
15 

45 
20 

45 

24 

48 
31 

48 
25 

SB 
25 

25 

63 
25 

hh 
-0 

58 

20 

52.7 

NEWNAn 

MAX 
MIN 

»9 

23 

59 
32 

49 
31 

39 
27 

50 
29 

37 

23 

56 

33 

32 
39 

48 

26 

54 
24 

46 
38 

51 
41 

47 
41 

42 
28 

36 
17 

37 
19 

42 
22 

41 
23 

40 
10 

36 
19 

48 

22 

42 
26 

39 
30 

34 
25 

32 
21 

64 
29 

57 
41 

52 
27 

SO 

27 

30 
27 

44 
25 

47.9 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

52 
26 

63 
29 

36 
35 

60 
26 

60 
26 

57 
24 

60 
30 

38 
40 

51 
28 

57 
25 

30 
40 

58 
43 

53 
44 

46 
33 

40 
18 

40 
20 

45 
18 

46 
25 

44 

12 

47 

20 

47 

22 

46 
23 

48 
28 

37 
25 

56 

25 

63 
28 

63 
40 

60 
25 

58 
27 

57 
27 

45 
28 

32.3 
27.9 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 
MIN 

THONASTON  2  S 

MAX 
MIN 

51 
25 

62 
26 

55 
36 

62 
23 

34 

26 

60 
24 

58 
29 

56 
28 

51 

30 

57 
26 

57 
36 

54 
43 

48 
46 

46 
33 

42 
18 

42 
20 

49 
18 

48 
16 

45 
12 

49 

22 

50 
24 

50 
24 

37 
24 

49 
26 

56 

26 

65 
23 

64 
33 

60 
25 

58 
25 

54 
30 

38 
30 

32.6 
26.6 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

51 
25 

62 
25 

52 
34 

57 
26 

57 
27 

51 
24 

56 
31 

53 
33 

32 
32 

32 
23 

48 
40 

50 
43 

48 
43 

46 
34 

39 
18 

44 

21 

46 
18 

46 

20 

44 

12 

45 
19 

48 
27 

46 
27 

44 
34 

46 
26 

59 
24 

66 
23 

63 
36 

56 
23 

53 
26 

32 
27 

49 

31 

51.1 
27.5 

CENTRAL  OS 

AILEV 

MAX 
MIN 

5* 

31 

61 
26 

62 
44 

61 
26 

57 
25 

57 
24 

38 

30 

61 
33 

60 
32 

58 
26 

60 
30 

58 
38 

65 

CCVIN6T0N 

MAX 
MIN 

66 

25 

57 
27 

68 

33 

61 
24 

52 
27 

55 
23 

58 
27 

51 
34 

47 

27 

54 

27 

45 
37 

30 
40 

49 
43 

44 

32 

38 
16 

38 
17 

42 
18 

42 
19 

42 
10 

40 
21 

46 

20 

42 
25 

36 
28 

34 
25 

53 
24 

63 
24 

56 
37 

34 
24 

52 
29 

48 
27 

41 
26 

68.0 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

62 
26 

50 
30 

60 
35 

61 
27 

60 
29 

57 
26 

58 

30 

64 

36 

58 

30 

39 
25 

60 
26 

66 
47 

65 
49 

35 
40 

49 

22 

43 
22 

42 
20 

46 
19 

54 
14 

46 
19 

48 
27 

50 
29 

55 
34 

41 
32 

36 
27 

36 

26 

65 
29 

69 
29 

61 
33 

59 
29 

30 
26 

55.0 
28.8 

EASTMAN   1  w 

MAX 
MIN 

56 
2B 

51 
31 

61 
33 

35 
26 

61 

32 

57 

27 

36 

30 

38 
32 

56 

32 

52 
28 

57 
30 

65 
44 

65 
30 

54 
46 

47 
24 

41 
24 

43 
23 

46 

22 

52 
13 

45 
17 

48 

25 

45 

30 

54 
38 

40 
29 

35 
27 

57 
29 

64 
35 

65 
27 

60 
29 

59 
27 

31 

30 

53.5 
29.7 

FORSYTH   1  S 

MAX 
MIN 

49 

26 

30 
27 

47 
35 

60 
23 

56 

30 

56 
27 

58 
30 

55 
32 

50 
30 

55 
26 

50 
38 

53 
42 

32 
44 

45 
33 

40 
18 

36 

20 

44 

20 

48 
19 

43 
11 

42 
21 

47 
26 

44 
26 

42 

30 

37 
26 

55 
25 

63 
24 

61 
40 

58 
28 

35 
30 

53 
30 

43 
26 

50.0 

Fort  valley  2  E 

MAX 
MIN 

55 
27 

51 
29 

61 
32 

55 
25 

63 
29 

62 
27 

56 
29 

56 
34 

58 
29 

53 
24 

57 
27 

60 
43 

62 
50 

50 
41 

41 

20 

41 

22 

42 

22 

45 
21 

50 
13 

45 
14 

48 
24 

46 
28 

47 
30 

37 
28 

39 
26 

38 
25 

65 
28 

56 
32 

56 
32 

56 
28 

51 
29 

52.3 
28.0 

HAWKINSVILLE 

MAX 
MIN 

56 

27 

33 
29 

63 
32 

57 
24 

63 
25 

59 

27 

58 
28 

60 
30 

61 
32 

34 
25 

60 
26 

62 
45 

66 
51 

54 
45 

46 

22 

35 
25 

46 
22 

47 
19 

55 
IS 

48 
15 

50 
23 

46 
28 

54 
33 

53 
29 

40 
26 

58 

24 

65 
24 

67 
28 

60 
28 

60 
27 

52 

27 

55.2 
27,8 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 
29 

61 
32 

34 
33 

61 
28 

56 

33 

55 
27 

58 

33 

38 

35 

32 
32 

58 
26 

53 
44 

37 
49 

52 
46 

47 
29 

42 
22 

44 

25 

46 
24 

51 

22 

46 
15 

47 
24 

47 

30 

48 
31 

42 
33 

40 
28 

60 
27 

64 
27 

64 

37 

56 
29 

57 
34 

51 
29 

40 
31 

52.3 

MC  INTYRE 

MAX 
MIN 

MILLED6EVILLE 

MAX 
MIN 

55 
29 

51 
29 

61 

30 

53 
25 

61 
27 

54 
27 

55 
29 

61 
29 

57 
31 

52 
26 

58 
27 

45 
34 

55 
44 

50 
45 

45 
21 

42 

22 

40 
22 

45 

20 

48 

15 

47 
15 

45 
24 

48 
28 

47 
28 

37 
29 

35 
28 

50 
24 

65 
25 

63 
26 

38 

27 

57 
25 

*9 
28 

31.3 
27,1 

MONT ICELLO 

MAX 
MIN 

23 

25 

60 
31 

26 

26 

25 

30 

58 
32 

28 

25 

25 

37 

32 
39 

35 

15 

15 

16 

16 

9 

9 

20 

24 

24 

22 

21 

21 

28 

26 

27 

54 
26 

50 
26 

69.3 
24,3 

SANOERSVILLE 

MAX 
MIN 

49 

30 

59 
29 

30 
42 

58 
25 

38 

32 

54 
27 

59 
30 

57 
38 

50 
32 

56 

30 

46 

40 

37 
48 

50 
49 

49 
33 

41 

22 

42 
23 

43 
23 

53 

20 

47 
15 

45 

22 

45 
27 

47 
24 

38 
34 

35 
30 

57 
28 

66 
30 

65 
41 

57 
26 

57 
31 

49 
30 

33 
30 

30.7 
30.4 

SI  LOAM 

MAX 
MIN 

69 
26 

59 
31 

53 
36 

60 
26 

55 
29 

56 
25 

60 
33 

53 
38 

*8 

29 

38 
28 

52 
38 

50 
42 

30 
45 

47 
35 

41 
18 

38 
19 

43 
20 

45 

20 

44 
11 

42 
20 

46 

23 

44 
24 

40 
29 

33 
27 

54 
25 

64 
28 

62 
40 

60 
26 

53 
30 

48 
29 

44 
23 

30.0 
26.2 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING    1  NW 

MAX 
MIN 

52 
25 

50 
26 

39 
29 

51 
22 

36 
23 

52 

23 

54 
26 

61 
26 

33 

31 

49 

27 

58 

31 

46 
38 

55 
43 

52 
45 

49 

20 

42 
20 

40 
16 

42 
14 

47 
11 

46 
17 

43 

22 

45 
19 

47 
29 

35 
28 

35 
22 

56 
25 

65 
36 

63 
22 

58 

27 

55 
24 

47 
28 

50.5 
25.6 

Augusta  wb  airport 

MAX 
MIN 

52 
23 

60 
29 

51 
29 

59 
24 

55 
27 

56 
29 

59 
26 

55 
32 

30 
32 

60 
28 

46 
38 

58 

45 

53 
48 

50 
35 

42 
26 

42 
24 

43 
20 

51 
18 

47 
16 

44 
19 

46 
24 

47 
22 

39 
32 

36 
26 

57 
19 

66 
25 

65 
34 

57 
25 

55 
27 

48 
25 

38 
29 

51.2 

brooklet  l  w 

MAX 
MIN 

52 
30 

61 
29 

55 
32 

59 
26 

58 

33 

56 
33 

65 
32 

62 
39 

32 
30 

60 
30 

58 
38 

65 
46 

65 
51 

54 
47 

48 

30 

43 
29 

45 
26 

52 
26 

46 
19 

47 
24 

47 
31 

51 

33 

47 
38 

39 
32 

52 
JJ 

67 
27 

65 

42 

60 
32 

58 

30 

56 
33 

45 
31 

54.5 
32,5 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

51 
29 

60 
30 

55 
34 

49 

32 

54 

27 

56 
27 

59 

30 

55 
34 

31 
29 

36 

30 

60 
38 

37 
45 

36 
48 

49 
38 

41 
24 

40 
24 

45 
23 

51 
21 

44 

23 

45 
24 

43 
30 

45 
27 

48 

25 

38 

32 

64 
30 

66 
25 

6.' 

27 

59 
28 

51 
36 

46 

29 

43 

29 

51.6 
29.9 

MBTTER 

MAX 
MIN 

33 
31 

61 
32 

56 
44 

60 
28 

57 

33 

57 
30 

62 
33 

61 
34 

53 
32 

60 
37 

56 
40 

66 
50 

60 
51 

54 
43 

46 
28 

44 
28 

46 

27 

33 
25 

68 

19 

48 
25 

45 
31 

50 
29 

.8 

37 

39 
31 

55 
27 

62 
29 

67 
41 

63 
32 

63 
29 

63 
30 

47 
30 

54.9 
32.8 

MIOVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

51 
26 

39 

29 

52 
42 

58 

26 

34 

27 

35 
32 

62 
31 

55 
38 

51 
33 

39 
28 

50 
36 

61 
45 

56 

47 

47 
36 

43 
25 

41 
24 

43 
23 

50 

20 

44 
14 

47 

22 

44 
27 

46 
27 

45 
32 

37 
29 

53 
26 

60 
27 

64 
3* 

56 
28 

37 

29 

46 
31 

42 

29 

51.4 
29,9 

MILLEN 

MAX 
MIN 

56 
25 

61 
27 

60 
41 

61 
22 

60 
27 

58 

25 

64 
29 

61 
35 

32 
33 

61 
27 

61 
34 

67 
47 

60 
50 

53 
46 

45 
26 

44 
24 

45 
21 

52 
19 

49 
15 

49 
20 

46 
28 

51 
28 

48 
34 

37 
31 

56 
26 

68 
24 

66 
34 

65 
25 

62 
28 

55 
26 

45 

27 

55.5 
29,1 

NFWINSTON  4  NW 

MAX 
MIN 

SWAINSBORO 

MAX 
MIN 

21 

39 

42 

25 

30 

25 

31 

35 

32 

28 

39 

66 
50 

49 

5 1 
38 

47 
24 

24 

23 

52 
18 

52 
14 

47 
22 

45 
30 

50 
27 

45 
35 

36 
30 

53 

24 

66 
26 

65 
38 

6  1 
26 

67 

27 

48 

30 

44 

30 

54.4 
30.3 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

50 
27 

60 
30 

55 
39 

52 
29 

52 
33 

54 
26 

55 
32 

50 
31 

»9 

32 

60 
32 

50 
39 

56 
44 

55 
47 

48 
37 

43 
24 

44 

22 

48 
25 

49 
21 

46 
12 

44 
21 

45 
25 

46 
26 

44 
31 

38 
28 

67 
26 

65 
26 

63 
40 

60 
26 

55 
33 

52 
29 

44 
26 

51.6 
29.6 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

52 
26 

56 
25 

52 
31 

56 

23 

56 
24 

55 
26 

58 
28 

54 
32 

52 
30 

34 
26 

49 
34 

56 

42 

55 
44 

32 
40 

41 
25 

41 

23 

44 

23 

50 
18 

47 
14 

46 
20 

44 
28 

47 

23 

45 
32 

35 
32 

54 
15 

66 
22 

65 
40 

59 
27 

57 
28 

51 
27 

42 
30 

51.5 
27,7 

SOUTHWEST  OT 

ALBANY 

MAX 
MIN 

59 
26 

52 
29 

64 

32 

36 
25 

62 
24 

58 

25 

54 
26 

60 
30 

61 
31 

55 

23 

60 
22 

66 
46 

69 
54 

36 
47 

47 
25 

41 
25 

45 
26 

*9 

21 

55 
17 

45 
17 

51 
18 

50 
34 

55 
37 

48 

29 

41 

25 

56 
24 

66 
25 

67 

26 

55 
24 

59 
24 

52 
30 

55,4 
28,0 

AMERICUS  A  ENE 

MAX 
MIN 

51 
27 

61 
33 

36 
39 

61 
30 

58 
32 

57 
28 

56 
36 

56 
38 

53 
29 

38 
27 

64 
45 

65 
54 

63 
46 

58 
33 

41 
21 

43 

24 

45 
23 

52 
23 

47 
14 

50 
23 

46 
28 

52 
33 

49 
35 

40 
27 

58 
25 

65 
29 

65 
43 

58 
29 

57 

32 

52 
30 

46 
31 

54,4 
31.3 

BAINBPIOGE 

MAX 
MIN 

66 
25 

68 

59 

42 

65 

26 

68 

29 

58 
28 

60 
32 

62 
34 

58 
31 

62 
25 

70 
36 

72 
58 

66 
49 

61 
41 

60 
27 

44 
31 

52 
27 

36 

25 

49 

20 

50 
20 

55 
32 

50 
38 

52 
35 

42 
28 

56 
26 

58 
25 

60 
36 

69 
30 

60 
26 

57 
32 

56 

32 

58,6 
31.7 

BLAKELY 

MAX 
MIN 

51 
28 

65 
33 

56 
41 

62 
29 

57 
35 

57 
31 

58 
36 

60 
40 

54 

31 

60 
10 

70 
44 

69 
54 

57 
50 

57 
37 

42 
23 

45 
28 

51 
25 

53 

26 

45 
16 

49 

24 

51 
32 

57 
32 

50 
35 

42 
26 

56 
26 

66 
29 

66 

46 

59 
29 

59 
34 

55 
30 

51 
33 

55,6 
32.7 

CAIRO  2  NNW 

MAX 
MIN 

58 
28 

64 

30 

60 
44 

65 
26 

61 

33 

57 
31 

59 
32 

61 
32 

35 
29 

61 
26 

68 
33 

71 
57 

68 
53 

61 

32 

49 
24 

44 
28 

51 

27 

57 
26 

48 
16 

49 
23 

54 
31 

56 
35 

59 
39 

42 
27 

55 
26 

68 

25 

70 

42 

62 
31 

59 

30 

58 
32 

51 
26 

58.1 
31.5 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

52 
28 

65 
34 

56 
45 

63 
26 

59 
33 

54 
27 

61 
35 

61 
34 

57 
31 

60 
26 

68 
40 

72 
60 

62 
55 

61 
46 

48 
26 

44 

30 

50 
27 

56 
25 

48 

18 

50 
21 

53 
35 

55 
38 

54 
41 

46 
30 

54 

25 

65 
27 

67 
43 

60 
27 

60 
30 

53 
31 

51 

32 

57.0 
33.2 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued   


Station 

D«y  Ol  Month 

• 

1 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

CPLOUTTT  2  E 

MAX 
MIN 

61 

30 

64 

30 

65 
42 

69 
26 

64 

30 

56 

26 

33 

62 
34 

60 
34 

56 
24 

39 

71 
57 

55 

57 
28 

50 

la 

56 

25 

50 
26 

55 
23 

53 
15 

44 

20 

5  3 

20 

» 

33 
36 

90 
24 

30 
32 

65 
29 

75 
40 

63 
28 

60 
26 

37 
11 

31 
32 

39.1 
30.9 

ClthBert 

MAX 

MIN 

63 
33 

58 

41 

62 
31 

58 
34 

55 
32 

56 
36 

59 
40 

32 
34 

57 
30 

65 
46 

66 
55 

49 

50 
35 

41 
21 

26 

47 
24 

52 
26 

46 
15 

50 
24 

48 

31 

36 

52 
37 

40 

27 

55 
27 

65 
30 

64 
46 

59 
30 

57 
36 

34 
31 

34.7 
33.2 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

63 
33 

57 
42 

62 

30 

36 

31 

37 

38 

29 

30 

69 
46 

68 
53 

52 

55 
34 

1 9 

23 

27 

48 

22 

26 

46 
16 

24 

47 

30 

34 
34 

4  0 

27 

54 

26 

65 
26 

66 
44 

69 
29 

56 

32 

56 
27 

49 
11 

55.6 
32.4 

ILKPMN 

MAX 
MIN 

35 

38 

31 

34 

28 

39 

38 

33 

31 

29 

46 

36 

47 

31 

2  0 

25 

23 

25 

13 

21 

49 

29 

36 

40 

27 

56 

27 

64 
32 

64 
65 

36 

29 

58 

32 

54 

32 

47 

32 

36.3 
31.8 

MpRGAN 

MAX 
MIN 

• 

PLAINS   SN   GA   EXP  STA 

MAX 
MIN 

69 

27 

61 

32 

56 
40 

60 
29 

36 

32 

52 
28 

34 

34 

56 
36 

31 
29 

36 

27 

55 
44 

64 

50 

58 
46 

51 
35 

39 
21 

43 
24 

47 

23 

51 

21 

44 
13 

51 
22 

46 

2  a 

53 
33 

51 
33 

38 

27 

55 

26 

63 

27 

62 
44 

56 
27 

36 

32 

33 

30 

48 

30 

32.9 
30.7 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

33 
36 

64 

33 

57 
46 

64 
29 

60 
33 

57 
30 

60 
33 

59 
35 

55 
35 

60 
27 

37 

71 
56 

53 

60 
50 

51 
28 

42 
31 

52 

30 

55 
28 

47 
20 

50 
24 

54 

36 

59 
45 

52 
30 

63 

27 

54 

28 

58 

32 

61 
43 

53 

33 

61 
29 

33 
33 

-6 

35 

36.5 
34.5 

THOMASVILLE   *B  CITY 

MAX 
MIN 

52 
33 

62 
39 

56 
61 

62 
34 

39 
41 

55 
33 

40 

59 
42 

36 

34 

43 

71 
57 

53 

38 

39 
27 

30 

49 
31 

n 

20 

49 
28 

33 
37 

55 
36 

59 
36 

39 
29 

53 
28 

65 
34 

66 
47 

33 
34 

58 
34 

5 1 
33 

45 

33 

55.0 
36.0 

SOUTH  CENTRAL  01 

ai apaha  Exp  station 

MAX 
MIN 

38 

26 

27 

56 

32 

62 
25 

26 

29 

30 

32 

59 

27 

25 

27 

45 

69 
54 

58 
50 

26 

27 

28 

25 

19 

20 

23 

34 

34 

56 

32 

36 

25 

60 
32 

52 
33 

35.6 
30.2 

ASHBURN  1  S 

MAX 
MIN 

36 

25 

62 
28 

59 
34 

56 
26 

63 
32 

36 
31 

59 
30 

30 

59 
30 

59 
26 

46 

68 
59 

6  3 
52 

36 

50 
2*V 

23 

26 

22 

^ 
16 

21 

46 
29 

55 
32 

30 
36 

39 
22 

56 

30 

66 
32 

64 

36 

65 
36 

61 
33 

38 

31 

48 

31 

55.8 
31.1 

CCROELE  HATER  works 

MAX 
MIN 

60 
27 

62 
30 

60 
42 

61 
27 

59 

30 

55 
27 

38 

31 

25 

44 

66 
56 

51 

38 

<•  1 

23 

25 

67 
25 

21 

24 

50 
22 

52 
34 

52 

32 

49 

22 

34 

26 

60 
29 

64 
46 

35 

26 

32 
30 

50 
30 

54 

2  6 

54.9 
31.3 

Douglas  2  nne 

MAX 
MIN 

57 

32 

51 
32 

62 
34 

55 
27 

6  3 

27 

5  7 
31 

55 

30 

59 
35 

60 

31 

29 

59 
29 

65 
45 

69 
53 

56 
50 

52 
28 

26 

46 

29 

48 

27 

19 

20 

49 

25 

49 

34 

55 

33 

59 
33 

34 

26 

34 

26 

65 

28 

65 

32 

54 

30 

58 

31 

52 
31 

34.9 

31.3 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

55 
32 

59 

34 

57 
44 

59 

29 

58 
38 

55 
30 

56 
35 

57 
35 

36 

31 

31 

43 

69 
57 

6  3 
52 

55 
40 

25 

27 

46 

25 

27 

48 

17 

26 

48 

33 

54 
3* 

52 
38 

40 
29 

52 
28 

62 
30 

64 

43 

61 
29 

36 
34 

34 

30 

6 

31 

54.4 
33.5 

HP.MERV I LLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

33 
26 

62 
27 

59 
33 

62 
24 

62 
29 

57 
26 

59 

30 

61 

33 

55 

27 

60 
24 

69 

34 

72 
43 

67 
48 

57 
48 

49 

29 

31 

50 
29 

5  6 
27 

5 1 
20 

54 

21 

52 
27 

54 
35 

60 
42 

46 

31 

57 
24 

66 
25 

71 
37 

36 
28 

39 
28 

33 

32 

5  1 
34 

57.6 
30.7 

LLMBER  CITY 

MAX 
MIN 

36 

21 

50 
29 

61 
33 

55 
25 

60 
25 

57 
25 

56 
25 

58 
30 

58 

30 

56 

22 

56 
26 

65 
46 

69 
53 

58 
49 

5 1 

27 

42 
27 

42 
24 

4  7 
22 

17 

16 

4  fl 

20 

49 

32 

34 

36 

4  7 
3* 

40 

27 

53 

27 

65 
26 

65 
23 

56 

25 

38 

28 

54 

30 

54.4 
28.5 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

56 

30 

62 
31 

55 
44 

63 
28 

59 
37 

55 
29 

59 
34 

59 
31 

31 

59 
29 

68 
38 

70 
62 

51 

41 

26 

26 

50 
27 

26 

18 

25 

5  1 
33 

56 

33 

58 

60 

4  1 

29 

53 
28 

66 
28 

66 
61 

61 
30 

60 
31 

55 

33 

u  6 

32 

56.6 
33.1 

NASHVILLE  S  SSE 

MAX 
MIN 

55 
25 

60 
28 

56 
36 

60 
24 

59 
28 

36 
26 

38 

30 

54 

32 

59 
24 

66 
33 

68 
55 

66 
52 

59 
54 

56 

27 

44 
26 

49 
26 

55 
24 

50 
18 

51 
26 

31 
29 

55 
34 

62 
33 

48 

30 

34 
24 

62 
24 

62 
36 

60 
27 

36 

26 

33 
32 

50 
32 

36.7 
31.1 

QU 1  THAN 

MAX 
MIN 

61 
25 

28 

6  3 
33 

6  3 
23 

63 
29 

30 

31 

58 
25 

24 

26 

68 
39 

54 

57 

27 

28 

29 

29 

18 

20 

26 

53 
33 

6  1 
31 

26 

5 1 
25 

6ft 

25 

31 

35 

27 

61 
33 

57.5 
29,9 

TIFTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

57 
28 

31 

33 

61 
35 

55 
29 

62 

33 

58 
29 

56 

31 

59 
36 

56 

30 

53 
28 

39 
30 

64 
47 

68 

52 

58 
47 

49 
25 

40 
26 

46 
27 

47 

26 

55 
17 

45 
18 

49 

26 

30 
34 

33 
35 

51 

29 

37 
27 

55 

28 

65 
35 

67 
26 

35 

29 

59 
31 

51 
31 

54.6 
31.0 

VALDOSTA  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

VALDOSTA  4  Nu 

MAX 
MIN 

55 
25 

63 

58 
36 

62 
23 

62 
29 

56 
25 

60 
29 

59 

30 

57 

25 

61 

22 

69 
34 

71 
51 

54 

59 
44 

.'8 

31 

52 
30 

5  6 

26 

52 
19 

5 1 
19 

63 
28 

36 
34 

60 
43 

4  3 

31 

56 

22 

65 

22 

71 
62 

59 
29 

60 
26 

53 
31 

30 
34 

37.9 
30.6 

SOUTHEAST  09 

AL  HA   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

58 
3* 

34 
34 

56 

37 

61 
29 

38 

34 

59 
36 

l\ 

54 

31 

62 
38 

60 
40 

65 
54 

59 
54 

62 
36 

48 

36 

46 

35 

30 
35 

57 
24 

46 

23 

48 

27 

47 
36 

47 
36 

62 
35 

36 

27 

53 

30 

6  1 

32 

71 
35 

54 

36 

58 

38 

32 
40 

35.9 
35.1 

BPUNSw ICK 

MAX 
MIN 

54 
3* 

60 
38 

61 
45 

59 
35 

Vo 

60 
39 

tl 

62 
34 

63 
41 

68 
51 

68 
54 

66 
51 

5  3 
33 

44 
34 

52 

33 

56 
35 

55 
24 

49 

30 

49 

37 

45 

37 

64 
44 

62 
36 

55 

29 

66 
34 

71 
44 

66 

40 

61 
36 

55 
43 

47 
40 

56.7 
36.3 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 
MIN 

33 
35 

56 

33 

62 
37 

57 
29 

59 
38 

61 
33 

61 
37 

67 
56 

64 
54 

66 
42 

46 
35 

46 
35 

49 
34 

5  7 

36 

43 
24 

46 
29 

47 

36 

47 
39 

64 
40 

40 
30 

34 

29 

59 
31 

70 
63 

57 
36 

57 
37 

52 
41 

46 
42 

36.0 
36.9 

CAuP  STEWART 

MAX 
MIN 

53 
30 

60 
31 

59 
42 

61 
26 

61 
34 

60 
30 

61 
37 

71 
47 

66 
54 

56 
51 

54 

31 

47 

30 

47 
28 

5  5 

30 

32 

20 

49 
23 

46 

29 

50 
35 

60 
43 

45 

32 

33 

27 

67 

29 

66 
42 

62 

30 

60 
32 

57 
34 

"•6 

33 

36.7 
33.9 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

55 
26 

60 
27 

59 
38 

61 
22 

61 

30 

60 
24 

60 
32 

67 
45 

67 
54 

57 
52 

54 

32 

45 

27 

47 

27 

55 

27 

54 

17 

49 
19 

47 
24 

49 
36 

60 
38 

48 

33 

34 

26 

67 
24 

67 
33 

65 
25 

60 
30 

39 

29 

49 
34 

37.3 
30.8 

FCLKSTON  9  SW 

MAX 
MIN 

67 

35 

61 

33 

62 
42 

63 

27 

11 

61 
34 

62 
28 

7  1 
36 

72 
51 

71 
55 

70 
55 

55 
32 

48 

32 

54 

31 

5  7 
32 

49 

22 

53 

27 

53 
31 

33 
33 

66 
44 

62 

33 

36 
26 

66 

31 

72 
63 

67 
37 

59 

37 

56 

37 

49 

40 

60.8 

35.4 

Gl  ENNVlLLE 

MAX 
MIN 

52 
29 

60 
31 

36 
45 

62 
27 

33 

61 
33 

61 
29 

61 
38 

68 
50 

62 
53 

55 
41 

42 

30 

46 

30 

48 

27 

55 
28 

47 
19 

30 
25 

*  7 

28 

33 
35 

52 
40 

40 
29 

53 

27 

68 

29 

66 
43 

57 
29 

60 
31 

52 
34 

47 

32 

55.6 
33.1 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

52 
27 

60 
28 

56 
35 

61 
23 

28 

58 
29 

» 

39 

25 

64 

30 

70 
44 

68 
54 

57 
49 

50 
31 

46 
28 

49 
28 

34 

27 

53 
21 

50 
19 

51 

2*. 

50 
34 

62 
42 

49 

32 

33 

26 

66 
25 

69 
34 

66 
27 

56 

30 

53 
29 

49 

'5 

57.1 
30.7 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

53 
27 

62 
28 

61 
37 

63 
24 

2, 

» 

60 
30 

33 

61 
25 

66 

33 

69 
44 

66 
54 

62 
39 

49 

30 

48 

31 

51 
29 

5  7 

30 

49 
21 

50 
21 

30 
27 

53 
36 

64 
40 

46 

33 

56 
25 

67 
26 

72 
36 

37 
30 

60 
30 

34 

12 

4  7 

37 

37.9 
31.3 

SAPELO  ISLANO 

MAX 
MIN 

3* 

33 

56 
34 

60 
45 

37 
29 

58 

36 

61 
35 

60 
39 

66 
51 

63 
53 

62 
31 

5<. 

36 

45 

36 

49 
34 

36 
35 

45 

62 
40 

60 

33 

54 

29 

61 
31 

69 
39 

6  1 
35 

58 

37 

51 
36 

4  7 
39 

37.5 
37.9 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

MAX 
M  I  N 

37 
26 

34 

27 

60 
40 

59 

23 

39 
28 

55 
29 

62 
36 

60 
58 

66 
54 

57 
53 

5  »* 

33 

46 

29 

48 

26 

26 

55 
18 

48 

20 

50 

27 

34 

49 
42 

60 
36 

38 

27 

36 

25 

66 
40 

67 

27 

58 

30 

6  1 
29 

5  3 

31 

36.3 
32.3 

SAVANNAH   *B  AP 

MAX 
MIN 

32 
29 

60 
31 

56 

31 

60 
26 

36 

30 

61 
33 

60 
30 

56 

39 

65 
5.. 

56 

53 

55 

40 

43 

32 

46 

30 

45 
28 

54 

32 

47 

20 

47 
22 

45 

33 

49 
34 

58 
36 

38 

27 

33 

27 

66 

28 

66 
36 

55 
29 

60 
31 

51 

32 

46 

33 

34.6 

32.7 

Savannah  BEACm 

MAX 
MIN 

33 

33 
35 

56 
47 

33 
31 

55 
38 

60 

58 

35 

36 
40 

57 
51 

56 
51 

35 

41 
34 

31 
33 

48 

25 

55 
36 

67 
36 

52 
28 

63 
-3 

60 

•52 
36 

50 
39 

SLRREnCY   2  »N" 

MAX 
MIN 

39 

23 

60 
26 

58 

38 

62 
23 

38 

26 

58 

30 

60 
33 

60 
24 

62 
34 

68 
46 

66 
52 

55 
42 

44 

27 

48 

28 

49 
26 

36 
23 

51 
18 

52 
19 

50 

23 

54 

33 

58 
41 

43 

30 

55 

25 

67 
25 

67 
36 

65 
25 

60 
26 

35 
26 

50 
11 

57.0 
29.9 

■ATCRCS5 

MAX 
MIN 

56 

63 
26 

70 
42 

72 
54 

61 
55 

59 
28 

46 

27 

51 

27 

30 
20 

54 
19 

52 
24 

56 
34 

51 
36 

40 

2* 

59 
26 

67 
29 

72 
30 

32 
29 

60 
28 

54 

25 

5- 

25 

8**  lUlttrvoc*  NtMtw  ToUtrmtog  Sutton  [nd«* 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
DECEMBER  1963 


NORTHWEST  01 
ALLAT00NA   DAM  2 

CALHOUN  EXP  station 

CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

DALLAS  5  SE 

DAL  TON 

LA  FAYETTE 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

NORTH  CENTRAL  02 
ALPHARETTA    1  WNW 

ATHENS 

ATHENS  WB  AIRPORT 

ATLANTA   W8  AIRPORT 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

COMMERCE  2  SSW 

DAHLONEGA 

GAINESVILLE 

HELEN  1  SE 

JASPER  1  NNW 

WINDER  1  SSE 

NORTHEAST  03 
CLAYTON 

CORNELIA 

HARTWELL 

TOCCOA 

WASHINGTON 

WEST  CENTRAL  0<. 
BUENA  VISTA 

C  ARROLL  TON 

COLUMBUS  wB  AIRPORT 

EXPERIMENT 

GREENVILLE  2  w 

GRIFFIN 

LA  GRANGE 

MARSHALLVILLE 

NEWNAN 

TALBOTTON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 

1      2      3      4      5      6      7      8     9     10     11     12    13    14    15     16     17    18     19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


0.9 
I 

1.0 


1.0 

1 


0.3 

T 


0.8 

1 


0.8 

1 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
DECEMBER  1963 


Day  ot  moDth 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

| 

17 

18 

19 

2G 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WEST  point                     1  SNOwFALL 
SN  ON  GN 

CENTRAL  05 

A  1  LET  SNOWFALL 
SN   ON  GN 

COVINGTON  SNOwFALL 
SN  ON  GN 

DUBLIN  5  S  SNOWFALL 
SN  ON  GN 

EASTMAN   1  W  SNOwFALL 
SN  ON  GNI 

FORSYTH   1  S  SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

HAWK INSVILLE  SNOwFALL 
SN  ON  GNC 

MACON  wB  AIRPORT            :  SNOWFALL 

1  SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

MILLEDGEvILLE  SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

MONT  1  CELLO  SNOwFALL 
SN  ON  GNC 

SANDERS V 1 LLE  SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SILOAM  SNOwFALL 
SN  ON  GNC 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING   1  Nw  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

BROOKLET  1  w  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

LOUISVILLE  SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

METTER  SNOwFALL 
SN  ON  GnD 

miovillE  Exp  sta  snowfall 

SN  ON  GND 

MILLEN  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SwAINSBORO  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

wARRENTON  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

wAVNF  SBORO  2  NE  SNOwFALL 
SN  ON  GND 

SOUTM.EST  07 

ALBANY  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

BAINBPlDGE  SNOwFALL 
SN  ON  GND 

BLAKELY  SNOwFALL 
SN  ON  GND 

CAIRO  2  NNW  SNOwFALL 
SN  ON  GND 

CAMILLA  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

fort  Gaines  snowfall 

SN  ON  GND 

LUMPKIN  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

PLAINS  Sw  GA  EIP  STA  SNOwFALL 
SN  ON  GND 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP   STATION  SNOwFALL 
SN  ON  GND 

A5MBURN  1  S  SNOwFALL 
SN  ON  GND 

CORDELE  wATER  wORKS  SNOwFALL 
SN  ON  GND 

DOUGLAS  2  NNE  SNOwFALL 
SN  ON  GND 

FITZGERALD  SNOwFALL 
SN  ON  GND 

LUMBER  CITY  SNOwFALL 
SN  ON  GND 

3 

> 
> 
) 
) 
) 

T 

T 
T 

T 

T 

>.* 
1 

o.s 

T 
T 

T 

Sm  r«f«r*DC«  ootM  following  Station  lodaz 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 

TIFTON  EXP  STATION 

VALDOSTA  *  NW 

SOUTHEAST  09 
CAKP  STEWART 

GLENNVILLE 

SAVANNAH   USOA   PL  GRDN 
SURRENCV  2  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
5N  ON  GnD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

• 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14- 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ATHENS   HORT   FARM  STA  3 





2  INCHES 

MAX 

48 

48 

48 

51 

51 

50 

52 

52 

47 

47 

46 

50 

50 

50 

48 

40 

40 

40 

37 

32 

38 

37 

35 

36 

43 

47 

49 

49 

47 

47 

40 

45 

0 

MIN 

38 

38 

42 

38 

39 

37 

40 

42 

36 

35 

43 

44 

47 

47 

40 

35 

35 

35 

32 

32 

32 

34 

35 

32 

32 

36 

41 

37 

38 

36 

35 

37 

5 

4  INCHES 

MAX 

46 

45 

47 

48 

45 

47 

50 

45 

46 

45 

45 

48 

48 

48 

46 

37 

39 

36 

36 

33 

37 

35 

40 

38 

40 

45 

47 

45 

46 

45 

40 

43 

2 

MIN 

39 

39 

43 

39 

40 

38 

40 

42 

37 

37 

43 

44 

47 

46 

36 

36 

35 

36 

33 

33 

33 

35 

35 

35 

35 

36 

41 

37 

39 

38 

35 

38 

1 

8  INCHES 

MAX 

50 

49 

50 

49 

49 

48 

50 

50 

47 

45 

47 

49 

50 

50 

50 

42 

42 

42 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

45 

46 

45 

45 

45 

43 

45 

4 

MIN 

45 

45 

45 

45 

45 

44 

45 

47 

44 

42 

45 

46 

48 

48 

42 

40 

41 

40 

39 

39 

38 

40 

40 

40 

37 

40 

44 

42 

43 

42 

40 

42 

6 

TIFTON  EXP  STATION 

3  INCHES 

MAX 

55 

53 

53 

54 

53 

52 

51 

52 

50 

47 

48 

52 

56 

55 

46 

47 

47 

43 

MIN 

48 

48 

48 

47 

46 

45 

46 

46 

44 

42 

42 

47 

52 

53 

42 

43 

43 

39 

6  INCHES 

MAX 

63 

61 

59 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

58 

57 

57 

58 

59 

58 

57 

56 

56 

56 

55 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

53 

54 

53 

52 

52 

56 

2 

MIN 

61 

60 

58 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

55 

56 

56 

57 

58 

56 

56 

55 

56 

54 

53 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

53 

52 

51 

52 

55 

3 

ATHENS  HORT   FARM  STA   3  -  MAX   AND  MI N   FOR  24  HOURS   ENDING   AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND.  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST. 
GROUND  ALMOST  BARE,   SOME  THIN  NATIVE  GRASS .  INSTRUMENTATION, 


SOIL  TYPE ;      CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 
PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 


TIFTON   EXP  STATION 


-  MAX   AND  MIN   FOR  24  HOURS   ENDING  AT    5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT   TO  THE  NORTHWEST .     SOIL  TYPE,      TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.      INSTRUMENTATION,      3   INCH  DEPTH  -  FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  d?ys  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing  | 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1 ,00  AM 

EST 

7,00  AM 
EST 

1 iOO  PM 
EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

01-09 

.10-49 

66-0S 

100-199 

200 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

WNW 

20 

8.4 

23++ 

WNW 

14 

72 

80 

55 

64 

2 

0 

3 

2 

3 

0 

10 

5.0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

NW 

24 

8.7 

38++ 

E 

31 

70 

76 

54 

60 

3 

0 

5 

1 

1 

1 

1 

11 

67 

5.1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

NW 

12 

7.1 

23++ 

NW 

18  + 

77 

83 

54 

68 

0 

1 

0 

4 

2 

0 

7 

5.3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

8.3 

29++ 

NNE 

31 

79 

48 

60 

4 

0 

3 

2 

2 

0 

11 

5.4 

MACON  WB  AIRPORT 

NW 

23 

8.1 

29 

NW 

8 

66 

77 

48 

51 

1 

0 

2 

2 

2 

0 

7 

64 

5.3 

ROME  WB  AIRPORT 

80 

52 

1 

2 

5 

1 

1 

1 

11 

5.0 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

NE 

15 

10.2 

28 

NW 

13 

71 

77 

46 

62 

3 

1 

4 

1 

0 

0 

9 

63 

5.7 

THOMASVILLE  W8  CITY 

2 

4 

3 

0 

2 

0 

11 

S—  reference  not««  following  Station  Ind«x, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

.  | 

|| 
t « 

<i 

Average 

M.nimum 

E 

•i 

.  1 

1  i 

1  i 

£ 

a 

a 

1 
* 
o 

■ 

a 

o 

• 

a 

No.  of  Doyj 

- 

I  = 

>. 
a 

i 

6 

o 

SnO 

w.  Sleet 

No.  of  Day. 

Max. 

Mln. 

_ 
& 

tc 

0  0 
ti  O 

1  o 

o 

i 

5 
o 

""■ 

■ 

1 

o 

1.00  or  More 

i  J 

•  J 
Si 

.  J 

Si 

»i 

ci 

JUNE  1963 

EASTMAN  1  W 

67.8 

-  2.8 

99 

15 

_ 

3 

13 

0 

0 

0 

7.88 

4.16 

1.95 

23 

.0 

0 

10 

5 

3 

JULY  1963 

A1LEY 

90.4 

70.7 

80.6 

95 

13 

68 

16 

0 

22 

0 

0 

0 

.20 

.13 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

AUGUST  1963 

A I  LEY 

90.9 

69.7 

80.3 

96 

13+ 

67 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

4.00 

2.07 

18 

.0 

0 

4 

3 

2 

EASTMAN  1  W 

9Z.7 

70.0 

81.4 

-  0.3 

98 

8  + 

66 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

I.S7 

-  3.64 

.50 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

MC  INTYRE 

97. 0M 

66.  3M 

81.  7M 

98 

30+ 

60 

19 

0 

30 

0 

0 

0 

•  0 

0 

NAHUNTA 

9  3.6M 

66. 6M 

80.  1M 

98 

7 

62 

18 

0 

29 

0 

0 

0 

4.02 

1.60 

10 

.0 

0 

6 

2 

2 

SEPTEMBER  1963 

ASHBURN  1  S 

85.7 

63.9 

74.8 

92 

12  + 

SI 

31 

4 

11 

0 

0 

0 

4.70 

2.70 

29 

.0 

0 

6 

3 

2 

8LAKELY 

89.0 

64.8 

76.9 

-  0.3 

97 

5+ 

54 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

4.15 

-  .24 

2.81 

28 

.0 

0 

2 

2 

2 

NAHUNTA 

85.  7M 

6ft. 2M 

75. OM 

95 

13+ 

57 

24 

0 

8 

0 

0 

0 

3.30 

2.09 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

OCTOBER  1963 

NAHUNTA 

80.  7M 

51.  2M 

66.  OM 

88 

26 

31 

31 

50 

0 

0 

2 

0 

.07 

.07 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


DELAYED  DATA 


Station 

g 

Day  ol  Month 

S 

1   1   2   1  3 

4      5  6 

7      8  9 

10     11  |  12 

13  14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAY  1963 

CARTERSV1 LLE  3  SW 
HAMILTON  4  V 
MONROE 

2.57 
2.66 

•  11 

.86 

•  27 

T 

.08 

.05 
.12 

.25 
•  21 
.09 

.57 
•  27 
.69 

.50 
2.16 

.23 
.56 
.66 

T 

JUNE  1963 

EASTMAN  1  W 
FRANKLIN 
HAMILTON  4  H 
MONROE 

7. SB 
4.96 
5.47 
12.81 

.49 

•  02 

•  11 

.26 

.03 
.18 
.20 

1.59 
1.20 
.  1  7 

.94 
•  12 
1.41 

1.44 
.54 
.51 

.02 
.27 
•  60 

.40 
.06 
.07 

1.95 
1.03 
1.16 

.13 
.07 
1.10 

.04 

T 
T 

•  55 
.71 
.13 

.17 
.54 
.10 
3.99 

.02 

.77 

JULY  1963 

AILEY 

.20 

.07 

AUGUST  1963 

AILEY 
COLUMBUS 
EASTMAN  1  W 
GODFREY  4  NE 
MC  1NTYRE 

4.00 
3.44 
1.57 
1.95 

•  11 
.39 

.46 

T  T 

1.45 
•  50 

.90 

.06 

1.21 

.09 

.20 

.55 
.45 

NAHUNTA 

4.02 

•  06 

•  07 

.  18 

•  27 

SEPTEMBER  1963 

ASHBURN  1  S 

8LAKELY 

NAHUNTA 

4.70 
4.15 
3.30 

T 

T 

.67 

.18 
T  .01 
.06 

.16 

.01 

T 

T 

.10 
T 

.30 

.03 

T 

.03 

1.00 
1.26 
.15 

.52 
2.81 

2.70 
.04 
2.09 

.01 

T 

OCTOBER  1963 

KINGSTON 
NAHUNTA 
PRESTON  3  SW 

.00 
.07 
.00 

.07 

7 

NOVEMBER  1963 

FRANKLIN 

4.4S 

•  52 

•  52 

.09 

.45 

.49 

2.45 

See  releience  no  leu  lollowmg  Station  Indei. 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

11 

IS 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

JUNE  1963 

EASTMAN  1  W 

MAX 
MIN 

59 

83 
58 

57 

8  7 

62 

90 
66 

91 
65 

91 
68 

69 

69 

70 

98 
71 

97 
70 

67 

97 
75 

99 

72 

96 
73 

90 
73 

',8 

80 
68 

79 
70 

71 

67 

83 
68 

68 

77 
68 

68 

81 
68 

67 

87 
68 

7  ] 

ee.5 

67.8 

JULY  1963 

AILEY 

MAX 
MIN 

73 

73 

70 

70 

72 

72 

71 

73 

73 

!o 

71 

70 

70 

71 

93 
70 

90 
68 

92 
69 

69 

71 

70 

re 

72 

70 

69 

72 

72 

70 

'1 

70 

69 

70 

90.4 
70.7 

AUGUST  1963 

AILEY 

MAX 
MIN 

70 

67 

70 

69 

70 

72 

70 

71 

69 

69 

93 
70 

9  2 
71 

72 

68 

90 
68 

94 
69 

90 
69 

70 

86 

70 

68 

68 

71 

70 

71 

69 

73 

68 

t  9 

72 

69 

69 

90.9 
69.7 

EASTMAN  1  ■ 

MAX 
MIN 

70 

72 

72 

71 

70 

73 

73 

74 

70 

72 

67 

70 

73 

71 

90 
67 

91 
68 

89 
68 

l  i 

69 

69 

M 

66 

68 

68 

69 

70 

71 

1 

68 

71 

70 

92.7 
70.0 

MC  INTYRE 

MAX 
MI  N 

96 
68 

98 

67 

97 
68 

97 
68 

96 
66 

98 

67 

97 
67 

96 
66 

97 
68 

97 
67 

97 
66 

97 
64 

96 
69 

96 
67 

97 
66 

96 
68 

97 
67 

98 
66 

97 
60 

98 

65 

97 

67 

98 
66 

97 
67 

97 
65 

96 

66 

97 
66 

98 
64 

97 
66 

98 
67 

98 
64 

97.0 
66.  3 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

66 

67 

63 

64 

66 

66 

66 

68 

65 

66 

67 

67 

6  ' 

95 
65 

95 
65 

93 
64 

62 

66 

64 

65 

65 

68 

69 

6e 

67 

73 

73 

67 

68 

70 

93.6 
66.6 

SEPTEMBER  1963 

ASHBURN  1  S 

MAX 

7° 

62 

72 

71 

72 

71 

70 

68 

68 

62 

64 

68 

91 
68 

68 

60 

B0 

62 

86 

62 

62 

62 

68 

69 

68 

54 

53 

56 

62 

59 

62 

64 

52 

51 

85.7 

8LAKELY 

MAX 
MIN 

95 
67 

94 

67 

96 
67 

97 
67 

97 
71 

94 

69 

94 
67 

94 

67 

94 
65 

9* 
65 

96 
66 

96 
66 

95 
71 

95 
(  ) 

77 
64 

83 
64 

90 
63 

66 
65 

91 
61 

93 
61 

90 
69 

96 
71 

82 
60 

79 
54 

85 
58 

83 
66 

76 
61 

7* 
61 

83 
63 

72 
59 

69.0 
64.8 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

91 
71 

90 
63 

92 
67 

92 
66 

95 
66 

89 

67 

89 
68 

88 
65 

88 

62 

89 
59 

89 
61 

90 
64 

95 
64 

93 
67 

75 
64 

75 
62 

84 
64 

61 

85 
63 

81 

62 

89 
72 

88 

67 

75 
57 

76 
58 

79 
68 

79 
64 

83 
64 

80 
67 

82 
60 

85.7 
64.2 

OCTOBER  1963 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

76 
64 

80 
6* 

85 
54 

84 

56 

87 
47 

83 
43 

79 
41 

83 
42 

81 

52 

79 
51 

79 
61 

81 
56 

80 
43 

82 

46 

83 

50 

85 
50 

86 
48 

82 

50 

76 

77 
65 

79 
66 

84 
57 

85 

S3 

HS 

56 

71 
54 

68 
32 

75 
31 

80.7 
51.2 

Sm  R«l«tr«nr«>  Not**)  Following  Suitoo  Indu 
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STATION  INDEX 


STATION 

0 

as 
u 

rnnwTV 

l.UUIN  1  I 

DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOLn V  Ln 

TEMP. 

PRECIP 

5 
C 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

0010 

Wll_C0« 

9 

32  00 

83  18 

240 

BA 

MI  LL 1  AM  M.  CAMPBELL 

12 

34  21 

84  56 

720 

MRS*  C*   T.  JARRETT 

COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 

MONTGOMERY 

BREmTON-PARKER  COLLEGE 

ROY  E.  HOLLAND 

DOUGHERTY 

CHESTER  C.  ROGERS 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ALPMARETTA    ]  WNW 

0219 

FULTON 

ELI  E.  GRIMES 

AMER1CUS  *  ENE 

0293 

SUMTER 

BLANCHE  S.  RhyNE 

AMERICUS  EXP  STa  NRSY 

0236 

SUM  TE  R 

6 

32  06 

84  16 

450 

0311 

COLUMBIA 

33  33 

82  20 

360 

8A 

u 

ROY  0.  TANKERSLEY 

ASH8URN  1  S 

0*06 

TURNER 

16 

RADIO  STATION  MMES 

04  30 

CLARKE 

PROF.  E.  5.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

0432 

6P 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS  MB  AIRPORT 

0*33 

CLARKE 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS  MORI  FARM  STA  3 

0*36 

CLARKE 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

44|  BRANTLEY 

7A 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

84  28 

772 

TA 

HENRY    T.    B AS  NE  T  T 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

1005 

MID 

M  1  D 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

1* 

33  22 

81  58 

143 

MID 

mid 

:  hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

14 

34  31 

83  13 

890 

: 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

9 A IN8R 10GE 

TP 

MISS  MARY  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

060  3 

CHEROKEE 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BEAVERDALE 

0746 

WHITFIELD 

724 

BA 

MRS.  K.  E.  WARMACK 

BELLVI LLE 

HENRY  C.  HEARN 

BLACKBEARD   I  SLAND 

U.5.  FISH  +  WLDLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE  EXP  ST A 

34  51 

83  56 

8A 

BA 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STA. 

DR.  J.  G.   STAND  I FER 

P.  B.  CARRuTH 

80W1AN 

i  1  32 

ELBERT 

14 

34  12 

S3  02 

780 

BA 

MRS.    GWENDOLYN  BROWN 

1266 

BULLOCH 

1 1 

32  23 

81  41 

190 

6P 

6P 

[J 

H.  C.  CROMLEY 

I 340 

FRANK  W  WOODCOCK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

:  345 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1  3  7; 

MAR  ION 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  OAM 

1*13 

GUr  W.  RUCKER 

1*23 

TAYLOR 

Thomas  f.  mathews 

BuTLER  CREEK 

RICHMOND 

EDWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

\& 

GRADY 

J.  D.  BELCHER 

CALHOUN  EX°  STATION 

»w 

GORDON 

NM  GA.   EXP.  STATION 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

6 

31  14 

84  13 

175 

sp 

TA 

H 

CHARLES  L*  KELLY 

15*4 

LIBERTY 

" 

31  52 

Bl  37 

92 

7P 

TP 

.  H 

POST  ENGINEERS 

1565 

CHEROKEE 

C.  S.  TEASLEY 

C ARNE  S  v  I  LLE 

1619 

FRANKLIN 

MISS  JIMM1E  R.  AGNEW 

CARROLL TON 

CARROLL 

CITY  OF  CARROLLTON 

1657 

MARY  S  MESSER 

CAR  TERSV | LLE 

1663 

BARTOW 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SM 

1670 

BARTOW 

GRAN VE L  P.  TATUM 

CAVE  SPGS  A  SSW 

1715 

RALPH*H.  AYERs" 

CEOARTOWN 

1732 

POLK 

765 

CHATSMORTH 

1BS6 

12 

34  46 

84  47 

763 

7A 

CHICKAMAUGA  PARK 

I  904 

WALKER 

18 

34  55 

85  17 

760 

7A 

TVA-566 

19B2 

Rabun 

M1LBURN  0.  MANE Y 

CLERMONT  3  SW 

1 996 

JIMMY    C.  UUILLIAN 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

34  36 

83  46 

1570 

ea 

MARY  L.  SUTTON 

COLOUITT  2  E 

2153 

MILLER 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

7A 

ARTHUR  L.  SMITH 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  2  SSW 

2180 

JACKSON 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2196 

PIKE 

825 

7P 

C.    R.  SMITH 

COOLIDGE 

2236 

THOMAS 

8 

31  01 

83  52 

250 

C.  W.   ELLlNGTONt  JR. 

COOPER  GAP 

22*6 

LUMPKIN 

12 

34  38 

84  03 

1900 

C 

M.  LUTHER  &ADD1S 

CORDELE  WATER  WORKS 

2 1 1  E 

CRISP 

CITY  OF  CORDELE 

CORNELIA 

Z  I  6  3 

HABERSHAM 

MRS.   BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

JACK  L.  CHAPMAN 

2408  FORSYTH 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYV1LLE  2  W 

2429 

JOSEPH  6.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

RANDOLPH 

FIRE  DEPARTMENT 

DAHLONEGA 

2*75 

LUMPK | N 

DALLAS  5  SE 

2  u  a  s 

PAULDING 

LUTHER  M.  BYR0>  JR. 

DAL TON 

2*93 

WHITFIELD 

12 

34  46 

94  57 

720 

9A 

9A 

H 

JOHN  S-  ANDREWS 

2532 

TWIGGS 

10 

32  36 

83  15 

450 

5P 

DAWSON 

Z57C 

TERRELL 

HENRY   L.  RANDALL 

OAWSONVILLE 

257B 

DAWSON 

MRS.   THELMA  F.  COX 

DOCTORTOWN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

R.  C.  THOMPSON 

2728 

MRS.   SARA  L«  HILL 

DONALSONVI LLE  3  H 

i  j  it 

SEMINOLE 

CARL  J.  PATTERSON 

DOUGLAS  2  NNE 

z  7  a 

COFFEE 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

LEONA  a.  THOMPSON 

2799 

SCREVEN 

MARREN   W.  MYANT 

DUBLIN  3  S 

LAURENS 

10 

32  30 

82  54 

215 

8A 

8A 

H 

LAURENS 

1< 

32  32 

62  54 

190 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTANOLLEE  2  SW 

294 

STEPHENS 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

EASTMAN  1  M 

DODGE 

GA.  FORESTRY  COMM. 

CALHOUN 

ELBERTOn  2  N 

306C 

ELBERT 

)  1  1  5 

GILMER 

MRS.  LORA  DOVER 

EMBRY 

3 ;  - 

PAULDING 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPER I MENT 

SPALDING 

U.  OF  GA.   EXP.  STATION 

F  A  I ft MOUNT 

329! 

GORDON 

MRS  DYMPLE  D  WARMACK 

FARGO 

CLINCH 

16 

30  41 

B2  34 

115 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

FULTON 

5 

34  07 

84  19 

1050 

SAMUEL    R •  HARMON 

F  ITZGERALD 

BEN  HILL 

It 

31  43 

83  15 

371 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING  EXP  STATION 

LIBERTY 

I 

31  53 

81  24 

19 

*P 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

FOLKSTON  3  SSW 

3*6( 

Charlton 

\*. 

30  48 

82  02 

20 

10A 

346! 

CHARLTON 

1? 

30  44 

82  08 

120 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTH  1  S 

MONROE 

33  01 

83  57 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

:  FORT  GAINES 

CLAY 

: 

31  36 

85  03 

340 

5P 

MRS.   MAYME   R.  HAYES 

FORT  VALLEY  2  E 

354- 

PEACH 

32  34 

83  51 

490 

HID 

8A 

VICTOR  E  PRINCE 

FRANKLIN 

356? 

HEARD 

3 

33  17 

85  06 

665 

8A 

R.  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

162 

2 

34  19 

83  50 

6P 

SAM  S.  HARBEN 

GIBSON 

it  *c 

GLASSCOCK 

1 

33  14 

82  36 

ft 

SANFORD  N.  BRADOY 

j  GLENNVILLE 

379* 

1 

31  56 

81  55 

17! 

TP 

M.  C.  BARNARD 

!  GOAT  ROCK 

HARRIS 

3 

32  36 

B5  03 

450 

6P 

GA.   POWER  COMPANY 

GODFREY  *  NE 

3792  MORGAN 

1C 

33  29 

83  27 

570 

TA 

MRS  CURTIS  TUMLIN 

GREENVILLE  2  W 

3913  MERIWETHER 

33  02 

64  45 

8  2C 

4P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

GRIFFIN 

SPALDING 

S 

33  15 

84  16 

..P 

8A 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

HAMILTON  *  W 

403; 

HARRIS 

3 

32  *5 

84  56 

660 

7A 

BLUE   SPRINGS  FARM 

HARALSON 

fc07( 

COMET A 

t 

33  14 

640 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HART WELL 

4133  HART 

I 

I* 

34  21 

82  55 

690 

5P 

5P 

RALPH  D.  SCOTT 

STATION 

INDEX  NO.  | 

COUNTY 

UJ 

< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP 

j  PRECIP. 

g 

Lu 

HAWK I NSV I LLE 

4170 

PULASKI 

9 

32  17 

83  28 

245 

BA 

8A 

H 

R.  A.  MC  LENDON 

HA2LEHURST 

JEFF  DAVIS 

1 

WOOOROW  M.  BROWN 

HELEN  1  SE 

4230 

WHITE 

3 

34  41 

B3  44 

1485 

6P 

6P 

"  H 

COMER  L.  VANOIVEP 

HOMERVILLE    3  WSW 

CLINCH 

16 

31  02 

B2  48 

183 

6P 

6P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

9 

33  19 

83  51 

420 

GA.  POWER  COMPANY 

JASPER  1  NNW 

4648 

PICKENS 

3 

34  29 

84  27 

1465 

6P 

BA 

HOWARD  L.  D1LBECK 

JASPER 

4651 

PICKENS 

5 

34  28 

94  26 

1500 

JOHN  R  POOL 

JESUP 

WAYNE 

1 

31  37 

81  53 

100 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

WAYNE 

1 

31  29 

81  53 

100 

5P 

3P 

BRUNS*   PULP  ♦  PAPER  CO. 

JOHN TOWN 

*668 

DAWSON 

S 

34  31 

84  17 

1350 

MISS  MAMIE  L.  FAUSETT 

JONESBORO 

*700 

CLAYTON 

33  31 

84  21 

930 

8A 

CICERO  M.  SWINT 

JULIETTE 

*728 

MONROE 

9 

33  07 

83  48 

375 

7A 

CLAUDE  SCOTT 

KENSINGTON 

*B02 

WALKER 

18 

TVA-722 

KINGSTON 

465* 

BARTOW 

9 

34  14 

84  56 

720 

8A 

SUSAN  MCO.  HARGIS 

LA  FAYETTE 

WALKER 

BA 

CLYDE  T  1VEY 

LA  GRANGE 

TROUP 

3 

RAY  J.  RELIHAN 

LEX1 NGTON 

OGLETHORPE 

14 

33  52 

83  07 

729 

8A 

SIDNEY  E.  STEVENS 

LIME  BRANCH 

5192 

POLK 

85  16 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LINCOLNTON 

520* 

LINCOLN 

33  47 

82  28 

510 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE 

531* 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82  24 

337 

6P 

6P 

NESBIT  BAKER 

LUMBER  CITY 

S3B6 

TELFAI R 

* 

31  55 

82  41 

150 

7A 

7A 

H 

W.  ALEX  JERNIGAN 

32  03 

84  4B 

582 

5P 

5P 

:  h 

JOHN  C .  HOUSE 

MACON  MB  AIRPORT 

5**3 

32  42 

83  39 

356 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5550 

32  27 

83  56 

186 

5P 

5P 

5633 

34  15 

83  34 

920 

7A 

EARL  l.  sailers 

MC    I  N  T  Y  R  E 

32  51 

83  13 

262 

BA 

BA 

T.BU 

32  24 

82  04 

120 

SP 

HJDVILLE 

52J! 

32  50 

82  14 

186 

8A 

MRS.   E«   B*  KING 

M1DVI LLE  EXP  STA 

3163 

32  53 

B2  12 

260 

6P 

6P 

SE  GA*   BRANCH  EXP.  STA. 

587* 

10 

33  05 

83  13 

320 

7A 

7A 

H,   LOU  I S  HORNE 

m'll£n6EV1LLE 

5882 

JENKINS 

32  48 

81  56 

191 

5P 

9P 

H 

WALLACE  V.  EDENFIELD 

MILLHAVEN  8  E 

SCREVEN 

14 

OLL1E  0.  CALVERT 

MONROE 

r??s 

WALTON 

10 

33  47 

83  43 

875 

TA 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MONTEZUMA 

MACON 

32  18 

84  01 

375 

TA 

GEORGE  FOWLER 

MONT [CELLO 

5988 

JASPER 

33  18 

83  41 

655 

TA 

POSTMASTER 

6038 

CALHOUN 

31  32 

64  36 

263 

5P 

5P 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

60*3 

31  36 

84  38 

273 

TA 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6067 

COLQUITT 

31  10 

83  45 

340 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT   VERNON  3  UNW 

6126 

WHEELER 

10 

32  12 

82  38 

155 

TA 

L.  G.  REYNOLDS 

NAHUNTA 

6219 

BRANTLEY 

13 

31  11 

81  58 

71 

6P 

RICHARD  H.  SCHMITT 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

BERRIEN 

31  08 

83  13 

2  38 

5P 

5P 

GA.   FORESTRY  COMM. 

NEWI NGTON  4  NW 

SCREVEN 

it 

SYDNEY  J  MORGAN 

NEWNAN 

6333 

COWETA 

3 

33  22 

84  49 

990 

6P 

7# 

JAMES  0.  HARDIN.  JR. 

NORCROSS  4  N 

GW1NNET 

34  00 

84  12 

1025 

MRS.  M.  H.  DEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

PIERCE 

13 

31  23 

82  08 

105 

8A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

31  IB 

82  51 

205 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7087 

SUMTER 

32  03 

84  22 

5P 

5P 

BRANCH  EXP.  STATION 

7201 

WEBSTER 

32  02 

84  33 

415 

8A 

JOHN  L.  STEWART 

QUITMAN 

7276 

BROOKS 

30  47 

83  34 

150 

BA 

8A 

HESTER  M.  LEWIS 

RESACA 

7*30 

GORDON 

12 

34  3* 

84  57 

650 

TA 

JOSEPH  B  HOLLANO 

CATOOSA 

18 

34  55 

85  07 

820 

BA 

ROME 

It" 

FLOYD 

6P 

8A 

WILLIAM  M.   TOWERS.  Ill 

ROME  8  SW 

7605 

34  10 

85  16 

700 

J.M.  MONTGOMERY •  JR. 

ROME  WB  AIRPORT 

7610 

Floyd 

12 

34  21 

85  10 

Ml  0 

MID 

MIDF  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

S ANOERSVI LLE 

T777 

WASHINGTON 

11 

32  58 

82  49 

435 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

MC  INT05H 

2 

31  24 

81  17 

10 

9P 

U.  GA.  MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USOA  PLANT  GDN 

■■■  a 1 

CHATHAM 

2 

32  00 

81  16 

22 

8A 

BA 

PLANT    INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH  MB  AP 

CHATHAM 

2 

32  08 

81  12 

MID 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

2 

32  00 

80  51 

3P 

SP 

CITY  OF    SAVANNAH  BEACH 

SI  LOAM 

S064 

GREENE 

10 

33  32 

83  06 

6P 

TA 

MRS.  MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

33  18 

92  59 

550 

7A 

MRS.  LOIS  B.  WARREN 

ST  ILLMORE 

EMANUEL 

1 

MPS.MARJORIE  HUDSON 

SUMMERVI LLE 

CHATTOOGA 

34  29 

95  22 

780 

8A 

JAMES  R.  BURGESS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

APPLING 

1 

31  44 

82  14 

200 

5P 

5P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

5WAIN5BORO 

8496 

EMANUEL 

1  1 

32  35 

82  22 

325 

7P 

7P 

RADIO  STATION  WJAT 

SHEET  GUM 

8504 

FANNIN 

34  58 

84  13 

1800 

TVA-129 

SYLVAN1A 

8517 

SCREVEN 

14 

32  45 

81  39 

254 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 

TALBOT TON 

8539 

TALBOT 

32  40 

84  32 

700 

6P 

L.  R.  MINER.  SR. 

TALLAPOOSA  2  NNW 

8547 

HARALSON 

17 

85  18 

1000 

6P 

et 

MRS.   MAUD  M.  HAGOOD 

T AYLORSVI LLE 

B60C 

BARTOW 

9 

34  05 

84  59 

710 

7A 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

UPSON 

32  58 

84  14 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON  2  S 

UPSON 

6 

84  19 

5P 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMASVILLE 

966C 

8 

30  51 

83  59 

24< 

8A 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

WTHOMASVILLE  WB  CITY 

8671 

8 

30  50 

83  59 

283 

MID 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TJFTON  EXP  STATION 

TIFT 

16 

31  28 

63  31 

337 

BA 

8A 

8A 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

TOCCOA 

B74C 

STEPHENS 

14 

34  35 

83  19 

1019 

6P 

7A 

V1RGLE  E.  CRAJG 

TOCCOA  5  NNW 

8743 

HABER5HAM 

14 

34  36 

83  25 

STEPHENS  COUNTY  SCS  OFF 

TOCCOA  2  W 

8745 

STEPHENS 

34  35 

83  21 

970 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

TOCCOA  7  S 

8748 

STEPHENS 

34  31 

83  20 

820 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

VALDOSTA  wB  AIRPORT 

8969 

LOWNDES 

30  i»T 

83  17 

200 

TA 

7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

VALDOSTA  4  NW 

8974 

LOWNDES 

16 

30  52 

83  20 

265 

6P 

6P 

GEORGE  B.  COOK 

WALESKA 

9077 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  33 

1100 

MRS.  MARY  P.  CLINE 

WARRENTON 

WARREN 

33  24 

82  40 

500 

9P 

8/ 

L.  MONROE  CASON 

WASHINGTON 

9157 

WILKES 

[j 

33  44 

82  44 

TA 

WILLIAM   T.  THORNTON 

W ATK  1NSV I LLE  ARS 

9169 

OCONEE 

10 

33  52 

63  26 

75t 

: 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS 

9196 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

140 

BA[ 

DANIEL    R.  CO0K- 

WAYNESBORO  2  NE 

BURKE 

1* 

33  07 

81  59 

270 

25 

6P 

RADIO  STATION  WBRO 

WEST  POINT 

929] 

TROUP 

3 

32  52 

85  11 

575 

6P 

BA 

J.   SMITH  LANIER 

MINDER  1  SSE 

9466 

BARROW 

10 

83  43 

960 

5P 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

HER  I  we  THE  R 

32  59 

84  35 

800 

8/ 

ALV|N  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

CHEROKEE 

9 

3*  06 

64  31 

8A 

W*  G.  BOOTH 

H IWASSEE  j      8-OCHLOCKONEEi      9-OCMULGEE,      10-OCONEE r      11 -OGEECHEE  j  12-OOSTA 


January  1962 

January  1962 
March  1963 

March  1963 
March  1963 

September  1963 

September  1963 


Climatologlcal  Data  Table 

Dally  Precipitation  Table 
Climatologlcal  Data  Table 

Dally  Precipitation  Table 
Cllmatologlcal  Data  Table 

Temperature  and  Precip- 
itation Extremes  Table 

Cllmatologlcal  Data  Table 


CORRECTIONS 
Atlanta  TO  AP 

Atlanta  TO  AP 
Tallapoosa  2  inn 

Tallapoosa  2  KNTf 

West  Central  Division  0' 


Total  preclplt 


ollows:     Total  precipitation  9.74;  departure 
4.11;     greatest  day  missing;     No.  days 
50,    1.00  or  more  all  mlsslag. 


Correct  as 


Correct  as  follows :  Lowest  temperatur> 
Delete  lowest  temperature  and  date. 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Buildii 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia30601  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this 
issue. 

Divisions,   as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  ?F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observat  ion . 

Norma  Is  for  all  stat  ions  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960 . 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
t  imes  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  daylight  saving  t  ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
st at  ions  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ^ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  pub Ilea t ion . 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  Table ;   and  the  Stat  ion  Index. 

+     And  also  on  an  ear 1 ier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publ lshed  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  E.S.T.   of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY ,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

In format  ion  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  e leva t  ions ,  exposure,  etc . t  of  subs tat  ions  through  1955  may  be  found  in  the  publ i- 
cat  ion  "Subs tat  Ion  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Super lntendent  of  Documents ,  Government  Print  ing  office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the    1961     annual  Issues  of  Local 
Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  abotre,   price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 
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NORTHWEST  01 

ALL ATOONA  0AM  2 
CALHOUN  E X P  STATION 
CARTERSVILLE 

DALLAS  5  SE 

3*. 2 
36.1 
36.  If 
37.1 
34.1 

36.3 
37.8 
39.5 
39.4 
36.7 

53.7 
55.0 
56.0 
56.6 
54.  7M 

62.4 
62.4 
63.4 
63.5 
62.2 

67.0 
67.3 
66.0 
68.4 
67.6 

73.3 
72.9 
73.8 
74.1 
73.1 

75.4 
74.6 
75.8 
76.2 
74.4 

76.7 
76.6 
76.9 
77.2 
75.7 

69.8 
70.7 
71.2 
70.2 
69.9V 

63.3 
61-7 
63.1 
62.6 
62.4 

51 
49 
51 
51 
50 

■  Of 

■  1 

■  1 

•  3 

34. 8> 
33.8 
36.2 
34.9 
33.5 

■■ 

58.2 
56.2 
59.3 
59.3 
57.9 

DAL TON 

LA  FAYETTE 

ROME 

ROME   WB  AIRPORT 

34.0 

36.  B 
35.1 

-  8.1 

-  7.0 

36.4 

39.0 
36.9 

-  7.6 

-  7.5 

53.6 

56.0 
54.5 

3.0 
4.1 

62.6 

62.4 
61.6 

0.2 
1.8 

67.8 

68.0 
67.7 

-  2.2 

-  1.0 

74.1 
73.3 
73.4 
74.1 

-  4.2 

-  2.3 

76.2 
75.4 
75.4 
76.0 

-  4.7 

-  3.0 

77.1 
75. 9P 
76.4 
77.5 

-  3.0 

-  0.9 

71.2 
70.0 
70.7 
71.0 

-  3.4 

-  1.4 

63.3 
62. Of 
63.3 
62.1 

0 
0 

■  2 
.9 

49.7 
47.9 
52.3 
49.7 

0.8 

o.s 

32.9 
31.9 
36.4 
33.9 

-  8.2 

-  8.5 

58.3 

59.2 
58.4 

1-  3.1 
-  2.0 

DI V  I  SI  ON 

35.  5 

-  8.3 

37.8 

-  8.0 

55.0 

3.2 

62.6 

1.5 

67.7 

-  1.8 

73.6 

-  3.4 

75.5 

-  4.0 

76.7 

-  2.1 

70.5 

-  2.8 

62.6 

0 

.2 

50 

.3 

-  O.S 

34.3 

-  9.6 

58.5 

-  3.0 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  1  WWW 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  WB  AIRPORT 

33.8 
39.2 
39.5 
38.5 
37.2 

-  6.8 

-  6*1 

-  7.6 

36.5 
40.9 
41.7 
39.9 
38.9 

-  6.6 

-  6.2 

-  7.6 

52.7 
56.9 
56.8 
57.0 
56.4 

3.8 

5.4 
4.5 

60.9 
63.7 
64.5 
63.5 
62.9 

1  .6 

2.4 
1.9 

66.4 
68.7 
69.5 
69.3 
68.6 

-  1.7 

-  0.8 

-  0.8 

72.6 
73.3 
74.8 
74.6 
74.3 

-  4.1 

-  3.0 

-  2.5 

74.5 
75.6 
77.1 
77.2 
75.8 

-  3.7 

-  2.5 

-  3.0 

76.3 
77.0 
79.3 
79.0 
77.7 

-  1.6 

0.0 

-  0.7 

69.9 
70.4 
71.5 
71.1 
70.9 

-  3.1 

-  2.4 

-  2.2 

61  .8 
64.1 
64.4 
64.7 
65.1 

0 

1 

2 

,9 

7 
.4 

53 
52 
52 
51 

»1 
*6 

■  4 

■  5 

0.4 

0.9 
0.4 

33.5 
38.4 
37.4 
37.1 
35.5 

-  7.3 

-  7.5 

-  8.6 

60.1 
60.6 
60.4 
59.6 

-  2.4 

-  1.5 

-  2.0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLUE  RIDGE 
COMMERCE  2  SSW 
DAHLONEGA 
GA I NF  SV I LLE 

31.1 
34.6 
34.4 
34.7 
37.5 

-  9.1 

-  8.1 

-  6.1 

32.5 
35.1 
36.5 
15.9 
40.1 

-  8.6 

-  a. 4 

-  5.0 

47.9 
51.6 
52.4 
52.1 
56.3 

1.4 

2.0 
5.3 

57.1 
59.1 
60.7 
60.2 
64.1 

1.7 

0.7 
3.9 

62.4 
63.7 
66.1 
65.4 
68.2 

-  1.3 

-  1.8 
0.0 

68.5 
69.9 
72.2 
70.6 
72.6 

-  2.4 

-  3.5 

-  3.0 

70.4 
71.8 
75.8 
73.4 
75.9 

-  3.2 

-  3.1 

-  2.0 

71.4 
73.1 
76.6 
74.7 
77.2 

-  1.6 

-  1.1 

-  0.1 

66.2 
68.2 
69.1 
68.  2M 
70.7 

-  1.3 

-  2.4 

-  1.1 

57.2 
59.7 
61.1 
61.4 
63.9 

-  0 

0 
2 

4 

8 

5 

46 
49 
49 
48 
51 

.2 
•  1 
.8 
.9 
.4 

-  0.3 

-  0.7 
1.0 

29.4 
32.4 
34.6 
33.7 
36.1 

-10.7 

-  9.3 

-  7.4 

53.4 
55.7 
57.4 
56.6 
59.5 

-  2.9 

-  2.9 

-  1.0 

HELEN  1  SE 
JASPER   1  NNW 
WINDER   1  SSE 

35.6 
36.1 
37.3 

36.6 

57.4 

39.1 

51.5 
54.7 
54.9 

59.7 
61.1 
61.2 

64.0 
66.1 
66.8 

70.2 
71.6 
73.9 

72.4 
73.3 
76.2 

73.4 
75. 2M 
78.0 

67.5 
69.2 
72.0 

59.5 
63.4 
64.7 

48 

50 
52 

.4 

.5 
.5 

34.5 
34.1 
37. 5M 

56.1 
57.7 
59.5 

D I V I S ION 

36.1 

-  7.8 

37.8 

-  7.5 

53.9 

2.7 

61.4 

1.1 

66.6 

-  1.9 

72.3 

-  3.5 

74.6 

-  3.3 

76.1 

-  1.2 

69.6 

-  2.4 

62.4 

0 

6 

50 

.5 

-  0.2 

34.9 

-  9.0 

58.0 

-  2.7 

NORTHEAST  03 

CORNEL  1  * 
ELBERTON  2  N 
HARTWELL 
TOCCOA 

36.6 
35.8 
36.9 
40. 8M 
39.1 

-  5.1 

-  7.1 

-  4.6 

-  6.1 

37.1 
36.4 
39.9 
42.1 
40.5 

-  5.7 

-  8.0 

-  4.7 

-  6.1 

51.5 
53.0 
54.5 
58.0 
56.3 

3.3 
3.0 

5.5 
4.0 

60.0 
60.8 
61.6 
65.8 
64.4 

3.2 
1.5 

4.0 
3.0 

64.3 
64.7 
67.1 
70.5 
68.8 

-  0.2 

-  2.3 

0.1 

-  0.5 

69.1 
69.4 
72.9 
75.5 
73.6 

-  2.8 

-  4.9 

-  2.5 

-  3.1 

72.0 
72.0 
76.1 
78.1 
76.1 

-  2.3 

-  4.7 

-  1,7 

-  2.5 

72.7 
74.3 
77. 2M 
79.5 
77.3 

-  0.9 

-  1.7 

0.6 

-  0.5 

67.8 
67.4 
68.6 
72.5 
70.9 

-  0.5 

-  3.3 

-  1.3 

-  1.4 

58.9 
59.9 
60.2 
66.3 
64.7 

0 
-  0 

2 
2 

1 

9 

B 

3 

48 

48 
49 
51 
53 

.4 

.6 
•  8 
,7 
.1 

0.1 

-  1.4 

-  0.7 
1.0 

34.9 
34.1 
35.4 
36.7 
37.9 

-  6.9 

-  8.9 

-  6.4 

-  7.2 

56.1 
56.4 
58.4 
61.6 

60.2 

-  1.5 

-  3.2 

-  0.8 

1-  1.5 

WASHINGTON 

36.4 

-10.3 

39.1 

-  9.5 

55.2 

1.0 

61.6 

-  1.4 

67.3 

-  3.9 

73.8 

-  4.6 

76.3 

-  4.0 

77.6 

-  2.3 

68.2 

-  6.8 

60.4 

4 

49 

.2 

36.1 

-10.4 

58.5 

-  5.0 

0 1 V  I  SI  ON 

37.6 

-  6,7 

39.2 

-  6.6 

54.8 

3.4 

62.4 

1.9 

67.1 

-  1.5 

72.4 

-  3.7 

75.1 

-  3.1 

76.4 

-  1.1 

69.3 

-  2.9 

61  .7 

-  0 

3 

50.1 

-  1.0 

36.2 

-8.0 

58.5 

-  2.5 

WEST   CENTRAL  0*. 

BUENA  VISTA 
CARROLLTON 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
EXPERIMENT 
GREENVILLE  2  W 

37.3 
42.1 
39.3 
41.2 

-  5.7 

45. 8M 
39.7 
43.9 
41.1 
42.  7M 

-  5.8 

61.2M 
56.2 
59.5 
57.4 
58. 5M 

4.2 

67. 3M 
63.2 
65.7 
64.5 
6  3.9M 

2.0 

72. 6M 
68.5 
72.7 
69.4 
69. 9M 

0.6 

77. 2M 
74.0 
78.2 
74.9 

-  1.2 

76. 7M 

75.9 

79.4 

76.6 

76.4 

-  1.7 

80.  2* 
76.7 
81.3 
76.3 

f 

0.6 

74. OM 
70.3 
74.5 
72.1 
71. 0« 

-  1 .5 

67. OM 

62.2 

66.3 

64.9 

65.7 

0 

9 

54 
50 
54 
53 
53 

8M 
.7 

3 

4 
•2 

0.2 

40.9 
35*6 
40.7 
38.0 
38.9 

-  7.0 

63.5 
59.2 
63.2 
60.6 

-  1.2 

LA  GRANGE 

M  ar  sh  allville 

NEWNAN 

T  AL80T  TON 

40.6 
40.4 
43.  3M 
39.6 
41.9 

-  7.0 

-  6.3 

42.7 
42.6 
45.  6M 
42.5 
44.1 

-  6.5 

-  5.4 

59.6 
58.0 
60.1 
59.4 
58.5 

4.9 
5.6 

65.3 
64.8 
67.1 
64.9 
65.0 

1.9 
2.7 

70.6 
70.3 
72.8 
70.6 
70.  2 

-  0.7 

-  0.1 

75.5 
75.8 
77. 2M 
75.9 
76.0 

-  2.4 

-  1.7 

77.2 
77.3 
78. 3M 
77.3 
76.7 

-  2.3 

-  2.1 

79.3 
76.3 
81.2V 
76.5 
79.4 

0.1 
-  0.4 

72.5 
71.7 
73. 3M 
72.5 
72.6 

-  2.2 

-  1.4 

66.8 
63.3 
65.  6M 
65.7 
65.9 

1 
1 

3 
7 

54 
52 
54 
52 
54 

5 
0 

5M 

9 

0 

-  0.2 
0.0 

39.0 
37.9 
39. 9M 
37.6 
40.2 

-  8.7 

-  8.5 

62.0 
61.0 
63.3 
61.4 
62.0 

-  1.6 

-  1.4 

TALLAPOOSA  2  NNW 
THOMASTOH  2  S 
WEST  POINT 

37.5 
41.0 
41.2 

-  6.3 

-  6.5 

39.4 
43.7 
44.4 

-  6.2 

-  4.9 

56.5 
58.3 
56.9 

5.4 
3.9 

62.6 
63.9 
65.9 

2.9 
2.7 

66.6 
70.6 
71.2 

-  0.9 

-  0.2 

73.1 
76.4 
77.0 

-  1.6 

-  1.4 

74.4 
77.3 
78.1 

-  2.8 

-  2.1 

60.0 
79.8 

0.2 

71.9 
73.3 

-  1.3 

66.1 
64.7 

0 

3 

53 
53 

3 
2 

-  0.4 

39.7 
39.3 

-  8.0 

61.8 
62.2 

-  1.5 

D I V I S 1 ON 

40.8 

-  6.4 

42.9 

-  6.1 

58.6 

4.0 

64.9 

1.9 

70.5 

-  0.7 

75.9 

-  2.1 

77.0 

-  2.7 

79.4 

0.2 

72.5 

-  1.8 

65.4 

1 

0 

53 

4 

-  0.1 

39.0 

-  8.1 

61.7 

-  1.7 

CENTRAL  05 

AlLEY 
COVINGTON 
DUBL I N  3  S 
EASTMAN  1  W 
FORSYTH  1  S 

45. 2M 
38.8 
W.  3 
42.7 
42.1 

-  6.8 

-  8.1 

-  8.6 

45. 9M 

41.2 

45.1 

45.2 

44.0 

-  6.3 

-  7.1 

-  7.7 

60.8 
57.2 
58.5 

57.7 

4.1 
0.9 

66.5 
63.6 
66.0 
66.6 
65.1 

1.5 
0.4 
0.2 

72.2 
68.4 
72.1 
72.8 
70.6 

-  2.3 

-  1.4 

-  1.8 

75.6 
73.3 
78.9 
78.2 
76.1 

-  4.7 

-  1.1 

-  2.8 

80.6 
75.4 
79.8 
79.7 
77.0 

-  4.6 

-  1.8 

-  2.6 

80.3 
77.7 
82.2 
81.4 
79.1 

-  1.7 
1.2 

-  0.3 

76.3 
70.9 
73.5 
74.6 
72.4 

-  3.2 

-  3.0 

-  2.6 

68.5 
63.6 
64.8 
67.3 
65.3 

0* 

-  1 

-  0. 

2 
7 
3 

55 
52 
54 
56 
53 

s 

0 
3 
0 
6 

-  0.4 

-  1.9 

-  1.4 

M 

37.2 
41.9 
41.6 
39.0 

-  6.3 

-  6.0 

-  9.4 

60.0 
63.3 

61.8 

-  2.7 

-  2.6 

FORT   VALLFY  2  E 
HAWK  I NSV I LLE 
MACON  WB  AIRPORT 
MC  INTYRE 
M  I  LLE DGEV I LLE 

41.9 
44.9 
43. r 
39.1 
39.1 

-  6.5 

-  5.8 

-  6.2 

-  8.0 

43.8 
47.4 
44.7 

41.6M 

-  6.4 

-  4.8 

-  6.4 

-  7.2 

60.2 
61.5 
60.7 
55.0 
55.6 

4.3 
3.7 
3.8 

1.1 

66.1 
66.7 
67.2 
65.5 
63.3 

1.7 
1.3 
1.6 

0.2 

72.6 
73.9 
73.2 
70. 2M 
69.1 

-  0.2 
0.4 

-  0.7 

-  2.6 

77.8 
76.2 
78.9 
77. 1M 
75.5 

-  1.6 

-  1.8 

-  1.8 

-  3.5 

79.2 
79. 1M 
80.1 
77.7 
77.3 

-  1.4 

-  2.6 

-  1.6 

-  3.5 

81.3 
62. 3H 
62.0 
81. 7H 
79. 3M 

1.0 
0.9 
0.7 

-  0.9 

74. 1M 
74.  SM 
74.6 

72.5 

-  1.4 

-  2.5 

-  1.8 

-  2.7 

65.8 

67.2 

66.1 

63.9MJ 

64.0 

0* 
0. 

-  0 

-  o. 

2 
2 
1 

6 

53.8 
54.8 
55.3 

52.7 

-  0.8 

-  1.7 

-  0.1 

-  0.9 

40.2 
41.5 
41.4 

39.2 

-  7.9 

-  8.8 

-  7.6 

-  7.4 

63.1 
64.4 
64.0 

60.7 

-  1.6 

-  1.7 

-  1.6 

-  3.1 

MONT  1  CELLO 

SANDERSVILLE 

SILOAM 

39.0 
42.4 
41.9 

-  4.6 

40.9 
45.0 
43.1 

-  5.1 

57.4 
59.5 
59.1 

5.3 

64.2 
65.2 
65.1 

2.5 

69.8 

71.8 

70.5 

-  0.3 

75.1 
76.9 
75.6 

-  2.7 

77.0 
79.0 
77.7 

-  2.4 

76.8 
81.0 
81.1 

1.7 

70.2 
72.2 
71.6 

-  2.8 

64.1 
64.5 
65.5 

1. 

: 

51 
54 
54 

5 
6 
4 

1.2 

36.8 
40.6 
39.1 

-  7.2 

60.4 
62.7 
62.0 

-  1.2 

DI VI SlON 

41.7 

-  6.8 

44.0 

-  6.2 

58.6 

2.8 

65.5 

1.3 

71.3 

-  1.1 

76.6 

-  2.7 

78.3 

-  2.6 

80.5 

0.1 

73.1 

-  2.5 

65.4 

-  o. 

i 

54 

1 

-  0.7 

39.9 

-  8.3 

62.4 

-  2.3 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING  1  NW 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BROOKLET    l  W 
LOUISVILLE 

39.3 
42.2 
46.7 
43.4 
47.2 

-  5.4 
—  5.0 

-  6.4 

40.9 
43.5 
47.8 
46.  2M 
48.4 

-  5.6 

-  5.7 

-  5.2 

S5.8 
58.8 
62.6 
59.6 
62. 5M 

3.9 
3.7 
2.7 

63.8 
65.2 
67.5 
66.  6M 
68.6 

2.0 
0.7 
1  .4 

69.3 
70.9 
72.9 
71.2 
74.0 

-  0.7 

-  1.1 

-  2.0 

75.3 
77.4 
77.4 
76.9 
79.3 

-  1.5 

-  2.4 

-  3.1 

77.o 
79.3 
78.4 
76.7 
60.9 

-  1.4 

-  2.9 

-  3.0 

79.7 
61.1 
80.7 
80.7 
82.5 

0.9 

-  0.2 

-  0.4 

70.9 
71.9 
73.6 
72.3 
74.9 

-  3.4 

-  3.0 

-  3.7 

62.8 
63.7 
67.2 
65.3 
68.4 

-  1. 

-  0. 

-  0. 

5 

5 

r? 

52 
54 

57 
55 
57 

6 
5 

4) 
4 

0.4 

-  0.3 

-  0.5 

36.1 
39.5 
43.5 
40.8 
43.9 

-  7.7 

-  7.8 

-  6.4 

60.5 
62.3 
64.7 
63.1 
65.7 

-  1.7 

-  2.0 

-  2.4 

MIDVILLE  EXP  STa 
MI  LLE N 

NEWINGTON  4  NW 

SWAINSBORO 

WARRENTON 

44.8 
45.4 
45.4 
45.1 
42.9 

-  5.3 

-  4.9 

46.1 
46.8 
46.4 
45.8 
44.4 

-  5.6 

-  5.0 

60.0 
59.4 
60.4 
63.  5M 
58.7 

3.5 
3.7 

66.2 
65.2 
66. 4M 
66.4 
65.4 

-  0.7 
1.8 

71.7 

72.7 
71.8 
70.9 

-  O.B 

77.6 

77.7 
77.3 
75.9 

-  2.8 

78.5 

79.5 
78.6 
77.7 

-  2.7 

80.5 

80.8 
80.3 
80.1 

0.5 

72.3 
74.0 
72.4 
72.1 
71.6 

-  2.9 

-  3.1 

65.3 
65.6 
63.8 
65. 8M 

64.3 

-  1. 

-  o. 

4 

55 
55 

56 
54 

5 
9 

2 
2 

-  0.9 
0.0 

40.7 
42.3 

42.4 
40.7 

-  7.7 

-  7.0 

63.3 

63.  8 
62.2 

-  1.8 

WAYNESBORO  2  NE 

43.8 

45.3 

60.2 

66.0 

70.7 

77.2 

78.5 

80.9 

72.5 

65.0 

54 

7 

39.6 

62.9 

D I V  I S ION 

44.1 

-  5.8 

45.6 

-  5.9 

60.2 

3.2 

66.2 

0.9 

71.6 

-  1.6 

77.2 

-  2.6 

78.8 

-  2.7 

80.7 

-  0.2 

72.6 

-  3.6 

65.2 

-  1. 

1 

55 

4 

-  0.7 

41.2 

-  8.2 

63.2 

-  2.4 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 
AMERICUS  A  ENE 
6A I NBR 1 DGE 
6LAKELY 
CAIRO  2  NNW 

46.9 
44.0 
49.2 
46.4 
49.4 

-  5.7 

-  6.5 

-  4.0 

-  5.9 

48.6 
45.2 
49.6 
48.5 

50.0 

-  5.9 

-  7.0 

-  5.5 

-  5.5 

62.6 
61.1 
63.0 
61.9 
63.2 

2.6 
3.7 
2.8 
2.9 

69.1 
67.7 
70.8 
66.5 
69.6 

1.7 
2.3 
3.6 
2.3 

75.9 
73.7 
76.1 
74.5 
75.2 

0.6 
0.2 
1.3 
0.4 

80.1 
78.2 
80.7 
76.5 
79.2 

-  1.3 

-  1.7 
0.1 

-  1.6 

81.2 
79.2 
62.  5M 
79.9 
60.2 

-  1.3 

-  1.8 
0.9 

-  1.2 

83.1 
81.6 
62.  7M 
81.5 
61.6 

0.9 
0.6 
1.4 
0.6 

76. 4M 
74.6 
77.9 
76.9 
76.3 

-  1.8 

-  2.2 
0.1 

-  0.3 

66.7 
67.2 
68.7 
68.5 
68.5 

-  2.2 

-  0.1 
0.0 
0.1 

55 
55 
58 
56 
58 

3 
9 
5 
7 
0 

-  3.0 

-  0.7 
0.4 

-  1.0 

41.7 
42.9 
45. 3M 
44.3 
44.8 

-10.8 

-  7.5 

-  8.0 

-  7.8 

65.6 
64.3 
67.1 
65.5 
66.4 

-  2.2 

-  1.7 

-  0.6 

-  1.4 

CAMILLA 
colou 1 t  t  2  e 
CUThBERT 
FORT  GAINES 
LUMPK I N 

49.0 

46.  2M 

46.3 

45.3 

-  5.4 

50.2 

48.8 
48.2 
47.  6M 

-  5.2 

63.0 

M 

63.3 
62.3 
62. 5M 

3.7 

69.  1 
69.6 
69.5 
67.8 
67.5 

2.0 

76.2 

75.5 
74.2 

0.4 

80.6 
81.9 
79.4 
78.2 

-   1  .9 

81.3 

80.9 
79.7 

M 

-  1.5 

83.3 
62.7 
82.8 
61.6 
62.4 

0.6 

77.5 

76.8 
75.2 
76.8 

-  1.7 

69.1 

69.2 
67.5 
69. 2M 

-  0. 

; 

58. 
57 
57. 
56 
56. 

1M 
4 

2 
3 

-  1  .0 

45.1 
45.0 
44.  OM 
44.0 
43.1 

-  7.5 

66.9 

66.1 
65.1 

-  1.5 

MORGAN 

PLAINS  SW  GA  EXP   ST  A 

THOMASVILLE 

THOMASV I LLE  WB  CITY 

43.8 
44.7 
48.9 
48.5 

-  5.0 

-  5.2 

46.2 
46.3 
49.6 
49.5 

-  5.8 

-  5.8 

61.3 
60.4 
62.4 
63.3 

2.1 
2.9 

66.8 
68.6 
69.7 

1.7 
1.9 

73.5 
74.8 
75.9 

0.5 
0.5 

77.5 
77.5 
78.2 
76.8 

-  1.5 

-  2.0 

78.3 
78.7 
79.9 
60.4 

-  0.9 

-  1.6 

80.4 
81.0 
81.1 
82.1 

0.4 
0.2 

74.9 
74.7 
75.9 
75.9 

-  1.5 

-  2.5 

66.2 
67.1 
67.9 
68.8 

-  o. 

-  o. 

'V 

55.9 
55.1 
5S.  ] 
58.5 

-  0.6 

-  0.9 

41  .R 

45.5 
45.5 

-  6.3 

-  6.4 

64.0 
65-9 
66.4 

-  1.7 
1.8 

DIVISION 

46.8 

-  5.7 

48.  _ 

-  5.9 

62.4 

3.0 

68.8 

2.1 

75.0 

0.6 

79.1 

-  1.3 

80.2 

-  1.2 

82.0 

0.8 

76.1 

-   1 .4 

68.0 

-  0. 

5 

57. 

0 

-  1  .0 

44.1 

-  6.4 

65.7 

-  1.5 

-  166  - 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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I 
J 

l 

| 
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a 

i 

J 
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i 

H 

• 

s 
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j 

• 

a 
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J 

• 

i 

j 
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i 
j 

] 
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i 
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i 
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I 
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1 
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SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

ASH8URN  I  S 

COPDE  LF  W  A  T  f  0  WORK  S 

DOUGLAS  2  NNE 

FITZGERALD 

45.6 
45.  I 

45.  1 
♦  7.6 

-  6. 4 

-  S.J 

46.8 

44.3 
48.2 

-  6 

-  * 

>9 

i 

59.7 
60. a 

M 

59.8 
62.5 

1 

Z 

•  2 

66.8 
68.2 
66.  ?« 
67.2 
68.8 

0.9 
1.8 

75.2 

66.8 
73.0 
74.8 

0.4 

76.5 

79. 4M 
78.3 
79.6 

C  .  9 
1.1 

79.S 

60.2 
60.3 
81.3 

1 
0 

.1 

81. OM 

82.3 
81.8 
63.0 

: 

s 
s 

74.1 
74.6 
73.5 
74.5 
75. S 

-  2.6 

-  2.1 

66.9 

i 

66.7 
66.9 
67.9 

-  0.8 

-  O.S 

35.6 

M 

66.  4H 

55.8 

67.2 

-  1.9 

-  1.2 

42.  9H 
43. S 
43. 1H 
43.1 
44.0 

-  9.0 

-  8.9 

64.2 

64.4 
63.6 

2.3 
1.7 

HOMER V  I LLE   3  WSW 
LUMBER  C  I  TV 
NJOUL 1  R  I E   2  E  SE 
NASHVILLE   5  SSE 

49.0 
4*. 3 
48.5 
A8.7 
43.8 

-  5.9 
-10.5 

49.1 
46.0 
46.5 
49.4 
46*4 

-  7 

-  9 

4 

62.5 
60. OH 
62.0 
62.9 

6i. m 

1 
0 

2 
2 

68.3 
65.7 
67.7 
69.3 
68.5 

0.9 

73.4 
72.1 
74.6 
74.1 
74.3 

- 

0.3 

78.5 
78.3 
78.9 
78.  2M 
78.  BM 

1*6 
1.4 

79.9 
79.3 
80.1 
80.2 
79.4 

- 

1.5 
1.9 

60.9 
81.0 
81.3 
80.7 
60. 7M 

0 

-  0 

1 

4 

73.5 
73. 7M 
75.6 
74.6 
75. 5M 

-  2.1 

-  2.4 

67.2 
64. 8H 
68.4 
66.5 
66.  7M 

-  1.0 

-  2.8 

66.6 
54.5 
57.6 
56.0 
55. 6H 

-  1.9 

-  4.1 

44.2 
41.3 
44.9 
43.  9M 
45. 7H 

-  9 

) 

65.6 
63.4 
69.7 
69.3 
64.5 

2.6 
3.7 

T |F TON  EXP  STATION 
VAi-OOMA  -•'  AIRPORT 
VALOOST A  4  NM 

44,5 
47.3 
49.3 

-  7.2 

45.6 
47.  7 
49.4 

-  7 

61 

59.6 
61.5 
62.4 

1 

S 

67.6 
68.2 
68.3 

1.6 

72.6 
74.6 
73.7 

1*1 

77.9 
79.4 
78.6 

:  »fl 

78.9 
80.7 
79.8 

2 

.1 

■  1.2 
82.1 
61.1 

0 

4 

7S.0 
76.5 
75.6 

-  2.1 

67.5 
67.5 
66.8 

-  0.6 

56.5 
56.9 
36.6 

-  1.4 

42.8 
44.3 

64.2 
69.9 

2.4 

D I V I  SI  ON 

46.6 

-  6.5 

47.7 

-  6 

61.2 

1 

8 

67.6 

1.1 

73.3 

- 

1.0 

•8.7 

- 

1.4 

80.0 

_ 

1 

<» 

81.4 

0 

1 

7S.1 

-  2.2 

67.0 

-  1.3 

56. S 

-  2.1 

.3.5 

-  9 

1 

64.9 

2.5 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
BLACK  BEARD  ISLAND 
9 RUNS W I CK 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 
CAMP  STEWART 

47.1 
47.1 
51.7 
49.2 
48.9 

-  3.7 

47.8 
47.9 
50.7 
48.2 
49.4 

-  6 

0 

61.6 
60.6 
64.5 
61.7 
62.5 

3 

2 

67.9 
68.1 
70.3 
68.7 
68.2 

.  .  n 

73.9 
73.7 
75.8 
75.7 
74.2 

79.2 
79.7 
80.5 
79,7 
79.7 

0-9 

80.  3 
81.0 
•  1.9 
81.3 
60.7 

0 

! 

82.0 
81.9 
82.3 
81.6 
82.2 

o 

74.9 
T6.4 
76.7 
76.3 
75. 1 

-  2.2 

66.8 
66.9 
70.3 
68.0 
66.2 

-  0.6 

36.3 
36.6 
60.6 
59.0 
66.4 

-  1.2 

44.0 
43.5 
46.5 
46.5 
46.3 

-  7 

I 

69.2 
65.6 
67.6 
66.2 
66.1 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKS TON  9  SH 

gl£  nnv i LLE 

JESUP  0  S 

48.7 
52.8 
48.2 
48.8 
48.0 

-  4.4 

49.0 
51.7 
48.6 
4«.  1 
48.0 

-  5, 

tl 

61.2 

M 

62.6 
61  ,9M 
61.2 

,  S. 

7 

66.8 
70.1 
68.1 
67.4 
66. 2M 

1.3 

72.5 
76.1 
73.9 
72.6 
74.  3M 

CO 

78.0 
80.2 
79.2 
78.8 
77.5 

0*6 

,9.5 
80.9 
80.6 
60.1 
78.6 

c 

5 

80.3 
82.4 
82.2 
61.2 
80. 1  pi 

1 

4 

74.0 
76.7 
74.9 
74.4 
75. OH 

-  1.9 

66.2 
69.9 
66.3 
66.7 
66. OH 

0.2 

57.3 
59.6 
57.7 
36.6 
56.9 

-  0.9 

44.1 
46.1 
44.4 
43.9 
44.6 

-  7 

64.0 

65.7 
65.2 
64.7 

1.3 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USOA  PLANT  GDN 
SAVANKAH  H8  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNW 

50.  4* 
47.3 
46.8 
47.  7M| 
47.  ON 

-  4.0 

-  4.9 

49.5NJ 
47.7 
47.1 
48.  9M 
48.7 

-  5 

-  6 

1 

0 

61  ,9M 
61.0 
61.2 
59. 9M 
61.8 

3. 
2. 

9 

68.5" 

66.4 

66.9 

67.7 

67.7 

:  .» 

1.2 

74. 2M 

71.9 

72.6 

72.7 

73.0 

0.1 
0.1 

80. 4M 

78.8 
79.1 
78. 6M 
78. 8M 

. 

81. 6H 

79.3 

80.1 

78.714 

79.9 

0 

1 

1 

82.1 
80.9 
61.7 
79. 46 
61.1 

0 
0 

9 

7 

77.  |« 
74.0 

"\ 
72.4 

-  1.9 

-  2.4 

72.  OH 
66.3 
66.7 
67. 6H 
66.3 

-  0.1 

-  0.3 

59.1 
57.2 
57.3 
56. 2M 
55.5 

0.6 
0.0 

47.  7H 
44.4 

43.7 

M 

43.5 

-  6 

-  7 

5 

67.1 
64.6 
64.6 

64.7 

1.0 
1.6 

WAYCROSS 

45.8 

-  8.7 

46.0 

-10 

> 

59.0 

-  1. 

7 

65.0 

2.9 

73.6 

1.1 

79,1 

1.2 

79.1 

2 

7 

81.9 

0. 

2 

7S.1 

-  2.8 

« 

H 

DIVISION 

48.5 

-  4.7 

48.6 

-  6. 

0 

61.5 

2. 

0 

67.6 

1.2 

73.6 

79.2 

0.6 

80.3 

1 

1 

81.6 

0 

4 

79.2 

-  2.2 

68.0 

-  0.7 

57.8 

-  1.3 

43.4 

-  7 

e 

65.6 

1.8 

SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

Tune 

July 

August 

September 

October 

November 

Annual 

Stebon 
and 
Depth 

• 

8 
i 

I 

1 
1 

* 

c* 

p 
< 

! 
3 

• 
• 

> 

1 
3 

• 

< 

1 

a 
• 

H 

p 

1 
e 

> 
< 

I 

a 
• 

3 

• 

? 
c 

pS 

■ 

a 

e 

3 

• 

• 

4 

: 

H 

• 

s 

> 

< 

i 

a 
1 

H 

S 
< 

1 

a 

i 

• 
5 

«■ 

I 

a 
1 

U 

• 

! 
e 

> 
< 

9 

1 

2 

J 

m 

3 
i 
i 

1 

a 
J 

• 

• 

> 
< 

3 

§ 

3 

ATHENS 

HORT  FARM  SIA  5 

2 

INCHES 

42.6 

63/30 

43.4 

55/34 

56.7 

73/41 

70.6 

91/51 

76.6 

99/51 

81.5 

99/67 

85.4 

104/73 

90.4 

107/75 

80.2 

99/59 

72.0 

85/53 

56.5 

70/40 

41.3 

52/32 

66.6 

107/30 

4 

INCHES 

42.0 

62/30 

42.8 

51/35 

55.2 

68/43 

69.6 

86/52 

76.5 

94/53 

80.0 

94/69 

83.4 

97/74 

89.1 

103/76 

78.8 

95/62 

70.6 

82/55 

55.7 

65/40 

40.7 

50/33 

69.4 

103/30 

e 

INCHES 

44.7 

59/36 

44.6 

50/38 

56.9 

68/42 

70.0 

85/58 

77.9 

69/60 

81.2 

93/73 

84.5 

93/60 

89.4 

98/82 

81.0 

95/69 

73.3 

70/62 

58.9 

72/4  7 

44.0 

50/37 

67.2 

98/36 

TIFTON 

EXP  STA 

9 

INCHES 

43.8 

59/33 

43.7 

54/37 

53.8 

67/38 

63.2 

74/53 

70.5 

79/57 

77.6 

88/68 

79.8 

87/72 

80.4 

88/75 

74.7 

84/60 

66.2 

73/54 

57.4 

70/46 

36/ — 

88/ — 

6 

INCHES 

53.0 

99/49 

52.9 

60/49 

99.0 

64/62 

69.3 

69/61 

71.2 

74/65 

76.8 

81/72 

79.8 

81/77 

80.4 

82/76 

77.2 

81/71 

72.4 

74/69 

65.4 

71/48 

55.8 

63/51 

67.4 

82/48 

MONTHLY  AVERAGES  ARE  OBTAINED  BY  TAKING  THE  AVERAGE  OF  DAILY  MAX  AND  MI N  VALUES. 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  SLOPE  OF  GROUND.     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE,     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 

GROUND  ALHOST  BARE,   SOME  THIN  NATIVE  GRASS.     I NSTRUHENT AT  I  ON ,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS . 

TIFTON  EXP  STATION  -  SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST .     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SAND .     GROUND  COVER, 

PERENNIAL  GRASS  SOD.     INSTRUMENTATION,     3  INCH  DEPTH  -  FR1E2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERHOSRAPH,  HODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH,  HODEL  1120. 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1963  was  included  in  the  January,  February,  June,  October, 
and  December  issues  of  this  publication. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January  February  March 


April 


August         September         October         November  December 


NORTHWEST  01 

ADA  I RSV I LLE 

ALLATOONA  DAM  2 

BEAVERDALE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERS 

CARTERSVILLE 
CARTERSV I LLE  3  SW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH 
CHICKAMAUGA  PARK 


CURRYV I  LLE 
DALLAS  5  SE 
DALTON 
EM8RY 
FA1RM0UNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROME 

ROME  KB  AIRPORT 
SUMMERV I LLE 
TAYLORSV I LLE 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  1  WNW 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR I 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  BOLTON 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

BALL  GROUND 

8LAI RSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 
COMMERCE  2  SSW 
CUMMING  1  N 
DAHLONEGA 
DAWSONVILLE 

ELL  I  JAY 
GAINESVILLE 
HELEN  1  SE 
JASPER  1  NNW 
MAYSV I LLE 

MONROE 

NORCROSS  4  N 
WALESKA 
WINDER  1  SSE 
WOODSTOCK 

DIVISION 

NORTHEAST  03 

BOWMAN 
CARNESVILLE 
CLAYTON 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTWELL 
LEXINGTON 
L I NCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 

DIVISION 

WEST  CENTRAL  OA 

BUENA  VISTA 
BUTLER  , 
CARROLL TON 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 
DOUGLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN 
GOAT  ROCK 

GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 
HAMILTON  1  E 
HAMILTON  4  W 
JONESBORO 

LA  GRANGE 
MARSHAL LV I LLE 
MONTEZUMA 
NEWNAN 
TALBOTTON 

TALLAPOOSA  2  NNW 
THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 
WOODBURY 

DIVISION 

CENTRAL  05 

ABBEVILLE 
AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 

EASTMAN  1  W 


6.39 
4.82 
4.58 
5.24 
5.75 

4.06 
5.15 
6.50 
4.35 
5.02 


4.60 
4.79 
4.35 
4.99 


4.96 
5.73 
6.04 
5.91 
7.32 

5.10 
5.04 
4.53 
6.06 
4.85 

5.75 
5.05 
4.96 
5.32 
5.68 


5.26 
5.95 
4.87 


5.81 

4.47- 

6.40 


7.4) 
9.66 
5.24 
6.23 
6.24 

7. '6 
5.06 
7.53 
5.93 
7.21 


5.55 

7.69 
7.00 
5.52 
5.85 
9.13 

4.70 
7.57 
8.59 
8.36 


5.97 
5.48 
6.09 


8.75 
9.69 
7.S  ) 
11.63 
10.70 

7.52 
7.36 
8.63 
8.96 
11.1" 

9.55 
8.11 
8.32 
7.93 


.94 

1.27 
2.94 
2.63 


2.56-  2.51 


9.00  3.24 


8.77 
'  4.97 
5.49 
5.98 
7.42 

5.92 
9.94 
7.67 
11.58 
9.28 


2.07 
.93 

1.61 


3.25-  1.38 


3.24*  1.66 

2.28 
1.54 


.62 
1.23 


1 .91 

3.29 


13.96 
6.03 
8.30 
13.70 
12.20 

10.40 
9.11 

15.00 
6.74 

E7.57 


7.79 
9.34 
5.62 
9.08 


10.17 
11.00 
10.21 
5.63 

8.04 
4.07 
3.62 
11.58 
3.53 

8.33 


2.69 

6.  76 
8.58 
6.23 
5.40 
6.27 


El. 63 


9.74 
4.66 
4.97 
6.05 


1.62-  2.90 
1.98 
6.49 
2.10 
1.93-  2.71 


3.45 


6.82 
7.33 
6.41 
7.96 
6.41 

7.00 
7.11 
5.95 
7.11 
7.15 

7.63 
6.73 
7.29 
5.95 


7.09 
7.97 
8.52 
7.66 


7.00 
7.09 
7.05 
7.90 
9.35 

5.85 
8.63 
6.43 
7.43 
7.27 

8.30 
8.79 
8.99 
7.59 
10.04 

7.14 
8.93 
9.51 
7.76 
7.87 


7.02 
B. 12 
6.54 

7.56 
5.54 
5.12 
8.23 
5.19 

7.11 


3.57 
6.70 
2.22 
2.53 


3.66 
6.03 
6.21 


7.80 
6.53 
4.43 
3.59 


4.21 
2.69 
5.71 
3.98 
2.27 

2.71 


2.06 
2.16 


2.91 

.55 
1.07 


.52 
1.45 
1.48 
1.71 


2.04 
4.65 
4.76 


3.39 
4.12 
3.05 
1.97 


3.94- 

6.06 

4.26 


5.01 
2.85 
4.86 
4.65 

5.21 
3.64 
4.47 


2.36 
4.52 
3.11 
3.89 


5.55 
3.28 
4.54 


2.33 
2.28 


1.16 
2.23 


6.56 
8.18 
5.01 
7.68 
7.05 

7.08 


6.49 
8.78 
6.17 
9.55 
7.34 

5.22 
5.90 
5.44 
5.57 
6.90 

8.10 


7.82 
19.07|  15.33 
13.28 
12.22  8.34 
10.92 


6.68 
7.32 
7.88 
9.04 
8.90 

8.36 
10.77 
10.33 
8.46 
7.64 

9.46 
13.48 
9.24 
5.87 
9.17 

12.81 
9.86 
7.10 

12.50 
7.40 

10.49 


8.04 
6.99 
10.05 
8.98 
7.85 

7.24 

9.45: 

10.72. 


2.85 


4.30 

5.85 
9.18 
7.16 
4.98 
6.71 


6.42 
6.78 
5.51 

8.49 
5.77 
4.63 
5.67 

6.04 


9.62 
6.67 
12.04 
6.65 
3.69 


3.42 
1.90 


1.79 
2.14 


7.20 
5.60 
7.46 
8.47 
5.21 

3.63 
7.35 
6.24 
6.81 
6.29 

7.28. 
9.61 
S.S5 
11.42 

7.02] 

8.53 
7.96 
7.07 
5.46 


7.13  2.47 


3.43 

5.02 

4.2B 

4.74k 

3.17 


7.11 
6.51 
4.25 

3.69 
3.84 
3.78 
5.13 
5.27 

'  .56 


7.42 
5.77 
3.26-  1.91 


B.94 
6.58 
2.84 
s,20r  2.67 

4.6of 
8.61 
6.9S 
7.02i 
3.50-  1.73 


7.73 
7.99 
5.97 
7.29 


5.61 
6.51 

3.56f-  2.18 
1.23 


3. 57-  1.61 


2.26 

l.esl 

.62-  3. 
1.82 

2. OB-  1. 
1.29-  2. 
1.18 


1.46-  2.78 


.88-  2.72 
1.91 

1.77 


2.63- 
1  .94 
3.17U 


2.51 
1.22-  2.75 


2.14 
2.73-  3.35 
1.72-  3.27 


3.97-  .02 


2.4ZI-  2.25 


2.91 
2.19 
3.44 
3.04-  1.60 


1.07 

3.10-  1.32 

2.11-  2.27 


2.611 

1.28j-  3.35 

1.62-  2.41 

1.64-  2.40 


7.88;  4.16 


6.03 
7.05 
6.281 
5.71 


4.29  1.11 


6.86  3.56 


5.27  2.04 


7.00 
4.46 

4.471 
6.87]  3.59 


7.09 
5.08 
6.66 


8.28 
6.65 
7.53 


5.10 
4.52 
6.08  2.97 

5.76  2.08 


5.28]  2.12 


4.46!  1.13 


5.48  1.78 


4. 77 
3.77 
6.27 
4.08 
4.22 

5.20 
E3.49 
6.41 


2.93  4.35 


2.97 
2.86 

2.44 
3.15 
2.78 


.04-  2.04 
.00h-  2.48 
2.60 
2.5 


4.46 
4.08 
6.95 


4.41 
4.47 
3. 64 


3.69 
3.6* 
3.63 


3.97 
4.64 
3.89 


56.47 
56.49 
50.90 
62.99 
56.61 

54.02 
54.69 
54.70 
53.95 
53.95 

59.59 
54.41 
56.74 
59.62 
51*59 


4.01-  1.33 


E4.38 
4.59 
5.151 
5.44  2.51 


6.36| 
5.96 
4.86 

5.15!  1.11 


4.82 
E4.59 
4.76 

5.79 


1.48 
1.46 


E3.60  2.63 


4.45 

3.39j 
4.19 


57.52  5.14 
61.361  9.12 
55.65 
53.07 

57.21  5.43 


E54.64 

E66.36  18.59 
61.32: 

63.08  14.55 
65.82 

55.31.  8.17 
59.27 

52.57-  .80 
65.26 

62.85  10.89 

70.02 
62.81| 
61.42 
E67.27  12.70 
70.22 

59.09 

61.78  9.46 
76.64 
56.50 
E61.M 


5.84 
6.67 
6.46 


5.    9<  1.62 


4.80  2.21 


2.97 
4.48, 
5.46  2.67 


4.40 

4.61 
3.37 
3.08 
E4.47  1.32 
6.24 


4.19j  1.35 

1.7«- 
2.33 
6.27  3 
3.00! 

z.ii 


3.76, 
3.45 
4.42k  2.03 
4.96k 
3.07 

E3.64- 
4.65 
3.44 
3.90-  1.65 
4.29 


-.13- 


7.40 
3.041 
4.68 

3.97L 
4.281 
3.73 


4.15 
E3.76 
2.91- 
4.47- 


.98 


56.00 
57.93 
56.29 
52.03 


53.03 
58.35 

65.09-  3.03 
65.55  7,37 
54.13 

E62.64  13.38 
53.39 
54.30 
60.78 
50.74! 

59.92  5.71 


2.97 


E3.49 
4.94 
4.28 


43.06 
47.51 
57.42 
36.32 

39. 14^  9.33 

51.67'  3.00 
60.40 
53.36 
49.03 

49.79  3.64 


61.57 

52.17 
E43.87 

40.63-  6.12 
E55.87  5.02 

59.45 


55.58 

46.41K  5.25 
52.03|  2.96 

51.60  1.80 


1.01     48.621  4.98 
E39.90 
58.88  12.45 
43.69 

34.83-10.51 


.07 


E44.61  4.15 
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T*bl«  2- Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


FORSYTh  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  A  HE 
HANK  I NSV ILLE 
JULIETTE 

MACON  W8  AIRPORT 

MC  INTYRE 

H1LLE0GEV1LLE 

MONT | CELLO 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

SANDERSVILLE 
SI  LOAM 

SPARTA  2  NNW 


EAST  CENTRAL  06 

APPLING  1  NW 
AUGUSTA  W8  AIRPORT 
BROOKLET  1  W 
SUTLER  CREEK 
DOVER 

GIBSON 
LOUISVILLE 
NETTED 
MIDVILLE 
MIDVILLE  EXP  STA 

MILLED 

MILLHAVEN  0  E 
NEUINGTON  *  NW 
STILLMORE 
SWAINSBORO 


DIVISION 

SOUTHWEST  OT 

ALBANY  3  SE 
AMERICUS  4  ENE 
BAINBRIDGE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 
COLQUITT  2  E 
CVTHBERT 
DAWSON 

DONALSONV I LLE   3  W 

FORT  GAINES 

LUMPKIN 

MORGAN 

MORGAN  5  NW 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

PRESTON  3  SW 
THOMASVILLE 
TMOMASVILLE  WB  CITY 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  08 

A DEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  1  S 
CORDELE  WATER  WORKS 
DOUGLAS  2  NNE 

FITZGERALD 
HOMER V  I LLE  3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 

QUITMAN 

T I FTON  EXP  STATION 
VALOOSTA  WB  AIRPORT 
VALDOSTA  *  NW 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON  1  H 
BLACK  BE ARO  ISLAND 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AIRPORT 

CAMP  STEWART 
DOCTORTOWN  1  WSW 
FLEMING  EXP  STATION 
FOLK STON  3  SS* 
FOLKS TON  9  SW 

GLENNVI LLE 
JESUP  8  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PLANT  GDN 
SAVANNAH  WB  AP  R 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENC Y  2  WNW 
WAYCROSS 

DIVISION 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


GEORGIA 
1963 


Station 


Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

S= 
o 

g 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date  1 

Temp. 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

16°orl 

96 

7-  8 

-  6 

1-25+ 

2-28 

12 

2-28 

12 

2-28 

12 

3-  8 

28 

3-23 

29 

10-30 

32 

11-  3 

25 

11-15 

23 

12-15 

15 

12-15 

15 

290 

290 

260 

240 

221 

99 

8-31 

-  5 

1-24 

2-27 

12 

2-27 

12 

2-28 

24 

3-23 

28 

4-15 

31 

10-30 

26 

10-30 

26 

11-  3 

19 

11-  3 

19 

12-15 

13 

291 

249 

2*8 

221 

196 

96 

6-10 

-  4 

1-24 

2-27 

9 

2-27 

9 

3-23 

24 

4-15 

28 

5-  2 

32 

10-30 

27 

10-30 

27 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

12-16 

15 

292 

2*9 

225 

198 

181 

97 

6-14+ 

-  4 

1-24 

2-27 

10 

2-27 

10 

3-  3 

21 

3-23 

26 

4-15 

31 

10-30 

29 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

11-15 

19 

12-15 

1  3 

291 

261 

2*5 

225 

198 

97 

6-11 

-  8 

1-24 

2-28 

1  3 

2-28 

1  3 

2-28 

1  3 

3-23 

26 

4-15 

31 

24 

11  -  3 

24 

12-15 

1  4 

12-15 

290 

290 

2*8 

22  5 

95 

6-11 

-  5 

1-24 

2-27 

12 

2-28 

16 

2-28 

18 

3-  3 

27 

3-23 

30 

10-30 

31 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

12-15 

14 

12-15 

14 

291 

290 

2*8 

245 

221 

96 

6-11 

10-30 

27 

10-30 

27 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

12-15 

8 

94 

6-10 

-  4 

1-24 

2-27 

11 

2-27 

11 

2-27 

11 

3-23 

26 

4-15 

32 

10-30 

31 

11-  3 

25 

11-15 

23 

12-  6 

20 

12-15 

15 

291 

282 

261 

225 

198 

97 

6-10 

-  5 

1-24 

2-27 

9 

2-27 

9 

2-28 

23 

3-23 

26 

4-15 

30 

1  0-30 

2  8 

1 1  -  3 

2  1 

11-15 

1  9 

12-15 

1  5 

291 

261 

221 

95 

6-11 

-  6 

1-25+ 

2-28 

10 

2-28 

10 

2-28 
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NEWI NGTON   4  NW 

SWAINSBORO 

WARRENTON 

WAYNESBORO  2  NE 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 
AMERICUS  4  ENE 
BAINBRIDGE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 
COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 
FORT  GAINES 
LUMPKIN 

MORGAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 
THOMASV I LLE 
THOMASVILLE  WB  CITY 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


GEORGIA 
1963 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

II 

Last  spring  minimum  of 

First  (all  minimum  of 

Number  of  day* 
between  datea 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24*  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

tc 

o 

X 

JQ 
O 
CO 

20°  or  below 

24°  or  below 

28  '  or  below 

t 

o 

-Q 

O 
« 

Date 

[Temp. 

Date 

1  Temp. 

Dale 

|  Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  | 

Dale 

Temp.  | 

£ 

a 

Temp.  | 

© 

a 

Temp.  J 

• 

Q 

Temp.  | 

SOUTH  CENTRAL  08 

— 

ALAPAHA   EXP  STATION 

98 

1  3 

1-24 

1-2  5 

1* 

1-26 

17 

2-28 

23 

3-  1 

2b 

3-  1 

26 

10-31 

32 

11-1* 

2T 

11-15 

24 

12-19 

19 

NONE 

327 

260 

256 

2** 

ASHBURN    1  S 

10 

1-24 

1  ■  25 

11 

2-28 

20 

2-28 

20 

2-28 

2  0 

2-28 

20 

- 

11-15 

24 

11-15 

24 

12-19 

16 

12-19 

16 

326 

29* 

260 

260 

CORDELE  WATER  WORKS 

102 

7-22 

3-  9 

32 

10-30 

31 

11-  3 

28 

12-15 

23 

NONE 

NONE 

235 

DOUGLAS  2  NNE 

99 

8-  7 

1* 

1-25+ 

1-25 

1* 

1-26 

19 

2-28 

23 

2-28 

23 

3-  1 

29 

11-  3 

30 

11-15 

27 

12-19 

19 

12-19 

19 

NONE 

327 

29* 

260 

2*7 

F 1 TZGERALO 

101 

6-14 

10 

1-2* 

1-2* 

10 

2-27 

20 

2-27 

20 

2-27 

.'0 

2-28 

21 

11-  3 

32 

12-15 

25 

12-19 

17 

12-19 

17 

NONE 

295 

295 

291 

2*6 

HOME  RV I LL  E   3  WSW 

9-  5 

16 

1-25  + 

1-2  5 

16 

1-25 

1 1> 

2-27 

24 

2-28 

27 

2-28 

27 

10-30 

32 

11-  3 

26 

11-15 

22 

12-19 

20 

NONE 

326 

261 

268 

2** 

LUMBER  CITY 

1  0  0 

8-  8+ 

1  3 

1—2* 

1-2* 

13 

2-2  3 

20 

2-28 

22 

3-  1 

2  8 

3-23 

32 

10-30 

31 

11-  3 

26 

11-15 

26 

11-30 

17 

12-20 

16 

330 

280 

260 

2*7 

221 

MOULTRIE  2  ESE 

100 

6-14 

12 

1-2* 

1-2* 

12 

1-25 

1  8 

2-27 

22 

2-28 

26 

2-28 

26 

11-  3 

31 

11-15 

27 

12-19 

18 

12-19 

18 

NONE 

326 

295 

260 

2*8 

NASHVILLE  3  SSE 

98 

8-  6 

11 

1-2* 

1-25 

15 

1-25 

IS 

2-27 

2  2 

2-28 

2  8 

2-28 

2  6 

10-30 

30 

11-  3 

25 

11-15 

22 

12-19 

1  ft 

328 

261 

2*6 

2** 

OU  I T  MAN 

99 

6-15 

14 

1-25+ 

1-25 

1* 

1-26 

20 

2-28 

22 

3-  1 

26 

3-  1 

26 

10-31 

30 

11-  3 

26 

11-15 

2* 

12-19 

18 

NONE 

327 

260 

2*7 

2** 

TIFTON   EXP  STATION 

97 

8-  7+ 

10 

1-2* 

1-25 

11 

2-27 

20 

2-28 

2* 

2-28 

24 

2-28 

2* 

11-  3 

32 

11-1* 

28 

12-19 

17 

12-19 

17 

NONE 

295 

29* 

259 

2*8 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 

97 

8-  5+ 

17 

1-25 

NONE 

1-26 

1  9 

1-26 

19 

2-28 

25 

3-  1 

50 

11-  3 

29 

11-1* 

27 

- 

- 

- 

259 

2*7 

VALDOSTA  *  NW 

98 

6-1* 

15 

1-2* 

1-25 

16 

1-25 

16 

2-27 

22 

2-28 

27 

3-23 

31 

10-30 

28 

10-30 

28 

1 1  -  3 

2* 

11-15 

19 

29* 

2*9 

2** 

221 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AIRPORT 

102 

8-  6 

15 

1-25+ 

1-25 

15 

1-25 

15 

2-27 

23 

2-28 

28 

2-28 

28 

10-30 

30 

11-  3 

26 

11-16 

2* 

- 

- 

- 

262 

2*8 

26* 

BLACKBEARD   I SLANO 

100 

6-15 

21 

1-25+ 

NONE 

NONE 

1-26 

23 

2-23 

27 

2-28 

30 

12-  4 

29 

12-19 

2* 

12-19 

2* 

NONE 

NONE 

327 

299 

279 

BRUNSWICK 

99 

8-  7+ 

21 

1-2* 

NONE 

NONE 

1-25 

2* 

2-27 

28 

2-27 

28 

12-19 

2* 

12-19 

2* 

12-19 

2* 

NONE 

NONE 

328 

295 

295 

BRUNSWICK   FAA  AIRPORT 

99 

6-14 

21 

1-2* 

NONE 

NONE 

1-25 

22 

2-27 

28 

2-27 

.'8 

12-  4 

29 

12-19 

2* 

12-19 

24 

NONE 

NONE 

328 

295 

280 

CAMP  STEWART 

100 

8-  7 

16 

1-2* 

1-2* 

16 

1-25 

1  B 

2-23 

2* 

2-28 

28 

2-28 

28 

11-  3 

31 

11-15 

28 

12-19 

20 

12-19 

20 

NONE 

328 

299 

260 

2*8 

FLEMING  EXP  STATION 

98 

8-  7 

1* 

1-25 

1-25 

1* 

1-25 

14 

2-23 

22 

2-28 

26 

3-2* 

30 

10-30 

31 

11-  3 

26 

11-15 

26 

12-19 

17 

NONE 

326 

265 

2*8 

220 

FOLK  STON   9  SW 

100 

6-14 

19 

1-2* 

NONE 

1-25 

20 

1-25 

20 

1-28 

28 

2-28 

30 

11-  3 

32 

11-15 

.8 

12-19 

22 

NONE 

NONE 

328 

291 

2*8 

GLENNVILLE 

100 

e-  6 

15 

1-2* 

1-2* 

15 

1-25 

17 

2-2  3 

22 

2-28 

27 

2-28 

27 

11-  3 

30 

11-15 

27 

12-19 

19 

12-19 

19 

NONE 

328 

299 

260 

2*8 

JESUP  8  S 

100 

6-1* 

17 

1-25+ 

NONE 

1-25 

17 

2-23 

22 

2-28 

25 

3-2* 

29 

10-30 

29 

11-  3 

26 

11-15 

2* 

12-20 

19 

NONE 

329 

263 

2*8 

220 

NAHUNTA 

99 

6-14 

15 

1-2* 

1-25 

16 

1-25 

16 

2-27 

20 

2-28 

25 

3-2* 

30 

10-30 

32 

11-  3 

27 

12-  * 

2* 

NONE 

NONE 

280 

2*8 

220 

SAPELO  ISLANO 

99 

6-1* 

20 

1-2* 

NONE 

1-24 

20 

1-25 

23 

1-25 

23 

2-27 

30 

12-  4 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

SAVANNAH  USOA   PLANT  GON 

98 

8-  8  + 

16 

1-25 

1-25 

16 

1-25 

16 

2-23 

21 

3-2  3 

27 

3-2* 

10 

10-30 

31 

11-  3 

26 

12-  * 

23 

12-19 

18 

NONE 

328 

28* 

225 

220 

SAVANNAH  WB  AP 

98 

8-  7+ 

19 

1-25+ 

NONE 

1-25 

19 

2-23 

24 

2-28 

28 

2-28 

2  8 

11-  3 

30 

11-15 

27 

12-19 

20 

12-19 

20 

NONE 

328 

299 

260 

2*6 

SAVANNAH  BEACH 

21 

1-2* 

NONE 

NONE 

1-24 

21 

1-25 

25 

2-27 

29 

NONE 

SURRENCY    2  WNW 

105 

8-  7 

13 

1-2* 

1-25 

15 

2-23 

20 

2-27 

23 

2-28 

26 

3-2* 

3  2 

10-30 

31 

10-31 

28 

11-  3 

23 

12-19 

18 

NONE 

299 

2*9 

2*5 

220 

WAYCROSS 

98 

8-  8+ 

1* 

1-25 

1-25 

1* 

1-28 

19 

2-28 

24 

2-28 

2* 

3-  * 

31 

10-31 

32 

11-1* 

21 

11-14 

21 

259 

259 

2*1 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4 


Station 

Jan 

Feb 

Mai 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Not. 

Dec. 

Annual 

NORTHWEST  01 

ALLAT00NA   DAM  2 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  2.58 

B  4.51 

B  5.87 

B  6.58 

B  6.21 

6.14 

6.23 

B  5.06 

4.2* 

2.49 

1712 

1993 

1961 

1495 

1360 

1143 

983 

919 

1271 

123* 

1635 

1602 

17328 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

962 

6  2.07 
-  .33 
1582 

B  5.26 
1.57 
1912 
68.4 
42.9 

B  5.94 
.59 
1364 
78.1 
51.6 

B  6.34 
-  .22 
1110 
86.6 
57.5 

6.40 
.11 
558 
96.4 
68.9 

8  5.79 
.53 
786 
84.9 
61.6 

6  4.79 
1.12 
812 
78.4 
51.5 

B  2.61 
.47 
1274 
62.1 
41.7 

NORTH  CENTRAL  02 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

B  2.77 

1331 
54.7 
44.8 

B  3.31 
.50 
1746 
58.6 
4*.0 

B  6.04 
1.57 
1870 
76.2 
56.5 

B  6.93 
.74 
1719 
85.8 
62.8 

7.37 
-  .30 
1242 
92.6 
72.0 

B  7.88 
.03 
1015 
95.4 
77.3 

7.01 
-  .73 
8** 
101.2 

77.9 

B  6.99 
-  .20 
739 
102.0 
80.1 

8  4.98 
-1.00 
842 
93.3 
71.4 

5.19 
.94 
893 
86.2 
63.1 

B  3.32 
.43 
1227 
68.8 
53.1 

B  2.77 
.43 
1168 

61.56 
1*636 

WEST  CENTRAL  04 

EXPERIMENT 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

6  2.45 
.26 
2460 

3.15 
.*2 
2745 
53.1 
34.7 

B  6.14 
1.78 
2945 
69.0 
45.7 

8  7.1* 
1.15 
2310 
76.6 
53.1 

7.90 
.45 
1925 
84.1 
59.5 

B  7.40 
-  .48 
1465 
88.8 
66.7 

B  8.03 
.60 
1465 
92.3 
67.9 

6.09 
1.29 
1195 
93.9 
69.* 

B  6.46 
.97 
1410 
84.5 
62.1 

5.41 
1.32 
1225 
76.9 
53.2 

3.56 
.72 
2019 
61.2 
62.5 

B  2.49 
.40 
2445 

6822 
8.88 
23609 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFTON  EXP  STA 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  1.53 
-  .63 
1931 

B  2.44 
-  .29 
2177 

B  4.99 
.66 
216* 

6.32 
.56 
1853 

6  6.68 
-  .25 
1364 

B  6.81 
-  .13 
1013 

7.24 
.67 

999 

7.03 
.85 
948 

B  6.34 
1.50 
1621 

5.35 
1.41 
1382 

3.31 
.69 
1840 

B  2.56 
.50 
1728 

B60.80 
5.34 
19020 

MONTHLY  AVERAGES  ARE  OBTAINED  BY  TAKING  THE  AVERAGE  OF  DAILY  MAX  AND  MIN  VALUES. 
ATHENS  HORT  FARM  STA  3-  SLOPE  OF  GROUND)     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH-SOUTHEAST.     SOIL  TYPE,     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER,     GROUND  ALMOST  BARE, 
SOME  THIN  NATIVE  GRASS.     INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 

TIFTON  EXP  STATION        -  SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER,     PERENNIAL  GRASS  SOO. 

INSTRUMENTATION,  3-INCH  DEPTH  -  FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100,  6-INCH  DEPTH  -  FRIE2  AIR  AND  DISTANCE 
THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

ABBEVILLE 

WILCOX 

c 

AOAIRSVILLE 

BARTOW 

i  i 

c 

AOEL  2  S 

COOKE 

A I  LEY 

MONTGOMERY 

34 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

3 

ALBANY  3  SE 

DOUGHERTY 

3 

ALLATOONA  DAM  2 

BARTOW 

34<1 

ALMA  FAA  AIRPORT 

BACON 

3 

ALPHARETTA  1  WNW 

FULTON 

3 

AMERICU5  *  ENE 

0253 

07 

SUM  ER 

6 

32 

06 

6* 

10 

476 

77 

77 

L  2 

8 

AMERICUS  EXP  ST*  NRSY 

SUMTER 

c 

APPLING  1  NW 

COLUMBIA 

3 

ASH8URN  1  S 

TURNER 

1  6 

3 

ATHENS 

CLARKE 

3 

ATHENS  COL  OF  AGR1 

CLARKE 

10 

2* 

25 

1 

3* 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0*35 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

798 

19 

19 

1  2 

3 

c 

ATHENS  HORT  FARM  STa  3 

0*38 

oa 

CLARKE 

1  0 

33 

53 

83 

22 

73* 

ATKINSON  1  W 

BRANTLEY 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

ATLANTA  HB  AIRPORT 

0*3] 

02 

FUL  ON 

33 

39 

8* 

26 

1005 

29 

29 

1  2 

3 

c 

AUGUSTA  HB  AIRPORT 

0*99 

06 

R I CHMOND 

1* 

33 

22 

81 

56 

1*3 

13 

13 

1  2 

3 

c 

AVALON  1  W 

STEPHENS 

1* 

c 

BAINBRIOGE 

DECATUR 

3 

c 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

:  o 

1 100 

1* 

BE AVEROALE 

WHITFIELD 

1 1 

BELL VILLE 

EVANS 

c 

8LACKBEAR0  ISLAND 

HC  IN TOSH 

2 

31 

29 

81 

13 

10 

8 

13 

1  2 

3 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

UNION 

27 

3 

BLAKELY 

EARLY 

3 

BLUE  RIOGE 

102* 

02 

ANNIN 

7 

3* 

52 

B4 

19 

1760 

7 

7 

1  2 

3 

BOWMAN 

ELBERT 

63 

BROOKLET  1  H 

BULLOCH 

1  2 

3 

BRUNSWICK 

GLYNN 

3 

BRUNSWICK  FAA  AP 

GLYNN 

3 

C 

BUENA  VISTA 

MARION 

I 

3 

BURTON  DAM 

RABUN 

c 

BUTLER 

TAYLOR 

BUTLER  CREEK 

RICHMOND 

23 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

3 

CALHOUN  EX        A  ION 

1*7* 

01 

G  RDON 

12 

3* 

29 

84 

56 

65C 

10 

10 

1  2 

3 

CAMILLA 

MITCHELL 

3 

CAMP  STEWART 

LIBERTY 

3 

CANTON 

CHEROKEE 

c 

CARNESV I LLE 

FRANKLIN 

c 

CARROLLTON 

CARROLL 

3 

c 

CARTERS 

MURRAY 

CARTERSVILLE 

BARTOW 

17 

3 

CARTERSVILLE  3  SW 

BARTOW 

CAVE  SPGS  *  SSW 

POLK 

C 

CEDARTOWN 

1732 

POLK 

J 

3* 

01 

85 

15 

785 

23 

2* 

1  2 

3 

CHATSWORTh 

MURRAY 

c 

CHICKAMAUGA  PARK 

WALKER 

1  B 

17 

CLAYTON 

RABUN 

3 

CLERMONT  3  SW 

CLEVELAND 

WHITE 

18 

COLQUITT  2  E 

MILLER 

31 

7 

3 

COLUMBUS 

MUSCOGEE 

COLUMBUS  W8  AIRPORT 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

18 

1  2 

3 

c 

COMMERCE  2  SSW 

JACKSON 

6 

1  2 

3 

CONCORO 

219C 

J* 

6 

33 

03 

8* 

27 

825 

30 

2 

COOLIOGE 

c 

COOPER  GAP 

LUMPK IN 

11 

c 

C0RDELE  WATER  WORKS 

CRISP 

31 

305 

26 

1  2 

3 

CORNELIA 

HABERSHAM 

3 

COVINGTON 

NEWTON 

3 

CUMMING  1  N 

FOR5YTH 

3 

1  300 

23 

2 

CURRYVILLE  2  W 

FLOYD 

CUTH8ERT 

RANDOLPH 

23 

17 

DAHLONEGA 

LUMPKIN 

1  2 

3 

2*85 

01 

AULDING 

5 

33 

53 

8* 

4( 

1095 

e 

12 

1  2 

3 

c 

DALTON 

WHITFIELO 

12 

720 

2* 

2* 

1  2 

3 

DANVILLE 

TWIGGS 

DAWSON 

TERRELL 

23 

DAWSONVILLE 

DAWSON 

15 

c 

DOCTORTOWN  1  WSW 

WAYNE 

DOLES 

WORTH 

c 

DONAL  SONV I LLE   3  W 

SEMINOLE 

DOUGLAS  2  NNE 

COFFEE 

3 

DOUGL ASVILLE 

DOUGLAS 

DOVER 

2799 

°ol 

SCREVEN 

11 

32 

35 

81 

43 

103 

30 

2 

DUBLIN  3  S 

LAURENS 

21! 

1  2 

3 

DUBLIN  2 

LAURENS 

10 

82 

190 

c 

EASTANOLLEE  2  SW 

STEPHENS 

c 

EASTMAN  1  W 

J- 

DODGE 

1 

32 

12 

83 

12 

400 

69 

1  2 

3 

EDISON 

3  j  2  e 

CALHOUN 

31 

3< 

8* 

295 

c 

ELBERTON  2  N 

ELBERT 

1  2 

3 

ELLIJAY 

GILMER 

21 

2 

EMBRY 

11 

PAULDING 

n 

52 

5S 

120C 

2 

EXPERIMENT 

SPALDING 

41 

43 

25 

1  2 

3* 

FAIRMOUNT 

329! 

01 

GORDON 

12 

31. 

26 

8* 

42 

73( 

23 

2 

FARGO 

3312 

oa 

CLINCH 

16 

30 

41 

82 

3* 

115 

c 

FIELOS  CROSS  ROADS 

3363 

02 

FULTON 

9 

"7 

e* 

19 

1030 

c 

F I T2GERALD 

3386 

0  9 

BEN  MILL 

16 

31 

63 

15 

371 

35 

40 

12 

3 

FLEMING  EXP  STATION 

3*09 

LIBERTY 

2 

31 

53 

61 

2* 

19 

21 

26 

1  2 

3 

c 

FOLKSTON  3  SSW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

*B 

82 

02 

20 

16 

2 

c 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

*4 

82 

06 

120 

10 

16 

1  2 

3 

FORSYTH  X  S 

J504 

0  5 

MONROE 

9 

33 

01 

S3 

57 

630 

9 

10 

1  2 

3 

FORT  GAINES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

65 

03 

340 

63 

66 

1  2 

3 

FORT  VALLEY  2  E 

35*4 

11 

PEACH 

32 

34 

83 

51 

*90 

*3 

43 

1  2 

3 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

3 

33 

17 

85 

06 

665 

17 

2 

GAINESVILLE 

ibi  i 

02 

HALL 

3 

3* 

19 

83 

50 

1254 

73 

1  2 

3 

GIBSON 

3699 

06 

GLASSCOCK 

11 

33 

14 

82 

36 

5*0 

1 

2 

GLENNV 1 LLE 

375* 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

61 

35 

173 

38 

39 

1  2 

3 

GOAT  ROCK 

3782 

04 

HARRIS 

32 

36 

85 

05 

*50 

*S 

2 

GODFREY  A  NE 

3792 

0* 

MORGAN 

33 

29 

83 

27 

570 

3 

2 

GREENVILLE  2  W 

j  9  1  e 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

02 

6* 

*5 

620 

6 

6 

1  2 

3 

GRIFFIN 

3936 

04 

SPALOING 

9 

» 

15 

8* 

16 

980 

61 

69 

1  2 

3 

HAMILTON  1  E 

4028 

HARRIS 

3 

32 

52 

7*1 

5 

APP 

2 

HAMILTON  A  W 

*033 

3< 

HARRIS 

3 

32 

^ 

84 

56 

660 

2 

c 

HARALSON 

U07I 

COWETA 

t 

33 

1* 

3* 

8*0 

c 

Station 

Index  No. 

Division  No.  j 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yi. 

Reier 
to 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

HARTWELL 

HART 

1  2  3 

HAWK [ NSVILLE 

PULASKI 

1  2  3 

HAZLEHURST 

JEFF  DAVIS 

c 

HELEN  1  SE 

WHITE 

1  2  3 

HOMERVILLE  3  WSW 

CLINCH 

1  2  3 

JACKSON  DAM 

BUTTS 

C 

JASPER  1  NNW 

PICKENS 

1  2  3 

JASPER 

PICKENS 

C 

JESUP 

WAYNE 

C 

-676 

09 

1 

31  29 

61  53 

IOC 

7 

7 

JOHNTOWN 

DAWSON 

17 

13 

c 

JONESBORO 

CLAYTON 

2 

JULIETTE 

MONROE 

2 

KENSINGTON 

WALKER 

2 

KINGSTON 

BARTOW 

2 

LA  FAYETTE 

WALKER 

1  2  3  C 

LA  GRANGE 

TROUP 

1  2  3  C 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

1* 

2  C 

LIME  BRANCH 

POLK 

C 

L INCOLNTON 

3204 

03 

1* 

33  47 

82  2t 

51C 

21 

LOUISVILLE 

531* 

JEFFERSON 

33  00 

337 

1  2  3  C 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

1  2  3 

LUMPKIN 

STEWART 

1  2  3  C 

MACON  WB  AIRPORT 

Biee 

1  2  3  C 

MARSHALLVILLE 

MACON 

1  2  3 

MAYSVILLE 

JACKSON 

2 

MC  INTYRE 

WILKINSON 

1  2  3 

METTER 

CANDLER 

12  3 

MIDVILLE 

BURKE 

2 

MIOVILLE  EXP  STA 

5  86  3 

06 

11 

32  53 

82  12 

260 

6 

M I LLEDGEV I LLE 

567*. 

05 

BALDWIN 

63 

1  2  3 

MILLEN 

JENKINS 

1  2  3 

M1LLHAVEN  8  E 

SCREVEN 

2 

MONROE 

2 

MONTEZUMA 

MACON 

2 

MONT  I  CELLO 

0  5 

JASPER 

1  2  3 

MORGAN 

07 

CALHOUN 

1  2  3 

MORGAN  5  NW 

CALHOUN 

2 

MOULTRIE  2  ESE 

oe 

COLQUITT 

1  2  3 

MOUNT   VERNON    3  WNW 

6126 

05 

ic 

32  12 

82  38 

155 

It 

NAHUNTA 

BRANTLEY 

1  2  3 

NASHVILLE  5  SSE 

OG 

BERRIEN 

1  2  3 

NEWINGTON  *  NW 

06 

SCREVEN 

1  2  3 

NEWNAN 

0* 

1  2  3 

NORCROSS  4  N 

02 

GWINNET 

2 

PATTERSON 

09 

PIERCE 

2 

PEARSON 

06 

C 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

07 

SUMTER 

12  3 

PRESTON  3  SW 

0 : 

WEBSTER 

2 

OUI TMAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

83  3* 

150 

69 

70 

RESACA 

7430 

01 

GORDON 

34  34 

8* 

650 

2 

RINGGOLD 

01 

CATOOSA 

2 

ROME 

01 

FLOYD 

12  3 

ROME  8  SW 

01 

FLOYD 

C 

ROME  WB  AIRPORT 

01 

FLOYD 

1  2  34C 

SANDERSV I LLE 

05 

WASHINGTON 

1  2  3 

SAPELO  ISLAND 

09  MC  INTOSH 

1  2  3 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

CHATHAM 

1  2  3 

SAVANNAH  WB  AP 

0  9 

CHATHAM 

1  2  3  C 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

80  51 

10 

1* 

19 

SILOAM 

05 

GREENE 

12  3 

SPARTA   2  NNW 

0  5 

HANCOCK 

2  C 

ST  ILLMORE 

EMANUEL 

2 

SUMMERVI LLE 

01 

CHATTOOGA 

2 

SURRENCY  2  WNW 

09 

APPLING 

1  2  3 

SWAINSBORO 

EMANUEL 

1  2  3 

SWEET  GUM 

0; 

FANNIN 

C 

SYLVAN  I  A 

SCREVEN 

c 

T ALBOTTON 

0  4 

TALBOT 

1  2  3 

Tallapoosa  2  nnw 

8547 

0* 

HARALSON 

n 

33  46 

85  18 

1000 

61 

6' 

taylorsville 

01 

BARTOW 

2 

THE  ROCK 

02 

UPSON 

C 

THOMASTON  2  S 

8661 

UPSON 

32  52 

84  19 

665 

a 

1  2  3 

THOMASVILLE 

0  7 

Thomas 

E 

30  51 

83  59 

240 

73 

8! 

1  2  3 

#Th0MASV1LLE  WB  CITY 

86  7  1 

THOMAS 

30  50 

83  59 

283 

8 

1  2  3 

TlFTON  EXP  STATION 

6  70  3 

TIFT 

16 

31  28 

63  31 

337 

3f 

*1 

25 

1  2  34 

TOCCOA 

6  7-.: 

03 

STEPHENS 

1  4 

34  35 

83  19 

1019 

69 

82 

1  2  3 

TOCCOA  5  NNW 

8743 

03 

HABERSHAM 

1* 

3*  36 

83  25 

1545 

OCT 

C 

TOCCOA  2  W 

6745 

03 

STEPHENS 

1* 

34  35 

83  21 

970 

c 

TOCCOA   7  S 

87*8 

03 

STEPHENS 

1* 

34  31 

63  20 

820 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

34  48 

83  *2 

29 

2  C 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

8969 

08 

LOWNDES 

16 

30  47 

83  17 

200 

11 

11 

NOV 

1  2  3  C 

VALDOSTA  *  NW 

S974 

OB 

LOWNDES 

16 

30  52 

83  20 

265 

9 

9 

1  2  3  C 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34  19 

8*  33 

1100 

13 

2 

WARRENTON 

91*1 

06 

WARREN 

11 

33  24 

82  *0 

500 

*e 

81 

1  2  3 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

1* 

33  ** 

82  ** 

630 

57 

80 

1  2  3 

WATK I NSV 1 LLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

13  52 

83  26 

750 

C 

WAYCROSS 

9106 

09 

WARE 

13 

31  13 

82  22 

140 

63 

69 

1  2  3 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

BURKE 

14 

33  07 

81  59 

270 

32 

43 

1  2  3 

WEST  POINi 

9291 

0* 

TROUP 

3 

32  52 

65  11 

575 

62 

70 

1  2  3 

WINDER  1  SSE 

02 

BARROW 

10 

33  58 

63  43 

960 

8 

1  2  3  C 

WOODBURY 

9  506 

MEP I  WETHER 

6 

32  59 

8*  35 

800 

62 

2 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

3*  06 

8*  31 

992 

25 

2 

HIWASSEEi     6-OCHLOCKONEEi     9-OCMULGEEj     10-OCON£E1     11-OGEECHEEi     12-OOSTANULA ,  13-SATILLA, 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  the  Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia,  Athena, 
Georgia  30601,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  F.,  precipitation  and  evaporation  Id  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Normals  for  all  stations  are  c 1 lma tologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 

Years  of  Record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  the  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 
CI imatological  divisions  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatological  Data. 
-    No  record. 

+     Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*     Amount   Included  in  following  measurement . 

$    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

C     Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"   in  the  Refer  to  Tables  column  of   the  Station   Index  are  processed  for  special  purposes  and  published   In  "Hourly 
Precipitation  Data".   Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  In  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E     Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

G     In   the  Refer  to  Tables  column  of   the  Station   Index  the  letter  "G"   Indicates  that  soil   temperatures  are  published. 

M    One  or  more  days'   record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days'   record  is  missing.     See  monthly  Cllmatological  Data  for  detailed 
dally  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation 
Data" . 

T     Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  months.     V  in  annual  column  means  total   is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   for  35  cents.  SimJ 
lar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15 
cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription   includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


CHANGES    IN  STATION  NAME 


NEW  NAME 


FORMER  NAME 


DATE  -  1963 


ALBANY  3  S 
COLQUITT  2 
HAMILTON  1 
JASPER 
NEW  INGTON 


ALBANY 
COLQUITT 
HAMILTON 
JASPER  1  SSE 
NEW INGTON  1  NW 


September  10 
March  5 
March  7 
June  25 
June  4 


ALBANY  3  SE 
ATLANTA  WB  AP 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BROOKLET  1  W 
CEDARTOWN 
COLQUITT  2  E 

EXPERIMENT 
FA  I RMOUNT 
HAMILTON  1  E 
NEW INGTON  4  NW 
SUMMERVILLE 

THjDMASVILLE  WB  CITY 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


Equipment  moved  4.3  miles  SSE 
Equipment  moved  0.7  mile  WSW 
Equipment  moved  0.2  mile  E 
Equipment  moved  70  feet  S 
Temperature  equipment  moved  35  feet 
Equipment  moved  1.7  miles  W 


rain  gage  not  moved 


Tempera tur 

Equipment 

Equipment 

Equipment 

Equipment 


l  equipment  added 
loved  0.1  mile  E 
loved  1 . 1  miles  E 
loved  2.1  miles  NW 
loved  40  feet  SE 


September  10 

April  2,  1962 

June  25 
August  22 
September  11 
March  5 

November  26,  1962 

May  8 
May  7 

June  4 

September  12 


Equipment  moved  0.3  mile  NW 
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USCOMM-WB-Aehevllle,  N.   C.   -  7/7/64  -  900 


Cleveland  3  NNE,  Ten 

I  -o 


oga  WB  AP,  Ten 


Conasauga  1  N,  Ten; 

/  Copper-hill, 


2  I,  N.  C. 

Franklin  1  SSW,  N.  C. 

"°~  -o 

Coweeta  Bxp  Sta,  N.  C. 


 ©_J  »'  ^PP.r-111,  Tenn.  ^^d.  2S,  N 

Uckamauga  Park   Ringgold'  "*     +  Swe'eT  GuT"" " *"*    '      t]  ^^/j^ca  isee 

I  nqrtwwe^tI  -.««.«  u~  ~  ^>  B1Vvlli^'u™<L„  CI£°"  y  ° 

I      Kensington       ,*       Dalton  s 


Tryon,  N.  C. 

-o- 


GEORGIA 


> — 


,  s.  c. 

^  Pickens  5  SE,  S.  C. 

-O-     Tray  Mountain  4 

j't^^J""^  ^^ngcreek  1  N,   S.  C. 

Burton  Dam  j  -Q- 


STATUTE  MILES 


75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


I     /  *  ,  Charsworth  \  )        ,  ^  )  Burton  Dam*  "O  | 

u.ykH..d.   ^J^^gl  I    O     L,™  aT^^    Oo.i».,.  s.  c. 

I  Cal'hoon  Exp  Station    |  \  a      'v         "P"      V  Co™  lj«a -O-   /  7  s 

■         0  i       K>       Jasper'l  NNW -<> \J»       \  D.blonega  '  V     ^T/  ^ ^|  *A,a  lonj"  © 

Summervllle  ,     O       |  •  Jonn.lu  u  Dawsonvllle  -         \/     ^  -  -^Eas  t  a  no  1  l<i-e?SW-  Anderson  FAA  AP, 

L       i^"rr^li' T''  FslV^ouVt— "'.Ll  "moSt"^''  C1<,r"° °'   .  I  Crne»vlll« 

l                   O    J      Omngstonl            d -.„,„„'       „          S                 /      T    V  X  \ 

I  r-,,..,,..-:;.  n„  ■)  cu         !  UCanton.        nrummlnv  1  N      ..'  \/  r\~*^  1 


College,  S.  C. 


I  J      <J  Kingston)  /m.--,     '       ~  -1  /  S 

\  -Cartersvllle  3  SI     ,    I  dCanton,        QCunolng  1  N      Uaysville  >C 

'  •Rome  8  SW  CQ?f~  f  Hatoona  Dam  2^  /■  ^  y1  O  | 

ave  Spga  4  SS»  _',    f)  Cartersv  iye       Q  »Ftelds  Crossroad! 

\   *  T.ylorsvlll'JT^.oodsto^r       O  Alpharetta  1  NNi 


\  Elber 
Commerce  2  SSW  \  O 

NNW     \  ^  |  \"V_T 

Winder  1  SSE~>  Athens*WB  Airport  ^  Carlton  Bridge  ^ 


'  Lime  Branch 

— 1 L, 


1  -o- 

Tallapoosa  2  NNW 


^^Calhoun  Falls,  S. 


|s  5  SE         f      I     Nv  Athens  Hort  Farm  stTl^Athens  Col  of  Agrl  v 

I        Atlaati  Bolton  ^TM-riDy^  •       V        9       I  /  ^  Johnsto 

1\0I°°  \ 


Dall.._ 


Douglasvllle  X  Atlanta  WB  AP  f 


Rock  Mills,  Al 


ow. .      A-^-^  o/  \;:—;codfreV .  ? 

\  ^     ^  / 

Greenville  2  W  O 

-*       I  -O- 


Watklnsvllle  ARS 
O 


'(Lexington  ( 


v 


2  SSW .  S  .  C . 

-O- 


■%A      ,as^ngto„\  ^-Clarx's  Hill 


-C- 

Alken,   S.  C 


Abbeville  1  NNW 


\  ,  ^  1  Thomasvllle  WB  City         „  ,T  v>         (  ^-v  L  lr->_  » 

f  Da.,   Fla.  -(j-  |  I  I        Quitman     Valdoat     ,   1  ^   \  fO  | 

-J—  I  \  '   "  "  •      |      »°«»«»°  9  3"  [ 

r  ?   F.rgol  ,  \ 

STATION    LEGEND  -ontlcello  2  3,  Fl. .  — '— -J-  i  , 

)  ; 


0     •     <%    Precipitation  only 
<D  Precipitotion,  storage 

O        -O  Precipitation  and  Temperoh  Laaont      ■  • 

-<J>-         -<^-   Precipitotion,  Temperature  and  Evaporation 
®  Soil  Temperature  only 

Type  of  gage       0    Non- recording; 
•  Recording,       >    SoM  '/^es. 
itouAie  ff/nete  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 


O- 

Jaaper  3  SE,  Fla 


-o 

Fernandlna  Beach,  Fla. 


@ 


Jacksonville  WB  AP,  Fla. 


Glen  St.    Mary  Nurseries,  Fla. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chief 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

•I 

i 

*  1 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  NormaJ 

Highest 

Dale 

Lowest 

J 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

3 

Departure 
From  Norma) 

to 
0 
1 

o 

Date 

Sno 

w.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.SO  or  More 

1 .00  or  More 

u 

°  t 
Si 

S  k 

•A 

NORTHWEST  01 

ALLAT00NA  0AM  2 

49.7M 

27, 3M 

38, 5M 

67 

24 

9 

15 

813 

0 

1 

22 

0 

7,89 

3.86 

25 

7 

4 

2 

CALHOUN  EXP  STATION 

5  3  .  6 

24,8 

39,2 

71 

23 

5 

1 5 

792 

0 

0 

20 

0 

24 

4,0 

4 

1 

9 

5 

3 

CARTERSV 1 LLE 

5*. 2 

28.8 

41.5 

72 

23 

6 

15 

720 

0 

1 

19 

0 

6.65 

2!  18 

24 

9 

4 

3 

CEDARTOWN 

5  3*6 

28.5 

41,1 

73 

13 

7 

1 5 

733 

0 

0 

19 

0 

25 

7 

1 

5 

4 

2 

DALLAS  5  SE 

49.8 

26.8 

38.3 

71 

24 

13 

16* 

820 

0 

2 

24 

0 

7,66 

3.94 

25 

5.0 

5 

2* 

7 

3 

3 

DALTON 

49.6 

25.6 

37,6 

71 

24 

10 

15 

841 

0 

3 

24 

0 

6.85 

3.32 

25 

4.5 

S 

1 

6 

3 

3 

LA  FAYETTE 

50.0 

22.0 

36,0 

7C 

24 

6 

15 

891 

0 

1 

26 

0 

7.79 

3,58 

2  5 

t 

5 

3 

ROME 

53.5 

28.2 

40,9 

■  4.0 

75 

23 

8 

15 

740 

0 

0 

19 

0 

6,62 

1.21 

3.28 

25 

4.0 

4 

2* 

7 

3 

3 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

51.2 

25.5 

38.4 

-  3.7 

71 

23 

7 

15 

816 

0 

2 

24 

0 

5,95 

.44 

3.11 

24 

1.6 

5 

1 

8 

3 

1 

DIVISION  01 

39.  1 

—  4,7 

6.91 

1.63 

3.1 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA   1  WNW 

49.  3M 

27,  5M 

38. 4M 

69 

24 

9 

16* 

616 

c 

2 

24 

c 

9  ,  OS 

4.6! 

25 

4.C 

t 

1 

1 

: 

2 

ATHENS 

52.5 

32.2 

42.4 

-  3.6 

72 

23 

14 

15 

691 

0 

0 

15 

0 

7.51 

2,68 

2.33 

25 

2.0 

7 

4 

3 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

52.8 

31.3 

42.1 

72 

23 

12 

15 

705 

1 

1  9 

7.65 

1.60 

1 

10 

6 

3 

ATHENS  WB  AIRPORT 

51.8 

31.8 

41.8 

-  2,8 

72 

23 

14 

15 

712 

0 

0 

lb 

c 

7.41 

2,52 

1.61 

24 

T 

2 

2* 

10 

6 

2 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

R 

50.  3 

31.3 

40.8 

-  4,0 

68 

23 

14 

15 

743 

c 

2 

1  5 

0 

6.01 

1.57 

2.1C 

24 

.8 

1 

3* 

10 

5 

1 

blairsville  Exp  sta 

21,5 

35.5 

• 

68 

24 

-  2 

1 5 

907 

0 

2 

26 

2 

1 .  56 

2.92 

25 

4.0 

< 

1 

7 

3 

3 

blue  ridge 

52|s 

24,4 

38.6 

70 

23 

0 

15 

811 

0 

0 

22 

1 

6.2C 

1.72 

24 

10 

5 

4 

COMMERCE  2  SSw 

50.5 

24,6 

37.6 

70 

24 

7 

16* 

0 

2 

25 

0 

3.56 

25 

2 

1 

7 

6 

3 

DAHLONEGA 

48.9 

27.5 

38.2 

-  4,6 

66 

24 

9 

14 

825 

0 

1 

23 

0 

9.82 

3.73 

4,18 

25 

7 

6 

4 

GAINESVILLE 

51.4 

31.7 

41,6 

-  2,0 

69 

23* 

14 

15 

72 1 

0 

0 

1  F 

G 

9.47 

4.36 

4.15 

25 

4,5 

2 

2* 

7 

6 

3 

HELEN  1  SE 

52.7 

26,7 

39,7 

69 

23 

11 

16 

776 

0 

0 

2  3 

0 

11.33 

2.55 

24 

2 

13 

11 

6 

5 

JASPER   1  NNW 

51.2 

30.2 

40.7 

67 

23 

10 

15 

744 

0 

0 

17 

0 

8.82 

3.75 

25 

8 

4 

3 

WINDER  1  SSE 

53.0 

30.7 

41,9 

70 

23. 

13 

15 

708 

0 

0 

18 

0 

8.70 

2.39 

1 

a 

5 

3 

DIVISION  02 

39.9 

-  4,0 

8.44 

3.37 

2.6 

NORTHEAST  03 

CLAYTON 

53.9 

26.5 

40,2 

-  1,7 

69 

23 

6 

15 

763 

0 

0 

24 

0 

10.44 

3,90 

2.11 

25 

10 

6 

4 

CORNELIA 

49.2 

27.7 

38,5 

-  4,4 

65 

23. 

9 

15* 

817 

0 

2 

20 

0 

10.47 

4.80 

4,85 

25 

7 

7 

3 

ELBERTON  2  N 

52.9 

27.5 

40.2 

68 

23 

5 

15 

763 

0 

0 

2  3 

0 

6.87 

2.20 

25 

a 

5 

3 

HARTWELL 

M 

M 

M 

72 

21 

16 

15 

0 

0 

0 

1.65 

25 

4 

4 

2 

TOCCOA 

54,0 

32.3 

43.2 

-  2,0 

70 

23 

14 

15 

670 

0 

1 

13 

0 

9,85 

4.44 

3.65 

25 

a 

6 

3 

WASHINGTON 

53.2 

27.1 

40.2 

.  6,5 

71 

24 

9 

15 

763 

0 

1 

24 

0 

8.08 

3.75 

2,54 

25 

10 

6 

3 

DIVISION  03 

40.5 

-  3.8 

9.14 

3.92 

WEST  CE^4TRAL  0* 

BuENA  VISTA 

55.7 

35.2 

45,5 

68 

22 

16 

14 

596 

0 

0 

12 

0 

7.63 

1,65 

9 

1 1 

6 

3 

CARROLLTON 

52.7 

29.1 

40.9 

70 

23 

8 

15 

739 

0 

0 

19 

0 

5,62 

3,23 

25 

T 

7 

2 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

55.2 

33.0 

44.1 

•  3.7 

70 

23 

13 

15 

640 

0 

0 

16 

0 

7.01 

2.95 

1.04 

6 

T 

T 

1 

1 1 

a 

1 

EXPERIMENT 

51.6 

33,2 

42,4 

71 

24 

12 

15 

692 

0 

3 

14 

0 

7.61 

1.82 

9 

3 

1 

10 

4 

3 

GREENVILLE  2  W 

54.2M 

31.7M 

43. OM 

70 

24 

10 

15 

678 

0 

1 

15 

0 

6.42 

2.00 

9 

3.0 

3 

1 

10 

5 

2 

GRIFFIN 

53.1 

35.0 

44,  1 

-  3.5 

72 

23 

15 

15 

641 

0 

1 

13 

0 

7.69 

3.16 

1.90 

25 

1.5 

e 

5 

3 

LA  GRANGE 

54,9 

29,9 

42.4 

70 

22 

5 

15 

696 

0 

0 

17 

0 

6.73 

1.94 

25 

9 

6 

2 

MARSHALL  V  I LLE 

57.5M 

33,  OM 

45.  3M 

68 

23 

15 

15 

601 

0 

0 

16 

0 

2.82 

9 

NEWNAN 

54,0 

32.7 

43.4 

-  2,5 

71 

23 

11 

15 

663 

0 

0 

16 

0 

8.81 

3.86 

3.83 

23 

4.0 

4 

1 

7 

3 

TALBOTTON 

55.3 

3  1  ,6M 

43,  5M 

70 

23 

11 

15 

667 

0 

0 

15 

0 

9,14 

1.95 

9 

a 

7 

TALLAPOOSA  2  NNW 

THOMASTON  2  S 

WEST  POINT 

55.5 

31.3 

43.4 

•  4.3 

70 

23 

8 

15 

662 

o 

o 

19 

0 

6.50 

2.C7 

1.89 

9 

a 

6 

2 

DIVISION  0* 

43,5 

-  3,7 

7.32 

2.88 

1.7 

CENTRAL  05 

A I  LEY 

58.8 

36.8 

47.8 

72 

25* 

16 

15 

526 

0 

0 

14 

0 

10.34 

3.45 

9 

8 

5 

4 

COVINGTON 

52.6 

31.7 

42.2 

-  3,4 

71 

23 

9 

15 

702 

0 

0 

17 

0 

8.32 

3,60 

2,82 

25 

3.0 

g 

5 

3 

DUBLIN  3  S 

55.9 

32.8 

44.4 

-  6.0 

70 

24* 

15 

15 

632 

0 

0 

18 

0 

11.00 

7,42 

1  ,69 

1 

1  2 

a 

6 

EASTMAN   1  W 

56.4 

34.5 

45.5 

-  5.8 

72 

8 

18 

15 

600 

0 

1 

14 

0 

10.23 

6,87 

1.92 

9 

1  2 

a 

5 

FORSYTH   1  S 

FORT  VALLEY  2  E 

53.5 

32.5 

43.0 

-  5.4 

69 

24* 

14 

15 

672 

0 

3 

18 

0 

11.34 

7,64 

3.23 

9 

9 

7 

4 

HAWKINSVILLE 

55,7 

31.5 

43.6 

-  7.1 

71 

24 

15 

16* 

655 

0 

0 

1  8 

0 

12.49 

8,52 

2.50 

X 

1  2 

9 

6 

MACCN  WB  AIRPORT 

R 

54,9 

35.1 

45.0 

-  4.2 

68 

23 

16 

15 

614 

0 

0 

1  1 

0 

8.30 

4,93 

2.15 

8 

T 

T 

2* 

11 

5 

2 

MC  INTYRE 

MILLEDGEvILLE 

53.7 

29.8 

41.8 

-  5.3 

72 

24 

13 

15 

711 

0 

1 

20 

0 

8.63 

4,76 

2.10 

9 

•  2 

0 

9 

6 

4 

MONT ICELLO 

52.7 

29.  8 

41.3 

72 

24 

11 

16* 

728 

0 

1 

la 

0 

2,  12 

25 

SANDERSVILLE 

54.9 

36.5 

45,7 

71 

23 

16 

15 

592 

0 

0 

1 1 

0 

8.75 

1.86 

9 

12 

a 

2 

SILOAM 

54,4 

33.7 

44.1 

-  2.4 

72 

23 

IS 

15 

645 

0 

0 

13 

0 

8.09 

3.57 

2.38 

25 

10 

5 

3 

DIVISION  05 

44,0 

-  4.5 

9.75 

5.82 

1.1 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING   1  NW 

53.1 

29.8 

41.5 

T» 

24 

9 

15 

721 

0 

1 

20 

0 

9.54 

2.58 

9 

T 

0 

10 

7 

3 

AUGUSTA  „B  AIRPORT 

R 

56.2 

32.7 

44.5 

-  3.1 

72 

23* 

14 

15 

630 

0 

0 

15 

0 

7,08 

4.09 

1.27 

9 

T 

T 

13 

12 

6 

3 

BROOKLET   1  W 

58.7 

36.5 

47.6 

-  4,1 

74 

6 

17 

15 

530 

0 

0 

10 

0 

5.37 

2.82 

2.40 

12 

■  0 

0 

7 

3 

2 

LOUISVILLE 

56.5 

33,9 

45.2 

-  4.6 

71 

23 

14 

15 

606 

0 

0 

13 

0 

6.95 

3.62 

1.80 

9 

10 

5 

4 

METTER 

58.8 

36,8 

47,8 

70 

23* 

18 

15* 

525 

0 

0 

10 

0 

7.03 

2.95 

12 

T 

0 

8 

5 

2 

MIDVILLE  ExP  STA 

56.7 

34.8 

45,8 

70 

23* 

18 

15. 

590 

0 

0 

11 

0 

7.88 

2.30 

9 

.0 

0 

9 

6 

3 

MILLEN 

59.3 

34.1 

46,7 

-  4.0 

72 

22 

13 

15 

558 

0 

0 

14 

0 

7.44 

4.24 

2.35 

9 

8 

4 

3 
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3 

o 
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Max. 
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ft 
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j 

"1 

i 

■* 

100  or  More 
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NEWINGTON  4  NM 

SwAINSBORO 

59, 2M 

3*.  9M 

47,  1M 

73 

31 

14 

15 

5ft5 

0 

o 

1  _ 

0 

4.54 

1,81 

9 

.0 

0 

7 

4 

I 

WARRENTON 

56. 6M 

32.5 

ft*.6M 

.  3.2 

71 

23. 

13 

1ft 

627 

o 

o 

14 

0 

8.44 

ft. 38 

2.20 

9 

.  0 

Q 

I  0 

2 

WAYNESBORO  2  NE 

56.0 

32.9 

ftft.3 

69 

23* 

15 

16 

626 

o 

o 

15 

o 

2.15 

9 

T 

Q 

1 

1 

DIVISION  06 

ft5.  5 

_  ft. ft 

7,1ft 

3*97 

J 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

M 

3*.l 

M 

73 

24 

16 

15 

0 

0 

14 

0 

11.9ft 

8.4B 

2. '5 

9 

_ 

_ 

. 

5 

AMERICUS  *   E  NE 

56,  1 

36.5 

ft6.3 

•  ft.2 

68 

23 

17 

15 

571 

0 

0 

12 

0 

13,73 

9.70 

3.17 

1 

5 

■  At  11  OD  T  Cs  r  C 

61,2 

38,7 

50.0 

•  3.2 

7C 

2ft 

15 

15 

458 

0 

0 

10 

0 

10,15 

6.3ft 

2,24 

9 

.0 

0 

1 1 

7 

4 

BLAKELY 

58.  1 

38,5 

ft8.3 

•  4,0 

69 

2ft 

20 

15* 

511 

0 

0 

9 

0 

9,  36 

5.35 

2.44 

9 

T 

0 

13 

6 

4 

CAIRO  2  NNW 

60.5 

38,6 

*9.6 

68 

24« 

17 

15 

470 

0 

0 

10 

0 

7.20 

3.68 

1.47 

17 

T 

T 

13 

10 

s 

4 

CAMILLA 

60.9 

*0.0 

50,5 

75 

9 

18 

15 

446 

o 

o 

8 

o 

10.97 

3.17 

9 

■  0 

0 

12 

7 

4 

COLOUITT  2  E 

60.  8 

37.2 

49.0 

73 

19 

18 

15 

486 

0 

0 

1 1 

0 

10.0ft 

4.37 

9 

7 

5 

4 

CUTHBERT 

57.6 

38.0 

*7,8 

TO 

23 

18 

15 

526 

0 

0 

12 

0 

10.23 

2.30 

9 

7 

7 

13 

1 3 

7 

5 

r  OR T    *1A  I  N B  5 

57.9 

37.0 

*7,5 

•  ft, 2 

69 

25 

19 

15 

533 

o 

o 

l_ 

o 

7.87 

3.62 

O 

LUMPKIN 

56.2 

36.9 

ft6,6 

69 

23 

16 

14 

562 

0 

0 

12 

0 

9.29 

1.72 

17* 

1 1 

7 

4 

MORGAN 

PLAINS  SW  GA  EXP  sta 

55.5 

36. ft 

ft6,  0 

68 

23 

16 

1ft 

581 

0 

0 

1 1 

0 

1 1  ,98 

3.41 

9 

11 

8 

4 

THOMASVlLLE 

60. ft 

39.ft 

ft9,9 

-  ft.O 

69 

2ft. 

18 

15 

46ft 

0 

0 

7 

0 

6.8ft 

3.26 

1.84 

9 

j 

o 

4 

3 

thomasville  wb  city 

58,6 

ft  1  .0 

ft9,8 

-  3.9 

68 

24 

20 

1ft 

461 

o 

o 

o 

9.05 

5,*7 

1.98 

9 

y 

o 

1  3 

4 

0 1 V I S I  ON  07 

ft8«ft 

■  ft.  1 

9,90 

6.12 

7 

SOUTH  CENTRAL  06 

ALAPAHA  EXP  STATION 

58.6 

35.6 

*7.1 

-  ft, 9 

76 

6 

18 

15 

548 

0 

0 

13 

0 

8.48 

5.28 

1.93 

12 

1 2 

5 

3 

ASHBURN   1  S 

56,  5M 

31.7M 

ftft.  1M 

7ft 

25 

16 

15 

688 

0 

0 

13 

0 

9.07 

.0 

0 

CORDELE  WATER  WORKS 

56,  8M 

35.ftM 

ft6.  1M 

71 

24 

17 

15 

579 

0 

0 

12 

0 

9.62 

3.66 

9 

•  0 

0 

11 

4 

3 

DOUGLAS  2  NNE 

57,1 

36.  1 

ft6.6 

72 

25 

19 

16. 

561 

0 

0 

11 

0 

8. ft  1 

2,00 

12 

•  0 

0 

13 

5 

3 

FITZGERALD 

57.6 

37,6 

*7,6 

-  5,3 

72 

24 

17 

1* 

532 

0 

0 

10 

0 

8.33 

5.20 

2.36 

9 

T 

0 

10 

4 

3 

HOMERVILLE   3  WSW 

60.8 

37.9 

49.4 

71 

2ft. 

16 

15 

476 

0 

0 

9 

0 

8.83 

2.60 

8 

9 

4 

3 

LUMBER  CITY 

56.5 

33.5 

45.0 

72 

25 

16 

16. 

614 

0 

0 

1  b 

0 

8.ft8 

5.45 

2.73 

12 

4 

3 

MOULTRIt   c  tSfc 

59.7 

37  ,  9M 

ft8.8M 

-  5,6 

71 

2ft 

18 

15 

500 

0 

o 

8 

0 

8.46 

4,95 

1.94 

17 

11 

4 

4 

NASHVILLE  5  SSE 

59.3 

38,3 

ft8.8 

70 

2ft. 

18 

15 

496 

0 

0 

10 

0 

9.0ft 

2.29 

12 

•  0 

o 

1 1 

4 

4 

QU I TMAN 

58,  9M 

35.ftM 

-7.2m 

-  7,1 

72 

25 

15 

15 

547 

0 

0 

11 

0 

8.60 

5.25 

1.95 

12 

•  0 

o 

1  2 

6 

3 

TIFTON  ExP  STATION 

56. ft 

35.8 

-6.1 

-  5,6 

70 

25* 

18 

14 

577 

o 

0 

12 

0 

9.13 

5,74 

2.48 

9 

12 

4 

3 

VALDOSTA  wB  AIRPORT 

VALDOSTA  *  NW 

60.8 

38.7 

ft9.e 

7X 

2ft. 

16 

15 

467 

0 

0 

8 

0 

7.92 

1.75 

12* 

,0 

o 

1  2 

5 

3 

DIVISION  OB 

ft7.2 

-  5.7 

8.70 

5,51 

7 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

59.9 

37.8 

*8.9 

72 

22 

16 

15 

492 

o 

o 

1 2 

o 

8.08 

2.37 

12 

.0 

o 

11 

) 

3 

blackbeard  island 

57.9 

38.1 

ftd.O 

74 

8 

20 

15 

521 

0 

0 

0 

9.68 

7 

o 

BRUNSWICK 

62.6 

ft2.0 

52.3 

-  3.1 

74 

7 

23 

14 

388 

0 

0 

4 

0 

8.1ft 

5,84 

2.61 

a 

.  0 

0 

9 

3 

3 

BRUNSWICK  FAA  AP 

59. ft 

ftO.8 

50,1 

75 

7 

20 

15 

436 

0 

0 

5 

0 

8,12 

2,07 

8 

.0 

0 

12 

6 

3 

CAMP  STEwART 

60.8 

38.5 

ft9,7 

7| 

2ft  * 

17 

15 

46  7 

0 

0 

9 

0 

6,22 

2,02 

12 

T 

0 

9 

4 

2 

FLEMING  EXP  STATION 

61.2 

36.5 

ft8.9 

72 

23 

15 

IS 

494 

0 

0 

11 

0 

7.81 

1.83 

12 

T 

0 

9 

6 

4 

FOLKSTON  9  SW 

63. ft 

ftl.2 

52.3 

77 

6 

20 

IS 

392 

0 

0 

6 

0 

8.02 

2.02 

8 

.0 

0 

12 

3 

3 

GlENNVILLE 

59.7 

37.9 

*8,8  ' 

.  3.8 

71 

2ft* 

19 

15* 

497 

0 

0 

10 

0 

7.61 

4.86 

2,36 

12 

T 

0 

8 

4 

4 

JESUP  B  S 

61.2 

37,0 

*9.1 

73 

2ft. 

16 

15 

488 

0 

0 

1  1 

0 

S.ftO 

2.10 

12 

T 

0 

4 

4 

NAHUNTA 

61.7 

37.8 

ft9,8 

75 

2ft 

17 

15 

466 

0 

0 

9 

0 

9.07 

2.82 

8 

•  0 

0 

10 

4 

3 

5APELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

58.8 

37,1 

ftS.O 

-  3.3 

73 

24 

13 

15 

524 

0 

0 

11 

0 

7.52 

4.92 

1.75 

12 

T 

0 

11 

6 

2 

SAVANNAH  WB  AP  R 

59.2 

37,2 

ft8.2 

-  3,5 

71 

'7» 

18 

15 

514 

0 

0 

12 

0 

6.29 

3.51 

1.81 

12 

T 

0 

10 

5 

1 

SAVANNAH  BEACH 

54. 3M 

39. OM 

ft6.7M 

65 

9 

22 

14 

563 

0 

0 

5 

0 

7.95 

1.70 

12 

.0 

0 

8 

7 

3 

SURRENCY  2  WNW 

60.9 

36.6 

fts.e 

73 

2ft 

16 

15 

496 

0 

0 

11 

0 

8.2ft 

2.36 

12 

.0 

0 

11 

4 

4 

WAYCROSS 

62.  1M 

37. OM 

*9.6M 

-  ft. 9 

75 

8 

16 

1ft 

475 

0 

0 

13 

0 

8.89 

6.17 

1.94 

12 

.0 

0 

13 

4 

4 

DIVISION  09 

ft9.3 

-  3.9 

8.00 

5.50 

T 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       77°  on  the  6th  at  Folkston  9  SW 

Lowest  Temperature:       -2°  on  the  15th  at  Blairsvllle  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:       13.73  Inches  at  Amerlcus  4  ENE 

Least  Total  Precipitation:  4.54  Inches  at  Swalnsboro 

Greatest  One-Day  Precipitation:       4.85  Inches  on  the  25th  at  Cornelia 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       9.5  Inches  at  Enbry 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       11  Inches  on  the  1st  at  Ball  Ground 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


22     23  24 


25     26     27     28     29  30 


SM 


NORTHWtST  01 

ADAIRSVILLE 

ALLAT00NA  DAM  2 

BEAvERDALE 

CALHOUN  EXP  STAT  ION 

CARTERS 


CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE 
CEDAR TOWN 
CHATSwORTH 
CH I  C  K  AMAljGA  PARK 

CURRYVILCE  2  w 

DALLAS  5  St 

OALTON 

EMBRY 

FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RE  SAC  A 
RINGCOLD 

ROME 

ROME  wB  AIRPORT 

SUMMERVlLLE 

TAYLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA   1  WNW 
ATHENS 

athens  col  of  agpi 
athens  wb  airport 
atlanta  bolton 

atlanta  mb  airport 
8all  ground 
blairsville  exp  sta 
Blue  ridge 

CANTON 

CLEVELAND 
COMMERCE  2  SSW 
CUM.Ml  NG    t  N 
DAHLONbGA 
DAwSONVlLLE 

ELL  I  JAY 
GAINESVILLE 
HELEN  1  SE 
JASPER   1  NNW 
MAYSVILLE 

MONROE 

NOKCROSS  <•  N 
WALESKA 
MINDER   1  SSE 
WOODSTOCK 

NORTHEAST  03 

BOM MAN 

CarnE  sville 

CLAYTON 
CORNELIA 
ELBER  TON  2  N 

HARTWELL 

LEXINGTON 

LINCOLNTON 

TOCCOA 

WASHINGTON 

WEST  CENTRAL  04 

BUENA  VISTA 

BUTLER 

C ARRCLLTON 

COLUMBUS 

COLUMBUS  wB  AIRPORT 

CONCORD 
DOUGLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN 
GOAT  ROCK 

GREENVILLE  2  W 
GRIFF  IN 
HAMILTON  4  W 
JONESbORO 
LA  GRANGE 

mar  shall v I lle 

M0NTE2UMA 
NEMNAN 
TALBOT  TON 
TALLAPOOSA   2  NNM 

THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 
WOODBURY 

CENTRAL  OS 

ABBEVILLE 
AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN   3  S 

EASTMAN  I  M 

FORSYTH  1  S 
FORT   VALLEY   2  E 
GODFREY  *  NE 
HAwK INSV ILLE 

JULIETTE 

MACON  WB  AIRPORT 
MC  INTYRE 
Ml  LLEDGEV I LLE 
MONT ICELLO 

MOUNT  VERNON   3  WNW 
SANDERSV ILLE 
5IL0AM 

SPARTA  2  NNW 


5.95 
7.66 
6.85 
6,96 
6.93 

7. OB 
4.67 
7.79 
6.00 
7,20 

6.62 
5,95 
6.81 
7,81 


9,09 
7.51 
7,65 
7.M 


10,15 
8,96 
9,09 
9.82 


1.53 
1.23 
1.08 
1.60 


10. 0U|  1.81 

8,9?  1,68 
9. AT1  1.80 


7,99 
9,65 


0   7,86b  .30 


11.3*-  2.63 


8.30  .02 
8.63  1.25 


.39     .12  1,00 


1,62 
.07  1.53 
.86  .86 
.06  1.07 


1.29 

1.81 
1.69 
1.20 
1.57 
1.47 

1.58 


3.35 

3.25 
3.9<» 
3.32 
3.62 
2.90 


3.58 
.06  3.12 
.04.  3.55 


.04  .03 

,19  ,03! 

,03     .08  T 

.07  .58 

.05     .24  .0 


.49   L.10  .06 


1.00 

•  39 
1.10 


.08  2.00 
1.68 
1.24 


.74  1.65 
.69  2.70 


.57  1.39 

.30  2.00 
.01  1.8 

2.03 
.12  1.60 

1,84 

.64  2.82 


.1810   .020  .02 


•33    1.41  ,04 


1.75 
3,45 
1,42 
2,54 


.50     .22  1.92 


1.22 
1.10 


.45     r  3,23 

.56     ,25  2.00 

.46  .10 

.05  2.15  1.14 


1.95 


1.26  .09 
1.5li  .05 


•  70 
.92 
.  '0 
.69 


,40  4,23 
2.29 
T  4,00 


. 11  2.93 
,2J  1.94 


.40 
.61 
2.82 
.98 


■  following  Sim 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Siation 


Day  of  Month 


10     11  I  12     13  I  14  I  15 


17  |  18     19~  |  20  |  21  |  22  |  23 


EAST  CENTRAL  06 

APPL I  '"j    1  NM 
AUGUSTA  WB  A  J  OP Oh  I 
BROOKLET    I  M 
BuTlER  CREEK 
DOVER 

GIBSON 
LOUISVILLE 
METTift 
MlCVlLLE 

MlDvlLLE  EXP  STA 


MILLEN 
MlLLHAvEN  8  E 
NEwlNGTON  * 
STILL«0R£ 
ShAINSBORO 


NW 


SOUTHWEST  07 

ALBANY   3  SE 
AHERICUS  -  ENE 
BAInPRIDGE 

blake l v 

CAIRO  2 

CAMILLA 
COLQUITT  I  E 
CUTmBERT 
DAMSON 

OONALSONVULE    3  - 

FORT  GAINES 

LUHPKlN 

MORGAN 

MORGAN  *  N* 

PLAINS  5M  G A  EAP  STA 

PRESTON  3  SM 
THCHASVILLE 
TMOMASVILLE  *B  CITY 

SOUTH  CENTRAL  OB 

AOEL  2  S 

ALAPAhA  EXP  STATION 
AShblRn  1  S 
cohdelE  hater  WORKS 
OOUGl *S  2  NNE 

FITZGERALD 
HOMERV ILLE   3  wSw 
LUW«E«  CITY 
MOLLTRIE  I  ESE 
NASHVILLE  5  S5E 

OulTMAN 

T IF  TON  EXP  STATION 
VAlOOSTA  tfB  AIRPORT 
VAlDCSTA  A  \« 

SOUTHEAST  09 

ALHA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON  1  H 
BLACKBOARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

CAMP  STEWART 
OOCTORTOWN    1  WSM 
FLEMING  EXP  STATION 
FOLK STON  3  SSw 
FOLKSTON  9  Sw 

GLENNvlLLF 
JESUF  8  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  (JSOA  PL  GRON 

SAVANNAH  wB  AP 

SAVANNAH  REACH 

SUPRENCY  2  MNw 
NAYCROSS 


S.Tl 

B,09 
6. 9* 
7,03 
•3,39 
7,88 


10,1* 
9.36 
7,20 


10.23 
13.31  . 
9. AO 


11.74  3.20 
fc.fi*<  1.21 


OH  1,2 


9.0T 
9.62 
B.A1 

8.33 
6,83 
8.*B 
B.*.fc 
9.0*. 


a. 17 

7.81 
8.06 
8.02 

1.61 
8.60 
9.07 
8.75 


.01    1.1*  1.27 


.10  .1)  l.SO 

.12  .SO  1 

.21  .1*  1 

.It  .50  2. JO 


1,60| 
1.65 


.96  .26  2.75 
.71  .12  2.95 
,86  .57  2,26 
,09  1.60  2,44 
.TO   1.30  1.30 


1.26  .65  6.57 

.12  1.1*  2.>0 

.06  ,26  2,90 

.17  2.32  2.30 


•  1.50  2.10 
,77  ,*0  It** 
,83      ,68  1.98 


.51    1.13  1.27 


.58    1.921  .35 

•  3,50  1.50 
,68  3.66 

.59  1.53  .25 


.59   1.75  .81 


,24  1.65 

.60  2.00 

.16  1.56  1,27 

.16  2.61 

.51  2.07 


.10 


.90 


.10  .82  1.36 
.08   1.03  1,68 


.29  1,03  1.63 

.09  1.72  1 

.30  2.82 

.10  1.27  1.85 


.22  1.07  1.65 
.18    1.58  1.50 


1.93 
1.69 
1.68 
2.00 


2.73 
1.66 
2.29 


1,67 

1.25 
1.38 

.10  1.93 
2.03 

,06  1.09 

1.5» 


2,00 
.66  .81 
.17  .33 

1.15 


,07 
T 

.02 
.03 


1.16 
1.53 
.26 


2.32 
1.23 


2.00 
1.62 
1.6rj 
.62  1.16 


.26     .02  1,96 


1,25 
1.10 
1.67 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
a. 

speed 

p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

\\\ 

S.  a  a. 

t 

Av.rag. 

Fait  est 

mil. 

Direction 
fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1,00  AM 
EST 

7,00  AM 
EST 

llOO  PM 
EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

01-09 

10-49 

8 
i 

1/3 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

24 

8 

8.4 

2  3++ 

30 

20 

77 

81 

58 

65 

3 

4 

4 

4 

2 

0 

17 

6.3 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

25 

7 

7.9 

42 

W 

20 

76 

77 

61 

65 

3 

4 

5 

4 

0 

1 

17 

52 

6.4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

24 

6 

7.8 

32++ 

29 

20 

83 

86 

58 

73 

4 

1 

6 

3 

3 

0 

17 

6.7 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

06 

8.6 

31++ 

28 

20 

82 

61 

75 

2 

3 

3 

7 

1 

0 

18 

7.3 

MACON  WB  AIRPORT 

30 

7 

7.7 

33 

NW 

20 

80 

85 

58 

65 

3 

5 

6 

3 

1 

1 

19 

42 

7.1 

ROME  WB  A I RPORT 

76 

51 

1 

3 

2 

0 

1 

12 

5.9 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

25 

7 

10.9 

34 

NW 

20 

83 

85 

60 

72 

5 

3 

5 

4 

1 

0 

20 

7.1 

THOMASVILLE  WB  CITY 

.  2. 

1 

8 

1 

4 

0 

16 

DIRECTIONS  ENTERED   IN  FIGURES  ARE   TENS  Of  DECREES . 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

ALLATOCNA  dam  2 

MAX 

41 

45 

• 

45 

39 

50 

54 

50 

55 

63 

65 

67 

62 

59 

54 

42 

47 

58 

49 

,7 

M1N 

19 

19 

26 

24 

40 

44 

40 

40 

23 

19 

30 

23 

16 

9 

10 

19 

33 

31 

41 

27 

25 

27 

44 

41 

29 

30 

31 

18 

16 

24 

27 

.  3 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

43 

5* 

60 

50 

5 1 

50 

57 

54 

45 

4  1 

34 

42 

46 

50 

61 

60 

60 

63 

6  7 

7  1 

69 

62 

62 

65 

50 

51 

60 

53 

53 

•  6 

MI  N 

18 

6 

16 

33 

10 

30 

38 

36 

40 

19 

12 

33 

21 

15 

5 

12 

25 

33 

30 

40 

19 

22 

33 

38 

33 

27 

27 

28 

18 

18 

34 

24 

.  8 

CARTERSVIllE 

MAX 

56 

60 

5  *> 

61 

51 

52 

56 

54 

50 

43 

39 

34 

43 

4  1 

52 

57 

60 

51 

64 

70 

72 

69 

59 

66 

60 

52 

49 

58 

56 

54 

,2 

M1N 

27 

9 

21 

32 

21 

41 

44 

39 

41 

21 

15 

36 

20 

17 

6 

15 

28 

36 

40 

43 

20 

24 

46 

54 

39 

23 

26 

31 

15 

19 

42 

28 

.8 

CEDARTOWN 

MAX 

50 

59 

52 

61 

54 

54 

50 

62 

47 

45 

41 

35 

45 

40 

46 

59 

62 

59 

65 

70 

66 

64 

62 

55 

5 1 

51 

56 

48 

53 

.6 

MIN 

27 

11 

22 

36 

20 

40 

45 

40 

43 

22 

14 

34 

19 

16 

7 

15 

28 

38 

30 

42 

22 

Z7 

43 

44 

38 

30 

30 

27 

16 

21 

36 

28 

.5 

DALLAS  3  SE 

MAX 

JZ 

50 

60 

57 

53 

49 

49 

59 

4  1 

46 

38 

22 

33 

45 

39 

45 

55 

61 

53 

63 

68 

7  1 

63 

45 

60 

56 

44 

48 

55 

49 

18 

MIN 

25 

14 

17 

32 

26 

30 

44 

40 

40 

21 

18 

22 

20 

15 

13 

13 

21 

34 

31 

38 

24 

26 

30 

47 

40 

30 

32 

30 

16 

21 

21 

26 

18 

DALTON 

3  2 

32 

40 

52 

50 

59 

50 

46 

49 

56 

41 

49 

46 

26 

33 

44 

39 

55 

56 

60 

53 

64 

66 

61 

46 

64 

5  3 

41 

47 

52 

49 

(  6 

MIN 

28 

17 

16 

26 

23 

23 

43 

37 

39 

22 

14 

14 

22 

17 

10 

1 1 

17 

29 

35 

43 

22 

22 

27 

49 

42 

28 

26 

29 

20 

19 

21 

25 

.6 

LA  FAYETTE 

MAX 

33 

33 

41 

57 

48 

56 

53 

49 

49 

56 

43 

50 

40 

24 

33 

45 

36 

53 

56 

60 

54 

65 

46 

42 

49 

59 

50 

.0 

MIN 

27 

9 

7 

27 

18 

19 

41 

32 

40 

17 

12 

12 

20 

17 

6 

6 

16 

22 

26 

33 

20 

20 

24 

37 

40 

28 

30 

26 

13 

13 

19 

22 

•0 

ROME 

MAX 

52 

4  2 

36 

45 

42 

47 

60 

62 

60 

64 

70 

75 

67 

62 

62 

56 

47 

SO 

59 

48 

53 

.5 

MIN 

27 

10 

21 

36 

20 

36 

45 

45 

36 

23 

14 

35 

20 

17 

8 

15 

26 

35 

30 

43 

22 

25 

42 

43 

39 

26 

29 

30 

17 

21 

38 

28 

.2 

ROME  WB  A I RPORT 

MAX 

50 

4  2 

42 

3  I 

34 

38 

49 

58 

61 

54 

63 

67 

7  1 

63 

63 

6  1 

5  1 

43 

46 

59 

46 

51 

.2 

MIN 

15 

10 

21 

32 

21 

37 

41 

39 

33 

20 

13 

31 

19 

14 

7 

14 

25 

32 

28 

29 

21 

24 

36 

41 

28 

26 

28 

28 

18 

20 

37 

25 

.5 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  1  WNW 

MAX 

32 

47 

60 

5 1 

58 

5  \ 

49 

49 

41 

46 

40 

24 

34 

44 

37 

43 

53 

58 

53 

63 

66 

69 

62 

5  7 

55 

43 

46 

55 

49 

.  3 

MIN 

26 

18 

19 

28 

24 

25 

41 

46 

37 

20 

32 

23 

15 

9 

9 

27 

33 

30 

35 

30 

28 

29 

45 

43 

32 

31 

31 

17 

16 

25 

27 

,5 

ATHENS 

MAX 

33 

4  5 

6  1 

5  5 

60 

52 

57 

5  1 

49 

49 

44 

42 

37 

4  1 

45 

41 

42 

54 

56 

56 

66 

70 

72 

62 

62 

6 1 

55 

52 

48 

59 

5  1 

52 

.5 

MIN 

30 

23 

28 

40 

29 

36 

44 

44 

38 

28 

23 

33 

22 

18 

14 

19 

33 

35 

32 

45 

33 

31 

44 

51 

42 

30 

33 

35 

21 

25 

39 

32 

.2 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

39 

44 

60 

60 

60 

55 

5  8 

48 

49 

5C 

44 

42 

32 

40 

45 

43 

41 

54 

56 

55 

67 

69 

63 

61 

47 

48 

58 

56 

52 

.8 

MIN 

29 

21 

27 

40 

29 

36 

44 

43 

38 

27 

23 

32 

22 

15 

12 

17 

32 

34 

32 

43 

31 

30 

44 

52 

43 

29 

31 

33 

20 

24 

38 

31 

.3 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

3  3 

43 

60 

54 

60 

53 

5  7 

50 

51 

44 

44 

38 

33 

39 

45 

41 

40 

52 

56 

54 

66 

69 

72 

62 

62 

60 

56 

5 1 

49 

58 

53 

51 

.8 

MIN 

28 

22 

30 

40 

34 

36 

46 

39 

38 

27 

24 

32 

19 

16 

14 

20 

32 

34 

33 

39 

35 

33 

46 

51 

34 

30 

36 

26 

22 

26 

39 

31 

.8 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

MAX 

32 

45 

58 

4g 

57 

51 

54 

49 

57 

41 

45 

38 

32 

33 

42 

36 

40 

52 

59 

53 

62 

65 

68 

63 

63 

45 

48 

56 

50 

50 

.3 

MIN 

25 

20 

34 

39 

32 

43 

44 

42 

34 

25 

22 

32 

17 

15 

14 

22 

32 

35 

33 

33 

27 

34 

45 

46 

37 

33 

38 

26 

24 

26 

40 

31 

.  3 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

4  3 

33 

47 

57 

46 

55 

5  1 

50 

49 

59 

35 

48 

44 

23 

32 

42 

40 

55 

59 

57 

47 

61 

67 

66 

61 

41 

56 

56 

39 

53 

58 

49 

.5 

MIN 

29 

13 

15 

21 

17 

23 

44 

36 

44 

19 

11 

31 

23 

9 

.  2 

0 

10 

24 

23 

26 

27 

20 

22 

33 

40 

24 

23 

25 

8 

9 

16 

21 

.5 

BLUE  RlOGE 

MAX 

3  7 

45 

55 

55 

59 

52 

52 

5  1 

52 

45 

53 

45 

40 

33 

42 

39 

59 

56 

60 

55 

64 

69 

70 

67 

62 

58 

53 

45 

51 

60 

53 

52 

.8 

MIN 

23 

8 

22 

28 

16 

29 

39 

43 

42 

20 

9 

30 

16 

10 

0 

8 

22 

34 

27 

40 

19 

21 

34 

35 

36 

30 

27 

25 

9 

17 

37 

24 

,4 

COMMERCE  2  SSln 

MAX 

32 

34 

48 

52 

56 

60 

50 

57 

45 

51 

44 

45 

39 

28 

40 

46 

4  1 

40 

50 

59 

55 

65 

68 

70 

63 

50 

61 

58 

31 

47 

59 

50 

,5 

MIN 

25 

24 

20 

20 

24 

24 

35 

41 

40 

27 

20 

20 

27 

12 

7 

7 

14 

35 

30 

31 

27 

27 

31 

35 

38 

26 

25 

25 

13 

13 

20 

24 

.6 

DAHLONEGA 

MAX 

3  9 

33 

48 

52 

54 

4  9 

57 

48 

4  9 

39 

41 

39 

25 

35 

43 

42 

50 

54 

56 

52 

61 

65 

66 

59 

45 

58 

55 

43 

45 

60 

48 

,9 

MIN 

31 

22 

26 

37 

25 

28 

43 

43 

37 

20 

16 

22 

23 

9 

10 

11 

19 

32 

30 

35 

32 

32 

33 

36 

43 

32 

30 

30 

15 

17 

30 

27 

.5 

C,  fi  T  UP  t  IMP 

»  I  Nt3V  1  LLC 

36 

45 

57 

54 

56 

48 

47 

49 

47 

45 

39 

34 

38 

44 

40 

46 

53 

60 

52 

66 

69 

69 

59 

61 

60 

56 

48 

48 

60 

51 

5 1 

4 

MIN 

28 

23 

32 

41 

29 

40 

44 

40 

36 

25 

23 

31 

19 

16 

14 

18 

33 

37 

31 

44 

32 

33 

44 

46 

39 

32 

34 

31 

20 

26 

39 

31 

,7 

HELEN  1  SE 

MAX 

41 

52 

62 

52 

55 

48 

57 

51 

53 

50 

45 

42 

36 

37 

45 

41 

50 

56 

56 

55 

63 

67 

69 

62 

58 

59 

57 

51 

48 

63 

53 

52 

,  7 

MIN 

30 

21 

24 

34 

20 

28 

42 

40 

40 

24 

12 

32 

18 

13 

15 

11 

16 

26 

23 

41 

38 

24 

30 

39 

39 

30 

25 

29 

12 

19 

32 

26 

,  7 

JASPER  1  NNW 

MAX 

43 

43 

54 

52 

55 

50 

^  I 

50 

52 

46 

46 

43 

36 

33 

40 

52 

55 

57 

54 

63 

66 

67 

62 

60 

57 

53 

46 

48 

58 

50 

51 

.2 

MIN 

24 

20 

32 

40 

26 

34 

42 

41 

42 

21 

19 

33 

15 

14 

10 

22 

30 

30 

34 

39 

32 

35 

44 

50 

36 

28 

36 

29 

18 

22 

39 

30 

,2 

HINDER   1  SSE 

MAX 

3  3 

48 

6  1 

59 

58 

50 

50 

48 

5 1 

50 

45 

41 

40 

40 

45 

44 

50 

54 

58 

56 

65 

70 

70 

67 

60 

59 

56 

52 

51 

59 

54 

53 

,0 

MIN 

22 

22 

28 

40 

26 

36 

43 

43 

38 

27 

24 

32 

22 

15 

13 

17 

37 

32 

33 

45 

28 

28 

40 

45 

4 

25 

33 

32 

20 

25 

35 

30 

,7 

NORTHEAST  03 

CLAYTON 

MAX 

41 

51 

62 

57 

56 

49 

58 

54 

56 

5  1 

47 

42 

35 

39 

45 

43 

49 

59 

59 

53 

66 

68 

69 

65 

57 

56 

66 

52 

50 

66 

57 

53 

9 

MIN 

28 

22 

28 

45 

19 

26 

42 

42 

39 

22 

12 

31 

18 

13 

6 

11 

31 

27 

23 

39 

28 

24 

27 

36 

38 

28 

24 

31 

14 

19 

27 

26 

5 

CORNELIA 

MAX 

31 

48 

56 

4  7 

53 

47 

56 

47 

48 

45 

41 

36 

i  1 

37 

43 

38 

44 

54 

64 

65 

65 

57 

50 

58 

57 

46 

45 

61 

46 

49 

,2 

MIN 

24 

17 

33 

35 

23 

33 

41 

36 

36 

22 

20 

29 

14 

9 

9 

14 

32 

33 

28 

39 

31 

29 

35 

46 

32 

29 

29 

29 

15 

23 

35 

27 

,7 

MAX 

35 

58 

57 

57 

5  l 

60 

56 

48 

50 

45 

44 

42 

39 

42 

43 

41 

54 

55 

56 

62 

68 

67 

63 

61 

38 

55 

50 

59 

53 

MIN 

35 

22 

23 

30 

23 

26 

42 

42 

37 

25 

15 

32 

24 

11 

5 

10 

31 

32 

27 

43 

24 

23 

35 

44 

45 

30 

26 

27 

15 

17 

31 

27 

5 

harTwEll 

MAX 

41 

48 

47 

44 

43 

55 

60 

58 

72 

71 

68 

62 

65 

60 

57 

50 

63 

MIN 

24 

26 

16 

22 

33 

31 

30 

43 

33 

44 

51 

41 

31 

34 

34 

22 

29 

TCCCOA 

MAX 

31 

55 

63 

58 

56 

50 

6  3 

52 

5  3 

52 

42 

3  3 

41 

43 

47 

58 

56 

70 

62 

61 

63 

60 

53 

46 

64 

53 

54 

0 

MIN 

30 

26 

38 

44 

27 

36 

43 

40 

39 

25 

22 

31 

2  1 

15 

14 

20 

34 

36 

34 

42 

36 

36 

40 

48 

43 

30 

35 

33 

18 

29 

37 

32 

3 

WASHINGTON 

MAX 

34 

34 

49 

6  1 

59 

60 

5  9 

64 

50 

49 

45 

40 

30 

40 

45 

44 

59 

52 

70 

71 

63 

62 

62 

55 

54 

59 

58 

53 

2 

MIN 

23 

23 

23 

28 

26 

30 

35 

45 

36 

25 

16 

17 

26 

14 

9 

10 

20 

32 

29 

31 

30 

31 

34 

44 

49 

30 

34 

32 

16 

17 

26 

27 

,1 

WEST  CENTRAL  0* 

BUENA  vISTA 

MAX 

55 

61 

56 

67 

66 

65 

66 

67 

62 

60 

53 

52 

61 

59 

55 

7 

MIN 

28 

23 

35 

46 

38 

39 

52 

50 

46 

27 

25 

34 

21 

16 

18 

25 

31 

39 

38 

47 

34 

36 

48 

53 

40 

32 

40 

34 

25 

26 

42 

35 

2 

CARROLLTON 

MAX 

36 

60 

50 

5J 

42 

70 

62 

64 

60 

53 

50 

49 

57 

50 

52 

7 

MIN 

27 

13 

22 

33 

23 

36 

4  7 

42 

44 

24 

16 

33 

19 

15 

6 

16 

32 

36 

29 

42 

22 

28 

39 

41 

40 

30 

31 

32 

20 

24 

37 

29 

1 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

34 

55 

65 

5  9 

56 

59 

6C 

60 

63 

46 

50 

46 

3  3 

39 

42 

62 

70 

66 

66 

62 

50 

53 

54 

60 

59 

55 

2 

25 

20 

27 

41 

39 

41 

51 

51 

41 

30 

24 

33 

21 

19 

13 

23 

35 

35 

32 

33 

27 

30 

49 

55 

39 

30 

34 

32 

27 

26 

41 

EXPERIMENT 

MAX 

32 

.0 

45 

60 

52 

59 

59 

56 

31 

60 

43 

46 

41 

26 

37 

46 

41 

43 

55 

58 

56 

66 

66 

71 

65 

67 

61 

53 

46 

48 

59 

51 

6 

MIN 

25 

19 

30 

44 

34 

42 

46 

46 

42 

26 

22 

31 

24 

15 

12 

23 

31 

36 

36 

45 

26 

34 

46 

53 

45 

33 

38 

34 

22 

26 

41 

33 

2 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

32 

47 

62 

62 

62 

58 

56 

52 

60 

52 

42 

45 

43 

37 

45 

41 

43 

62 

67 

65 

65 

70 

65 

62 

62 

50 

52 

60 

54 

54 

2 

MIN 

23 

18 

34 

43 

33 

40 

40 

46 

44 

24 

24 

33 

23 

15 

10 

24 

31 

32 

30 

39 

40 

40 

41 

28 

37 

32 

23 

30 

42 

31 

7 

GRIFFIN 

MAX 

32 

47 

61 

51 

61 

54 

58 

51 

59 

48 

46 

41 

38 

36 

46 

41 

42 

55 

60 

57 

66 

66 

72 

62 

64 

62 

53 

50 

50 

60 

52 

33 

1 

MIN 

29 

23 

36 

47 

36 

42 

51 

47 

42 

27 

25 

32 

2  1 

16 

15 

25 

32 

37 

35 

45 

32 

39 

47 

53 

42 

35 

42 

34 

25 

29 

43 

35 

0 

LA  GRANGE 

MAX 

34 

49 

62 

55 

64 

54 

56 

54 

64 

54 

49 

46 

42 

36 

45 

41 

44 

57 

63 

59 

67 

70 

68 

64 

60 

64 

58 

51 

53 

62 

56 

54, 

9 

MIN 

26 

16 

24 

35 

26 

40 

50 

45 

47 

24 

14 

34 

22 

16 

5 

13 

33 

37 

33 

44 

21 

28 

41 

44 

44 

31 

30 

27 

16 

20 

39 

29, 

9 

Not*  Following  Station  Ind*nt 

-  6  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY  196* 


StiHon 

Day  01  Month 

• 

■ 
■ 

1 

a 

3 

4 

1 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

•  ■ 

29 

30 

31 

• 

9i 
< 

MARSHALL  V  I  LLE 

MAX 
MIN 

64 

20 

64 
44 

59 
42 

59 
37 

64 

91 

64 
49 

6  3 
44 

63 
27 

43 

23 

28 

47 
23 

37 
16 

44 

15 

41 

22 

44 

31 

52 
37 

39 
33 

6  C 

26 

2  ' 

30 

47 

-6 

30 

30 

33 

" 

si 

57.5 
13.0 

NEMNAN 

MAX 

MIN 

34 

27 

49 
18 

61 
32 

54 
42 

61 
31 

94 
44 

94 

49 

92 
45 

61 
43 

52 
24 

47 
25 

43 
32 

41 
19 

38 
14 

46 

11 

41 

21 

42 

31 

6  6 

37 

62 
37 

6  6 

43 

6  6 

27 

36 

7 1 
49 

-6 

29 

36 

33 

26 

43 

54.0 
32.7 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

44 
22 

45 

20 

61 
20 

56 
42 

54 
38 

99 
34 

60 
48 

57 
47 

60 
45 

34 

20 

48 

20 

44 
33 

43 
24 

38 
17 

47 

11 

42 

20 

43 

30 

34 
3B 

61 
28 

58 
47 

67 
26 

66 

70 
43 

67 
48 

42 

63 
29 

5  5 

37 

53 
33 

** 

61 

40 

35.3 
31,6 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 
MIN 

THOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

34 

29 

50 
20 

56 
25 

57 
34 

6  1 
29 

55 
40 

99 
93 

62 
47 

39 
27 

34 
21 

50 
19 

47 

33 

40 
23 

38 
17 

46 
9 

47 
17 

45 
34 

66 
38 

39 

32 

60 
66 

67 

23 

65 
10 

70 
40 

66 

58 

69 
44 

64 
31 

96 
29 

53 
30 

55 
21 

63 
25 

67 
41 

35.5 
31.1 

CENTRAL  OS 

AILEY 

MAX 
MIN 

48 

30 

57 
28 

67 
2  8 

62 
43 

58 
42 

65 
52 

71 
61 

67 
53 

70 
53 

68 

32 

44 

26 

48 

30 

42 
28 

39 
16 

47 
16 

47 

26 

47 
36 

47 
40 

35 
36 

61 
43 

66 
30 

69 
32 

71 
50 

72 
56 

72 
48 

64 

37 

62 
16 

36 

35 

38 

27 

60 
25 

6  1 
41 

56.6 
16,6 

CCVlNGTON 

MAX 
MIN 

33 
29 

46 

20 

61 

27 

53 
38 

59 

30 

53 
40 

53 
47 

30 
43 

55 
39 

52 
26 

44 

23 

42 
32 

40 
20 

39 
16 

45 
9 

«1 

17 

41 

32 

53 
36 

39 

32 

56 
46 

66 

27 

68 
41 

71 
47 

62 
48 

62 
42 

62 
30 

33 

50 
11 

1  8 

20 

22 

3 
38 

32.6 
31,7 

OLBLIN  J  S 

MAX 
MIN 

35 
26 

38 
25 

56 
28 

65 
32 

60 
45 

66 

48 

68 
42 

70 
48 

68 
*9 

65 
30 

46 

27 

48 

30 

46 

29 

33 
16 

40 
15 

47 
17 

44 
24 

45 
35 

51 
34 

58 
38 

60 
30 

67 
30 

69 
34 

'0 
48 

69 
96 

60 
35 

64 
14 

55 
12 

56 

26 

51 
25 

62 
29 

53,9 
32.8 

EASTMAN  1  W 

MAX 

MIN 

35 
29 

35 
29 

54 

30 

64 

37 

65 
41 

60 
42 

66 
46 

72 
45 

65 
49 

66 

30 

43 
29 

35 
31 

45 

30 

32 
19 

38 
18 

47 

20 

46 
26 

37 
35 

60 
37 

60 
44 

61 
34 

65 
36 

69 
38 

70 
48 

68 
46 

62 
36 

63 
19 

36 
37 

56 
28 

51 
29 

62 

31 

56,4 

34,5 

FORSYTH  1  S 

MAX 
MIN 

FORT  VALLEY  2  E 

MAX 
MIN 

32 
31 

32 
22 

42 
27 

65 

32 

58 
41 

91 

41 

61 
43 

66 
31 

58 

47 

62 
30 

44 
27 

47 
28 

47 
28 

30 
16 

39 
14 

45 

17 

40 
25 

44 

17 

36 
36 

61 
32 

60 
31 

67 
31 

69 
33 

69 
49 

69 
93 

58 

33 

6  6 
33 

52 
16 

6  4 

27 

50 
27 

62 
28 

53.5 
32.5 

HAWKINSVILLE 

MAX 
MIN 

3* 
29 

36 

20 

55 
20 

66 
25 

62 
42 

62 
36 

63 
42 

67 
35 

61 
49 

65 
30 

44 
26 

48 

29 

45 

30 

35 
16 

40 
15 

48 

15 

40 

22 

47 
35 

35 
34 

61 
19 

63 

30 

66 
30 

70 
29 

71 
44 

70 
32 

60 
36 

66 
14 

55 
33 

57 
29 

53 
26 

62 
28 

59,7 
11.9 

MACON  .8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

34 
29 

48 
24 

65 
31 

57 
44 

59 
42 

60 
40 

64 
33 

58 

50 

63 
43 

49 

31 

48 

26 

44 
36 

38 

22 

40 
19 

44 

16 

39 
22 

45 

35 

34 
39 

59 
35 

60 
42 

66 
31 

67 
33 

68 
46 

66 
52 

65 
42 

66 
36 

52 
17 

54 
33 

63 

29 

60 
27 

60 
40 

54,9 
35.1 

MC  INTYRE 

MAX 
MIN 

MILLEDGEVILLE 

MAX 
MIN 

32 
29 

34 

22 

47 

23 

64 
25 

58 
35 

64 

33 

39 
33 

63 
50 

55 
44 

39 
30 

46 
23 

46 

29 

43 

30 

33 
19 

41 

13 

46 

16 

42 
16 

43 

34 

52 
32 

62 
37 

60 
27 

66 
28 

69 
30 

72 
42 

64 
50 

57 
36 

65 
32 

55 
33 

55 

24 

52 
24 

62 
26 

53,7 
29.8 

MCNTICELLO 

MAX 
MIN 

33 
26 

35 
19 

47 
25 

63 
38 

55 
40 

62 
35 

60 
39 

6  1 
44 

52 
37 

57 
24 

44 
16 

49 
24 

41 
24 

29 
14 

40 
11 

45 
11 

45 

20 

42 
31 

54 
34 

60 
40 

58 
27 

64 
28 

69 
41 

72 
47 

64 
45 

55 
35 

64 

36 

35 
32 

SO 
26 

52 
20 

60 
30 

52  •  7 
29.6 

SANOERSVILLE 

MAX 
MIN 

36 
35 

52 
25 

6b 
30 

60 
45 

63 
40 

66 
38 

65 
59 

59 
53 

39 
46 

52 
31 

53 
28 

43 
34 

34 

30 

40 
16 

44 

16 

40 

22 

43 

35 

52 
36 

57 
40 

59 
31 

62 
14 

67 
31 

71 
49 

62 
92 

62 
SO 

63 
39 

53 
33 

53 
16 

47 
26 

60 
26 

58 
43 

54.9 
36.5 

SILOAM 

MAX 
MIN 

33 
29 

48 

22 

62 
30 

58 
41 

62 
37 

58 
38 

57 
51 

57 
46 

49 
39 

50 
26 

51 
24 

41 

33 

39 
23 

40 
16 

45 
15 

49 

21 

41 

33 

o2 
34 

57 
31 

57 
44 

67 
31 

70 
37 

72 
49 

69 
55 

62 
43 

63 
29 

54 
38 

52 
34 

49 

23 

60 
28 

57 
42 

54,4 
33.7 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING   1  Nw 

MAX 
MIN 

35 
26 

35 
25 

49 
30 

63 
34 

60 
31 

62 
29 

61 
32 

69 
49 

52 

40 

51 

27 

45 

20 

44 

29 

43 

30 

32 
12 

41 
9 

46 
13 

47 

20 

42 
34 

50 
32 

54 
37 

57 
33 

66 

29 

70 
36 

71 
46 

65 
50 

57 
31 

62 
11 

57 
35 

56 
19 

49 
21 

60 
31 

53,1 
29.8 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 
32 

53 
28 

65 
26 

63 
38 

63 
33 

66 

30 

66 
53 

36 
44 

57 
44 

46 

30 

47 
25 

45 
37 

43 
22 

40 
16 

47 
14 

44 
18 

44 
34 

30 
34 

54 

32 

99 
40 

67 
26 

72 
29 

72 
3b 

66 
51 

66 
42 

63 
37 

60 
14 

56 
37 

49 

26 

61 
26 

60 
37 

56,2 
12,7 

BROOKLET  I  M 

MAX 
MIN 

40 
36 

54 

27 

66 

30 

59 
42 

64 
47 

74 
39 

70 
59 

66 
34 

68 
49 

66 
33 

46 

29 

56 
38 

47 
30 

38 

20 

47 
17 

46 

21 

31 
18 

47 
33 

47 
36 

62 
39 

65 
33 

72 
32 

73 
46 

70 
52 

67 
45 

63 
37 

60 
16 

59 
40 

54 

27 

61 

27 

61 
38 

58,  * 
16.5 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

39 
27 

51 
25 

64 

28 

60 
40 

62 
38 

66 

36 

68 

50 

62 
49 

63 
44 

38 

30 

45 
25 

49 

17 

47 
25 

40 

17 

49 
14 

42 

22 

44 
34 

47 
36 

5t> 
32 

99 
42 

65 
12 

69 
34 

71 
43 

6  8 

50 

66 
47 

62 
35 

58 

13 

56 
35 

50 
25 

60 
27 

60 

97 

56,5 
11.9 

METTER 

MAX 
MIN 

42 
32 

55 
27 

66 
29 

63 
43 

65 
40 

69 
39 

70 
59 

67 
35 

68 
48 

66 
33 

46 
29 

34 
38 

46 
29 

41 

18 

48 
18 

46 
23 

45 
37 

46 

39 

49 
35 

62 
41 

66 
34 

70 
34 

70 
49 

69 
92 

69 
48 

65 
36 

62 
38 

58 
39 

56 
29 

60 
29 

62 
40 

ib'.» 

MIOVILLE  EXP  STA 

MAX 

MIN 

38 

32 

52 
25 

65 
29 

58 
41 

62 
42 

66 
35 

6b 
56 

61 
49 

63 
44 

59 
30 

45 
27 

50 
35 

43 
26 

40 

18 

47 
18 

44 

22 

44 
33 

46 

36 

55 
34 

60 
43 

67 
33 

70 
35 

70 
45 

65 
49 

67 
45 

62 
36 

35 
36 

56 
34 

49 

27 

62 
27 

66 
36 

56,7 
34.8 

MILLEN 

MAX 
MIN 

40 
32 

55 
26 

67 
24 

65 
34 

64 
44 

71 
33 

69 
58 

67 
64 

66 
45 

65 
32 

47 
26 

52 
17 

45 

27 

41 

18 

49 

11 

49 
18 

45 
35 

48 

37 

36 
34 

62 
41 

66 
29 

72 
30 

71 
44 

70 
49 

67 
49 

65 
36 

64 
32 

36 
38 

55 
24 

64 

24 

64 
33 

59,3 
34,1 

NEwINGTON  4  NM 

MAX 
MIN 

SwAlNSBORO 

MAX 

MIS 

45 
30 

53 
24 

65 
29 

64 
44 

62 
44 

66 

37 

69 
57 

69 
34 

66 
49 

63 

30 

56 
30 

48 
36 

40 
17 

4  7 
14 

20 

45 
34 

48 

37 

54 
35 

63 
34 

69 

32 

68 
34 

69 

51 

68 

52 

64 

35 

96 
It 

57 
36 

54 

26 

7  1 
24 

7  3 
35 

34^9 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

35 
27 

49 
25 

e>  3 

28 

61 
35 

61 
35 

61 
36 

65 
54 

61 
40 

5  3 
40 

92 
28 

47 
25 

37 

43 

29 

46 
13 

43 
14 

46 

19 

42 
34 

50 
35 

58 
33 

59 
40 

7  1 

31 

69 
11 

71 
43 

69 

52 

63 
46 

64 
'  31 

64 
36 

56 
24 

52 
23 

60 
31 

59 
36 

56,6 
32,5 

WAVNESaORO  2  NE 

MAX 
MIN 

36 
31 

51 
25 

63 
2* 

60 
41 

61 
44 

66 
32 

67 
58 

63 
32 

63 
44 

62 
31 

43 
34 

43 
36 

44 
18 

39 
27 

49 

17 

44 
15 

49 

20 

62 
25 

55 
32 

33 
38 

64 

33 

69 
34 

69 
35 

65 
53 

61 
38 

62 
36 

to 

IS 

56 
34 

SI 
25 

60 
25 

69 
26 

3*!9 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  J  SE 

MAX 
MIN 

36 
32 

41 
19 

5  7 

22 

67 
25 

61 
43 

60 

42 

64 
43 

66 
52 

98 

34 

33 

36 

31 

19 

U 

19 

32 

41 

36 

41 

26 

26 

33 

73 

92 

70 
52 

60 
35 

64 
35 

34 
33 

57 
29 

53 
29 

63 
32 

34,1 

APERICUS  *  ENE 

MAX 
MIN 

33 
28 

53 
23 

65 

32 

6  1 
4S 

59 
40 

37 
42 

63 
54 

60 
34 

64 

30 

60 
29 

47 
29 

48 

35 

47 
25 

38 
18 

46 

IT 

40 
26 

46 

33 

55 
40 

39 
39 

61 
48 

65 
32 

66 
33 

68 

30 

6  ' 
94 

63 
46 

63 
33 

»9 
39 

56 
36 

49 

27 

36 
29 

64 
45 

it'.l 

BAINBRIOGE 

MAX 
MIN 

48 

32 

59 

20 

69 

26 

64 

39 

67 
46 

69 

67 

64 

68 

61 

58 

63 

30 

40 

49 

30 

59 

60 

69 

66 

64 

68 

68 

70 

69 

65 

60 

60 

56 

68 

35 

68 

3e! ' 

SLAKELY 

MAX 
MIN 

44 

32 

98 
24 

66 
31 

66 
47 

59 
44 

6C 
42 

64 
56 

61 
55 

66 

37 
33 

50 
29 

30 
40 

47 
27 

39 
20 

49 

20 

42 
28 

47 

37 

99 

41 

63 
38 

63 
46 

69 
34 

63 
37 

68 
51 

69 
99 

66 
46 

63 
17 

39 
39 

36 
35 

55 
•  | 

63 
35 

61 

46 

38.1 
36.3 

CAIRO  2  NNW 

MAX 
MIN 

48 

30 

59 
21 

67 

10 

65 

37 

65 
44 

67 

44 

68 
58 

64 

37 

68 

61 

64 

32 

51 
34 

64 

19 

31 
26 

38 
18 

47 
1  7 

30 
31 

60 
39 

59 
42 

63 
34 

65 
49 

64 

31 

68 
34 

65 
33 

69 

69 

67 
48 

63 
37 

63 
40 

58 
36 

56 

91 

67 
36 

99 
49 

60.3 
38.6 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

46 
33 

57 
23 

67 
10 

62 
43 

67 
46 

64 
4  ' 

67 
59 

65 
58 

79 
60 

68 
35 

53 
35 

90 

41 

30 
29 

36 
20 

4P 

1  » 

48 

31 

98 
40 

60 
44 

63 
39 

64 
34 

71 
29 

70 
33 

67 
34 

ro 
to 

72 
49 

61 
17 

99 
19 

59 
15 

61 
11 

64 
18 

43 
49 

60.9 
40.0 

->..      .  .r  .      .  Not«M 


Following  SUttoo  Lnd»i 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  OI  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Ave 

COLOUITT  2  E 

MAX 

47 
30 

52 
26 

66 
29 

64 
35 

65 
47 

63 
43 

69 
43 

69 

45 

68 
52 

66 
39 

50 
37 

50 
28 

62 
32 

45 

20 

43 
18 

42 
30 

47 
38 

69 
44 

73 
38 

71 
48 

62 
31 

65 
30 

66 
5  1 

67 
59 

70 
49 

70 
35 

63 
36 

55 
34 

57 
29 

64 
33 

65 
42 

60,8 
37,2 

CLTHBERT 

MAX 

39 
31 

56 
25 

65 
32 

62 
49 

57 
43 

55 
43 

63 
54 

60 
54 

66 
55 

61 
31 

48 

30 

60 
38 

48 

25 

38 
1  9 

48 
18 

45 
29 

46 
35 

58 
4  1 

61 
39 

60 
49 

67 
31 

66 
36 

70 
50 

68 
56 

67 
47 

65 
35 

61 

39 

56 
37 

54 
29 

63 
32 

62 
47 

57.6 
38,0 

FORT  GAINES 

MAX 

43 
30 

56 
23 

60 
32 

63 
42 

56 

40 

55 
40 

63 
52 

66 
55 

67 
53 

66 

32 

49 
29 

49 
38 

45 
28 

45 
20 

45 
19 

43 

27 

46 
35 

57 
35 

63 
39 

63 
48 

64 
31 

67 
34 

67 

50 

68 
59 

69 
45 

63 
35 

61 
37 

55 
36 

55 
24 

63 
32 

64 
46 

57.9 
37,0 

LUMPKIN 

MAX 
MIN 

3* 
29 

56 
24 

65 
32 

62 
47 

54 

41 

55 
44 

61 
54 

59 
53 

66 

51 

52 
28 

58 
29 

48 
37 

46 

26 

38 
16 

42 
18 

42 
29 

46 
34 

58 
41 

61 
40 

61 
50 

62 
32 

64 

40 

69 
42 

68 

52 

61 
42 

63 
3  1 

61 
40 

55 
35 

54 
27 

62 
33 

60 
47 

56.2 
36.9 

MORGAN 

MAX 
MIN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

MAX 

33 
30 

55 
22 

63 

34 

61 
47 

53 
40 

56 
40 

61 
54 

60 
53 

64 
53 

57 
29 

50 
25 

46 

36 

47 
26 

37 
16 

46 

17 

39 
26 

43 

33 

56 
41 

58 

36 

59 
48 

65 
32 

66 
34 

68 
48 

66 
54 

65 
48 

61 
33 

58 
38 

54 
36 

53 
26 

60 
29 

60 
43 

55.5 
36.4 

ThOMASv I LLE 

MAX 

-e 

33 

60 
24 

67 
31 

65 
40 

68 
46 

67 
43 

69 
61 

67 
59 

67 
65 

66 
36 

51 
35 

55 
42 

♦7 
27 

38 
21 

48 
18 

52 
33 

62 
42 

52 
36 

65 
36 

64 
43 

63 
30 

68 
34 

66 
43 

69 
58 

66 
57 

63 
37 

57 
40 

58 
37 

55 
29 

66 
36 

62 
48 

60,4 
39.4 

thomasville  wb  City 

MAX 

46 
33 

58 
28 

66 
38 

62 
47 

64 
47 

67 
46 

67 
61 

65 

60 

67 
46 

46 
35 

50 
37 

55 
42 

42 
24 

36 
20 

46 

22 

52 
35 

62 
43 

58 
43 

62 
35 

63 

47 

63 
38 

67 
42 

66 
55 

68 
59 

67 
45 

62 
39 

55 
45 

56 
40 

53 
32 

65 
37 

61 
51 

56.6 
41,0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

36 
32 

43 

22 

57 

23 

66 
26 

64 
42 

76 
42 

67 
45 

69 
58 

67 
59 

67 
35 

56 
36 

54 
40 

54 
31 

36 
21 

39 
18 

49 

20 

50 
32 

50 
43 

58 
34 

60 
38 

62 
30 

65 

30 

70 
34 

72 
54 

72 
53 

61 
37 

64 
38 

57 
36 

58 

32 

54 
31 

65 
33 

56,6 
35,6 

ASMBURN  1  S 

MAX 

34 
28 

53 
28 

65 
36 

59 
43 

56 
41 

66 
43 

62 

65 

32 

45 

33 

50 
30 

50 
27 

36 
18 

46 
16 

43 
28 

45 
36 

57 
39 

54 
31 

60 
33 

64 
29 

64 
29 

70 

70 

74 

63 

61 
35 

55 
37 

53 
30 

58 
27 

60 

56,5 
31.7 

CORDELE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

44 
28 

40 
22 

64 
26 

56 
35 

58 
41 

62 
42 

64 
56 

63 
55 

66 
52 

63 
32 

47 
31 

48 
37 

47 
26 

36 
18 

45 
17 

43 
25 

46 

35 

55 
41 

59 
34 

61 
35 

66 
29 

70 
35 

71 
54 

69 
49 

63 

37 

59 
37 

60 
36 

55 
29 

61 
28 

64 
41 

56.8 
35,4 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

38 
33 

42 
26 

56 
26 

65 
32 

62 
45 

63 
42 

67 
46 

69 
58 

67 
54 

68 
35 

44 
34 

52 
37 

49 
32 

33 
20 

38 
19 

48 
19 

49 

29 

53 
41 

50 
35 

60 
39 

63 
34 

65 
33 

70 
33 

71 
53 

72 
59 

62 
39 

63 
38 

58 
39 

57 
29 

52 
29 

63 
31 

57.1 
36,1 

FITZGERALD 

MAX 

39 
31 

54 
24 

64 
34 

61 
45 

60 
42 

64 
42 

68 

58 

65 
57 

67 
55 

65 
25 

48 

33 

52 
38 

52 
28 

35 
17 

44 

19 

45 
29 

47 
36 

52 

41 

54 

32 

62 
33 

62 
36 

67 
35 

70 
51 

72 
56 

69 
50 

60 
39 

58 
41 

55 
34 

53 
30 

59 

30 

63 
46 

57.6 
37,6 

H0MERV1LLE  3  NSW 

MAX 

46 
35 

59 
21 

67 
24 

64 
3  3 

65 
48 

69 
40 

71 
59 

65 
57 

69 
60 

63 
36 

53 
35 

56 
44 

56 
29 

40 
19 

50 
16 

54 

27 

58 
43 

51 
40 

56 
34 

63 
45 

65 
28 

71 
33 

71 
50 

71 
55 

68 

52 

60 
37 

63 
36 

61 
36 

53 
30 

65 

30 

61 
42 

60,6 
37,9 

LUMBER  CITY 

MAX 

43 
32 

42 
24 

55 
23 

65 
25 

60 
45 

62 
37 

67 
39 

69 
55 

61 
53 

67 
35 

55 
30 

48 
34 

49 
33 

35 
20 

38 
16 

45 
16 

48 
26 

46 
40 

48 
34 

60 
37 

62 
30 

64 
32 

69 
32 

71 
45 

72 
55 

63 
34 

62 
36 

56 
36 

57 
28 

50 
27 

62 
28 

56.5 
33.5 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

43 
33 

56 
25 

66 
29 

65 
40 

65 
43 

66 
41 

69 

60 

67 
56 

67 
59 

61 
34 

54 
34 

52 
39 

50 
28 

36 
19 

47 
18 

50 
29 

60 
39 

55 
43 

60 
33 

64 
44 

65 
31 

70 
34 

70 
52 

71 

68 
48 

63 
39 

56 
39 

56 
38 

53 
31 

63 
33 

63 
46 

59,7 
3  7.9 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

44 
34 

55 

20 

64 
25 

62 
34 

65 
45 

65 
47 

68 

60 

70 
58 

67 
60 

64 
34 

52 
34 

52 
42 

50 
30 

37 
20 

47 
IB 

50 
28 

55 
40 

52 
43 

60 
36 

64 
48 

64 
29 

67 

32 

70 
50 

70 
55 

68 

50 

64 

37 

60 
38 

57 

ij 

53 
30 

62 
31 

60 
43 

59.3 
36.3 

QL I TMAN 

MAX 
MIN 

36 
33 

50 
22 

59 

25 

67 
26 

65 
39 

67 
41 

70 
46 

71 
61 

68 
61 

68 

35 

45 
35 

52 

40 

56 

30 

36 
19 

39 
15 

48 
18 

55 
35 

54 
43 

64 

37 

65 
28 

63 
32 

70 
33 

67 
50 

72 
56 

60 
34 

63 
38 

56 
35 

60 
29 

55 
32 

66 
34 

58.9 
35.4 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

36 
31 

42 

24 

56 
26 

65 

33 

63 
42 

63 
44 

64 

49 

68 
57 

66 
57 

66 
33 

44 

32 

52 
39 

52 
29 

34 
18 

37 
19 

46 

22 

46 
33 

53 
42 

54 

32 

59 
33 

62 
31 

65 
33 

67 
37 

70 
53 

70 
52 

60 
39 

62 
39 

56 
37 

57 
30 

52 
30 

61 
34 

56.4 
35.6 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

VALDOSTA  *  NW 

MAX 

49 
34 

59 

20 

67 
24 

64 
34 

66 
46 

70 
43 

70 
61 

65 
59 

68 

60 

61 
36 

52 
36 

55 
44 

53 
30 

37 
21 

48 
16 

55 

25 

62 
42 

54 
44 

61 
35 

65 
49 

63 
28 

71 
33 

67 
51 

71 
59 

69 

52 

62 
36 

56 
38 

60 
36 

55 

30 

67 
34 

62 
45 

60,8 
38,7 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

42 
35 

58 
25 

67 
26 

63 
37 

63 
46 

68 
47 

71 
59 

64 
58 

68 
53 

62 
36 

52 
29 

54 
44 

54 
27 

40 

20 

50 
16 

52 
26 

51 
39 

48 

42 

53 
32 

65 
44 

68 

29 

72 
32 

71 
50 

71 
59 

67 
51 

63 
38 

57 
35 

60 
36 

55 

30 

68 
29 

61 
42 

59,9 
37.8 

BlACKBEARD  island 

MAX 

48 

33 

45 
29 

56 

29 

62 

36 

68 
44 

65 
45 

65 

48 

74 
52 

62 
48 

68 
39 

48 

36 

58 
45 

60 

34 

39 
21 

40 
20 

45 

22 

51 
33 

55 
44 

46 
34 

60 
42 

69 
34 

65 
37 

64 
39 

65 
51 

64 
54 

62 
42 

63 
40 

58 
41 

63 
36 

48 
34 

59 
38 

57,9 
38,1 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

47 
39 

56 

31 

67 
33 

68 
41 

66 
48 

70 
50 

74 
58 

71 
53 

71 
51 

67 
38 

60 
38 

61 
48 

58 
34 

40 

23 

49 
26 

57 
32 

58 

44 

57 
45 

61 
38 

68 
46 

66 
39 

68 
41 

69 
51 

70 
53 

70 
53 

63 
43 

60 
44 

63 
45 

61 

33 

65 
37 

60 
47 

62.6 
42,0 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 
MIN 

48 
36 

57 
31 

63 
33 

68 
41 

60 
48 

68 
49 

75 
56 

63 
51 

71 
51 

57 
36 

51 
37 

62 
48 

54 

27 

38 
22 

45 

20 

53 
30 

56 
45 

49 
45 

61 
36 

70 
46 

61 
41 

62 
38 

67 
51 

64 
53 

70 
49 

63 
43 

59 
44 

64 
40 

46 
34 

59 
36 

56 

47 

59.4 
40.8 

CAMP  STEWART 

MAX 
MIN 

66 
37 

58 

27 

68 
27 

64 
44 

60 
48 

71 
43 

70 
6  1 

69 

55 

70 
53 

70 
35 

52 
33 

63 
42 

52 
31 

40 

20 

48 
17 

52 
25 

52 
42 

50 
43 

53 
32 

67 
43 

65 

33 

70 
35 

71 
48 

71 
54 

67 
51 

64 

39 

58 

37 

62 
40 

37 
28 

65 
29 

61 
40 

60.8 
38,5 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

".6 

38 

58 
27 

67 
24 

65 
3  5 

61 
50 

70 
39 

71 
60 

70 
53 

70 
53 

69 
36 

49 
29 

64 
42 

60 
34 

40 
20 

48 
15 

52 
23 

54 
39 

50 
42 

50 
30 

66 
42 

65 
29 

70 
30 

72 
45 

68 

53 

67 
51 

62 
36 

62 
33 

61 
35 

59 
28 

66 
26 

64 
35 

61.2 
36,  5 

FCLKSTON  9  SW 

MAX 
MIN 

49 
3t 

57 
26 

67 
28 

69 
39 

66 

50 

77 
44 

74 
61 

-71 
60 

71 
57 

66 

39 

54 
35 

64 
45 

59 
35 

39 
21 

50 
20 

57 
29 

59 
49 

56 
46 

55 
38 

67 
44 

66 
33 

72 
39 

66 

53 

76 
60 

71 
54 

64 
41 

60 
43 

63 
42 

62 
32 

69 
33 

66 
46 

63.4 
41,2 

GL6NNVILLE 

MAX 
MIN 

44 

35 

57 
26 

67 

30 

62 

4.. 

62 
46 

71 
40 

70 
60 

65 
57 

69 
53 

65 
34 

52 
32 

58 

40 

49 

29 

40 
19 

49 
19 

52 

24 

48 

38 

47 
42 

51 
33 

64 
42 

66 
32 

70 
35 

70 
47 

71 
55 

67 
50 

64 

40 

60 
38 

60 
38 

53 
28 

66 
28 

61 
40 

59,7 
37,9 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

45 
36 

56 
26 

67 
24 

65 
34 

62 
47 

71 
39 

71 
61 

69 
57 

69 
53 

65 

36 

52 

33 

60 
42 

55 
31 

38 
20 

49 
16 

54 

25 

62 
42 

51 
43 

53 
30 

66 
42 

65 
28 

71 
31 

73 
45 

73 
52 

70 
92 

62 
38 

55 
34 

60 
36 

58 
29 

65 
27 

64 
36 

61.2 
37,0 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

46 
37 

59 
24 

67 
24 

68 

37 

65 
41 

74 
41 

73 
61 

68 
56 

71 
57 

67 
36 

53 
34 

61 
45 

55 
31 

44 

20 

49 

17 

56 
26 

60 
41 

48 
42 

54 
33 

67 
42 

67 
31 

72 
33 

69 
46 

75 
56 

67 
48 

63 
38 

57 
36 

61 
38 

53 

31 

64 
29 

60 
61 

61,7 
37.8 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

MAX 
MIN 

46 
34 

44 

28 

59 

27 

68 
44 

65 
45 

67 
37 

70 
61 

72 
54 

60 
53 

70 
39 

50 
29 

55 
45 

65 
35 

37 
19 

42 
13 

48 

20 

51 

40 

52 
43 

46 

20 

54 

40 

66 

31 

66 

30 

71 
45 

73 
52 

67 

62 

67 
41 

65 
35 

59 
39 

63 

25 

50 
25 

56 
38 

58.6 
37.1 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 
MIN 

46 

36 

57 

67 
28 

62 

43 

60 
43 

71 
41 

71 
60 

61 
52 

70 
53 

58 
31 

49 
32 

63 
45 

49 
25 

39 
20 

47 

18 

51 

23 

50 
38 

46 
42 

51 
30 

66 
42 

66 
35 

70 
31 

70 
48 

68 
54 

68 
45 

64 
40 

59 
38 

62 
38 

48 
28 

63 
29 

62 
38 

59.2 
37.2 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

43 
38 

54 
29 

53 
33 

58 
48 

60 
48 

58 
43 

62 
47 

65 
48 

57 
37 

49 
32 

39 
22 

41 
25 

44 

29 

48 
40 

64 
34 

60 
35 

56 
48 

56 
49 

58 
50 

61 
45 

59 
41 

56 
34 

50 
38 

51 
42 

54.3 
39.0 

SURRENCY  2  WNM 

MAX 
MIN 

43 
34 

58 

22 

68 

24 

63 
37 

62 

45 

71 
36 

70 
60 

68 
57 

70 
58 

67 
34 

55 

30 

55 

41 

52 
30 

41 

18 

50 
16 

52 
24 

53 
39 

48 
42 

52 
32 

64 
41 

66 
30 

70 
33 

71 
45 

73 
54 

71 
42 

68 

36 

62 
35 

60 
36 

59 
28 

64 

28 

62 
49 

60,9 
36,6 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

42 
31 

45 
23 

59 
24 

68 
27 

69 
44 

69 
42 

73 
50 

75 
59 

70 
60 

70 
36 

58 
36 

57 
32 

56 
19 

40 
16 

49 

29 

54 
32 

58 
45 

64 
45 

64 
36 

68 
33 

74 
34 

70 
54 

74 
60 

71 
38 

59 
38 

63 
31 

54 
31 

65 
32 

62,1 
37.0 

S«*  fUI«r»nc«  NotM  Following  SUtlos  Lnd«X 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
JANUARY  194* 


Day  ol  month 


9      10     11      12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


NORTHWEST  01 
ALLATOONA  DA"  2 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERSVILLE 

CEDARTOMN 

DALLAS  5  SE 

MLTON 

LA  FAYETTE 

ROME 

ROME  -B  AIRPORT 

NORTH  CENTRAL  02 
ALPHARETTA  1  WNM 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR I 
ATHENS  wB  AIRPORT 

atlanta  »b  airport 

blairsville  exp  sta 
Blue  ridge 

COMMERCE  2  SSw 

DAMLONEGA 

GAINESVILLE 

HELEN  1  SE 

JASPER  1  NNW 

WINDER  1  SSE 

NORTHEAST  03 
CLAYTON 

CORNELIA 

HARTWELL 

TOCCOA 

WASHINGTON 

WEST  CENTRAL  0* 
6UENA  VISTA 

CARROLLTON 

COLUMBUS  wB  AIRPORT 

EXPERIMENT 

GREENVILLE  2  W 

GRIFFIN 

LA  GRANGE 

MARSHALLVILLE 

NEWNAN 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  1.6 
SN  ON  GND  9 

WTR  EQU1V  .5 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  i  *.0!  T 


1 

*.0 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND  - 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  *.0 
SN  ON  GND  » 


... 

1  T 


T  T 


T  T 
T  T 


... 


See  Reference  Noies  Following  S,  ilion  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Continued 


GEORGIA 

JANUARY  196* 


Day   of  month 


9     10     11     12     13     14     IS      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27    28     29     30  31 


TALBOTTON 

WEST  POINT 

CENTRAL  05 
AILEV 

COVINGTON 

DUBLIN  3  S 

EASTMAN  1  W 

FORT  VALLEY  2  E 

HAWKINSV1LLE 

MACON  «B  AIRPORT 

MILLEDGEVILLE 

MONT ICELLO 

SANOERSVILLE 

5IL0AM 

EAST  CENTRAL  06 
APPLING  1  NW 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE 

METTER 

MILLEN 

WAYNESBORO  2  NE 

SOUTHWEST  OT 
ALBANY  3  SE 

AMERICUS  *  ENE 

BLAKELY 

CAIRO  2  NNW 

COLOUITT  2  E 

CUTHBERT 

FORT  GAINES 

LUMPKIN 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

THOMASVILLE 

THOMASVILLE  WB  CITY 

SOUTH  CENTRAL  OB 
ALAPAHA  EXP  STATION 

FITZGERALD 

HOMERVILLE  3  MSW 

LUMBER  CITY 

MOULTRIE  2  ESE 

TIFTON  EXP  STATION 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  I  - 
SN  ON  GND  - 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GN 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1    T  ' 
T 


See 


Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Continued  JANUARY  1964 


Station 

Day  ol  month 

% 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

IS 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTHEAST  09 
BLACKBEARD  island 

CAMP  STEWART 
FLEMING  EXP  STATION 
GLENNVILLE 

jesup  a  s 

SAVANNAH  USD'  PL  GRDN 
SAVANNAH  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

Station 

&°i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 



30 

31 

NORTHWEST  01 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.02 

.02 

.03 

.08 

a 

a 

.16 

.26 

.13 

.06 

.21 

.03 

.  M 

a 

a 

.19 

WIND 

a 

135 

4} 

41 

48 

55 

61 

45 

136 

82 

50 

131 

74 

83 

50 

40 

31 

46 

47 

67 

67 

47 

41 

50 

77 

64 

41 

44 

55 

39 

38 

1848 

ROME  WB  AIRPORT 

WIND 

45 

29 

10 

9 

J9 

28 

24 

12 

83 

126 

10 

56 

90 

36 

26 

6 

5 

2* 

17 

94 

82 

8 

9 

22 

91 

52 

26 

2. 

49 

17 

14 

1161 

MAX 

53 

55 

46 

53 

44 

51 

57 

64 

59 

55 

49 

MIN 

45 

42 

42 

32 

30 

34 

35 

43 

44 

33 

32 

NORTH  CENTRAL  02 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.02 

.09 

.04 

.04 

.10 

.01 

.34 

.26 

.03 

a 

• 

.38 

.13 

.18 

.04 

.01 

.10 

.10 

.11 

.09 

.19 

.11 

.10 

.10 

.08 

.14 

3.33B 

WIND 

92 

104 

25 

24 

23 

13 

29 

53 

31 

a 

227 

102 

79 

17 

1 

38 

29 

33 

143 

47 

11 

12 

37 

131 

59 

27 

68 

35 

20 

17 

1507 

MAX 

49 

55 

60 

59 

62 

61 

60 

59 

55 

53 

57 

64 

38 

61 

64 

70 

70 

67 

66 

59 

57 

56 

55 

64 

60.0 

MIN 

57 

40 

45 

47 

50 

51 

55 

»3 

40 

40 

43 

57 

50 

42 

44 

53 

54 

54 

57 

54 

43 

41 

42 

51 

47.2 

WEST  CENTRAL  04 

EXPERIMENT 

EVAP 

.12 

.03 

.02 

.02 

a 

a 

.20 

a 

a 

a 

a 

.25 

.03 

.13 

.21 

.14 

.09 

.14 

.2  1 

.07 

,08 

.16 

.11 

.07 

2.718 

WIND 

90 

90 

90 

90 

70 

45 

110 

30 

140 

155 

60 

123 

125 

175 

40 

15 

50 

45 

75 

145 

120 

10 

50 

65 

163 

1?' 

40 

85 

90 

45 

48 

2678 

MAX 

44 

48 

54 

54 

57 

50 

50 

54 

52 

55 

57 

63 

61 

48 

54 

54 

MIN 

36 

♦1 

*s 

46 

42 

33 

44 

36 

37 

37 

46 

48 

29 

37 

35 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.02 

.02 

.05 

.06 

.01 

.07 

.02 

.07 

.11 

.08 

.01 

a 

a 

.11 

.01 

.01 

.04 

.04 

.18 

.07 

.07 

.06 

.06 

.13 

.09 

.02 

.13 

.09 

.06 

1.81B 

WIND 

111 

66 

33 

34 

60 

93 

40 

84 

122 

63 

82 

91 

155 

36 

26 

84 

72 

22 

90 

78 

17 

22 

31 

42 

75 

32 

19 

81 

47 

3D 

1890 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

a 

s* 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2H 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

ATHENS   HORT   FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

36 
32 

35 
35 

47 
35 

45 
42 

50 
39 

55 
44 

52 
45 

53 
48 

53 
46 

46 
36 

40 
35 

42 
39 

40 
35 

40 
30 

33 
33 

33 
33 

3  9 
31 

50 
39 

5( 
42 

50 
50 

53 
37 

55 
42 

60 
47 

60 
51 

60 
50 

50 
40 

50 
42 

50 
40 

47 
37 

47 
37 

45 
41 

47 
39 

3 
6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

40 
29 

35 
34 

44 

35 

45 
41 

47 
40 

46 
42 

50 
41 

50 
48 

48 
43 

45 

39 

39 
36 

40 
36 

40 
35 

35 
32 

35 
31 

32 
32 

37 
31 

46 
37 

46 
40 

47 
45 

49 
38 

5  2 
- 

56 
45 

55 
55 

55 

SO 

50 
40 

50 
40 

48 

4C 

45 
35 

45 
36 

45 
41 

45 
39 

1 

0 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

43 

33 

40 
35 

43 
38 

46 
40 

48 

43 

49 
46 

50 
45 

5C 
50 

SO 
46 

50 
44 

44 

40 

42 
42 

42 
40 

40 
37 

37 
36 

37 
35 

40 
35 

45 

40 

45 

i'j 

47 
40 

47 
43 

50 

45 

53 
48 

55 
47 

55 

50 

55 
45 

48 
45 

49 
45 

47 
42 

45 
42 

46 

45 

46 
41 

4 

9 

TIFTON  EXPERIMENT  STA 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

46 
41 

44 
40 

48 
44 

53 
♦7 

56 
53 

57 
54 

58 
50 

50 
46 

46 
44 

47 
43 

44 
37 

40 
34 

42 
35 

41 
'■a 

43 
40 

46 
42 

46 
42 

50 
42 

48 
43 

48 
44 

54 
48 

56 
S3 

55 
48 

52 
47 

49 
45 

50 
42 

47 
42 

49 
42 

48 
43 

8 
3 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
52 

51 
51 

52 
51 

52 
51 

54 
52 

55 
54 

59 
55 

60 
59 

61 
60 

60 
56 

56 
5* 

54 
54 

54 
52 

52 
51 

52 
51 

52 
5  2 

52 
51 

5  3 

M 

52 
52 

54 
51 

54 

53 

55 
54 

57 
55 

59 
57 

60 
59 

5  I 

it 

56 
54 

55 
54 

54 
54 

56 
54 

55. 
53 

1 
7 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND.     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPEi     CECIL  S ANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 
GROUND  ALMOST  BARE,  SOME  THIN  NATIVE  GRASS.     INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 

TIFTON  EXP  STATION  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.     INSTRUMENTATION,     3  INCH  DEPTH  -  FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRIE2  AIR  AND  OISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


Saa  Rolarance  Notaa  Following  Station  Indax 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  j 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

£ 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

■ILCO' 

WILLIAM  M.  CAMPBELL 

AOAIRSVILLE 

304] 

BARTOW 

12 

34  21 

84  56 

72C 

6t 

MRS.  Ca   T.  JARRETT 

ADEL  2  S 

J053 

COOKE 

31  07 

83  25 

240 

5P 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

AI  LEY 

00  vC 

MONTGOMERY 

.  j 

32  11 

82  34 

5P 

SP 

5P 

WALTER  GUY  RIVERS 

ALAPAMA  EXP  STATION 

MS] 

BERRIEN 

16 

31  21 

83  13 

290 

7A 

7A 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY  3  SE 

u*c 

DOUGHERTY 

31  32 

B4  08 

180 

TA 

7A 

CHESTER  C.  ROGERS 

ALL ATOONA  OAM  2 

018] 

BARTOW 

5 

34  10 

84  44 

973 

6A 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAA  AIRPORT 

0^11 

BACON 

13 

31  32 

82  31 

198 

Mil 

MIO 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

ALPMARETTA  1  WNW 

■: . ;  S 

FULTON 

1 

34  05 

B4  18 

1100 

7A 

ELI   E.  GRIMES 

AMEAICUS  4  ENE 

)2  S3 

SUMTER 

32  06 

64  10 

476 

4P 

7A 

BLANCHE   S.  RHVNE 

AMERICUS  ExP  sta  nrsy 

02  58 

SUMTER 

32  06 

84  16 

450 

U.OF  GA. ExP. STA.  NRSY. 

APPLING  1  NM 

031  ] 

COLUMBIA 

1* 

33  33 

82  20 

360 

8A 

BA 

H 

ROY  0.  TANKERSLEY 

ASHBURN  1  S 

0*04 

TURNER 

16 

31  41 

63  39 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WMES 

ATHENS 

DA  1  :■ 

10 

33  38 

83  23 

700 

6P 

BA 

PROF.   E.   S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGR 1 

04  3 1 

1  0 

33  55 

83  21 

686 

6P 

6P 

4P 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS  WB  AIRPORT 

1) 

10 

33  57 

B3  19 

798 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS  HOR'    FARM  STA  3 

043B 

10 

33  55 

S3  22 

73* 

G 

ATKINSON  1  W 

0441 

BRANTLEY 

I  ! 

31  13 

81  52 

7A 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

3 

33  48 

84  28 

772 

7A 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

0451 

FULTON 

1005 

HID 

M  i  i 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

04»5 

R 1 ChMONO 

u 

33  22 

81  58 

143 

M10 

MID 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0526 

1* 

36  31 

83  13 

890 

SOIL  CONSERVATION  SvC. 

BAINBR 1DGE 

0561 

30  55 

84  34 

120 

7P 

MISS  MARY  H.  MULLEN 

BALL  GROUNO 

D603 

CHEROKEE 

5 

34  20 

B4  23 

1100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BEAVERDALE 

07-0 

WHITFIELD 

12 

34  55 

B4  51 

72* 

8A 

BELLVILLE 

0787 

EVANS 

1 1 

32  09 

61  58 

1B5 

HENRY   C.  HEARN 

BLACK8EAR0  ISLAND 

0  )-•. 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

7A 

7A 

U.S.  FISH  ♦  WLDLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

83  56 

8A 

6A 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STA. 

8LAKELT 

0979 

EARLY 

31  23 

84  56 

300 

7P 

OR.   J.   G.  STANOIFER 

BLUE  RIDGE 

1024 

FANNIN 

34  52 

84  19 

1760 

7P 

7P 

P.  B.  CARRuTH 

BOWMAN 

1132 

ELBERT 

34  12 

83  02 

780 

6A 

MRS.  GWENDOLYN  BROWN 

BROOKLET  1  W 

1266 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

6P 

H 

W.  C.  CROMLEY 

BRUNSWICK 

2 

31  09 

61  30 

14 

SP 

5P 

FRANK  W  WOODCOCK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

GLYNN 

2 

31  09 

81  23 

14 

MID 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

1372 

MAR  1  ON 

32  18 

84  31 

665 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  DAM 

1413 

14 

34  47 

83  33 

1770 

BUTLER 

6 

32  33 

84  14 

625 

7A 

Thomas  f.  mathews 

BUTLER  CREEK 

;«* 

RICHMOND 

33  22 

81  57 

118 

8A 

EDWIN  S.  EPSTEIN  >  JR. 

CAIRO  2  NNW 

GRAOY 

1 

30  54 

64  13 

265 

6P 

6f 

J.  D.  BELCHER 

CALHOUN  EXP  STATION 

GORDON 

12 

34  29 

84  58 

650 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

CAMILLA 

1500 

MITCHELL 

31  14 

84  13 

175 

SP 

7A 

H 

CHARLES  L.  KELLY 

CAMP  STEWART 

1544 

LIBERTY 

U 

31  52 

81  37 

92 

7P 

7P 

H 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

1565 

CHEROKEE 

5 

34  14 

84  29 

890 

C.  B.  TEASLEY 

CARNESV | LLE 

1619 

FRANKLIN 

14 

34  22 

83  14 

700 

6A 

MISS  JIMMIE  R.  AGNEW 

CARROLLTON 

1640 

CARROLL 

33  36 

86  05 

965 

6P 

6P 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1657 

MURRAY 

12 

34  36 

84  42 

695 

BA 

MARY  S  MESSER 

CARTERSVILLE 

12 

34  10 

S4  48 

752 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

BARTOW 

9 

34  09 

84  50 

685 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPSS  4  SSW 

1715 

POLK 

34  03 

85  21 

800 

WILLIAM   W.  BARNET 

CEDARTOWN 

1732 

POLK 

34  01 

85  15 

785 

6P 

8A 

RALPH   H.  AYERS 

CHATSWORTH 

IS  56 

MURRAY 

12 

34  46 

84  47 

765 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CHICKAHAUGA  PARK 

18 

34  55 

85  17 

760 

M 

TVA-566 

CLAYTON 

1982 

14 

34  32 

83  23 

1995 

5P 

5P 

WILBURN  0.  MANEY 

CLERMONT  3  SW 

3 

34  27 

83  4B 

1100 

Cleveland 

ZO06 

3 

34  36 

83  46 

8A 

MARY  L.  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

MILLER 

6 

31  10 

84  46 

153 

4P 

4P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

3 

32  28 

84  59 

231 

7A 

ARTHUR  L .   SMI Th 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

32  31 

84  56 

385 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  2  SSW 

2180 

10 

34  11 

83  29 

762 

7A 

7A 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

219* 

PIKE 

6 

33  05 

84  27 

826 

7P 

C.  R.  SMITH 

COOL  I DGE 

2230 

THOMAS 

31  01 

83  52 

250 

C.  W.  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  GAP 

2246 

12 

34  38 

84  03 

1900 

M.  LUTHER  GADOIS 

COROELE  WATER  WORKS 

0 

31  58 

83  47 

306 

5P 

CITY  OF  CORDELE 

CORNELIA 

22*3 

HABERSHAM 

14 

34  31 

83  32 

1470 

6P 

7A 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2 ':- 1  e 

33  36 

83  52 

770 

6A 

JACK   L.  CHAPMAN 

CUMMING   1  N 

2  4  G  B 

3 

34  13 

84  08 

1300 

8A 

CURRYVI LLE    2  W 

2429 

FLOYD 

12 

34  2T 

85  06 

650 

8A 

JOSEPH  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

RANDOLPH 

3 

31  46 

84  47 

SP 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

OAHLONEGA 

2475 

LUMPK | N 

3 

34  32 

83  59 

1519 

6A 

8A 

JOE  W.  WOODWARD 

OALLAS  5  SE 

2  k  B  S 

PAULDING 

5 

33  53 

84  46 

1095 

74 

TA 

LUTHER  M.  BYRD.  JR. 

DAL TON 

2493 

WHITFIELD 

12 

34  46 

84  57 

720 

9A 

9A 

M 

JOHN  S.  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

TWIGGS 

10 

32  36 

83  15 

450 

SP 

EARL  T .  SMITH 

OAWSON 

2570 

TERRELL 

31  46 

8*  27 

365 

7A 

HENRY  L.  RANDALL 

0AWSONV1LLE 

2578 

34  25 

84  07 

1370 

7A 

MRS.   THELMA  F.  COX 

OOCTORTOWN  1  WSW 

2716 

WAYNE 

1 

31  39 

81  51 

80 

8A 

R.  C.  THOMPSON 

2728 

WORTH 

J 

31  42 

83  53 

256 

MRS.   SARA  L.  HILL 

DONALSONVI LLE  3  w 

: )  1 6 

6 

31  02 

84  55 

139 

6P 

CARL  J.  PATTERSON 

2783 

COFFEE 

13 

31  31 

82  51 

240 

7A 

7A 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

2791 

3 

33  45 

84  45 

1219 

8A 

LEON A  B«  THOMPSON 

DOVER 

2799 

SCRF"EN 

1  1 

32  35 

81  43 

103 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

LAURENS 

10 

32  30 

82  54 

215 

•A 

BA 

WILIFORD  P.  NALLEY 

2844 

LAURENS 

10 

32  32 

82  64 

190 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTANOLLEE  2  sw 

294  1 

STEPHENS 

34  31 

83  16 

860 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

EASTMAN  1  W 

2966 

DODGE 

9 

32  12 

S3  12 

BA 

•A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

3028 

31  34 

84  44 

295 

DAN   W.  HAHMACfc 

ELBERTON  2  N 

1060 

ELBERT 

34  08 

82  52 

540 

5P 

7A 

L  0  ALLEN 

ELL  I  JAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1  300 

MRS.   LORA  OOVER 

->:' 

PAULDING 

17 

33  52 

84  59 

1200 

8A 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPER1 WENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

84  17 

925 

10A 

10A 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

F AIRMOUNT 

3295 

GORDON 

34  26 

84  42 

738 

8A 

MRS  OYMPLE  D  WARMACK 

FARGO 

3312 

CLINCH 

ie 

30  41 

82  34 

115 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROAOS 

FULTON 

SAMUEL    R.  HARMON 

F I TZGERALD 

1 3  8 1 

BEN  HILL 

31  43 

83  15 

371 

»P 

6P 

CITY  FIRE  DEPT. 

fleeing  exp  station 

3409 

LIBERTY 

2 

31  53 

81  24 

19 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

FOLKSTON  3  SSW 

CHARLTON 

15 

30  48 

82  02 

20 

10A 

i 

FRANK   H.  DAVIS 

FOLIC  ST  ON  9  SW 

141  ■ 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  08 

120 

SP 

SP 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTH  1  s 

3506 

MONROE 

33  01 

83  57 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

3516 

3 

31  36 

85  03 

340 

5P 

7A 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

35*4 

32  34 

83  51 

490 

MID 

BA 

VICTOR  E  PRINCE 

FRANKL IN 

3567 

3 

33  17 

85  06 

665 

BA 

R.  L  *  AUBREY 

GAINESVILLE 

3621 

3 

34  19 

83  50 

1254 

6P 

8A 

SAM   S.  HARBEN 

GIBSON 

3695 

GLASSCOCK 

11 

33  14 

82  36 

540 

7A 

SANFORD  N.  8RADDY 

6LE1NVILLE 

3734 

TATTNALL 

1 

31  56 

81  53 

175 

7P 

7P 

W.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

HARR 1 S 

3 

32  36 

85  05 

450 

6P 

GA.   POWER  COMPANY 

GODFREY  4  NE 

3792 

MORGAN 

10 

33  29 

83  27 

570 

MRS  CURTIS  TUML1N 

GREENVILLE  2  W 

3915 

MERIWETHER 

33  02 

84  46 

820 

4P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

GRIFFIN 

1936 

SPALDING 

9 

33  15 

84  16 

960 

6P 

8A 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

HAMILTON  -  W 

- :  ! 

HARRIS 

3 

32  45 

84  56 

660 

7A 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

COWETA 

6 

84  34 

840 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

4133 

34  21 

82  56 

690 

5P 



RALPH  D.  SCOTT 

bl  ATIUN 

INDEX  NO.  1 

COUN 1 T 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP 

£ 

SPECIAL 

HAWKINSV1LLE 

-  |  7fl 

PULASK I 

32  17 

63  26 

243 

BA 

8A 

ft.  A.  MC  LENDON 

HAILEHURST 

4204 

JEFF  DAVIS 

] 

31  33 

62  35 

235 

WOODROW  w.  BROWN 

HELEN  1  SE 

4230 

WHITE 

3 

34  41 

83  44 

1485 

6P 

6P 

COMER   L.  VAN0JV6R 

HOMERVJ  LLE   3  WSW 

4429 

CLINCH 

16 

31  02 

82  48 

183 

8P 

6P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 

JACKSON  DAM 

4623 

BUTTS 

33  19 

83  51 

GA.  POWER  COMPANY 

JASPER  1  NNW 

PICKENS 

9 

34  29 

84  27 

1465 

6P 

BA 

HOWARD  L.  DlLBECK 

JASPER 

4651 

PICKENS 

9 

34  28 

84  26 

1500 

JOHN  R  POOL 

JESUP 

4671 

WAYNE 

1 

31  37 

81  S3 

100 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  6  S 

••676 

WAYNE 

1 

31  29 

81  53 

100 

9P 

SP 

8RUNS.   PULP  ♦  PAPER  CO. 

JOHN TOWN 

46B( 

DAWSON 

9 

34  31 

84  17 

1360 

MISS   MAMIE    L.  FAUSETT 

JONESBORO 

CLAYTON 

j 

6A 

CICERO  W.  SWINT 

4721 

MONROE 

31  07 

CLAUDE  SCOTT 

KENSINGTON 

WALKER 

TVA-722 

K  INGSTON 

BARTOW 

Susan  mcd.  hargis 

LA  FAYETTE 

WALKER 

CLYDE  T  IVEY 

RAY    J.  REL1HAN 

LEXINGTON 

OGLETHORPE 

SIDNEY  E.  STEVENS 

POLK 

CORPS  OF  ENGINEERS 

L I NCOLNTON 

LINCOLN 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE 

* 

JEFFERSON 

33  00 

82  24 

337 

4P 

6P 

'  H 

NESBIT  BAKER 

LUMBER  CITY 

5386 

TELFAIR 

9 

31  55 

82  41 

ISO 

7A 

7A 

H 

JOHN  C .  HOUSE 

MACON  WB  AIRPORT 

MARSHALLV1 LLE 

EARL  L •    SA I LERS 

COSBY  C.  DANIELS 

82 

MRS.   E.  8.  KING 

MI  LLEOGEVl LLE 

BALDWIN 

H.  LOUIS  HORNE 

M1LLEN 

JENKINS 

32  46 

Bl  56 

191 

SP 

5P 

WALLACE  V.  EDENFIELO 

M I LL HAVEN  8  E 

5896 

5CREVEN 

32  56 

81  30 

100 

7A 

OLLIE  0.  CALVERT 

MONROE 

5971 

WALTON 

1C 

33  47 

83  43 

873 

7A 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MONTEZUMA 

5979 

MACON 

32  18 

84  01 

375 

7A 

GEORGE  FOWLER 

MONT [CELLO 

S  'i*.0 

JASPER 

i 

33  18 

83  41 

665 

7A 

7A 

POSTMASTER 

MORGAN 

to.'? 

CALHOUN 

6 

31  32 

84  36 

263 

5P 

SP 

CALHOUN   PUB.    WKS.  CAMP 

604  1 

CALHOUN 

31  36 

84  38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

COLQUITT 

16 

83  45 

340 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6  i  U 

WHEELER 

10 

32  12 

62  38 

155 

7A 

L.  G.  REYNOLDS 

NAHUNTA 

6219 

BRANTLEY 

31  11 

81  58 

71 

6P 

6P 

RICHARD  H.  SCHMJTT 

NASHVILLE   5  5SE 

BERRIEN 

16 

83  13 

238 

SP 

5P 

GA.  FORESTRY  COMM. 

»» 

SCREVEN 

1] 

32  37 

81  32 

181 

7A 

7A 

H 

SYDNEY  J  MORGAN 

NEWNAN 

6339 

COWETA 

^ 

33  22 

84  49 

990 

6P 

7A 

JAMES  0.  HARDIN,  JR. 

NORCROSS  4  N 

GWINNET 

34  00 

84  12 

1025 

8A 

MRS.  M.  H.  OEMPSE  Y 

PATTERSON 

'.«)■ 

PIERCE 

13 

31  23 

82  08 

105 

8A 

GA.   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

1  3 

31  IB 

82  51 

205 

: 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7;  3  7 

SUMTER 

32  03 

84  22 

500 

5P 

5P 

BRANCH  EXP.  STATION 

PRESTON  3  SW 

720] 

WEBSTER 

32  02 

84  33 

415 

8A 

JOHN  L.  STEWART 

OU  I  THAN 

7276 

BROOKS 

16 

30  47 

B3  34 

150 

8A 

BA 

HESTER  M.  LEWIS 

RESACA 

74  K 

GORDON 

12 

34  34 

B4  57 

650 

7A 

JOSEPH  B  HOLLAND 

RINGGOLD 

7469 

CATOOSA 

18 

85  07 

820 

6A 

TVA-721 

ROME 

760C 

FLOYO 

t 

34  15 

85  09 

596 

6P 

H 

WILLIAM  M.   TOWERS.  Ill 

ROME   8  SW 

7605 

34  10 

700 

1 

c 

J.M.    MONTGOMERY.  JR. 

ROME  WS  AIRPORT 

7610 

FLOYD 

12 

34  21 

85  10 

637 

MIO 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SANDERSVILLE 

11 

32  SB 

435 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

MC  INTOSH 

2 

31  24 

Bl  17 

10 

5P 

SP 

U.  GA.  MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USOA  PLANT  CON 

78*2 

CHATHAM 

2 

32  00 

22 

8A 

8A 

PLANT    INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH  WB  AP 

CHATHAM 

2 

32  08 

81  12 

46 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

SAVANNAH  3EACH 

CHATHAM 

2 

32  00 

BO  61 

It 

5P 

SP 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SI  LOAM 

6064 

GREENE 

i : 

33  32 

83  06 

6P 

7A 

MRS.  MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA  2  NNW 

8223 

HANCOCK 

33  IB 

62  69 

550 

7A 

MRS.  LOIS  8.  WARREN 

ST ILLMORE 

6351 

EMANUEL 

i 

32  26 

82  13 

255 

MRS.MARJORIE  HUDSON 

SUM*ERVILLE 

lilt 

CHATTOOGA 

34  29 

B5  22 

780 

8A 

JAMES  R.  BURGESS 

SURRENCY  2  WNW 

APPLING 

i 

82  14 

200 

SP 

5P 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBORO 

B4  II 

EMANUEL 

11 

32  35 

82  22 

325 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

34  56 

64  13 

1800 

C 

TVA-129 

SYLVANI A 

6517 

SCREVEN 

32  45 

81  39 

25* 

c 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 

TALBOT  TON 

ft-,  ij 

TALBOT 

B4  32 

700 

„ 

L.  R .  MINER.  SR. 

TALLAPOOSA  2  NNW 

B547 

HARALSON 

17 

33  46 

85  18 

1000 

it 

6A 

MRS.    MAUO  M.  HAGOOD 

TAYLORSV I LLE 

BARTOW 

■5 

34  06 

84  59 

710 

7A 

THOMAS    F.  COUSINS 

THE  ROCK 

6657 

UPSON 

32  5B 

84  14 

800 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON  2  S 

B66I 

UPSON 

32  52 

84  19 

665 

5P 

SPj 

RADIO  STATION  WSFT 

Thomas v i lle 

6666 

E 

8A 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

RTHOMASVILLE    WB  CITY 

8671 

THOMAS 

u.s.  weather  bureau 

T  IFTON  EXP  STATION 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Buildii 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this 
issue . 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ?F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistenc  ies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;     Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observat  ion  t  ime  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stat  ions .     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Record  ing  Ra  in  Gage  Stat  ion .     Hourly  prec  ipi tat  ion  values  are  processed  for  spec  ial  purposes ,  and  are  publ ished  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soli  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table ; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earl ier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  t  ime  of  observat  ion  column  in  Stat  ion  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   us ing  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowf al 1 . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record .     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  record  ing  gage .     (These  amounts  are  essent  ially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publ lshed  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOG ICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Inf ormat  ion  concerning  the  history  of  changes  in  locat  ions ,  e leva t  ions ,  exposure ,  etc .  'y  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publ 1- 
cat  ion  "Subs tat  ion  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the     latest    annual    issues  of  Local 
Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  79°  on  the  15th  at  Folkston  9  SW 

Lowest  Temperature:  7°  on  the  23d  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:     9.  13  inches  at  Nashville  5  SSE 
Least  Total  Precipitation:       4.  02  inches  at  CartersviUe 

Greatest  One-Day  Precipitation:       3.  46  inches  on  the  18th  at  Savannah  WB  AP 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      7.  0  inches  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       1  inch  on  the  26th  at  Cedartown  and 

on  the  25th  at  CartersviUe 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
FEBRUARY  1964 


Day  of  Month 


NORTHWEST  01 

ADA IRSV1LLE 

ALL AT00NA  DAM  2 

SEAVERDALE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERS 

CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  S* 
CEDARTOWN 
CHA  T  S WORTH 
CHKKAHAUGA  PARK 

CURRYVILLE  2  W 
DALLAS  5  SE 
DAL  TON 
EMBRY 
FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

SUMMERVILLE 

TAYL0RSV1LLE 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  1  WNW 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR I 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  BOLTON 

ATLANTA  wB  AIRPORT 

BALL  GROUND 

BLA IRSV ILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 
COMMERCE  2  SSW 
CUMMING    1  N 
DAHLONEGA 
DAWSONV ILLE 

ELL IJAY 
GAINESVILLE 
HELEN  1  SE 
JASPER   1  NNW 
MAYSV ILLE 

MONROE 

NORCROSS  6  N 
WALESKA 
WINDER  1  SSE 
WOODSTOCK 

NORTHEAST  03 

BOWMAN 
CARNESVILLE 
CLAYTON 
CORNEL  I  A 
ELBER TON  2  N 

HARTWELL 

LEXINGTON 

LINCOLNTON 

TOCCOA 

WASHINGTON 

WEST  CENTRAL  0*. 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 
DOUGLASV 1 LLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN 
GOAT  ROCK 

GREENVILLE  2  W 
GRIFF  IN 
HAMILTON  4  w 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

MARSHALLVILLE 
M0NTE2UMA 
NEWNAN 
TALBOT  TON 
TALLAPOOSA  2  NNW 

THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 
WOODBURY 

CENTRAL  05 

ABBEVILLE 
A ILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 

EASTMAN   1  w 
FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  4  NE 
HAwKINSVILLE 

JULIETTE 

MACON  WB  AIRPORT 

MC  INTYRE 

HILLED6EVILLE 

MONT ICELLO 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

SANOERSVILIE 

SUOAM 

SPARTA  2  NNW 


3. OA 
S.OC 
A.  6S 


5.5T 
A. 21 
9.29 
A. 77 
4. 50 

A. 71 
9.72 
A. 86 
5.2* 


5.871 
5.33 
A.A7 
6.06 
5.37 

5.0* 
5.37 
A. 94 


5. AS 
5.28 
5.91 


6.20 
5.61 
5.80 


6.82 
A. 93 
6.44 
6.90 

7.73 
5.62 
6.73 
'.31 
7,02 

6.20 


4  1  5  1 

I  1 

6 

7  1 
 L 

8  1 

1 

9 

10 

11  1  12 

 1  

13 

 L 

14 

1 

15 

16  1 

 L 

1? 

 x 

18 

19 

 L 

20 

I 

21 

• 

.19 

.69 

1.07 

.90 

.38 

.61 

.01 

.89 

•  05 

.35 

.91 

.26 

.87 

.03 

.11 

.03 

.53 

1.33 

.83 

.30 

.06 

T 

.30 

.80 

1.10 

.72 

.86 

.77 

.  P< 

.66 

.10 

.62 

.02 

.63 

.24 

.47 

1.01 

.03 

.68 

•  07 

.10 

.77 

.10 

.38 

.84 

.22 

.53 

T 

.06 

.13 

.72 

.10 

.81 

.91 

.13 

T 

!bj 

!o3 

•  17 

.05 

!t7 

•  09 

U03 

!»j 

.25 

.03 

■  68 

.11 

T 

T 

.49 

.08 

1.31 

•  96 

.63 

T 

,61 

.01 

.06 

.22 

.49 

.02 

.48 

.99 

•  06 

.01 

.«« 

.17 

T 

.63 

.02 

1.21 

T 

•  85 

.31 

.05 

.64 

T 

T 

!78 

T 

.80 

'.f> 

.32 

1.13 

T 

.13 

.08 

.59 

•  IT 

.80 

.63 

.13 

.05 

1.02 

.92 

1.29 

« 

1.52 

.81 

.02 

.11 

.03 

.58 

.05 

1.11 

.71 

■  19 

T 

T 

.76 

.02 

T 

.03 

.72 

.02 

1.19 

.02 

,9* 

.32 

.02 

T 

.97 

' 

.11 

.61 

.94 

.66 

' 

.37 

.02 

.01 

.01 

.70 

.07 

.65 

•  96 

.30 

.02 

.66 

.0* 

T 

.75 

1.22 

1.66 

T 

i 

.76 

.05 

.29 

T 

.69 

.07 

1.37 

•  75 

■  29 

T 

.64 

.09 

.68 

.27 

.38 

• 

1.19 

1.  18 

T 

T 

.33 

.88 

.59 

.99 

.23 

.02 

.«5 

.03 

.  14 

.66 

.96 

1,02 

.17 

.03 

.1* 

.78 

.06 

.12 

.61 

.32 

.32 

.79 

1.33 

.02 

1.00 

02 

T 

.10 

.75 

1.10 

1.61 

■  11 

.05 

.04 

1.11 

.91 

.81 

.71 

.05 

.65 

T 

.11 

.25 

.01 

.60 

T 

•  46 

.02 

1.16 

.03 

T 

1  .22 

,02 

.04 

.25 

.91 

.63 

■  99 

.16 

.06 

1,2! 

.02 

.38 

.63 

.81 

.66 

.30 

.11 

.05 

1.10 

.02 

T 

.19 

.92 

1  25 

1,30 

.02 

.26 

1.02 

.06 

.64 

i!oo 

.27 

.06 

1.31 

.04 

T 

.86 

.05 

,73 

.89 

.26 

.03 

T 

1.10 

T 

.15 

.63 

.02 

1,02 

.95 

.  16 

T 

1.34 

.02 

.03 

.30 

.82 

.02 

.70 

•  9C 

.13 

.03 

1.21 

■  70 

.23 

.87 

.04 

.93 

.  7  6 

.27 

.30 

1.33 

1.17 

.07 

.20 

.06 

1.16 

2.15 

T 

.58 

.60 

,05 

.02 

1.06 

T 

.02 

.19 

.85 

.01 

.70 

.79 

.14 

.01 

.22 

1.35 

.62 

* 

.961 

.29 

.75 

.75 

,6! 

.30 

!l0 

1.25 

T 

T 

.17 

.70 

T 

.97 

.86 

.12 

.03 

1.02 

.06 

.20 

.67 

1.15 

1.3C 

.18 

1.07 

.09 

.28 

.73 

.06 

.46 

.97 

.32 

T 

1.14 

.03 

.35 

.86 

.64 

.79 

.36 

.05 

1.07 

.60 

1.02 

1.29 

■  23 

1.05 

.06 

.23 

•  87 

.79 

1.09 

.16 

.85 

T 

T 

.12 

•  70 

1.12 

.97 

■  12 

T 

.99 

•  13 

.65 

1.15 

.80 

1.27 

.03 

.25 

.02 

•  66 

1.05 

.83 

.22 

.88 

.08 

.80 

1.18 

1.19 

.18 

.19 

1.10 

.08 

.49 

.19 

.50 

.75 

1,09 

,70 

•  05 

.10 

.70 

1.05 

T 

1.15 

.13 

T 

,77 

.20 

.13 

•  69 

.72 

1.13 

.06 

1.A2 

T 

.94 

T 

.21 

•  U 

.71 

1.00 

1.15 

.01 

.39 

.98 

.38 

.36 

.02 

.70 

•  19 

.12 

1.72 

.06 

.03 

.77 

.39 

.29 

.71 

.25 

1,61 

.02 

T 

.68 

.35 

.95 

.09 

.38 

.94 

.03 

,07 

.95 

.22 

.76 

.25 

.»7 

.26 

.16 

.08 

.75 

.7] 

•  09 

1.41 

.02 

.50 

.22 

.20 

.14 

.36 

.52 

.21 

.42 

.20 

1.33 

.02 

1.07 

.21 

.27 

•  47 

.07 

1.31 

•  68 

•  24 

.31 

.71 

.70 

1.27 

.03 

.01 

.60 

.12 

.10 

.22 

.32 

.37 

.52 

.01 

1.88 

.02 

.30 

•  73 

.28 

.46 

.10 

.60 

■  17 

.36 

1.34 

T 

.83 

.23 

.33 

.78 

•  77 

1.2! 

.06 

•  92 

.90 

.31 

.42 

[.91 

.83 

.15 

.35 

.70 

.36 

1.21 

.04 

.05 

.21 

.50 

.55 

.68 

,03 

.73 

.52 

2.01 

.65 

.50 

.48 

•  55 

T 

.62 

1.99 

.01 

.01 

.85 

.01 

.28 

•  82 

.68 

1.11 

.02 

1.10 

.30 

1.11 

.19 

.66 

.42 

1.00 

•  92 

.03 

.70 

.23 

.38 

.82 

.61 

1.30 

.05 

.97 

.30 

.45 

.64 

.66 

1.62 

.06 

.02 

■  94 

,22 

.18 

.65 

.02 

!st 

'.  23 

,20 

•  45 

2.31 

.03 

.82 

.11 

.17 

.65 

1.00 

1,14 

.12 

.02 

.22 

.35 

.49 

.15 

.54 

.72 

,35 

,64 

•  31 

2.^0 

.22 

.55 

.95 

.39 

.39 

.81 

2.64 

.07 

.20 

.  50 

.30 

.20 

.99 

.25 

.40 

.22 

1.85 

T 

.67 

.49 

.92 

.89 

.53 

1.88 

.01 

•  66 

.26 

.80 

•  79 

1.13 

.26 

.97 

.78 

.90 

•  40 

.38 

2.30 

.10 

T 

.74 

•  34 

.26 

.72 

.66 

2.09 

.10 

.66 

.43 

T 

.13 

.26 

.75 

.02 

.44 

T 

1.74 

T 

.49 

.25 

•  59 

T 

.98 

!l9 

.26 

.90 

.79 

1  !-< 

•  06 

.93 

.52 

.24 

.17 

.63 

1.97 

•  36 

T 

.96 

■  67 

.46 

•  64 

.68 

.79 

1.06 

.96 

.31 

T 

.17 

.68 

.85 

1,29 

.05 

.37 

■  33 

.23 

•  68 

.59 

1.62 

22     23  24 


.20     .35  ,01 


.50 
.02 
•  50 

.111 


.35      .1*      .07  .69 


■  tallowing  Station  lnd«x. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  ol  Month 


To 

1   1   2  | 

3 

4  | 

S  1 

6 

— 

7  1 

a     1  « 

8  |  9 

10  |  11  1 

12 

■  «  1 

13  | 

1 

IS 

16  | 

17  18 

19  1  20  |  21 

22  1  23  |  24 

1 

25  | 

1 

26  | 

27  |  2 

8  1  29 

5.6C 

.2* 

.61 

.32 

.27 

•  62 

.75 

1.96 

.10 

.03 

.61 

67  ,( 

<..e« 

I 

.*2 

.14 

.02  .14 

.62 

.08 

.41 

.44 

..ol 

16 

6.61 

.35 

,41 

.36 

.11 

30 

1*4! 

.92 

•43 

•  41 

.16 

.66 

.40 

1 1  is 

.23 

.06 

.16 

'  1 

76  •< 

6.75 

,25 

.41 

•  31 

•  20 

.13 

.48 

1.66 

.24 

.62 

.36 

33 

6.69 

.63 

.^2 

.36 

•  39 

.68 

.75 

.23  T 

T 

,90 

;" 

96  7 

M3 

,12 

.12 

.13 

.30 

•  31 

•  65 

■  15 

•  95 

6.61 

,«6 

.29 

•  30 

T 

.15 

•  37 

llii 

T 

Il3 

:ii 

85 

6.65 

.60 

•  63 

.60 

.31 

.68 

•  37 

1.66 

.40 

.33 

.62 

.0' 

96 

6,  79 

•  90 

« 10 

,35 

•  57 

•  30 

.50 

•  7  7 

2.15 

•  75 

60 

6.69 

,66 

,03 

•  91 

•  69 

•  30 

•  50 

2.90 

J 

6.66 

•  *9 

•  90 

.  15 

•  39 

I  33 

.12 

6.86 

1.63 

.28 

.16 

.67 

.66 

2.00 

T 

.82 

T  J 

73 

6.6* 

,35  ,02 

•  12 

•  60 

,76 

•  32 

03 

.10 

.02 

2.97 

•  79 

,02 

6.11 

•  50 

•  30 

30 

* 

1.60 

6,33 

09 

_ 
I 

•  61 

•  70 

06 

46 

_ 

- 

05 

1 J 

6.63 

•  26 

x 

.  6  } 

•  59 

•  27 

- 

•  58 

2.1( 

•  10 

05 

*  53 

'  05 

'  j  5 

6  1 

7.57 

,11 

03 

,  *>l 

•  98 

.26 

29 

*  12 

*49 

*  1 2 

*02  2 

7,67 

T 

•  06 

.28 

.56 

.02 

.32 

.64 

.05 

2." 

T 

.03 

•  73 

U27 

06 

8.11 

i 

.9) 

•zc 

.16 

.36 

.02 

.17 

.17 

2.20 

•  16 

.30 

2.7* 

30 

7.38 

■  08 

•  03 

.73 

■  03 

•  05 

.35 

2,4] 

•  02 

.03 

,72 

05 

.  2 

,02  , 

7.33 

.09 

■  TO 

.39 

.70 

.02 

.11 

.78 

2.06 

.02 

•  52 

ll03 

69 

7.07 

.02 

•  ft 

.27 

.13 

.66 

•  15 

X 

.69 

.67 

•  13 

2.21 

•  03 

T 

•  65 

•'2 

.14 

6,77 

,0* 

.66 

,80 

•  16 

.15 

•  68 

2.65 

.03 

.36 

,13 

71 

6.66 

T 

T 

T 

.98 

.13 

.33 

.01 

.28 

.60 

.06 

1.89 

.03 

.52 

l.90j 

31 

8,03 

,25 

X 

.09 

1.25 

.83 

•  10 

.65 

.66 

•  10 

2,60 

,7J 

•til 

10 

3,66 

,03 

,95 

•  2] 

.71 

,33 

•  16 

•  13 

1.90 

•  02 

•  TO 

•  30 

7.06 

,10 

,61 

,  J| 

.80 

.10 

•  40 

2,50 

,73 

.83 

•  60 

7,06 

.09 

.07 

.02 

,82 

•60 

.09 

.27 

.70 

2.30 

•  80 

.3) 

77 

6.62 

.06 

.53 

.12 

T 

.64 

.29 

X 

.50 

•69 

.1) 

2.15 

.03 

.04 

•51 

,60 

.12 

6.  12 

1.02 

•  51 

•  28 

•  52 

.59 

1*65 

•  65 

,63  , 

7,39 

.12 

*  8! 

■  11 

•  10 

2»  H 

•  29 

.30 

,26 

7    I  2 

7,86 

T 

03 

•  63 

*07 

. 

•  25 

1  *  74 

.48 

•27 

,21 

7  J 

20  T 

8.03 

»3* 

•  50 

.55 

.18 

.23 

•  32 

2.18 

.26 

.72 

1.06  1 

.67 

8. 13 

.70 

.74 

•  07 

.21 

.31 

2.00 

1.02 

.40 

,33 

2 

.37 

7.61 

.07 

.79 

.10 

•  54 

.  15 

.28 

.60 

.23 

.01  1.99 

•  02 

.79 

I 

.88 

7.10 

.16 

.29 

.86 

.53 

.99 

•  65 

2.31 

.02 

•  60 

.32 

.43 

8.76 

.08 

.71 

.52 

T 

.16 

•  94 

1.94 

1.61 

.14 

■  22 

.63 

.06  2 

,35  T 

7,69 

.16 

.28 

•  66 

■  32 

,43 

•  1  3 

.26 

•  45 

2.47 

T 

.03 

•  79 

•  991 

.62 

7,29 

•  19 

*  33 

*  02 

•  29 

1 

,29 

2.27 

,29 

•  99 

2.091 

.69 

6,89 

•  63 

"  16 

'  16 

•  21 

2.  3i 

,03 

•  06  1 

,76 

9.11 

.08 

68 

*  1 ! 

,70 

•  33 

*07 

•  90 

!l5 

2.7<, 

.19 

.69 

2,60 

.61 

9.13 

T 

.65 

T 

.54 

.17 

,29 

.01 

■  59 

2.62 

,60 

2.00: 

.91 

8.60 

,06 

05 

* 

60 

,32 

•  28 

•  25 

2.00 

.  26 

,38 

.36 

,03 

.30  3 

|4 

7.16 

1  '  0 1 

•  56 

*03 

*  T 

•  28 

2.3< 

•  03 

.04 

•  50 

*  18 

.06  1 

.90 

7.76 

06 

.52 

•  11 

•  27 

,28 

,15 

•  15 

•  13 

1 .92 

T 

.39 

•  96 

2.61 

.54 

7.93 

• 

„ 

... 

_ 

10 

2*  34 

T 

,23 

•  60 

1.69 

.63 

7.59 

1*0* 

*68 

•}! 

m 

*  36 

•  68 

,13 

•  50 

1.  16  1 

.52 

7.91 

.05 

.71 

,68 

!07 

.08 

•  17 

1.17 

.14 

.13 

.70 

.04  2 

.42  T 

6.61 

•  1  8 

1  •  39  1 

6.86 

■  01 

T 

.99 

.08 

.03 

.05 

T 

.18 

iff*" 

T 

.23 

.31 

2,37 

,63 

8.06 

•  * 

1 . 

Oft 

* 

ft) 

*  f 

Oft 

.17 

T  2.86 

,09 

•  69 

1*21  1 

,06  T 

7.63 

*  , 

1,90 

96 

,11 

,27 

.66 

■  03  2 

.20  . 

8.03 

!°5 

■  69  1 

,  30 

7.33 

.93 

•69 

.10 

.20 

U4( 

3 

.13 

6.51 

,47 

•63 

.17 
.1 

I  ,44 
2.38 

•  21 

•  92 

1.31  1 

.31 

6.71 

.22 

.26 

•  18 

.06 

.63 

.06 

.16 

•  05 

.23 

X  X 

.08 

•  72 

1.12 

.63 

7,82 

■  01 

.15 

.49 

•  48 

■  11 

.15 

.07 

•  61 

2.52 

.15 

•  68 

1.98 

.80 

7.92 

.01 

,87 

.31 

.55 

•M 

.02 

.07 

.10 

•  60 

1.63 

.14 

1.86 

.80 

7.11 

.06 

X 

.31 

.51 

.15 

.12 

.36 

1.68 

.99 

.17 

.29 

.25 

2 

.26 

8.1C 

.16 

.01 

.91 

.78 

.03 

.12 

.16 

1.71 

1.39  .01 

.03 

•  19 

.37 

•  06|  1 

.97 

7.9! 

•  11 

,8* 

.01 

.53 

.12 

•  02 

•  0! 

.06 

•  14 

.06 

3.66 

X  X 

,03 

•  5T 

1*67 

.23 

6.7* 

.22 

.59 

.02 

•  90 

•  03 

2«69 

.66 

•  3H  1 

.16 

7.31 

•  16 

.29 

•  26 

,03 

.78 

.13 

.21 

.16 

2,40 

.11 

•  TT 

1.1* 

,90 

4,6( 

•  06 

•z< 

,48 

.16 

•  01 

.10 

.50 

.22  ,02 

.32 

.16 

2 

,08 

cast  central  06 

appling  1  n* 
August  a  «*  airport 
brooklet  1  - 
BuTLER  creek 
DOVER 

GIBSON 
LOUISVILLE 
METIER 
MIDVILLE 

HIOVILLE  E*P  STA 
MILLEN 

MULHAvEN    6  E 
NE« INGTON  4  Nw 
ST Ill-CSE 
SMA1NS80R0 


SOUTHWEST  OT 

ALBANY  3  9E 
.AMERICuS  4  ENE 

bajnbrioge 
BlakEly 
cairo  2  nnm 

CAMILLA 

COLQUITT  2  E 

CUTMBERT 

DAMSON 

DONALSONVILLE  3  M 

FORT  GAINES 
LUMPK IN 
MORGAN 

morgan  5  nn 

plains  Sn  ga  exp  sta 

preston  3  s* 

THOMASvtLLE 
ThOMASvILLE  MB  CITY 

SOUTH  CENTRAL  08 

AOEL  2  S 

ALAPAhA  E *P  STATION 
ASMBuRN   1  s 
COROELE  oATER  WORKS 
DOUGLAS  2  NNE 

f  ITZGERAtO 
MOMCR v I LLE   3  -■- 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE   2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 

QUITMAN 

tifton  Exp  station 
valoosta  «b  airport 

VALOOSTA  4  Nm 

SOUTHEAST  09 

AL»A  FA A  AIRPORT 
ATKINSON  1  N 
BLACK8CARD  ISLAND 
BRUMS* I CK 
BflUNS-ICK  FAA  AP 

CAMP  STExART 
DOCTORTOnN   1  NSW 
FLEMING  ExP  STAT tON 
FOLKSTON  3  SSw 
FOLKSTON  9  SM 

GLENNvlLLE 
JESUP  8  S 
NAHuNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

SAVANNAH  MB  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SuRRENCY  2  MNM 
HAVCROSS 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Stahon 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

<  -3  3 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

u 

£  e 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1.00  AM 
EST 

7,00  AM 
EST 

liOO  PM 
EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

66 -OS 

100-1.99 

■ 

> 

t9  3 

.2 

AXHENS  WB  AIRPORT 

29 

10 

9.3 

24++ 

30 

28+ 

73 

78 

53 

58 

3 

1 

3 

2 

3 

0 

12 

5.9 

ATLANTA   WB  AIRPORT 

29 

e 

9.1 

31 

W 

19+ 

74 

77 

57 

61 

4 

3 

6 

2 

1 

0 

16 

56 

6.6 

AUGUSTA   WB  AIRPORT 

24 

9 

9.0 

37++ 

27 

28 

77 

80 

48 

57 

1 

2 

8 

1 

1 

0 

13 

5.9 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

10.7 

29++ 

31 

28+ 

82 

33 

61 

0 

4 

3 

4 

1 

0 

12 

6.7 

MACON  WB  AIRPORT 

30 

10 

10.0 

35 

W 

19 

7* 

79 

49 

57 

4 

3 

S 

3 

1 

0 

16 

53 

6.1 

ROME   WB  AIRPORT 

73 

49 

4 

1 

1 

3 

Z 

0 

11 

6.0 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

27 

7 

12.2 

38 

NW 

28 

80 

85 

56 

65 

2 

6 

4 

3 

1 

1 

17 

60 

6.2 

THOMASVILLE  WB  CITY 

4 

* 

6 

1 

1 

1 

17 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEBRUARY  1964 


Station 

Day  Of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

Avei 

NORTHWEST  01 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

MIN 

46 
41 

57 
26 

55 
29 

60 
29 

46 
30 

45 
38 

49 

23 

49 
23 

53 
27 

62 
28 

48 

19 

48 
21 

47 

29 

52 
29 

40 
33 

42 
24 

54 
25 

46 

36 

49 

30 

45 
24 

45 

17 

46 
21 

59 
22 

45 
29 

50 
30 

41 
31 

25 

27)4 

CALHOUN  EXP  STATION 

MIN 

60 
44 

57 

20 

60 
25 

60 

21 

57 
26 

48 
35 

49 
37 

58 
26 

60 
28 

58 
27 

50 
30 

60 
15 

48 
35 

52 
27 

48 

29 

43 
34 

56 
20 

54 
37 

50 
30 

46 

28 

41 

22 

52 
25 

47 

15 

59 
19 

58 
31 

49 
30 

49 
34 

45 
35 

25 

52  2 
27,9 

CARTERSVILLE 

MIN 

55 
42 

58 
21 

59 
26 

63 
27 

61 
29 

50 
40 

48 
39 

44 
21 

54 

20 

63 

22 

55 
31 

51 
16 

50 
38 

52 
29 

50 
38 

44 
31 

54 
35 

50 
40 

50 
35 

44 
29 

41 

20 

42 

27 

45 

13 

59 
17 

50 
32 

50 
25 

48 

32 

41 

30 

20 

28^4 

CEDARTOWN 

MIN 

55 
44 

55 
27 

57 
23 

59 
27 

55 
32 

47 
39 

49 
36 

46 

23 

53 

22 

62 
27 

48 

32 

47 
17 

50 
38 

51 
26 

47 
34 

53 
33 

57 
21 

50 
39 

47 
37 

44 

31 

41 
26 

42 
28 

45 
15 

58 

20 

53 
32 

52 
26 

49 
35 

46 

35 

23 

29)2 

DALLAS  5  SE 

MIN 

46 
43 

54 
24 

55 
28 

55 
32 

60 
34 

48 
38 

45 
38 

51 
23 

45 
25 

52 
28 

61 
31 

44 
16 

47 

22 

49 
28 

52 
28 

44 
36 

42 
24 

54 
26 

48 

35 

45 
30 

44 
22 

40 
24 

41 
15 

44 
18 

57 
26 

44 
26 

52 
27 

42 
34 

24 

27^8 

DALTON 

MAX 
MIN 

47 
42 

56 
28 

57 
28 

60 
24 

61 
24 

50 
30 

46 
38 

49 

23 

46 
24 

52 
29 

54 
29 

44 

20 

45 
21 

45 
28 

50 
29 

43 
36 

43 
24 

55 
24 

47 
38 

48 
26 

45 
26 

41 

25 

39 

17 

45 
17 

60 
27 

49 
32 

49 
33 

49 
33 

45 
24 

49.0 
27.6 

LA  FAYETTE 

MIN 

48 
37 

55 
21 

57 
21 

60 
22 

62 
22 

50 
31 

47 
38 

46 
18 

45 

18 

52 
26 

52 
31 

45 
16 

48 

20 

47 
24 

50 
25 

45 
36 

42 
19 

55 
19 

49 
39 

45 

31 

43 
22 

40 
24 

40 
11 

46 
12 

59 
26 

50 
28 

47 
33 

41 
33 

46 
19 

48.  7 
24.9 

ROME 

MIN 

58 
44 

59 
24 

60 
26 

61 

25 

51 
30 

48 
38 

50 
38 

46 
23 

56 

21 

63 
25 

51 
32 

51 
18 

49 

37 

52 
29 

45 

33 

47 
28 

59 
23 

55 
40 

50 
37 

46 

32 

42 
25 

42 
29 

47 
17 

60 
20 

49 

33 

50 
28 

50 
34 

47 

37 

24 

51.6 
29.3 

ROME  W9  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
31 

57 
21 

60 
26 

60 
24 

48 
30 

45 
36 

48 
34 

44 

21 

52 
19 

61 

23 

45 
22 

49 
16 

47 
35 

51 
29 

45 
37 

45 

29 

56 
22 

50 
39 

46 
37 

43 
31 

40 
24 

40 
26 

46 
18 

5B 
18 

48 

32 

49 
27 

44 
35 

46 
33 

23 

2*!5 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  1  WNW 

MIN 

47 
37 

53 
28 

58 
30 

55 
28 

59 

30 

48 
30 

45 
38 

50 
24 

50 
23 

52 

24 

61 
29 

50 
18 

48 
18 

45 
28 

54 
28 

40 
34 

42 
24 

53 
24 

45 
36 

47 
30 

43 
25 

40 
24 

39 

17 

44 
17 

57 
21 

43 

25 

48 

26 

44 
30 

42 
24 

Zt'.b 

ATHENS 

MIN 

56 
41 

59 
31 

53 
34 

60 
26 

53 
30 

48 
41 

55 
41 

47 

27 

59 
25 

62 
29 

50 
32 

50 
20 

45 
37 

55 
31 

48 
38 

49 
36 

54 
25 

50 
38 

50 
36 

48 
32 

46 
26 

45 
26 

47 
21 

59 
24 

50 
34 

52 
30 

47 
39 

43 
35 

26 

51.4 
31.4 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MIN 

57 
40 

59 
31 

52 
35 

60 
25 

47 
29 

49 
40 

55 
40 

50 
25 

58 

23 

63 
29 

46 
32 

46 
19 

46 
35 

56 
30 

57 
38 

48 
34 

54 
26 

SO 
38 

49 

35 

47 
30 

45 
24 

45 
24 

47 
19 

57 
23 

55 
34 

53 
29 

51 
38 

51 
35 

25 

"is 

ATHENS  wB  AIRPORT 

MIN 

57 
36 

60 
30 

55 
34 

60 
28 

50 
30 

50 
41 

56 
36 

47 
26 

59 
25 

63 
29 

50 
31 

50 
19 

45 
35 

56 
31 

44 

35 

49 

32 

55 
29 

51 
38 

49 

35 

47 
31 

45 
26 

45 
27 

46 

23 

59 

25 

42 
31 

53 
31 

47 
39 

44 
34 

26 

51.3 
30.9 

ATLANTA    WB  AIRPORT 

MIN 

54 
36 

55 
31 

54 
36 

58 
33 

48 
36 

48 
40 

52 
34 

45 
26 

55 
29 

60 
32 

44 

32 

44 

26 

49 
37 

53 
31 

44 
40 

43 

32 

53 
27 

50 
40 

47 
34 

45 
28 

41 
24 

40 
26 

45 

21 

55 
27 

43 

32 

51 
30 

44 
39 

43 
34 

49 

27 

48.7 
31.8 

BLAIRSvILLE  EXP  STA 

MIN 

47 
40 

49 

27 

55 
20 

56 
18 

59 
19 

53 
23 

42 
35 

47 
21 

40 
16 

46 
24 

50 
25 

40 
1  1 

49 
13 

45 

25 

53 
25 

45 

32 

39 
14 

51 
17 

43 
33 

42 
27 

35 
22 

36 
15 

35 
7 

42 
12 

52 
18 

39 
29 

42 
30 

43 
31 

40 
17 

45.4 
22.3 

blue  ridge 

MIN 

51 
42 

55 
28 

60 
19 

62 
16 

53 
22 

50 
36 

45 
36 

43 
21 

45 
24 

50 
27 

42 
26 

45 
12 

42 
33 

54 
26 

43 
28 

42 

27 

54 
16 

46 
34 

43 
33 

39 
28 

37 
25 

36 
17 

44 
9 

55 
15 

49 
28 

42 
33 

43 
30 

44 

30 

52 
18 

47,  1 
25.6 

COMMERCE  2  SSW 

MIN 

50 
40 

52 
25 

59 
25 

56 
24 

60 
24 

50 
24 

46 
29 

54 
27 

53 
18 

56 
18 

62 
20 

46 
18 

48 
16 

45 
24 

56 
25 

41 
35 

42 
24 

54 
24 

52 
35 

49 
32 

50 
20 

45 

20 

44 
19 

45 
16 

58 
16 

50 
25 

50 
25 

44 
35 

54 

25 

50.7 
24.5 

DAHLONEGA 

MIN 

46 
38 

51 

32 

55 
35 

51 
26 

59 
25 

50 
30 

42 
35 

49 

25 

42 

20 

52 
20 

55 
26 

42 
18 

45 
21 

41 
30 

51 
32 

40 
33 

41 

21 

45 

22 

48 

36 

44 

28 

43 

23 

39 
21 

40 
16 

44 
18 

49 
24 

41 

28 

45 
33 

43 
33 

39 

20 

46  . 1 
26.5 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

55 
40 

58 
30 

55 
33 

61 
27 

53 
33 

43 
38 

50 
38 

45 

26 

53 
24 

59 
29 

54 

32 

48 

20 

43 
35 

54 
30 

46 

35 

43 

36 

S3 
25 

48 

36 

48 
36 

45 
31 

45 

25 

45 
23 

47 
17 

58 

23 

50 
33 

48 
32 

45 
36 

40 
34 

51 
24 

49.8 
30.4 

HELEN  t  SE 

MAX 
MIN 

51 
39 

60 
25 

53 
23 

62 
20 

55 
24 

46 

37 

51 
39 

44 

24 

52 
IB 

54 
19 

45 
30 

49 
14 

41 
31 

53 

29 

46 

28 

44 

32 

50 
17 

50 
32 

46 

35 

39 
31 

39 
27 

41 
23 

46 
1  1 

56 
15 

50 
26 

52 
23 

45 
31 

40 
33 

50 
19 

48,7 
26,0 

JASPER   1  NNW 

MAX 
MIN 

51 
41 

56 
28 

55 
37 

60 
28 

51 
34 

42 
36 

46 
35 

42 

22 

50 
23 

56 
27 

45 
29 

46 
19 

41 
36 

50 
28 

42 
36 

43 

33 

50 
22 

45 
38 

43 
32 

41 

29 

38 
23 

38 
19 

43 
14 

55 
24 

47 
32 

45 
33 

43 
31 

41 
31 

48 

23 

46,  7 
29.1 

WINDER   I  SSE 

MAX 
MIN 

55 
34 

59 

27 

58 
33 

60 
28 

58 
30 

46 
40 

53 
43 

46 

26 

57 
20 

61 

20 

58 
30 

52 
20 

48 

35 

55 
28 

34 

47 

35 

53 
26 

52 
27 

49 
35 

47 

29 

47 
25 

44 

21 

47 
18 

58 
25 

14 

31 

52 
29 

45 
35 

46 
35 

52 
23 

52,1 
29,0 

NORTHEAST  03 

CLAYTON 

MIN 

CORNEL IA 

MIN 

53 
35 

55 
24 

52 
33 

59 
24 

49 
26 

40 
35 

47 
37 

43 
24 

49 

21 

55 
27 

50 
28 

46 
15 

39 
31 

50 
27 

45 
32 

43 
31 

48 
19 

48 

33 

43 
32 

40 
30 

40 

22 

42 
16 

43 
12 

54 
16 

47 
29 

47 
26 

42 
32 

36 
32 

48 
18 

46.7 
26.5 

ELBERToN  2  N 

MAX 
MIN 

59 
39 

58 
23 

56 
26 

57 
17 

55 
21 

52 
38 

58 
39 

53 
25 

57 
17 

62 
22 

61 
28 

50 
12 

47 
31 

54 
28 

51 
27 

57 
31 

53 
18 

52 
35 

52 
33 

48 

27 

47 
19 

47 
23 

47 
13 

59 
15 

57 
26 

54 
23 

52 
33 

45 
24 

53 
23 

53,6 
25.4 

HARTWELL 

MIN 

63 
40 

60 
32 

55 
32 

60 
29 

58 
34 

56 
42 

55 
40 

52 
26 

58 
28 

61 

27 

60 
28 

52 
23 

45 
34 

55 
29 

50 
33 

55 
34 

55 
26 

55 
37 

54 
34 

50 
29 

50 
24 

45 

20 

50 
24 

60 
23 

55 
32 

55 
31 

50 
38 

47 
28 

53 
19 

54,3 
30.2 

TCCCOa 

MIN 

56 
40 

62 
33 

55 
28 

60 
26 

56 
31 

46 
39 

52 
40 

47 
27 

54 
21 

58 
29 

56 
30 

51 
20 

44 
36 

54 

30 

48 

33 

49 
34 

51 

22 

52 
36 

48 
34 

44 

32 

45 

26 

46 
24 

47 
18 

58 

25 

54 

32 

54 
31 

48 

37 

43 
24 

52 
25 

51,4 
29.8 

w A  SH I NGTON 

MAX 
MIN 

59 
36 

60 
31 

59 
30 

52 
20 

59 

20 

58 
24 

51 
38 

56 
25 

47 
24 

59 
28 

62 
22 

50 
15 

49 
16 

50 
29 

55 
29 

47 
35 

51 

20 

5  1 
34 

49 
34 

51 
30 

49 
24 

46 
24 

47 
16 

48 
16 

58 

22 

40 
28 

58 
29 

47 

33 

44 
24 

52.1 
26.1 

WEST  CENTRAL  0* 

BLENA  vJSTA 

MIN 

57 
46 

59 

35 

56 
38 

54 
42 

53 
43 

55 
40 

59 
39 

52 
25 

64 

30 

63 

32 

47 
24 

56 
39 

58 
32 

58 
44 

56 

38 

58 
26 

56 
45 

53 
39 

50 
29 

47 

25 

46 
30 

46 
21 

55 
28 

58 

37 

61 
37 

59 

40 

49 

40 

54 

29 

55,0 
34.8 

CARROLL  TON 

MIN 

55 
45 

55 
24 

55 
29 

56 
36 

55 
32 

49 
38 

50 
34 

45 

23 

53 
23 

61 
24 

57 
31 

44 
19 

49 
36 

54 

28 

48 
35 

49 
37 

55 
25 

52 
40 

48 

37 

46 
30 

42 
24 

41 

27 

47 
17 

57 
20 

54 
30 

54 

27 

50 
36 

45 
35 

52 
23 

51,0 
29.8 

C0LUM8US  «B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
36 

59 
30 

55 
37 

57 
46 

56 
47 

5? 
42 

57 
36 

47 
29 

60 

25 

65 
28 

49 
34 

49 

23 

55 
42 

59 
34 

59 
45 

51 

33 

59 
27 

55 
46 

51 
38 

51 
32 

46 

27 

48 

33 

49 

23 

58 

23 

46 
39 

59 
36 

49 

4  1 

50 
38 

54 

26 

53.9 
34.3 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

54 
46 

55 
30 

57 
34 

53 
37 

58 
39 

<,  5 

40 

40 

54 
25 

46 

29 

57 
32 

63 
31 

23 

45 
37 

30 

39 

36 

27 

55 
39 

52 
36 

30 

25 

27 

17 

25 

36 

33 

31 

37 

48 

26 

51.1 
32.3 

GREENVILLE  2  u 

MAX 
MIN 

56 
45 

56 
32 

56 
33 

55 
41 

53 
41 

53 
-0 

54 
37 

46 

23 

57 
28 

63 
29 

59 
30 

47 

23 

50 
38 

57 
28 

55 
40 

57 

35 

58 
26 

55 
40 

51 
36 

48 

29 

44 

23 

45 

27 

47 
18 

58 

2  5 

50 
33 

54 
30 

52 
40 

46 
35 

52 
26 

52.9 
32.1 

GRIFFIN 

MAX 
MIN 

55 
46 

59 
31 

59 
36 

59 
36 

50 
41 

5  0 
41 

54 
41 

47 
25 

58, 
32 

63 
34 

53 
31 

45 
25 

50 
39 

57 
30 

54 
42 

48 
37 

57 
29 

52 
40 

48 

39 

49 

31 

45 

25 

45 
28 

49 
19 

60 
28 

50 
33 

53 
33 

46 
42 

47 
36 

52 

27 

52.2 
33.8 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

56 
47 

56 
22 

56 
29 

56 
43 

55 
38 

54 
41 

54 
38 

48 

23 

58 
26 

66 
27 

61 
31 

50 
16 

51 
38 

58 
28 

56 
37 

56 
37 

58 
24 

54 
43 

51 
37 

49 

27 

46 

19 

45 
28 

48 
13 

60 

;  8 

56 

30 

53 
25 

51 
33 

50 
41 

53 
21 

54.1 
30.4 

Following  SUHon  Isdox 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
FEBRUARY  196* 


Sutton 

Day  01  Monlh 

• 

4 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

< 

MARSMAlLVILLE 

MAX 
MIN 

56 
AT 

59 

59 

43 

54 
42 

59 
40 

59 
37 

56 
25 

61 
30 

63 
26 

61 
31 

49 
24 

55 
38 

56 
31 

55 
31 

51 
40 

33 
28 

36 
44 

SS 
38 

52 
28 

50 
25 

30 
29 

31 
20 

54 
24 

57 
26 

61 

32 

61 
40 

52 
41 

52 
26 

36.1 
32.8 

nemnan 

MAX 
MIN 

57 
46 

59 

27 

55 
36 

61 
40 

55 
37 

51 
38 

54 
37 

46 
24 

58 

27 

64 
31 

59 
31 

46 

20 

48 

37 

57 
30 

57 
31 

54 

37 

62 
ib 

36 
41 

49 
39 

46 

29 

45 
25 

44 

26 

48 

17 

57 
29 

S7 
32 

52 
30 

*9 

38 

47 
36 

52 
25 

53.3 
31.8 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

57 

59 
32 

53 
33 

56 
42 

60 

40 

60 
41 

54 
42 

48 

28 

59 
28 

64 

32 

62 
31 

48 

20 

48 
32 

38 
31 

59 
36 

61 
36 

56 
26 

58 
42 

63 
37 

49 

28 

46 
25 

45 

29 

49 

20 

SB 
24 

37 
34 

59 
29 

57 
37 

48 
39 

48 

26 

54.6 

32.7 

TALLAPOOSA  2  NNN 

MAX 
MIN 

TMOMASTON  2  S 

MiN 

57 
47 

62 
27 

60 
34 

64 
42 

59 
37 

54 
40 

56 
38 

49 

26 

59 
23 

64 
24 

61 
31 

49 
20 

53 
36 

61 
31 

56 
36 

53 
31 

61 
36 

61 
42 

52 
39 

52 
30 

49 

26 

50 
28 

S3 
19 

61 
19 

36 

32 

59 
29 

36 
36 

49 
31 

53 
26 

56.2 
31.6 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

58 
AO 

57 
29 

56 
33 

56 
43 

56 
40 

55 
43 

55 
37 

47 

26 

37 
27 

65 
30 

64 
33 

47 

20 

47 
40 

53 

29 

57 
42 

57 
40 

it 
26 

56 

37 

53 
38 

50 
31 

51 
25 

47 
31 

49 

18 

57 

22 

55 
34 

52 
26 

52 
38 

51 
36 

52 
23 

34.1 
32.4 

CENTRAL  05 

AILEY 

MAX 
MIN 

63 
42 

61 
36 

59 
42 

59 
43 

60 
45 

62 
45 

57 
42 

48 
31 

61 
29 

65 
31 

65 
35 

50 
25 

65 
36 

64 

37 

71 
45 

51 
43 

60 
11 

62 
47 

59 
43 

56 
33 

52 
28 

51 
33 

51 
26 

58 

25 

60 
40 

55 
32 

56 
39 

55 
45 

56 

27 

38.3 
36.4 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

55 
42 

56 
28 

54 
34 

58 

28 

51 
30 

50 
40 

56 
39 

46 

26 

39 
25 

63 
28 

57 
31 

♦7 
19 

46 
38 

55 
30 

48 

40 

46 

37 

54 
28 

SI 
39 

50 
38 

48 

31 

48 
24 

43 
24 

47 
19 

58 

22 

50 
33 

54 
26 

49 
39 

44 
36 

52 
25 

51,6 
31.1 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

62 
41 

59 
30 

62 
36 

54 
37 

60 
44 

62 
41 

57 
40 

61 
29 

49 

27 

60 
30 

62 
34 

46 
23 

50 
28 

69 
35 

60 
38 

65 
40 

S3 
30 

61 
42 

55 
35 

56 
35 

57 
30 

S4 
29 

46 
26 

52 
29 

62 
32 

45 
36 

39 
38 

54 
43 

55 
28 

56.5 
34.0 

EASTMAN    1  W 

MAX 

MIN 

62 
46 

59 

33 

61 
38 

53 
40 

57 
41 

61 
44 

55 
39 

60 
30 

50 
29 

60 
34 

64 
33 

49 

26 

32 
30 

62 
34 

39 
35 

68 
41 

S3 

32 

60 
34 

67 
43 

55 
33 

33 
29 

46 
32 

50 
25 

51 
27 

60 
30 

45 
34 

59 
38 

46 
42 

52 
29 

56.0 
34.5 

FCRSyTm  1  s 

MA  X 

MIN 

55 
45 

58 
31 

54 
36 

57 
39 

54 
38 

57 
41 

57 
39 

58 
25 

59 
26 

68 
27 

61 
31 

46 

21 

52 
37 

56 
31 

55 
41 

60 
38 

56 
29 

54 
42 

53 
38 

56 
28 

46 
26 

47 
27 

48 
18 

60 
20 

56 
36 

56 
29 

53 
40 

57 
40 

52 

27 

55.3 
32.6 

FORT  VALLEY  2  E 

MAX 
MIN 

59 
46 

58 
35 

59 
39 

51 
39 

54 
43 

60 
41 

55 
40 

59 
27 

51 
27 

62 
30 

65 
32 

49 
24 

49 
25 

55 
34 

58 
35 

62 
38 

51 
30 

59 
31 

55 
41 

55 
31 

54 
27 

48 

30 

51 
23 

52 
25 

59 

29 

41 
34 

64 
38 

48 
43 

51 
29 

55.0 
33.3 

HAMKINSVILLE 

MAX 
MIN 

63 
46 

60 
32 

62 
38 

51 
39 

56 
42 

61 
45 

57 
43 

60 
29 

SO 
26 

62 
29 

65 
28 

50 
24 

52 
24 

61 
35 

60 
34 

65 
40 

59 

30 

61 
33 

58 
42 

56 

31 

55 
28 

50 
29 

52 
24 

62 
24 

61 
26 

43 
32 

61 
39 

49 
43 

53 
29 

57.1 
33.2 

MACON  *6  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
42 

59 
34 

52 
38 

55 
43 

60 
45 

54 
43 

59 
35 

49 

30 

61 
30 

65 
35 

49 

35 

47 
25 

55 
42 

38 
34 

62 
46 

31 
35 

59 
31 

56 

47 

55 
38 

53 
32 

46 
28 

50 
33 

51 
24 

58 
25 

45 
38 

64 
39 

49 
42 

'3 

J6 

54 
29 

54.7 
35.7 

MC  INTyRE 

MAX 
MIN 

MILLEDGEVILLE 

MAX 
MIN 

58 
36 

59 
30 

61 
32 

55 
34 

63 
32 

59 
35 

57 
43 

58 
30 

SO 
25 

60 
27 

65 
28 

SO 
22 

49 
23 

53 

33 

60 
35 

32 
40 

SO 
27 

56 
29 

52 
40 

54 
32 

52 
28 

48 

29 

47 

21 

50 
21 

61 
22 

42 
30 

61 
32 

47 
39 

50 
29 

54.5 
30.3 

monticello 

MAX 
MIN 

58 
42 

56 
28 

60 
30 

54 
29 

60 
35 

52 
37 

52 
37 

56 
23 

47 

30 

59 

27 

64 
29 

44 

20 

48 
30 

51 
27 

52 
31 

52 
34 

48 

23 

57 
29 

51 
39 

52 
27 

50 
22 

46 

25 

46 
28 

50 
25 

62 
30 

41 

29 

57 
39 

46 
35 

47 
25 

52.3 
29.8 

sandersville 

MAX 
MIN 

58 
49 

56 
30 

50 
39 

56 
33 

51 
37 

56 
45 

54 
43 

48 

30 

58 
27 

61 
28 

48 
35 

46 
25 

51 
39 

34 
35 

65 
42 

52 
41 

S3 
29 

52 
47 

51 
40 

51 
33 

48 

27 

49 

29 

47 
24 

60 
26 

41 
39 

60 
33 

47 
42 

47 
42 

52 
28 

52.6 
35.1 

si  loam 

MAX 
MIN 

56 
44 

59 
30 

54 
35 

60 

30 

55 
35 

57 
42 

55 
39 

50 
27 

59 
28 

63 
30 

60 
31 

50 
25 

48 
37 

55 
30 

5S 

39 

52 
37 

55 
29 

54 
41 

50 
36 

49 

31 

45 

25 

47 
26 

48 

22 

59 
24 

SS 
35 

59 
30 

55 
42 

48 

37 

55 
26 

54,0 
32.5 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING   1  NW 

MAX 
MIN 

57 
39 

59 
28 

60 
31 

53 
19 

58 
22 

59 
29 

55 
41 

56 
27 

47 

27 

59 
29 

63 
31 

51 
16 

SO 
23 

52 
31 

SS 
31 

59 
39 

52 
23 

56 

30 

49 
36 

52 
32 

50 
24 

48 

27 

48 

22 

46 

22 

38 
28 

61 
31 

59 
35 

48 
36 

47 
24 

54,1 
28.7 

ALGUSTA  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 

42 

59 

28 

54 
31 

57 
24 

56 
28 

61 
46 

55 
39 

48 

33 

59 
25 

66 

29 

51 
33 

49 
23 

54 

32 

36 
3* 

65 
37 

54 
33 

56 

54 
46 

34 
38 

54 
35 

49 

26 

51 
32 

50 
25 

57 
21 

43 
37 

57 
34 

48 
42 

51 
35 

54 
26 

54,7 
32,5 

BROOKLFT   1  - 

MAX 
MIN 

59 
48 

61 
32 

56 
37 

61 
33 

59 
41 

63 
46 

64 
43 

63 
32 

62 
29 

67 
32 

63 
37 

50 
27 

67 
35 

65 
45 

69 
40 

65 
46 

61 
32 

67 
45 

56 
44 

52 
36 

50 
32 

51 
34 

51 
30 

59 
27 

58 
38 

55 
33 

47 
39 

54 
43 

57 
32 

59.0 
36,9 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

53 
48 

60 
32 

51 
39 

61 
31 

55 
30 

60 
47 

57 
45 

55 
33 

60 
29 

60 
30 

68 
35 

56 
25 

56 
30 

56 
35 

57 
40 

64 
41 

58 
29 

55 
45 

55 
30 

51 
33 

47 
29 

49 
31 

49 
28 

51 
32 

58 
38 

59 
36 

54 
41 

53 
39 

55 
26 

56.0 
34.8 

METTER 

MAX 
MIN 

61 
53 

60 
34 

58 
40 

60 
35 

58 

43 

63 
46 

65 
43 

62 
32 

61 
31 

65 
31 

64 
30 

60 
29 

64 

37 

64 

39 

70 
45 

70 
40 

70 
34 

63 
47 

66 
35 

54 
34 

53 
30 

51 
34 

52 
29 

59 
29 

59 
41 

56 
34 

55 
39 

54 
45 

56 
29 

60.4 
36,8 

MIOVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

59 
45 

56 

31 

54 
38 

58 
31 

58 
35 

62 
46 

58 
42 

55 
28 

60 
29 

63 
31 

59 
35 

51 
26 

58 
36 

38 

37 

60 
41 

65 
32 

58 

29 

57 
42 

54 

40 

51 
33 

48 
28 

48 
31 

51 
27 

58 

27 

S3 
39 

56 
36 

56 
41 

53 
40 

55 
29 

56.3 
34,7 

MILLEN 

MAX 
MIN 

61 
52 

62 
28 

58 
34 

61 
25 

58 
32 

63 
44 

62 
40 

60 
31 

62 
26 

66 
27 

65 
32 

52 
24 

62 
32 

60 
38 

61 
39 

60 
44 

60 
30 

56 
46 

57 
43 

56 
35 

52 
26 

50 
33 

52 
26 

61 

22 

60 
38 

59 
38 

58 
40 

53 
42 

56 
26 

58.8 
34.2 

NEMlNGTON  *  NN 

MAX 
MIN 

ShAINSXORO 

MAX 
MIN 

60 
53 

55 
31 

SI 
36 

57 
32 

57 
41 

62 
44 

60 
41 

60 
41 

61 
27 

65 
30 

63 
34 

49 
25 

62 
35 

39 
36 

66 
41 

68 
43 

57 
30 

59 
45 

5S 
42 

52 
34 

51 
27 

48 

30 

50 
23 

59 
24 

56 
39 

57 
32 

50 
38 

53 
43 

54 

27 

57. 1 
35.3 

KARRENTON 

MAX 
MIN 

58 
45 

60 
29 

57 
37 

60 
29 

59 
30 

59 
44 

56 
40 

33 
28 

60 
25 

63 
29 

62 
33 

50 
23 

50 
35 

55 
32 

59 
43 

60 
39 

65 
28 

59 
24 

55 
36 

50 
32 

48 

25 

48 
21 

53 
23 

59 
21 

59 
36 

60 
31 

59 
36 

50 
37 

54 
26 

56.6 
31.8 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

SOUTH.EST  07 

ALBANY  3  SE 

MAX 
MIN 

65 
38 

60 
27 

61 
28 

53 
42 

58 
46 

62 
46 

59 
42 

50 
30 

65 
26 

63 
28 

66 
29 

51 
23 

55 
27 

65 
38 

60 
39 

71 
42 

55 
32 

61 
35 

60 
42 

57 
32 

54 
29 

51 
32 

49 
28 

51 
23 

59 
26 

47 
41 

64 
41 

51 
48 

53 
26 

57.8 
34.0 

AMERICuS  *  ENE 

MIN 

58 
48 

55 
33 

52 
40 

54 
43 

57 
42 

56 
42 

54 
41 

51 
28 

58 

29 

61 
33 

59 
33 

50 
28 

59 
39 

56 
34 

62 

41 

60 
38 

58 
31 

56 
48 

52 
40 

32 
30 

56 

27 

51 
32 

SO 
22 

60 
28 

56 
38 

63 
38 

60 

42 

48 

45 

44 

29 

55.8 
35.9 

BAINBRTOGE 

MAX 
MIN 

62 
51 

62 

30 

56 
38 

38 
45 

63 
48 

65 
46 

68 
42 

52 
29 

65 
30 

70 
28 

63 
40 

39 
24 

70 
32 

62 
42 

73 
43 

60 
43 

64 

13 

63 
51 

62 
53 

56 
33 

54 

30 

50 
37 

52 
27 

60 
22 

60 

67 
41 

60 
48 

S3 

46 

59 

27 

61.0 
38.0 

BlAKELY 

MAX 
MIN 

60 
4* 

62 
35 

64 
41 

57 
43 

61 
47 

61 
45 

62 
41 

56 
30 

63 
28 

60 
31 

58 

37 

54 
25 

64 
36 

64 

36 

65 
43 

65 
40 

S  . 

31 

59 
46 

55 
40 

54 

32 

50 
30 

46 

32 

SO 
2' 

60 
26 

48 
*1 

64 

37 

37 
47 

52 
45 

56 

30 

58.2 
37.0 

CAIRO  ?  NNM 

MAX 
MIN 

61 
52 

59 
33 

56 
44 

39 
46 

60 
50 

65 
46 

65 
42 

59 
30 

63 
30 

68 

32 

63 

37 

58 
28 

68 
35 

61 
42 

70 
47 

67 
43 

63 
35 

66 

50 

59 
42 

55 
33 

S3 
29 

48 

33 

51 
28 

59 

2S 

63 
42 

66 
41 

64 

47 

53 
45 

60 
30 

60,8 
38.5 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

61 
51 

60 
32 

54 
41 

57 
45 

61 
52 

62 
45 

68 
43 

57 
30 

63 
30 

68 

33 

65 
38 

59 
25 

69 
37 

61 
41 

71 
48 

66 
42 

63 
33 

6$ 
48 

38 
42 

58 
31 

51 

30 

32 
36 

50 
27 

60 
25 

S3 
43 

64 
42 

60 
47 

54 
48 

56 
28 

60.3 
38.4 

Sm  fUlwtnc*  No4M  Following  Sutioo  Lndai 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


GEORGIA 
FEBRUARY  1964 


Station 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CCIQUITT  2  E 

MAX 
MIN 

62 
45 

60 
31 

60 
38 

59 
40 

60 
47 

62 
45 

68 
44 

60 
30 

68 
29 

67 
32 

63 
35 

53 
26 

58 
38 

66 
34 

69 
41 

61 
40 

61 
36 

62 
38 

62 
33 

56 
31 

55 
30 

51 
34 

55 
27 

58 
24 

51 
42 

63 
39 

61 
39 

55 
45 

60 
30 

60.2 
36.0 

CLTHBERT 

MAX 
MIN 

58 
44 

59 
35 

57 
43 

56 
45 

57 
46 

60 
43 

60 
41 

51 
28 

62 
30 

66 

32 

63 
35 

52 
28 

63 
43 

62 
35 

60 
47 

64 
40 

59 
32 

57 
49 

54 
39 

52 
32 

51 
30 

49 

33 

49 
25 

61 

27 

58 
40 

64 
41 

62 
45 

51 
44 

57 
30 

57.7 
37.3 

FCRT  GAINES 

MAX 
MIN 

59 
45 

60 
33 

54 
39 

55 
43 

57 
46 

60 
43 

60 
41 

53 
29 

62 
30 

66 

35 

60 
35 

53 
27 

64 
38 

64 
34 

62 
47 

65 
39 

59 
31 

58 
48 

56 
38 

55 
31 

54 
29 

49 
32 

50 
24 

60 
25 

58 
39 

64 
38 

58 
46 

52 
44 

57 
29 

58.1 
36,5 

LLMPKIN 

MAX 
MIN 

57 
48 

51 
33 

54 
41 

56 
45 

55 
46 

59 
40 

60 
41 

51 
27 

61 
29 

65 
36 

60 
33 

50 
26 

60 
39 

61 

32 

60 
47 

62 
39 

59 
31 

53 
48 

52 
38 

53 
30 

»T 

27 

49 
33 

50 
21 

62 
29 

55 
39 

63 
40 

60 
39 

51 
43 

56.3 
36,4 

MORGAN 

MAX 
MIN 

58 

57 

57 

58 

58 

62 

61 

56 

62 

66 

58 

54 

64 
33 

64 

37 

67 
47 

65 
41 

59 
33 

60 
52 

56 
42 

53 
32 

52 
30 

48 
31 

49 
25 

61 

25 

64 
41 

63 
39 

63 
45 

53 
45 

57 
28 

58.8 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

57 
47 

56 
32 

52 
43 

53 
43 

57 
46 

60 
42 

58 
42 

52 

28 

60 
29 

64 
29 

60 
34 

49 

25 

60 
36 

60 
34 

60 
45 

63 
39 

60 
30 

57 
48 

52 
40 

51 
30 

48 

27 

49 

32 

50 
23 

62 
27 

57 
39 

61 
40 

60 
40 

48 
43 

55 
29 

56.2 
35.9 

THOMASv I LLE 

MAX 
MIN 

61 
55 

61 
35 

55 

41 

59 
41 

60 
51 

65 
48 

60 
43 

50 
34 

57 
31 

67 
33 

56 
38 

60 
29 

67 
35 

61 
45 

71 
45 

65 
49 

63 
34 

67 
51 

61 
44 

54 
34 

52 
30 

51 
33 

48 
28 

59 

25 

65 
42 

65 
42 

58 
48 

53 
48 

51 
29 

59,4 
39.3 

TMOMASvILLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

60 
45 

59 
38 

54 
46 

58 
45 

62 
51 

63 
47 

65 
41 

48 
32 

61 

35 

65 
39 

48 

38 

56 
32 

65 
40 

58 
42 

70 
47 

55 
40 

60 
36 

66 

50 

57 
42 

52 
34 

49 

32 

46 

32 

48 

29 

56 
31 

64 
42 

64 
41 

49 
47 

53 
39 

56 
35 

57,5 
39,6 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

65 
48 

63 
32 

63 
36 

54 
44 

59 
44 

62 
47 

63 
41 

67 
32 

50 
29 

61 
31 

66 
32 

51 
28 

96 
29 

68 

37 

60 
40 

73 
44 

57 
35 

64 
36 

68 
45 

57 
34 

54 
32 

53 
31 

54 
32 

51 

25 

60 
26 

60 
41 

62 
41 

50 
47 

53 
28 

59,4 
36.1 

ASH8URN   1  S 

MAX 
MIN 

57 
36 

57 
30 

59 

30 

58 
42 

58 

46 

57 
44 

63 
41 

55 
34 

61 

30 

64 

30 

60 
34 

52 
26 

61 

37 

65 
35 

68 
46 

56 

35 

62 
34 

59 
49 

61 
44 

54 

26 

52 
26 

48 

30 

44 

24 

54 
24 

47 
34 

57 
33 

58 
38 

54 
38 

58 
37 

57,2 
34,9 

CCROELE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

62 
50 

60 
32 

56 

41 

57 
63 

57 
48 

62 
44 

61 
42 

57 
30 

62 
29 

65 
32 

63 
32 

53 
26 

63 
39 

62 
36 

64 
46 

62 
41 

60 
32 

58 
48 

56 
42 

53 
33 

48 

30 

50 
33 

50 
25 

60 
25 

58 
39 

62 
36 

60 
44 

52 
45 

55 
28 

56.2 
36,9 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

62 
45 

58 
33 

61 
33 

52 
43 

58 
43 

63 
47 

62 
43 

66 
33 

48 

32 

60 
32 

66 
33 

49 
28 

55 
28 

68 

35 

59 
41 

75 
45 

55 
35 

61 
36 

69 
44 

58 
34 

53 
31 

49 
32 

50 
29 

50 
26 

60 
27 

55 
40 

60 
40 

49 
46 

54 

30 

56.1 
36.0 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

62 
44 

59 
33 

58 
40 

56 
41 

59 
48 

61 
44 

65 
42 

53 
31 

61 
31 

65 
32 

63 
34 

53 
28 

67 
38 

63 
39 

72 
43 

67 
43 

60 
33 

65 
47 

57 
37 

51 
31 

51 
31 

48 
34 

48 
28 

57 
28 

56 
40 

59 
40 

59 
45 

52 
45 

54 

33 

58,7 
37.3 

HOMERV T LLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

63 
54 

62 
31 

57 
39 

61 
44 

61 
49 

67 
47 

69 
39 

60 
31 

62 
27 

67 
29 

60 
37 

56 
25 

69 
32 

65 
44 

76 
40 

68 
45 

65 
33 

72 
49 

61 

45 

55 
35 

53 
29 

49 

33 

53 
29 

60 
24 

67 
39 

62 
40 

54 
40 

54 
44 

58 
28 

61.6 
37,3 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

64 
44 

59 
30 

60 
30 

52 
38 

59 
42 

63 
46 

59 
40 

65 
32 

55 
29 

60 
31 

65 
32 

54 
25 

51 
25 

67 

37 

59 
39 

73 
45 

63 
30 

60 
34 

67 
44 

57 
35 

53 
29 

49 
29 

50 
29 

50 
26 

59 
30 

48 

39 

59 
40 

50 
46 

53 
28 

58.0 
34,6 

MCULTRiE  2  ESE 

MAX 
MIN 

61 
51 

60 
34 

54 
42 

59 
43 

60 
49 

64 
40 

67 
43 

53 
31 

67 
31 

6T 
32 

58 
37 

56 
27 

69 
36 

61 
41 

72 
45 

66 
42 

63 
34 

67 
48 

58 
42 

53 
33 

51 

30 

48 
37 

50 
27 

58 

25 

61 
41 

64 

40 

60 
44 

54 
45 

56 

31 

59.9 
36.0 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

60 
54 

59 
31 

59 
40 

57 
44 

58 
49 

63 
53 

66 
40 

58 
31 

59 

30 

64 
32 

61 
38 

52 
26 

65 
35 

62 
41 

70 
45 

62 
42 

61 
35 

68 

50 

59 
49 

55 
34 

51 

29 

46 
32 

50 
26 

57 
24 

62 

42 

60 
39 

60 
45 

55 
41 

60 
28 

59.3 
38,1 

OUITMAN 

MAX 
MIN 

62 
49 

62 
32 

62 
34 

61 
46 

63 
46 

67 
40 

68 

30 

51 
27 

62 
29 

68 

30 

51 
24 

52 
26 

70 
40 

62 
42 

75 
45 

56 
32 

67 
36 

72 
42 

62 
32 

55 

27 

52 
31 

49 

26 

60 
27 

69 
40 

65 
42 

51 
46 

54 

27 

61.0 
35.1 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

64 
49 

60 
34 

60 
40 

52 
45 

56 
45 

62 
46 

60 
42 

64 

30 

49 
31 

60 
33 

64 

37 

50 
29 

54 
33 

65 
38 

58 
39 

70 
42 

56 
34 

61 
37 

64 
42 

56 
32 

54 

30 

50 
33 

50 
26 

50 
25 

58 
32 

52 
39 

60 
40 

49 
47 

52 
28 

57.2 
36.5 

VALDOSTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 
MIN 

62 
56 

61 
30 

55 
41 

61 
64 

62 
50 

68 
48 

69 
39 

59 
32 

62 
27 

68 

30 

59 
39 

57 
25 

69 
33 

63 
44 

75 
45 

69 
46 

65 
33 

71 
50 

60 
44 

55 
32 

51 
29 

49 

32 

51 
28 

60 
24 

68 
41 

64 
41 

60 
45 

54 
46 

58 
28 

61.6 
36.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
52 

62 
30 

52 
38 

61 
43 

60 
48 

64 
48 

67 
39 

53 
33 

62 
29 

66 
32 

51 
37 

52 
28 

68 
34 

64 
43 

74 
46 

58 
46 

61 
36 

70 
48 

58 
43 

54 
35 

54 

29 

51 
30 

54 
29 

62 
24 

«9 
39 

59 
39 

59 
38 

54 
45 

56 
28 

59.5 
37.6 

BLACKBEARD  island 

MAX 
MIN 

59 
51 

67 
37 

58 
41 

52 
43 

58 
45 

60 
48 

64 
45 

64 
34 

52 
33 

56 
36 

59 
36 

53 
34 

52 
34 

64 
45 

60 
47 

66 
47 

61 
38 

58 
45 

70 
45 

60 
37 

57 
31 

54 
35 

53 
35 

53 
28 

56 
37 

62 
40 

55 
38 

55 
45 

35 

32 

58.4 
39.4 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

67 
49 

61 
39 

54 
47 

63 
46 

60 
50 

67 
52 

69 
45 

65 
36 

60 
35 

62 
3B 

58 
40 

55 
32 

70 
39 

68 
50 

71 
46 

70 
50 

64 

40 

71 

50 

69 
48 

59 
37 

55 
35 

53 
36 

55 
34 

58 
35 

72 
45 

65 
41 

57 
45 

57 
50 

62 
35 

62,7 
42.2 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 
MIN 

66 
47 

56 
38 

52 
47 

58 
48 

61 

50 

67 
51 

70 
45 

53 
36 

56 
33 

59 

37 

51 
36 

50 
31 

63 
37 

59 
50 

70 
50 

69 
40 

58 
38 

69 
52 

60 
44 

55 
38 

53 
31 

52 
36 

53 
33 

56 
28 

72 
45 

53 
42 

53 
44 

57 
42 

50 
33 

56,7 
40.8 

camp  Stewart 

MAX 
MIN 

64 
54 

64 
33 

55 
38 

63 
38 

60 
46 

64 

50 

68 
43 

59 
33 

60 
31 

65 
33 

64 
39 

54 
28 

69 
34 

64 
45 

71 
43 

67 
47 

58 
35 

73 
46 

62 
43 

55 
37 

52 
30 

53 
35 

54 
30 

62 
27 

59 
39 

56 
37 

56 
41 

55 
48 

56 

30 

60.8 
36.4 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

65 
51 

64 

30 

58 
34 

63 
34 

60 
41 

64 
50 

70 
42 

66 
32 

56 

27 

60 
30 

60 
38 

53 
24 

69 
32 

67 
45 

69 
37 

69 
49 

57 
30 

73 
46 

66 
43 

56 
36 

53 
26 

53 
37 

53 
27 

61 
24 

57 
34 

55 
38 

55 
37 

55 
45 

55 

27 

60,6 
36.1 

FOLKSTON  9  5W 

MAX 
MIN 

66 
55 

64 
38 

61 
44 

61 
66 

62 
51 

69 
52 

69 

52 

65 
34 

61 
32 

66 

38 

66 
40 

67 
27 

70 
35 

69 
47 

79 
41 

73 
49 

64 
36 

71 
49 

68 
47 

57 
36 

55 
31 

48 

33 

55 
29 

62 

27 

73 
38 

69 
41 

57 
43 

58 
49 

59 

33 

64.3 
40,4 

GLENNVTLLE 

MAX 
MIN 

61 
55 

62 
35 

54 
37 

63 
37 

60 
47 

63 
49 

68 
43 

54 
32 

60 
31 

65 
34 

60 
37 

53 
27 

69 
34 

64 
41 

73 
43 

66 
46 

58 
34 

71 
46 

59 
43 

55 
35 

52 
31 

53 
34 

54 
28 

61 

27 

55 
38 

56 
36 

53 
40 

54 
45 

59 
29 

59.8 
37.7 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

62 
53 

62 
28 

52 
36 

63 
41 

62 
48 

64 
48 

70 
41 

65 
33 

60 
27 

67 
30 

65 
38 

53 
25 

70 
30 

69 
45 

70 
39 

69 
46 

58 
30 

72 
45 

66 
43 

55 
35 

52 
27 

50 
35 

53 
26 

60 
23 

59 

33 

58 
40 

56 
34 

55 
46 

58 
26 

61,2 
36.3 

NAHUNTa 

MAX 
MIN 

65 
51 

64 

32 

54 
44 

62 
42 

62 
49 

66 
46 

70 
42 

60 
33 

60 
30 

67 
31 

60 
38 

55 
25 

70 
31 

63 
47 

76 
42 

69 
46 

60 
34 

73 
49 

60 
45 

55 
35 

52 
29 

50 
33 

54 
30 

61 
24 

60 
35 

55 
40 

50 
37 

55 
44 

56 
29 

60.6 
37,7 

SAPElC  ISLAND 

MAX 
MIN 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

MAX 
MIN 

61 
55 

66 

30 

63 
34 

33 

62 
43 

64 
50 

62 
42 

71 
33 

52 
31 

59 
31 

65 
41 

52 
23 

54 
34 

69 
48 

61 
38 

67 
48 

60 
30 

51 
49 

71 
43 

60 
37 

56 

26 

53 
35 

55 
26 

55 
25 

61 
38 

56 
39 

57 
38 

51 
45 

32 

59.3 
37.1 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 
M  1  N 

63 

ol 
33 

51 
37 

60 
33 

63 
44 

63 
48 

69 
44 

50 
33 

59 
32 

64 
38 

52 
34 

53 
27 

68 
36 

59 
41 

67 
44 

64 

38 

57 
34 

72 
50 

58 
41 

55 
37 

51 
29 

52 
35 

53 

28 

60 
28 

54 
40 

56 
35 

52 
40 

56 
38 

56 
31 

56.6 

37.0 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

53 
37 

52 
<.3 

51 
48 

58 
49 

58 
45 

52 
42 

49 

35 

53 
35 

50 
40 

47 
35 

57 
39 

55 
38 

56 
49 

54 
48 

53 
42 

64 
48 

64 
44 

53 
38 

50 
34 

48 

36 

46 

36 

51 
33 

55 
46 

55 
33 

48 
44 

52 
47 

52 

33 

53.2 
40.6 

SLRRENCY  2  WNW 

MAX 
MIN 

63 
54 

62 
29 

60 
37 

59 
41 

61 
45 

65 
42 

69 
40 

60 
32 

60 
28 

66 
30 

64 
36 

52 
25 

69 
32 

65 

30 

74 
40 

70 
44 

60 
32 

71 
46 

59 
41 

55 
35 

54 
29 

54 
33 

54 
27 

60 
24 

63 
39 

58 
37 

58 
38 

55 
46 

62 
27 

61.4 
35.8 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

60 
48 

64 
40 

54 
44 

64 
44 

65 
38 

69 
36 

71 
33 

71 
33 

62 
28 

68 
34 

52 
26 

28 

62 
42 

59 
28 

58 

27 

59 
28 

60 
28 

60 
40 

60 
38 

60 
46 

55 
23 

61.7 
34,9 

Sm  R«l«r«DC«  NotH  Following  Sutlon  LneUx 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 
FEBRUARY  1%* 


Day  of  month 


9      10     11      12     13     U     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


NORTHWEST  01 
ALLATOONA  DAM  2 

CARTERSVILLE 

CEDARTOWN 

DALLAS   S  SE 

DALTON 

LA  FAyETTE 

ROME 

ROME  W8  AIRPORT 

NORTH  CENTRAL  02 
ATHENS 

athens  -.3  airport 

atlanta  mb  airport 

Blairsville  Exp  sta 
blue  ridge 
dahlonega 
gainesville 

HELEN  1  SE 

JASPER  1  NNM 

NORTHEAST  03 
HARTwELL 

MEST  CENTRAL  0* 
EXPERIMENT 

GREENVILLE  2  w 

GRIFFIN 

NEWNAN 

CENTRAL  0) 
COVINGTON 

FORT  VALLEY  2  E 

HAwKINSVILLE 

MACON  nB  AIRPORT 

EAST  CENTRAL  06 
LOUISVILLE 

SOUTHWEST  07 
AMERICUS  »  ENE 

PLAINS  SM  GA  EXP  STA 

TMOMASVILLE 

THOMASVILLE  w8  CITY 

SOUTH  CENTRAL  08 
HOMERVILLE  3  MSM 


SNOWFALL 
5N  ON  GNO 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Continued 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTHEAST  09 
ALMA  FAA  AIRPORT 

GLENNVIllE 

SNOWFALL 
SN  ON  QND 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

T 
T 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Ol  Month 

d  CTI 

Station 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(2  °< 

NORTHWEST  01 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

• 

* 

.19 

.08 

.12 

.00 

ft 

.10 

ft 

.01 

ft 

.05 

.07 

.08 

.03 

* 

ft 

* 

• 

ft 

* 

.32 

.05 

.05 

.01 

.02 

1.32B 

WIND 

70 

ft 

91 

62 

43 

103 

55 

59 

47 

50 

* 

90 

63 

98 

34 

54 

29 

36 

78 

62 

ROME  wB  AIRPORT 

EVAP 

• 

ft 

ft 

ft 

.30 

.01 

.00 

ft 

• 

.26 

• 

.13 

.06 

• 

« 

. 

ft 

.47 

• 

.30 

.03 

1.978 

WIND 

23 

9 

63 

25 

12 

66 

58 

73 

43 

97 

44 

48 

25 

44 

49 

88 

53 

81 

68 

125 

65 

40 

42 

24 

47 

26 

56 

42 

104 

1540 

MAX 

44 

58 

44 

43 

52 

52 

56 

41 

54 

48 

56 

47 

41 

MIN 

37 

37 

37 

37 

35 

34 

36 

36 

34 

42 

32 

36 

37 

NORTH  CENTRAL  02 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

EVAP 

.01 

.07 

.11 

.10 

ft 

.19 

.06 

.25 

.02 

.23 

.08 

.06 

.06 

ft 

.21 

.09 

. 

.36 

.06 

.19 

.07 

.14 

.09 

.03 

.06 

.00 

.44 

.13 

3.348 

WIND 

68 

33 

35 

8 

»' 

77 

79 

103 

45 

57 

124 

14 

30 

51 

34 

92 

49 

74 

91 

118 

66 

58 

36 

31 

27 

24 

36 

91 

32 

1596 

MAX 

65 

70 

62 

62 

63 

60 

65 

63 

62 

60 

60 

58 

52 

62 

68 

64 

61 

61 

54 

65 

55 

65 

64 

62 

65 

58 

65 

59 

67 

62,0 

MIN 

52 

56 

44 

44 

44 

41 

57 

41 

44 

43 

43 

42 

44 

43 

54 

45 

42 

46 

44 

46 

41 

47 

46 

42 

42 

42 

42 

42 

47 

45.0 

WEST  CENTRAL  0* 

EXPERIMENT 

EVAP 

« 

.08 

.11 

.11 

ft 

ft 

.14 

.08 

.12 

.1* 

.24 

.15 

.07 

.02 

.15 

.02 

.10 

.07 

.16 

.09 

.10 

.12 

.08 

.  14 

.01 

.08 

.09 

.08 

2.648 

WIND 

77 

75 

55 

50 

50 

160 

208 

102 

155 

1ZS 

150 

70 

65 

115 

100 

145 

95 

100 

220 

175 

55 

75 

75 

30 

RO 

60 

60 

140 

60 

2927 

MAX 

55 

48 

48 

55 

55 

48 

51 

47 

48 

42 

46 

55 

40 

51 

47 

45 

MIN 

33 

32 

34 

40 

36 

33 

36 

37 

30 

" 

32 

33 

37 

34 

35 

39 

32 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFT0N  EXP  STATION 

EVAP 

.01 

.18 

.08 

.09 

.07 

.09 

.08 

.06 

.11 

.13 

.18 

.11 

.08 

.09 

.16 

.10 

.13 

.11 

.14 

.13 

.11 

.08 

.05 

.10 

.05 

.08 

.07 

2.878 

WIND 

89 

59 

31 

79 

74 

128 

70 

no 

59 

85 

139 

73 

35 

133 

82 

148 

81 

106 

106 

26 

71 

73 

53 

34 

90 

73 

48 

67 

69 

2291 

MAX  AND  MIN   IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDEO  DURING  THE   24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 


ATHENS  HORT  FARM  STA  3 
2  INCHES 


TIFTON  EXPERIMENT  STA 
3  INCHES 


Day 

of  month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

MAX 
MIN 

50 
45 

53 
40 

51 
41 

50 
36 

54 
40 

45 
44 

48 
44 

48 

35 

47 
35 

48 
38 

48 
38 

48 

35 

45 
40 

53 
37 

53 
43 

45 
40 

50 
35 

52 
43 

45 
40 

48 
43 

47 
35 

47 
35 

48 

35 

50 
35 

50 
41 

49 
36 

49 
44 

46 
37 

43 
37 

48.6 
38.9 

MAX 
MIN 

50 
45 

50 
38 

48 
40 

50 
38 

50 
40 

44 
44 

47 
42 

45 
38 

45 
36 

46 
37 

45 
40 

45 
33 

40 
40 

50 
40 

50 
40 

45 
40 

48 
36 

47 
43 

45 
40 

45 
38 

45 
35 

45 
35 

45 
35 

47 
35 

47 
40 

46 
37 

47 
44 

44 
40 

43 
37 

46.3 
38.8 

MAX 
MIN 

50 
46 

50 
44 

50 
45 

50 
45 

49 

44 

47 
45 

49 
46 

48 
44 

45 
40 

46 
43 

47 
44 

47 
43 

45 
40 

48 
41 

45 
45 

48 
45 

46 
41 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

47 
44 

45 
40 

45 
40 

55 
40 

46 
42 

45 
41 

47 
43 

47 
40 

46 
41 

47.2 
43.0 

MAX 
MIN 

50 
46 

52 
43 

48 
42 

46 
44 

57 
45 

48 
45 

48 
44 

48 
42 

46 
39 

46 
40 

46 
40 

45 
39 

45 
39 

47 
41 

49 
45 

48 

45 

50 
43 

48 
42 

49 

45 

48 
41 

46 
40 

47 
40 

45 
39 

45 
38 

46 
40 

44 
41 

49 
41 

44 
43 

45 
39 

47.4 
41  .8 

MAX 
MIN 

55 
55 

57 
56 

56 
55 

56 
55 

55 
54 

57 
55 

57 
56 

56 

55 

55 
54 

54 
54 

54 
53 

55 
54 

55 
54 

55 
54 

56 
55 

57 
56 

57 
55 

56 
55 

57 
56 

56 

55 

55 
54 

55 
55 

55 
54 

54 
53 

53 
51 

53 
52 

55 
53 

55 
55 

55 
55 

55.3 
54.4 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 


SLOPE  OF  GROUND.      LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST .     SOIL  TYPE,      CECIL  SANDY  LOAM       GROUND  COVER 
GROUND  ALMOST  BARE,   SOME  THIN  NATIVE  GRASS.      INSTRUMENTATION,     PALMER  DI AL-TYPE  LIQUID   IN  STEEL  THERMOMETERS . 
TIFTON  EXP  STATION  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  To'tHE  NORTHWEST .     SOIL  TYPE,      TIFTON  LOAMY  SAND       GROUND  COVER 
PERENNIAL  GRASS  SOD.      INSTRUMENTATION,      3-INCH  DEPTH  -  FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND         L  THERMOGRAPH  MODEL 
1100,    6  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE   THERMOGRAPH ,   MODEL   1120.  mtNMUbKAPH,  MODEL 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  24  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

AGE  I 

UJ 

ITUDE 

\TION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDsLnVLn 

DRAIN 

< 

LONG 

s 

E 

ft 

s 

ft. 

EVAP 
SPEClAi 

ABHEvlLLf 

0010 

WILCOX 

9 

32  00 

8.'  18 

WILLIAM  M.  CAMPBELL 

»DA1ASV|LLI 

D04] 

BAR TOM 

12 

34  21 

HPS*  C*  T.  JARRE TT 

AOEL  2  S 

0053 

COOKE 

16 

31  07 

COOKE  CO*  FORESTRY  UNIT 

AILEY 

00  « 

MONTGOMERY 

10 

32  11 

sp 

5P 

SP 

WALTER  GUY  RIVERS 

ALAPAMA  CAP  STATION 

Dl  31 

BERRIEN 

16 

31  21 

290 

?A 

TA 

ALBANY  3  SE 

01*0 

DOUGHERTY 

31  32 

160 

TA 

7A 

Chester  c.  Rogers 

AIL A TOON A  DAM  2 

0181 

BARTOW 

5 

3*  10 

8A 

8/ 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

1  3 

31  32 

ALPHAS  E TT A  1  MNW 

02  19 

FULTON 

! 

3*  03 

ELI  E*  OR IM£S 

AMERICUS  *  CNE 

0253 

SUMTER 

32  06 

BLANCHE  S.  PHYNE 

AMERICUS  E*P  STA  NR$Y 

0230 

SUMTER 

32  06 

8*  16 

U*0F  GA.EXP.STA.  NRSY. 

APPLING  1  NX 

0311 

COLUMB 1 A 

1' 

33  33 

ROY  0*  TANKERSLEY 

A  >MB  u  ft  N  1  S 

SAM 

TURNER 

1* 

31  *1 

63  39 

Radio  station  wmes 

ATHENS 

M  1  ] 

CLARKE 

10 

33  36 

PROF.  £.  S>  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

0*32 

CLARKE 

10  33  35 

63  21 

665 

'  - 

6P 

6P 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS  MB  AIRPORT 

0*35  CLARKE 

. : 

33  57 

796 

HID 

MIO 

:  hj 

U.S.  MEATHER  BUREAU 

ATHENS  MOOT   FARM  STA  3 

9431 

CLARKE 

10 

33  33 

a 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

ATKINSON  1  W 

94*1 

BRANTLEY 

MRS*  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

FULTON 

HENRY   T,  BARNETT 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

0491 

FULTON 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

0493 

RICHMOND 

81  58 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0326 

STEPHENS 

:  MJ 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

BAINBRIOGE 

0981 

DECATUR 

MISS  MARY  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

6EAVER0ALE 

0746 

WHITFIELD 

72* 

BA 

MRS*  H*  E.  MARMACK 

BELLVILLE 

0767 

EVANS 

11 

32  09 

183 

BLACK8EARO  ISLAND 

2 

MC  1NTOSH 

J 

31  29 

6113 

U.S.  FISH  *  wLDLF.  SVC* 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

UNION 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 

6L AKEL  Y 

0979 

EARLY 

OR.  J.  G.  STANDI FER 

BLUE  RIDGE 

1024 

FANNIN 

P.  B*  CARRUTH 

BOwMan 

1132 

ELBERT 

83  02 

MRS*  GWENDOLYN  BRQMN 

BROOKLET  1  M 

1266 

BULLOCH 

„ 

W.  C.  CROMLEY 

BRUNSWICK 

1340 

GLYNN 

FRANK  M  WOOOCOCK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

13*3 

GLYNN 

FED.   AVIATION  AGENCY 

6UENA  VISTA 

1372 

MARION 

665 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  0AM 

1413 

RABUN 

14 

3*  *7 

1770 

GUY  M.  RUCKER 

BUTLER 

1425 

TAYLOR 

6 

32  33 

THOMAS  f.  MAThEmS 

BUTLER  CREEK 

1433 

RICHMOND 

33  22 

EDWIN  S.  EPSTEIN*  JR.  1 

CAIRO  2  HHH 

1*63  GRADY 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

GORDON 

NM  GA.   EXP.  STATION 

CAMILLA 

1300 

MITCHELL 

84  13 

Charles  l.  kelly 

CAMP  STEWART 

1  1  ~- 

LIBERTY 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

1585 

CHEROKEE 

c*  e.  teasley 

CARNESVILLE 

1619 

FRANKLIN 

8  A 

MISS  J I  MM IE  R*  AGNEM 

CARROLL TON 

1640 

CARROLL 

985 

6P 

6P 

CITY  OF  CARROLL TON 

CARTERS 

1637 

MURRAY 

12 

3*  36 

695 

8A 

MARy  S  MESSER 

CAN t  ERSV [LLE 

16(-5 

BARTOW 

12 

3*  10 

9P 

RAOIO  STATION  MKRM 

CARTERSVILLE  3  SM 

1670 

BARTOW 

TA 

OR  AN V EL  P.  TATUM 

CAVE  SPSS  *  SS* 

1715 

POLK 

MILL  1AM  M*   8 Aft NET 

CEDARTOMN 

1732 

POLK 

85  IS 

8A 

RALPH  H.  AYERS 

CHATS WORT m 

1  356 

MURRAY 

8*  AT 

7A 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CM1CKAHAUGA  PARK 

1  tot 

7A 

TVA-366 

CLAYTON 

i9ej 

Rabun 

5P 

MILBURN  0.  MANE  Y 

CLERMONT  3  SW 

1 V')? 

hall 

JIMMY  C.  OUILLIAN 

CLEVELAND 

20C6 

WHITE 

1570 

8A 

MARY  L*  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

MILLER 

4 

31  10 

153 

4P 

*P 

GEORGIA  FORESTRY  COHM 

COLJMBUS 

2161 

MUSCOGEE 

32  28 

ARTHUR  L-  SMITH 

COLJMSuS  «B  AIRPORT 

2166 

MUSCOGEE 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  2  SSW 

2160 

JACKSON 

?A 

JOE  NEISLEA 

CONCORD 

2198 

PIKE 

7P 

C.  R.  SMITH 

COOLIDGE 

2233 

THOMAS 

83  32 

C.  M*  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  GAP 

22*6 

LUMPKIN 

j 

M.  LUTHER  GADDIS 

COROELE  MATER  MORKS 

2266.  CRISP 

5P 

CITY  OF  COROELE 

CORNELIA 

2283 

HABERSHAM 

1*70 

TA 

H 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

770 

6P 

M 

JACK  L •  CHAPMAN 

CUHM1NG  I  N 

FORSYTH 

3 

3*  13 

1300 

MILES  H.  MOLFE 

CURRYVlLLE  2  W 

2429 

FLOYD 

12 

3*  27 

8A 

JOSEPH  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

24.50 

RANDOLPH 

3 

31  *6 

9P 

FIRE  DEPARTMENT 

DAHLONEGA 

24  75 

LUMPKIN 

BA 

JOE    M.  MOOOWARO 

DALLAS  5  SE 

2485 

PAULDING 

3 

33  53 

TA 

C  H 

LUTHER  M.  BYRD.  JR. 

DAL TON 

249) 

WHITFIELO 

12 

3*  *6 

a*  5? 

9A 

JOHN    S.  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

TWIGGS 

10 

32  36 

SP 

EARL   T .    SMI TH 

OAM SON 

2570 

TERRELL 

6 

31  46 

TA 

HENRY  L.  RANDALL 

DAnSONVILLE 

257* 

DAMSON 

9 

34  23 

TA 

MRS.    THELMA  F.  COX 

DOCTORTOMN  1  wSW 

2TU 

WAYNE 

1 

31  39 

80 

BA 

R*  C»  THOMPSON 

DOLES 

2726 

WORTH 

31  *2 

236 

MRS.   SARA  L.  HILL 

00NALSONVI LLE  3  M 

2736 

SEMINOLE 

6 

31  02 

6P 

CARL   J.  PATTERSON 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

COFFEE 

13 

31  31 

7A 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGL ASV1LLE 

2791  DOUGLAS 

3 

33  *5 

6A 

LEONA  b.  THOMPSON 

DOVER 

SCREVEN 

11 

32  35 

6A 

MARREN  M.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

LAURENS 

10 

32  30 

82  54 

6A 

MILIFORO  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

28*4 

LAURENS 

10 

32  32 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTANOLLEE  2  Sm 

29*3 

STEPHENS 

1* 

3*  31 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

EASTMAN  1  H 

2^66 

DODGE 

9 

32  12 

6A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EDI  SON 

3028 

CALHOUN 

31  3* 

293 

DAN   M.  HAMMACK 

ELBERTON  2  N 

3060 

ELBERT 

14 

34  06 

5*0 

5P 

TA 

ELL 1JAY 

3119 

GILMER 

12 

3*  42 

MRS.  LORA  DOVER 

EMBRY 

PAULDING 

17 

33  52 

BA 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

SPALDING 

6 

33  16 

10A 

10A 

U.  OF  GA.   EXP.  STATION 

FAIftMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

3*  26 

8A 

MRS  DYMPLE  0  MARMACK  | 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  *1 

62  34 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

F 1  ELDS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

3 

3*  07 

8*  19 

SAMUEL  R.  HARMON 

f 1 TZGERALD 

3366 

BEN  HILL 

31  *3 

63  13 

3P 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

LIBERTY 

'S 

31  53 

61  2* 

19 

4P 

SOIL  CONSERVATION  SvC. 

FOLKSTON  3  SSM 

3*60  CHARLTON 

13 

30  *6 

82  02 

20 

1CA 

FRANK   H.  DAVIS 

FOLKSTON  9  SM 

)4<  5 

CHARLTON 

15 

30  ** 

82  08 

3P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTH  1  S 

MONROE 

33  01 

83  57 

6)0 

&P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

)'  16 

CLAT 

3]  36 

85  03 

3*0 

5P 

TA 

MRS.    MAYME    R.  HAYES 

FORT  VALLEY  2  E 

35<-4 

PEACH 

9 

32  3* 

63  31 

490 

MIO 

1/ 

VICTOR  E  PRINCE 

FRANKLIN 

3967 

HEARD 

3 

33  17 

85  06 

663 

8A 

ft.   L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

362  1 

HALL 

3 

3*  19 

63  50 

1254 

60 

6* 

SAM  S.  HARBEN 

GIBSON 

3693 

GLASSCOCK 

11 

33  1* 

82  36 

5*0 

7. 

SANFORD  N.   8 ft ADD T 

GLENNV ILLE 

3794 

TATTNALL 

1  31  56 

61  53 

173 

7P> 

TP 

M.   C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

65  03 

450 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

GOOFREY  A  NE 

1792 

MORGAN 

10 

33  29 

63  27 

570 

TA 

MRS  CURTIS  TUMLIN 

GREENVILLE  2  M 

39  1  5 

MERIWETHER 

6 

33  02 

a*  *s 

820 

4P 

*P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

GRIFFIN 

39  36 

SPALDING 

9 

33  13 

6*  16 

980 

•A 

HORACE  0.  WESTBROOKS 

HAM 1 L TON  A  M 

4033 

HARRIS 

32  *5 

a*  56 

660 

TA 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

COMET A 

33  1* 

6*  3* 

8*0 

MRS*  RUTH  T.  GABLE 

HART ME LL 

4133 

1* 

3*  21 

82  33 

690 

SP 

SP 

RALPH  0.  SCOTT 

STATION 

INDEX  NO. 

rniiMTv 

L/L/UIN  I  1 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

41  TO 

PULASK 1 

* 

32  IT 

•  9  26  1 

*20* 

JEFF  DAVIS 

1 

31  53 

4231 

WHITE 

1 

3*  41 

63  44  1 

16  31  02 

62  *6 

4623 

33  19 

63  31 

4641 

PICKENS 

5 

34  29 

6*  27 

-651 

PICKENS 

S 

34  26 

6*  26 

4671 

1 

31  3T 

■  1  33 
•  1  59 

•«  n 

WAYNE 

1 

31  29 

1  JOHNTOWN 

4668 

DAMSON 

5 

3*  31 

■*  17 

4T00 

6 

93  31 

MONROE 

9 

33  OT 

34  47 

': 

3*  14 

34  *2 

63  16 

3 

33  03 

OGLETHORPE 

1* 

33  32 

33  36 

LINCOLN 

i. 

33  47 

LOUI SV1 LLE 

9314 

JEFFERSON 

11 

33  00 

■  2  2* 

| LUMBER  CITY 

9316 

TELFAIR 

9 

31  99 

LUMPKIN 

3 

32  03 

MACON  MB  AIRPORT 

BIBB 

9  32  *2 

MARSHALLVILLE 

MACON 

32  2T 

MAYSVI LLE 

JACKSON 

1. 

34  19 

MC  INTYRE 

WILKINSON 

10 

32  31 

MET  T£R 

11 

32  2* 

M1DVILLE 

11 

32  30 

MIDVILLE  EXP  STA 

BURKE 

11 

32  33 

MILLEDGEVlLLE 

387* 

BALDWIN 

10 

33  03 

63  13 

3882 

32  *6 

61  56  I 

MJLLHAVEN   8  E 

3696 

!i 

32  36 

Bl  30 

59T1 

10  33  *T 

83  *3  ' 

MONTEZUMA 

59T9 

MACON 

32  16 

6*  01 

3988 

1 

33  16 

MOR GAN 

60  J  9 

CALHOUN 

6 

31  32 

8*  36 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Building, 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,   as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  !F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Dally  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

II    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  out  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  it  1:00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA ,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.y.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the    latest    annual   issues  of  Local 
Cllmatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 


ASHE  VILLE  1964 


GEORGIA  -  MARCH  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       87°  on  the  4th  at  Folkston  9  SW 

Lowest  Temperature:      16°  on  the  30th  at  Blairsville  Exp.  Sta. 

Greatest  Total  Precipitation:     15.  64  inches  at  Adairsville 

Least  Total  Precipitation:        1.  11  inches  at    Folkston  9  SW 

Greatest  One-Day  Precipitation:      5.  55  inches  on  the  26th  at  Cumming  1  N 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  Blue  Ridge 


SPECIAL   WEATHER  SUMMARY 


Very  heavy  rains  over  north  Georgia  and  recordbreaking 
low  temperatures  at  the  end  of  the  month  were  the  major 
features  of  the  weather  during  March  1964. 

Rain  occurred  at  frequent  intervals  throughout  the  month, 
but  was  especially  heavy  in  the  northern  half  of  the  State 
around  the  2d  -  3d,  14th-15th,  and  25th-26th.  There 
was  some  flash  flooding  on  each  of  these  occasions,  but 
the  greatest  damage  resulted  from  the  rains  at  mid- 
month  and  on  the  2 5th- 2 6th.    Both  large  and  small 
streams  overflowed  their  banks  in  north  Georgia,  caus- 
ing extensive  damage  to  streets,  roads,  bridges,  and 
low-lying  farmlands.    Rising  waters  required  the  evac- 
uation of  some  families  from  their  homes  in  Rome  and  in 
the  Atlanta  area.    A  six-year  old  child  was  drowned  in 
Covington  when  she  slipped  into  a  swollen  creek  near 
her  home  and  one  person  was  drowned  at  Rome  when  a 
car  was  swept  from  the  street  by  a  flooded  creek.  The 
Northwest  and  North  Central  divisions  had  their  heaviest 
March  rainfall  since  1929. 


The  State's  greatest  weather- related  economic  loss  re- 
sulted from  the  record- low  temperatures  at  the  end  of 
the  month.    A  late  season  cold  wave  moved  into  north 
Georgia  during  the  early  morning  of  the  30th  and  spread 
over  the  entire  State  by  the  31st.     A  number  of  stations 
established  new  record-low  temperatures  for  so  late  in 
the  season  as  minima  dropped  to  the  teens  in  the  extreme 
north  and  to  below  25°  over  nearly  one-half  the  State.  A 
promising  peach  crop  was  practically  wiped  out  north  of  a 
line  from  Columbus  to  Macon  and  damaged  severely  in 
some  areas  south  of  this  line.    Estimated  losses  to  grow- 
ers, and  related  industry  and  labo.',  have  been  placed  at 
several  million  dollars.    Watermelons,  tobacco,  toma- 
toes, and  other  early  south  Georgia  crops  were  also  dam- 
aged by  the  cold. 


A  windstorm  caused  extensive  damage  in  the  Savannah 
area  and  several  other  sections  of  the  southeast  on  the 
afternoon  of  the  15th.    A  man  was  electrocuted  in  Savan- 
nah when  he  came  in  contact  with  a  4,  000  volt  line  blown 
down  by  the  wind,  and  another  man  was  killed  by  light- 
ning in  Washington  County. 


Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia  30601 


-  30  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


MARCH  1964 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

• 

| 
< 

From  Normal 

1 

M 

M 

o> 

2 

• 

a 

Lowest 

• 
a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

§  ° 

*§ 

IN 
Q 
1 

O 

i 
0 

0 

a 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Mm. 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

0 

.10  or  More 

J 
X 
t 

° 

J 

J 
s  < 

•  s 

It 

k  » 

■2 

"o  £ 

NORTHWEST  01 

ALLAT00NA  DAM  2 

60,8 

35,8 

48.3 

80 

5 

2  l 

30 

514 

0 

0 

11 

0 

11   5  8 

5  03 

26 

.  0 

0 

9 

3 

3 

CALHOUN  ExP  STATION 

64.1 

36.5 

50.3 

80 

8. 

21 

30 

448 

0 

0 

11 

0 

1U36 

3|05 

25 

.0 

0 

13 

7 

5 

CARTERSV I LLE 

64.9 

38.4 

51.7 

82 

4 

22 

30 

410 

0 

0 

10 

0 

11.96 

2  70 

.0 

0 

CEDARTOWN 

65.3 

38.5 

51.9 

81 

8* 

22 

30 

405 

0 

0 

IS 

c 

12.01 

3^0 

15 

.0 

0 

10 

6 

3 

DALLAS  S  SE 

61.2 

36.1 

48.7 

80 

9a 

20 

30 

498 

o 

o 

1 1 

o 

9.53 

2.45 

26 

.0 

0 

10 

4 

3 

DAL  TON 

60.9 

35.9 

48.4 

79 

5 

22 

30 

508 

0 

0 

14 

0 

11.19 

4.30 

15 

0 

9 

5 

3 

LA  FAYETTE 

60.6 

33.7 

47.2 

79 

5 

22 

30 

543 

0 

0 

16 

0 

11.95 

4.62 

15 

!o 

0 

10 

6 

4 

ROME 

65. S 

39.1 

52.3 

-  .7 

81 

8a 

24 

30 

388 

0 

0 

9 

0 

13.52 

7  51 

4  61 

26 

.0 

0 

10 

5 

3 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

62.9 

36.7 

49.8 

-  .6 

81 

8* 

23 

30a 

467 

0 

0 

13 

0 

13.46 

7.59 

5!25 

25 

.0 

0 

11 

6 

4 

DIVISION 

49.8 

-  2.0 

11.84 

6.08 

.0 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA   1  WNW 

59.9 

34.6 

47.3 

78 

9 

21 

31a 

542 

0 

0 

13 

0 

10.69 

3.97 

26 

.0 

0 

11 

4 

3 

ATHENS 

63.6 

40.8 

52.2 

-  .9 

77 

4 

24 

30 

397 

o 

o 

5 

o 

11.18 

5.98 

3.67 

15 

.  0 

0 

10 

4 

4 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

65.6 

40.4 

53.0 

78 

4 

24 

30 

370 

0 

0 

5 

c 

10.33 

2.47 

26 

.0 

0 

11 

6 

4 

ATHENS  WB  AIRPORT 

64.2 

39.9 

52.1 

.5 

78 

4 

24 

30 

400 

o 

o 

4 

o 

10.93 

3.82 

25 

12 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

62.1 

40.3 

51.2 

-  ,7 

78 

4 

23 

30 

423 

0 

0 

4 

0 

9.51 

4)l4 

2.53 

25 

.0 

0 

9 

6 

4 

BLAIRSVILLE  EXP  5TA 

5T.3 

32.5 

44,9 

-  1.6 

71 

9 

16 

30 

614 

0 

0 

17 

0 

12.13 

6.37 

4.00 

15 

.0 

10 

7 

4 

P.  i  1  IF    D  T  flKC 
BLUE    N IUUt 

61  9 

33.9 

47,9 

75 

4 

1 8 

30 

520 

0 

0 

15 

0 

13,32 

2.80 

14 

T 

0 

6 

5 

COMMERCE  2  SSW 

bz'.i 

35.1 

48.7 

7T 

5 

22 

31 

497 

0 

0 

13 

0 

8.43 

2.33 

26 

.0 

0 

8 

4 

3 

DAHL  ONEGA 

58.0 

35,2 

46.6 

-  3,5 

72 

5 

20 

31a 

559 

o 

o 

1 1 

o 

12,93 

6,40 

4.07 

26 

.0 

0 

I  2 

5 

4 

GAINESVILLE 

63.2 

39.1 

51.2 

.2 

78 

4 

21 

30 

424 

0 

0 

7 

0 

12.40 

6.69 

5.33 

26 

.0 

0 

10 

5 

3 

HELEN  1  SE 

60.9 

34,7 

47.8 

72 

4 

19 

30 

523 

0 

0 

15 

0 

13.79 

3.00 

26 

.0 

0 

11 

7 

5 

JASPER  1  NNW 

60.  4M 

37. 7M 

49.  1M 

75 

4 

17 

30 

487 

0 

0 

1 1 

0 

14.27 

5.00 

26a 

0 

0 

10 

WINDER   1  SSE 

64.3 

37.2 

50.8 

76 

9a 

22 

30 

436 

0 

0 

12 

0 

9.57 

3.42 

26 

.0 

0 

9 

5 

3 

DIVISION 

49.4 

-  1.8 

11.50 

5.93 

T 

NORTHEAST  03 

CLAYTON 

61.2 

34.5 

47,9 

•  .3 

71 

8 

17 

31 

524 

0 

0 

15 

0 

12.46 

5.28 

2.77 

26 

.0 

0 

10 

S 

6 

CORNELIA 

58.4 

36.0 

47.2 

-  2.8 

71 

4 

18 

30 

543 

o 

o 

1 2 

o 

12.50 

6.59 

4.34 

26 

.0 

0 

11 

5 

3 

ELBERTON  2  N 

66.1 

36.0 

51,1 

79 

4 

20 

31 

422 

0 

0 

14 

0 

8.63 

3.15 

26 

.0 

0 

9 

4 

3 

uADTuCl  l 
HAH T WELL 

52.9 

78 

12a 

30 

0 

0 

6 

0 

5.39 

3.28 

26 

0 

1 1 

7 

TOCCOA 

63.4 

39.2 

51.3 

-  i!o 

76 

4 

23 

30 

418 

0 

0 

7 

0 

1U42 

5.13 

3.82 

26 

.0 

0 

11 

5 

3 

WASHINGTON 

64.2 

34.6 

49,4 

-  4.8 

79 

5 

22 

31 

477 

0 

0 

15 

0 

8.78 

3.80 

3.43 

15 

.0 

0 

8 

4 

3 

DIVISION 

50.0 

-  1.4 

10.74 

4,98 

.0 

WEST  CENTRAL  0* 

buena  vista 

70.9 

44.4 

57,7 

84 

14 

27 

31 

243 

0 

0 

5 

0 

4.17 

1.40 

2 

.0 

0 

9 

2 

1 

CARROLLTON 

63.8 

39.5 

52.7 

80 

8 

23 

30 

382 

o 

o 

7 

o 

10.64 

2.95 

26 

.  0 

0 

11 

COLUMBUS  wB  AIRPORT 

R 

68.7 

42.5 

55.6 

.3 

81 

14a 

28 

31 

306 

0 

0 

5 

0 

5.56 

-  .45 

1.82 

2 

.0 

0 

9 

3 

2 

EXPERIMENT 

63.3 

41.5 

52.4 

79 

g 

23 

30 

389 

Q 

o 

5 

o 

9.34 

3  60 

1 5 

0 

11 

GREENVILLE  2  W 

68.0 

40.9 

54.5 

81 

4 

20 

30 

323 

0 

0 

6 

0 

9.00 

3.61 

15 

!o 

0 

11 

4 

3 

GRIFFIN 

66.0 

43.2 

54,6 

-  .1 

81 

8 

24 

30 

326 

0 

0 

3 

0 

11.32 

5.40 

4.65 

15 

.0 

0 

13 

6 

4 

LA  GRANGE 

70.2 

39.2 

54,7 

63 

4 

22 

3  l 

331 

0 

0 

12 

0 

7.10 

1.50 

15a 

.0 

0 

11 

6 

3 

MARSHALLV I LLE 

70. 4M 

40. 5M 

55. 5M 

80 

14a 

26 

31 

300 

0 

0 

8 

0 

5.21 

1.53 

2 

.0 

0 

9 

4 

2 

NEWNAN 

67.6 

42.0 

54.8 

1.2 

81 

8 

22 

30 

316 

o 

o 

a, 

o 

8.18 

2.37 

2.00 

15 

.0 

0 

10 

6 

4 

TALBOTTON 

70.3 

40.0 

55.3 

81 

14a 

24 

29 

306 

0 

0 

6 

0 

8.93 

2.90 

15 

.0 

0 

9 

5 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

THOMASTON  2  S 

70.5 

40.4 

55.5 

60 

14a 

24 

3 1 

295 

0 

0 

7 

0 

5.06 

2.05 

15 

.0 

0 

9 

3 

1 

WEST  POINT 

69. 9M 

41.2 

55. 6M 

.6 

81 

8 

26 

31 

306 

0 

0 

7 

0 

7.54 

1.35 

2.15 

15 

.0 

0 

10 

5 

3 

DIVISION 

54.9 

.3 

7.67 

1.76 

.0 

CENTRAL  09 

A  I  LEY 

72.6 

46.8 

59.7 

65 

16 

28 

31 

196 

0 

0 

2 

0 

5.35 

2.00 

3 

.0 

0 

6 

4 

COVINGTON 

64.1 

40.2 

52.2 

-  .9 

78 

9 

23 

30 

396 

o 

o 

5 

o 

9.51 

3.99 

3.41 

15 

0 

9 

DUBLIN  3  S 

69.8 

43.2 

56.5 

-  1.1 

82 

9a 

29 

31 

273 

0 

0 

2 

0 

6.66 

2.02 

2.21 

3 

.0 

0 

T 

4 

3 

EASTMAN   1  W 

69.2 

44.9 

-  1.2 

80 

29 

31 

254 

o 

o 

2 

0 

5.72 

3 

0 

8 

FORSYTH   1  S 

67.7 

42.2 

55.0 

79 

8 

25 

31 

315 

0 

0 

6 

0 

6.78 

2.03 

15 

.0 

0 

s 

5 

FORT  VALLEY  2  E 

68.0 

42.1 

55.1 

-  .8 

82 

15 

26 

31 

315 

0 

0 

3 

0 

4.38 

-  .98 

1.42 

3 

.0 

0 

8 

4 

I 

HAWK INSV ILLE 

70.0 

42.4 

56.2 

-  1.6 

8 1 

15 

27 

31 

276 

0 

0 

2 

0 

5.34 

.41 

2,00 

3 

.0 

0 

8 

4 

2 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

68.9 

44.8 

56.9 

.0 

81 

14 

28 

31 

265 

0 

0 

2 

0 

3.79 

-  1.15 

1.53 

2 

.0 

0 

9 

1 

1 

MC  INTYRE 

milledgeville 

67.5 

39.5 

53.5 

-  1.0 

80 

10a 

29 

31 

354 

0 

0 

6 

0 

5.17 

.35 

1.79 

26 

.0 

0 

8 

2 

* 

MONT ICELLO 

65.4 

39.1 

52.3 

79 

9 

24 

30 

391 

0 

0 

7 

0 

9.90 

4.45 

IS 

.0 

0 

9 

4 

3 

5ANDERSVILLE 

65.5 

44,6 

55.1 

80 

4 

28 

3 1 

317 

o 

4.40 

1,41 

3 

.0 

0 

8 

3 

I 

SILCAM 

65.9 

41.5 

53.7 

.    .  1 

79 

3 

26 

31a 

347 

0 

0 

6 

0 

9.80 

4.40 

3.74 

15 

.0 

0 

S 

S 

DIVISION 

55.3 

-  .5 

6.40 

1.27 

.0 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING   1  NW 

65.4 

39.0 

52.2 

62 

5 

23 

31 

399 

0 

0 

9 

0 

8.20 

2.53 

26 

•  0 

0 

8 

4 

4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

69.2 

42.7 

56.0 

1.1 

84 

4 

26 

31 

288 

0 

0 

3 

0 

5.56 

1.39 

1.50 

25 

.0 

0 

6 

4 

3 

BROOKLET   1  W 

72.3 

47.6 

60.0 

1.1 

84 

14 

30 

31 

184 

0 

0 

1 

0 

4.30 

.49 

1.70 

26 

.0 

0 

7 

1 

2 

LOUISVILLE 

68.5 

43.6 

56.  1 

-  .8 

83 

4 

28 

31 

288 

0 

0 

2 

0 

3.04 

-  1.50 

1.18 

14 

•  0 

0 

1 

METTER 

71.3 

47.1 

59.3 

81 

15. 

32 

31 

196 

0 

0 

1 

0 

4.88 

1.60 

3 

.0 

0 

9 

3 

2 

MIDVILLE  EXP  STA 

69.7 

45.  4 

57.6 

81 

4 

26 

31 

241 

0 

0 

2 

0 

4.76 

1.42 

3 

.0 

0 

9 

4 

2 

MILIEN 

71.8 

*1. 7 

56.8 

,9 

83 

8a 

24 

31 

256 

0 

0 

3 

0 

3.98 

-  .25 

1.56 

3 

.0 

0 

6 

2 

1 

See  Reference  Notos  Following  Station  Index 
-  31  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

s 
3 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

©  c 
a,  55 

GreateBt  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

< 

0  > 

n  H 

5  i 

° 

NEWINGTON   *  NW 

SWAIN5B0R0 

TO. 9 

44.5 

57.7 

80 

14* 

25 

31 

243 

0 

0 

4 

0 

4.93 

2.00 

3 

.0 

0 

8 

3 

2 

WARRENTON 

68.3 

42.3 

55.3 

,3 

80 

4 

26 

31 

304 

0 

0 

5 

0 

9.02 

4  25 

2,40 

26 

.0 

0 

8 

5 

4 

WAYNESBORO  2  NE 

DIVISION 

56.8 

"  ,2 

5.41 

1.07 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

70  1 

44.4 

57.3 

m  2,7 

82 

15 

27 

3 i 

251 

o 

A 

2 

o 

4.64 

-  ,57 

1 

1 

AMERICUS  4  ENE 

69.8 

46,0 

57.9 

,5 

80 

14 

28 

31 

230 

0 

0 

3 

0 

5.89 

.51 

U83 

3 

!o 

0 

a 

4 

2 

BAINBRIDGE 

73.7 

46.3 

61.0 

.8 

82 

25. 

29 

31 

149 

o 

o 

1 

o 

7.83 

2.56 

3,09 

26 

.0 

0 

8 

4 

3 

blakely 

71.3 

46.8 

59.2 

.2 

82 

14 

31 

31 

196 

0 

0 

1 

0 

7.34 

1.56 

3.31 

3 

.0 

0 

a 

4 

2 

CAIRO  2  NNW 

73.0 

49.7 

61.4 

80 

14 

3 1 

31 

139 

o 

1 

Q 

7.23 

1  95 

2.67 

3 

.0 

0 

6 

3 

3 

CAMILLA 

74.  1 

49.0 

61.6 

6  3 

25 

30 

3  J 

132 

0 

0 

1 

0 

5.94 

1  .  40 

26 

.  0 

o 

COLOUITT  2  E 

70.7 

44.0 

57.4 

79 

25 

29 

1 

239 

0 

0 

2 

0 

5.95 

1.66 

3 

.0 

0 

10 

4 

3 

CUTHBERT 

72.9 

46.9 

59.9 

86 

20 

32 

31 

181 

0 

0 

1 

0 

5.75 

1.91 

2 

.0 

0 

9 

4 

2 

FORT  GAINES 

72.4 

46.2 

59.3 

,7 

83 

14 

29 

31 

195 

0 

0 

1 

0 

5.56 

.22 

2.40 

2 

.0 

0 

8 

4 

2 

LUMPKIN 

71.0 

46.2 

58.6 

82 

14 

30 

31. 

218 

o 

o 

2 

o 

5.11 

1.20 

2 

.0 

0 

n 

3 

t 

MORGAN 

72.8 

47,3 

60,1 

82 

14 

30 

31 

176 

0 

0 

2 

0 

6.81 

2.20 

3 

.  0 

o 

1  0 

■ 

2 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

69.6 

45.2 

57.4 

79 

14 

28 

31 

241 

0 

0 

3 

0 

4.43 

1.28 

2 

.0 

0 

8 

4 

i 

THOMASVILLE 

73.1 

48.5 

60.8 

,5 

80 

14 

30 

31 

143 

0 

0 

1 

0 

4.61 

_  67 

1.54 

3 

.0 

0 

8 

2 

2 

THOMASV I LLE  WB  CITY 

70.3 

50.1 

60.3 

,1 

79 

14 

34 

31 

156 

0 

0 

0 

0 

4.95 

-  !31 

1.53 

3 

.  0 

2 

DIVISION 

59  4 

*  0 

5,86 

.54 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

70.3 

43.5 

57.0 

-  1.5 

81 

15 

28 

31 

245 

o 

Q 

2 

0 

6.64 

1.91 

2.82 

3 

.0 

0 

8 

4 

3 

ASHBURN 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

2.00 

3 

.0 

0 

CORDELE  WATER  WORKS 

72.1 

46.6 

59.4 

80 

15. 

2  6 

31 

201 

o 

Q 

2 

o 

5.47 

1.66 

3 

.0 

0 

a 

4 

2 

DOUGLAS  2  NNE 

70.3 

43,3 

56.8 

82 

15 

20 

3 

266 

0 

0 

4 

0 

5.22 

2.50 

3 

.0 

0 

9 

3 

1 

FITZGERALD 

71.8 

46.4 

60,1 

.  5 

6  3 

14 

31 

182 

0 

0 

0 

0 

3.41 

1.25 

.0 

2 

1 

HOMERVILLE  3  WSW 

73.6 

47.2 

60.4 

84 

15. 

31 

172 

0 

0 

1 

0 

3.69 

1  ,44 

3 

.0 

0 

6 

2 

2 

LUMBER  CITY 

70.7 

43.2 

57,0 

82 

15 

28 

31 

261 

0 

0 

2 

0 

3.40 

-  1.16 

1.48 

3 

.0 

0 

6 

2 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

72.4 

47.4 

59.9 

•  .9 

83 

2 

26 

26 

182 

o 

2 

n 

5.77 

.82 

2.69 

26 

.0 

0 

6 

2 

2 

NASHVILLE  3  SSE 

72.3 

47,9 

60.1 

80 

14* 

28 

31 

183 

0 

0 

1 

0 

6.09 

2.82 

3 

.0 

0 

6 

2 

2 

QUITMAN 

74. ZM 

45. 6M 

59. 9M 

■  1.0 

1 5 

26 

175 

0 

0 

0 

3.01 

-  1.92 

1.42 

3 

.  0 

0 

6 

2 

1 

TIFTON  EXP  STATION 

69.5 

47.2 

58.4 

.1 

82 

15 

30 

31 

213 

0 

0 

1 

0 

4.  12 

.54 

1.27 

3 

.0 

0 

7 

4 

1 

VALOOSTA  *  NW 

73.9 

48,1 

61.0 

84 

4 

28 

31 

157 

0 

0 

1 

0 

3.63 

1.26 

3 

.0 

0 

7 

2 

2 

DIVISION 

59.1 

-  .3 

4.59 

-  .08 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

72.3 

46.5 

59.5 

83 

9 

26 

31 

190 

0 

0 

1 

0 

3.08 

1.15 

3 

.0 

0 

a 

3 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

68.2 

48.1 

58.2 

78 

13 

31 

31 

210 

3.37 

1.47 

4 

.0 

0 

a 

3 

1 

BRUNSWICK 

73.2 

51.8 

62.5 

1.2 

84 

15 

35 

31 

111 

0 

0 

0 

0 

2.10 

-  1.68 

.92 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

BRUNSWICK  FAA  AP 

68.7 

49.  1 

58.9 

86 

15 

30 

31 

200 

0 

1 

0 

1.93 

.83 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

CAMP  STEWART 

71.9 

47.7 

59.8 

83 

15 

24 

31 

189 

0 

0 

1 

0 

2.97 

1.34 

3 

.0 

0 

7 

2 

l 

FLEMING  ExP  STATION 

72.2 

45.6 

58.9 

86 

13 

23 

31 

212 

0 

0 

1 

0 

3.54 

1.64 

4 

.0 

0 

3 

2 

2 

FOLKSTON  9  SW 

76.3 

49.8 

63.1 

87 

4 

30 

31 

127 

0 

0 

1 

0 

1.11 

.52 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

glennville 

72.0 

47.8 

59.9 

.8 

82 

15. 

29 

31 

190 

0 

0 

1 

0 

2.56 

-  1.45 

1.55 

3 

.0 

0 

a 

1 

1 

JE5UP  8  5 

73.  2M 

44. 8M 

59. OM 

85 

15 

24 

31 

217 

0 

0 

3 

0 

5.43 

3.69 

3 

.0 

0 

a 

2 

1 

NAHUNTA 

72.8 

46.3 

59.6 

85 

4 

26 

31 

197 

0 

0 

2 

0 

2.76 

1.44 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

70.5 

46.8 

58.7 

1.0 

85 

16 

25 

31 

223 

0 

0 

1 

0 

1.94 

-  1. BR 

1.14 

3 

.0 

0 

a 

1 

1 

SAVANNAH  WB  AP  R 

70.1 

46,6 

58.4 

.1 

85 

15 

29 

31 

221 

0 

0 

1 

0 

2.71 

-  1.26 

.77 

3 

.0 

0 

3 

2 

0 

SAVANNAH  BEACH 

65. 2M 

49. 7M 

57. 5M 

31 

1 

227 

0 

0 

2 

0 

3.45 

1.55 

4 

.0 

0 

5 

2 

2 

SURRENCY  2  WNW 

73.1 

46,1 

59.6 

82 

15 

25 

31 

190 

0 

0 

1 

0 

2.85 

1.48 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

WAYCROSS 

DIVISION 

59.5 

.0 

2.84 

-  1.00 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

•a 
e2 

Day  of  Month 

i 

1  I 

2 

1 

3 

4  1 

5  1 

B 

7 

8 

8  1 

9 

10  |  11  |  12 

13  1  14  J 

IS 

IS 

16  | 

NORTHWEST  01 

AOAIRSvILLE 

15.64 

04 

1  46 

AO 

04 
.03 

1*32 

4.  24 

.07 

ALLATOONA  0AM  2 

11.51 

.02 

*05 

I  50 

*  3' 

*  28 

16 

•  05 

3.25 

BEAvEHDAlE 

10.  TO 

*06 

U40 

.66 

ilS 

.44 

6.13 

CALHOUN  EXP  STATION 

11.36 

1.75 

.10 

.10 

.90 

.25 

.53 

1,50 

1.20 

CARTERS 

12.42 

•  30 

1.93 

.69 

•  20 

•  25 

4.75 

CARTERSVlllE 

11.96. 

• 

■30 

1  (00 

2.70 

CARTERSVILLE    !  S* 

10.  59 

*03 

58 

"  22 

28 

3.13 

.14 

CEDARTCWN 

12.01 

7 

!l5 

lis? 

!se 

.49 

'55 

3.60 

CmATShORTm 

11.96 

.26 

1.54 

.91 

.23 

.35 

6.75 

.03 

CMICttAMAUGA  PARK 

11.571 

•  12 

1,55 

*  03 

1.25 

.18 

■  30 

■  1 5 

4.38 

CURRWILLE  2  M 

12.96 

•  22 

4.18 

DALLAS  5  5E 

9.53 

T 

'.01 

l'.74 

.06 

.87 

.43 

.19 

.26 

2.37 

.09 

DALT0N 

11.19 

.07 

1.91 

•  01 

.61 

.26 

•  46 

.06 

4.30 

EMBOT 

10.29 

T 

.28 

1.90 

.79 

■  48 

.36 

.61 

2.92 

FAIRMQUNT 

T 

1.52 

.94 

.15 

.42 

T 

4.00 

T 

KENS ington 

11JT 

■ 

•  ^ 

•31 

■  10 

4.09 

KINGSTON 

i*!it 

1  '  a  B 

"  . 

4.26 

LA  FAYETTE 

11.95 

09 

I  67 

65 

1* 

60 

RESACA 

1J.65 

!l4 

l'.tt 

l!l4 

.23 

.36 

T 

5.45 

RINGGOLD 

11.10 

.04 

1.97 

T 

1.28 

.18 

.63 

.08 

3.85 

ROME 

13.52 

16 

1.69 

.02 

* 

,  f? 

ROME   «B  AIRPORT 

R 

13.06 

04 

* 

1*65 

,76 

• 

• 

?  on 
2.90 

SUftMERVtLLC 

13.34 

•  12 

1.61 

65 

27 

35 

4  89 

TAYLORSV (LLE 

:cn 

!06 

1.66 

.03 

!54 

.41 

|49 

.03 

3I53 

.05 

NORTH  CENTRAL  02 

alpharetta  1  mNm 

10.69 

2.  32 

ATHENS 

11.16 

03 

I  99 

1  02 

*05 

25 

*12 

* 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

10.33 

l!30 

1 40 

*76 

-02 

!s7 

'so 

U70 

ATHENS  wB  AIRPORT 

10.93 

.01 

1.77 

.02 

.23 

.47 

.02 

T 

.32 

2.03 

•  94 

ATLANTA  BOLTON 

10.42 

•  05 

1.89 

.  86 

.75 

•  17 

1.86 

.95 

ATLANTA  m9  AIRPORT 

R 

9.51 

07 

02 

Cll 

BALL  GROUND 

12.32 

3.43 

BLA IRSV I LLE   EXP  STA 

12.13 

!io 

U42 

.02 

1.22 

.10 

■  63 

.07 

4,00 

.04 

BLUE  RIDGE 

13.32 

.15 

1.45 

.09 

T 

.88 

.IT 

.06 

T 

.43 

2.60 

1.98 

CANTON 

12.35 

,10 

'  '" r- 

.59 

•  27 

.47 

3,10 

.10 

CLEVELAND 

13.06 

. 

1  42 

COMMERCE  2  SSw 

e.43 

T 

1  " 

63 

*  39 

*05 

2  30 

CUMMING   I  N 

12.76 

.06 

U64 

l!o3 

.27 

.29 

.04 

2*.00 

.52 

DAHLONEGA 

12.93 

.16 

1.64 

.02 

1.18 

.16 

.63 

.22 

3.72 

.13 

DAwSONVILLE 

13.60 

.12 

1.60 

1.25 

.19 

.39 

3.48 

.17 

Ell ! jay 

.03 

■~* 

T 

J  In 

GAINESVILLE 

il"'o 

06 

1*52 

ni 

70 

_ 

*21 

HELEN  1  SE 

ii'.T) 

• 

* 

JASPER  1  NNM 

U.2T 

*  1 5 

T 

5  00 

MAYSV ILLE 

10.65 

!io 

l  *5C 

T 

Its 

■34 

.33 

T 

2*52 

.22 

MONROE 

10.16 

• 

NORCROSS  *  N 

04 

* 

i  **i 

* 

*  !■ 

1  »n 

MAlESKA 

11*93 

1  45 

09 

3*00 

"  in 

HINDER  1  SSE 

9.57 

•  50 

WOODSTOCK 

11.81 

.10 

1*63 

.74 

.34 

.52 

T 

2)69 

NORTHEAST  OS 

BOuMAN 

10.47 

l*4f 

•  42 

•  08 

.16 

CARNESv ILLE 

"in 

.20 

1  "on 

CLAYTON 

12*41 

•  03 

•  05 

•  03 

• 

.66 

511 

CORNELIA 

12.50 

04 

* 

1  41 

63 

*  2^ 

18 

3  42 

20 

ELBERTON  2  N 

8.63 

1.59 

|75 

.10 

.11 

.08 

2*02 

.22 

HARTmELL 

10.64 

.97 

•3; 

.68 

•  15 

.20 

.88 

.00 

LEXINGTON 

i  tj 

•T* 

LINCOLNTON 

s!33 

i\\ 

"  M 

TOCCOA 

11.42 

05 

02 

65 

1 9 

44 

19 

3*30 

20 

WASM I NQTON 

8.78 

list 

.13 

Us 

T 

T 

,01 

!04 

3!43 

!l7 

WEST  CENTRAL  0* 

BuEnA  VISTA 

4.1T 

1  40 

07 

_ 

BUTLER 

3.92 

*09 

1.52 

.31 

•  ^ 

*  j  ^ 

CARROLLTON 

10.64 

*33 

i.ac 

1.20 

.13 

.22 

.27 

2!92 

.06 

COLUMBUS 

5.24 

.20 

1.69 

.11 

.65 

.27 

.83 

.33 

COLUMBUS  «B  AIRPORT 

R 

5.56 

.12 

-  .60 

CONCORD 

7.90 

.03 

.1* 

1  25 

2 

DOUGLASVILLE 

12.71 

15 

1.77 

1*21 

49 

33 

•  10 

3*90 

ExPER ImEnT 

9.34 

!28 

1.91 

.OB 

.49 

.24 

1.67 

)'.»: 

F  RANK  LIN 

7.99 

.22 

1.67 

.61 

.27 

1.04 

2.28 

.12 

60AT  ROCK 

6.90 

•  06 

1 ,64 

.03 

.50 

.01 

•  39 

•  53 

1  •  66 

GREENVILLE  2  W 

9.00 

.10 

1.77 

.07 

;;; 

.60 

1.40 

3.61 

GRIFFIN 

11.32 

.30 

1.66 

.66 

.20 

1.00 

4.85 

1.16 

HAMILTON  4  W 

7.36 

.21 

1.74 

.22 

.53 

•  47 

.21 

2.30 

.41 

JONESBORC 

.43 

1.54 

.61 

1.14 

1.75 

.13 

LA  GRANGE 

7*10 

.31 

1.50 

.77 

• 

1.10 

1 .50 

MARSHALLVlLLE 

5.21 

1.53 

.10 

.50 

MONTEZUMA 

5.24 

1.91 

1.62 

"  7  1 

09 

*09 

.31 

NEkNAN 

8.18 

.29 

1.92 

U07 

■27 

.62 

2*00 

•  31 

talbotton 

8.93 

.20 

2.62 

.27 

.75 

.52 

.07 

2.90 

•  47 

TALLAPOOSA  2  NNm 

thomaston  2  S 

5.08 

.11 

.26 

•'I 

. 

2  05 

WEST  POINT 

7.54 

36 

1.43 

T 

*eo 

1  15 

2.15 

mOOOBURy 

7.90 

*2B 

1.57 

.17 

..9 

.♦3 

.36 

2.80 

.23 

CENTRAL  05 

ABBEV ILLE 

7.4T 

3.03 

2.13 

•  il 

AIlE* 

5.35 

2.00 

.65 

'  1 

COVINGTON 

9.51 

.23 

1.34 

lilt 

.27 

!09 

■  1*1 

DANVILLE 

4.94 

.67 

.50 

.07 

.32 

1.41 

1  •  33 

DUBLIN  3  5 

6.66 

2.21 

.96 

EAST* AN    1  • 

5.72 

T 

2.74 

.29 

.17 

01 

1 ,00 

FORSYTH  1  S 

6.71 

T 

2.01 

.36 

.62 

!so 

.70 

2.03 

.29 

FORT  VALLEY  2  E 

4.31 

.03 

1.42 

.67 

.57 

.23 

.11 

GOOFREy  4  NE 

8.97 

.22 

1.49 

.26 

.66 

•22 

3.17 

.32 

HAiKINSVILLE 

3.34 

7 

2.00 

.26 

.55 

.22 

.06 

.99 

7.96 

.13 

.33 

.72 

.14 

3.10 

.91 

MACON  .9  AIRPQRT 

R 

3.79 

T 

1.33 

.. 

.21 

.61 

T 

.22 

.10 

.60 

MC  INTYRE 

.31 

.20 

MlLLEDGEvlLLE 

5.17 

.06 

1.71 

.2<s 

.46 

.16 

T 

MONTICELLO 

9.90 

.22 

1.76 

.19 

•96 

.17 

4.45 

MOUNT  VERNON   3  MNM 

4.92 

I.J! 

.  16 

.12 

.06 

.99 

SANDERSvILLE 

4.40 

.01 

1.41 

.19 

.36 

.12 

1.11 

SILOAM 

9.6C 

.03 

1.57 

.17 

.73 

.17 

.06 

3.74 

.13 

SPARTA  2  NNn 

9.31 

1.66 

.16 

.66 

.09 

3.05 

.10 

.29 
.12 
.13 


22     23     24     25     26  27 


.13  3.68 

.44  5.03 

.71  2.29 

3.03  1.40 

.11  3.13 

.20  2.36 

.37  6.12 

.39  3.41 

.68  2.34 

.50  2.25 

1.20  3.31 

.43  2.45 

.94  2.07 

.73  2.03 

1.09  4.45 

1.06  2.64 

•  6.11 

1.06  2.20 

.74  3.30 

.60  1.77 


.11   1.90  2.47 

3.82  .39 

.61  2.21 

2.53  .65 

.42  4.90 

.51  2.98 

1.95  2.20 

.16  8.06 

.65  4.12 
2.33 

.62  5.55 

.44  4.07 

.43  5.40 

.15  5.00 

.20  5.33 

2.00  3.00 

.67  3.00 

.20  4.29 

.11  3.11 

.29  3.49 

.80  3.69 

.42  3.42 

.29  3.02 


.04  3.47 
6.70 
.10  2.77 
.22  4.34 
.03  3.13 


.17 
.13 
.20 


.33  2.93 
1.00 
.42  ,16 


.95  1,10 
.26  ,61 
.12  1.36 


.11  .17 
1.76 
.16  1.62 
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DAILY  PRECIPITA  TION 

MARCH  1964 

Continued  .  ■  


Day  of  Month 


Station 

Tot 

12  3 

4  | 

5  |  6 

7      8  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  | 

15 

IB  |  17 

18 

19  | 

20 

21 

22  |  23  |  24 

25 

26  1 

27 

28 

29  30 

31 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING  1  NW 

AUGUSTA  WB  AIRPORT  R 
BROOKLET  1  W 
BUTLER  CREEK 
DOVER 

8.20 
5.56 
4.30 
5.15 
5.15 

.06  1.45 
T       1.21  .01 
1.10 

i!so 

.13 
.02 
.06 

•  2T 

.29 
.24 
.10 

■  10 

.10 
.09 
.06 
,07 

T 

.59 
T 

2.18 
.37 
.83 
.43 

1.29 

.05 
.35 
.66 

.08 

.10 
.06 
.10 

.11 

.05 
.05 

.04 
.06 

T 

.02 
1.50 
.12 
.02 

2.53 
1.33 
1.70 
2.49 
2.50 

T 

.12 

.12 

GIBSON 
LOUISVILLE 
METTER 
MIOVILLE 

MIOVILLE  EXP  STA 

6.46 
3.04 
4.86 
4.35 
A. 76 

T  1.62 
.15 

!o2  1.56 
.45  1.42 

.20 

!  12 
.15 

.30 
.10 

.23 
.20 

.12 
.05 
.10 
.10 
.04 

T 

1.18 
T 

.65 

.27 
.54 
.80 
.09 
1.00 

1,27 
1.23 

.10 

.10 
.04 

T 

•  12 
.10 

.10 

.26 

.20 
•  06 
.50 

2.54 

1*55 
.76 
.25 

.  1» 

.05 

MILLEN 

MILLHAvEN  8  E 
NEwlNGTON  4  NW 
ST ILLMORE 
SWAINSBORO 

3.98 
3.88 

6.18 
A. 93 

.01  1.56 
1.50 

1.80 

•02     .05  2.00 

.09 
.08 

.16 
.11 

.20 
.15 

.47 

.30 

.03 

.29 
.12 

.30 
.03 

.85 
.18 

.54 

1.04 

.03 
T 

.39 
.06 

.02 

T 

.05 
.13 

•  62 

.  18 
.61 

.45 
.80 

1.41 
1.14 

•  10 

.02 

wARRENTON 
WAYNESBORO  2  NE 

9.02 

1.70 

.25 

1.45 

.10 

2.31 

.64 

.07 

.10 

2.40 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 
AMERICUS  *  ENE 
BAINBRIOGE 

CAIRO  2  NNW 

A. 64 
5.89 
7.83 
7.34 
7,23 

T  2,61 
T  1.83 
1.98 
.03  3.31 
,13  2.67 

.11 
.56 
.15 
.32 
.24 

.37 
.99 
.33 
.62 

.23 
.14 

.18 

.22 
.07 

.03 

T 

1.32 

.02 
.48 

.47 

.67 
1.15 

.36 
.24 

1.23 
.95 

1.12 

T 
T 

.08 

.06 
•  15 
.15 
.21 

.32 
.66 

3.09 
.63 

2.39 

■  05 

T 
T 

T 
T 

.11 
.05 

CAMILLA 
COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 
DAMSON 

DONALSONVILLE   3  w 

5.94 
5.95 
5.75 
5.51 
5.41 

T  1.25 
,14  1,66 
1.91  .52 

.42  1.08 

1.15 
.42 
.16 

!oi 

.70 
.42 

.40 

.12 
.03 

.66 
.18 
.36 
.16 

.10 

.29 
1.15 
.06 
.28 

1.07 
.48 

T 
T 

.32 
1.07 
.50 
.37 
1.18 

T 

.10 
.07 

.06 

.09 
.01 

•  06 

•  04 

•  OT 

1.60 
1.07 
•  46 
.32 
1.7B 

.03 

.02 
.28 

FORT  GAINES 

LUMPKIN 

MORGAN 

MORGAN  5  NW 

PLAINS  Sw  GA  EXP  STA 

5.56 
5.11 
6. SI 
6.84 
4.43 

2.40  .30 
1.20  .22 
.40  2.20 

1.28  .52 

T 

.92 
.38 

.47 

.56 
.66 
.63 

.53 

.18 

T 

.25 

.35 
.80 
.18 
.22 

T 

.65 
.48 
1.15 
•  10 
.72 

1.47 

1.00 
.40 
.30 
.55 
.26 

.10 
.10 
.10 

T 

.07 

.12 

.11 
.07 

.30 
.45 
.73 
.42 
.29 

.03 

T 

.12 

.11 

PRESTON  3  Sw 
TMOMASVILLE 
THOMASVILLE  WB  CITY 

4.61 
4.95 

.15  1,54 
T  1.53 

T 

.43 

.12 
.16 

.07 
.07 

T 

.38 
.37 

.66 
.60 

T 

.22 
.15 

1.36 
1.29 

■  16 

.27 
•  04 

•  IT 

SOUTH  CENTRAL  06 

ADEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASH6URN 

COROELE  WATER  WORKS 
DOUGLAS  2  NNE 

7,10 
6.64 

5.47 
5.22 

,08  3.48 
2.82 
1,05  2.0C 

.84  1.66 
2.50 

.23 
1.03 
.09 
.07 
.75 

.05 
.16 

.38 

.12 

.16 
.12 

.23 
.20 

.37 
.64 

.60 
.53 

.19 
.23 

.23 
.19 

.03 
.05 

.05 

T 

2.66 
1.43 

1.07 
.34 

•  45 

.10 

.25 
.14 

FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  S5E 

3.41 
3.61 
3.4C 
5.77 
6. 01 

.03  1.25 
.17  1.44 
1.46 

1 10  2.82 

.19 
.91 
.02 

.13 
.13 
,04 

.18 
.17 
.06 
.13 
.15 

.35 
.19 

.26 
.29 

.22 

.24 
.18 
.21 
.24 
.24 

.01 
.05 

.06 
.04 

•  02 
.04 

.03 
.03 

.78 
1.38 

.24 
2.69 
2.30 

■  07 

•  23 
.07 

•  06 

.08 

OU1 TMAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALDOSTA  4  NW 

3.01 
4.12 
3.63 

1.42 
1.27 
.12  1,26 

.04 
.52 

.14 
.04 

.IB 
.24 
.15 

.63 

.20 
.66 

.35 
.28 
.27 

.0! 

T 

■  01 

.15 

T 

.12 

.62 
.97 
1.18 

.06 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON  I  W 
BLACKBOARD  ISLAND 

BRUN5WICK  FAA  AP 

3.01 
2.6! 
3.3' 
2.1C 
1.9: 

.13  1,1! 

,02  ,2C 
.18  T 

l.*7 

.03 

,04 
,02 
T 

.10 

.14 

.06 
.02 

.53 

.11 
.15 

.22 
.16 

.02 

.21 

.14 
.68 
.67 

.5C 
.0! 

.0! 
T 

.03 
T 

.87 
1.42 
.07 
.92 
.83 

•  T2 

.03 
.06 

.06 

CAMP  STEWART 
OOCTORTOwN  1  WSW 
FLEMING  EXP  STATION 

FOLKSTON  9  Sw 

2.9" 
4.2' 
3.5< 
1.1< 
1.1 

,03  1,3)4 
1.51 
.01  1.2" 

■ba 

.0 

.77 
1.75 
1.64 

.05 
.08 
.06 

.05 

.11 
.08 
.11 
•  04 
.01 

.23 
.11 
.06 

.08 

.08 
.03 

.25 

.19 

.16 
.50 
.52 

T 

T 

.11 
.15 
.09 
.25 
.40 

•  27 

•  2! 

.14 
•  09 
.03 

GLENNVILLE 
JESUP  8  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

2.51 
5.4 
2.7 
5.2 

.04  1.5' 
1              .03  3.6' 
i               .16  .6" 
i  .91 

•  06 
.15 

1.80 

.03 
.09 

.02 

T 

.10 
.09 
.07 
.13 

T 

T 

.20 
.15 
.13 

T 

.17 

.15 
.22 
.45 
.27 

T 

T 

T 
T 

■  02 
.02 

.27 
.76 
1*44 
.46 

1.31 

.14 
.25 
.02 

T 

.08 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 
SAVANNAH  WB  AP  R 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNW 
WAYCROSS 

1.9<J                     1.14^  .04 
1    2.71               .76  ,77 

3.45              .05  1.01|  1.55 
2.85]                     1.46  .31 

.03 
.02 
.02 
.04 

.10 
.09 
.07 

.68 
.29 
.54 

.19 

.02 

.12 
.05 
.12 
.20 

T 

.02 
.02 

.11 
.60 
.07 
.25 

•  Oi 

.10 
.25 
.03 

.19 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p  fa- 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
iasteat  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1 lOO  AM 
EST 

7iOO  AM 
EST 

1  tOO  PM 
EST 

Z 
0. 

o  t- 

o  i/i 

r~ 

Trace 

.01-09 

10-49 

66-09 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

29 

7 

8.8 

30++ 

20 

10 

74 

82 

55 

58 

2 

3 

7 

2 

1 

2 

17 

6.0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

27 

7 

9.4 

35 

NW 

30  + 

75 

80 

55 

59 

1 

6 

3 

2 

3 

1 

16 

61 

6.3 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

29 

6 

8.8 

30++ 

21 

5 

73 

81 

48 

54 

1 

7 

2 

1 

3 

0 

14 

6.2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

10.6 

37++ 

18 

4 

83 

50 

57 

2 

3 

6 

1 

2 

0 

14 

6.5 

MACON  WB  AIRPORT 

18 

9 

9.5 

32 

SW 

10 

75 

81 

45 

49 

3 

2 

8 

0 

1 

0 

14 

66 

6.3 

ROME  WB  AIRPORT 

75 

47 

1 

2 

5 

2 

2 

2 

14 

5.8 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

18 

10 

11.8 

34 

N 

15 

80 

86 

49 

63 

2 

5 

3 

2 

0 

0 

12 

64 

6.3 

THOMASVILLE  WB  CITY 

3 

6 

1 

2 

0 

14 

- 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 


Sm  reference  note,  fallowing  Si. lion     in  lei 

-  34  - 


DAILY  TEMPERATURES 

MARCH  1964 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

'  L 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ai  i  it^aKiA    niM  ? 

MAX 

51 

46 

52 

69 

60 

56 

63 

63 

77 

72 

45 

65 

67 

62 

»9 

56 

67 

70 

66 

51 

49 

49 

60 

66 

65 

61 

54 

64 

72 

61 

43 

MIN 

30 

38 

42 

51 

26 

27 

46 

58 

40 

26 

31 

30 

3  3 

45 

28 

31 

33 

3  3 

3d 

2  7 

34 

3 

21 

35 

- 

CALHULN    LA**    9  1  A  1  |U>i 

Mix 

51 

56 

68 

80 

70 

65 

76 

80 

74 

71 

65 

6B 

67 

62 

60 

61 

63 

65 

58 

53 

52 

57 

68 

68 

64 

61 

63 

65 

62 

32 

62 

64 

MIN 

24 

47 

25 

37 

37 

57 

39 

27 

2  g 

28 

50 

2  8 

30 

40 

40 

38 

45 

32 

36 

2 1 

31 

36 

!s 

C.  AK  T  t H5V I  LLC 

MAX 

50 

55 

73 

62 

78 

66 

61 

61 

76 

72 

66 

67 

67 

63 

59 

69 

71 

66 

58 

52 

50 

61 

70 

68 

65 

60 

64 

65 

60 

56 

62 

■  9 

MIN 

53 

1  g 

2  3 

44 

5  g 

4 1 

26 

2  9 

27 

2  9 

39 

49 

33 

36 

36 

22 

36 

,4 

Cf  dartown 

MAX 

49 

54 

71 

81 

74 

66 

59 

81 

75 

71 

64 

66 

67 

63 

63 

65 

69 

67 

62 

57 

52 

64 

69 

70 

66 

62 

6i 

74 

60 

58 

63 

65 

,  3 

MIN 

39 

50 

26 

40 

2  7 

2  7 

35 

40 

40 

36 

43 

52 

*5 

30 

34 

36 

22 

36 

,5 

DALLAS  5  SE 

MAX 

51 

49 

54 

73 

80 

53 

65 

63 

80 

75 

47 

65 

66 

65 

62 

56 

63 

69 

65 

31 

50 

44 

61 

67 

67 

65 

52 

63 

71 

58 

44 

1 1 

Ml  N 

38 

53 

33 

39 

4 1 

33 

39 

46 

50 

2  9 

30 

37 

20 

2  2 

36 

!l 

DALTON 

MAX 

53 

46 

58 

66 

79 

50 

65 

54 

76 

73 

44 

64 

65 

66 

65 

57 

66 

71 

62 

52 

59 

43 

59 

66 

71 

61 

53 

61 

72 

60 

45 

60 

,9 

MIN 

25 

40 

46 

46 

43 

26 

29 

47 

52 

43 

31 

32 

30 

31 

44 

29 

31 

31 

32 

34 

42 

36 

34 

34 

50 

46 

31 

33 

36 

22 

24 

35 

.9 

l  a  fayftte 

MAX 

51 

46 

57 

68 

79 

50 

65 

53 

7(1 

73 

45 

65 

67 

68 

60 

60 

66 

69 

63 

52 

52 

44 

59 

69 

71 

62 

52 

61 

71 

59 

43 

MIN 

40 

41 

24 

29 

42 

49 

42 

24 

2  6 

25 

29 

2  6 

2  6 

29 

2  7 

4 

2  1 

30 

33 

|7 

ROME 

MA  t 

49 

54 

69 

81 

77 

66 

61 

81 

75 

73 

65 

69 

70 

60 

63 

66 

71 

66 

64 

53 

51 

61 

71 

71 

65 

61 

6i 

73 

64 

54 

62 

MIN 

50 

53 

4  3 

26 

41 

42 

42 

30 

32 

2  8 

29 

32 

36 

39 

',1 

RC^E   Wft  AJRPORT 

MAX 

47 

56 

66 

81 

63 

65 

53 

81 

7* 

58 

68 

68 

68 

62 

61 

64 

70 

66 

54 

53 

46 

60 

69 

71 

62 

62 

'. 

71 

60 

45 

63 

MIN 

35 

43 

50 

53 

30 

23 

40 

44 

58 

32 

27 

29 

26 

55 

37 

27 

29 

35 

34 

40 

3  5 

29 

40 

34 

30 

31 

23 

29 

36 

|7 

NOPTM  CENTRAL  02 

ALPHARfTTA    1  WNW 

MAX 

51 

47 

51 

69 

77 

52 

64 

63 

78 

74 

45 

65 

64 

64 

56 

56 

63 

68 

61 

52 

47 

45 

63 

66 

62 

63 

54 

63 

70 

58 

43 

59 

MIN 

30 

29 

29 

34 

• 

ATHENS 

MAX 

50 

51 

71 

77 

71 

64 

66 

73 

75 

72 

65 

70 

65 

58 

65 

63 

71 

69 

56 

47 

50 

63 

67 

56 

59 

63 

64 

70 

63 

53 

62 

MIN 

30 

40 

44 

30 

36 

34 

50 

3  3 

3  5 

4  i 

37 

39 

32 

' 

28 

40 

■  6 

ATHENS  COL  OF  AGR ! 

MAX 

53 

52 

74 

78 

69 

71 

68 

73 

76 

74 

66 

69 

68 

66 

65 

64 

71 

69 

67 

57 

50 

65 

67 

57 

59 

63 

65 

72 

69 

55 

61 

MIN 

50 

60. 

49 

49 

2 

40 

36 

53 

56 

3 1 

36 

24 

40 

,4 

ATHtNi    WD  AJKPDK! 

MAX 

51 

56 

72 

76 

68 

65 

66 

74 

76 

72 

66 

70 

67 

59 

66 

64 

72 

68 

54 

46 

50 

64 

66 

58 

61 

65 

6! 

71 

62 

50 

62 

MIN 

42 

40 

45 

39 

.9 

MAX 

48 

52 

72 

76 

59 

63 

65 

77 

73 

66 

64 

66 

66 

62 

61 

62 

69 

64 

52 

48 

45 

60 

65 

63 

65 

65 

61 

66 

59 

47 

61 

62 

MIN 

38 

30 

39 

39 

39 

40 

41 

33 

38 

45 

3  3 

40 

.3 

BLAIRSvILLE  Exp  sta 

MAX 

49 

45 

54 

70 

70 

47 

62 

60 

71 

67 

42 

65 

60 

60 

56 

55 

64 

63 

55 

50 

53 

42 

61 

62 

63 

58 

53 

61 

64 

54 

38 

MIN 

2  3 

42 

40 

2 1 

26 

21 

40 

50 

22 

25 

2  8 

22 

29 

30 

28 

38 

52 

2  6 

30 

3  3 

32 

Is 

Blue  RtOGE 

MAX 

44 

57 

68 

75 

72 

65 

56 

72 

72 

67 

66 

62 

67 

57 

63 

62 

65 

64 

56 

53 

50 

59 

66 

66 

60 

57 

63 

65 

57 

53 

59 

61 

MIN 

38 

40 

2  5 

2  g 

2  3 

2  5 

26 

27 

24 

32 

2  9 

36 

4  3 

24 

° 

32 

33 

|9 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 

*6 

50 

52 

70 

77 

56 

64 

67 

72 

75 

54 

64 

68 

64 

56 

65 

64 

71 

67 

55 

47 

58 

65 

66 

57 

63 

64 

65 

69 

62 

56 

62 

3 

MIN 

38 

30 

32 

49 

28 

26 

24 

'22 

35 

,1 

OAHLONFGA 

MAX 

48 

46 

51 

66 

72 

50 

60 

59 

69 

70 

50 

64 

64 

59 

55 

58 

62 

68 

61 

49 

47 

43 

59 

62 

64 

58 

57 

62 

62 

58 

43 

58 

MIN 

36 

32 

8 

36 

38 

20 

20 

35 

!° 

GAINESulLLE 

MAX 

48 

50 

69 

78 

71 

64 

65 

75 

74 

71 

66 

72 

64 

58 

64 

64 

72 

66 

58 

46 

45 

65 

67 

64 

56 

58 

65 

66 

63 

53 

59 

63 

,2 

MIN 

35 

40 

49 

55 

42 

29 

41 

43 

55 

41 

28 

35 

34 

47 

52 

32 

33 

38 

35 

38 

39 

32 

39 

42 

52 

49 

32 

37 

40 

21 

26 

39 

,1 

HELEN  i  SE 

MAX 

48 

49 

69 

72 

70 

60 

59 

70 

69 

67 

65 

64 

57 

57 

66 

62 

67 

62 

57 

46 

46 

63 

61 

61 

60 

56 

63 

66 

63 

54 

58 

60 

1 9 

MIN 

30 

40 

46 

47 

24 

32 

38 

48 

4 

26 

27 

24 

39 

39 

38 

38 

34 

28 

32 

51 

49 

29 

28 

37 

19 

25 

34 

,7 

JASPER  1  NNW 

MAX 

43 

54 

66 

75 

72 

62 

56 

72 

70 

68 

65 

63 

61 

57 

57 

63 

63 

58 

50 

50 

45 

60 

63 

60 

60 

61 

68 

62 

49 

58 

MIN 

38 

39 

5 1 

39 

26 

46 

56 

28 

32 

4 

31 

46 

31 

36 

36 

3 

25 

36 

34 

54 

45 

32 

41 

36 

7 

37 

,7 

WINDER  1  SSE 

MAX 

49 

49 

71 

76 

7* 

64 

62 

75 

76 

72 

65 

69 

68 

62 

65 

63 

65 

66 

64 

47 

48 

64 

67 

65 

59 

63 

64 

70 

68 

56 

62 

MIN 

2  8 

45 

48 

*5 

26 

26 

43 

55 

27 

26 

48 

53 

2  8 

36 

22 

2  3 

37 

,2 

NORTHEAST  03 

Cl  AYTON 

MAX 

50 

48 

70 

70 

61 

61 

71 

69 

67 

65 

67 

66 

58 

61 

65 

65 

65 

62 

53 

45 

66 

63 

62 

60 

55 

61 

63 

61 

41 

36 

61 

MIN 

30 

39 

45 

29 

3  ]_ 

24 

2  £ 

2  7 

2  5 

32 

2  8 

32 

50 

3  3 

2  g 

1 9 

\  7 

34 

Is 

CORNEL  TA 

MAX 

47 

47 

65 

71 

68 

56 

60 

66 

66 

65 

61 

65 

57 

53 

58 

60 

66 

61 

53 

43 

42 

61 

60 

58 

55 

57 

58 

63 

61 

50 

54 

58 

MIN 

3 1 

36 

52 

35 

30 

5 

37 

2  7 

37 

1 8 

36 

•  0 

ElBERTON  2  N 

MAX 

52 

52 

72 

79 

76 

63 

68 

73 

77 

74 

65 

72 

70 

62 

68 

66 

74 

70 

67 

47 

56 

65 

66 

65 

62 

65 

64 

71 

68 

60 

61 

66 

,1 

MIN 

31 

42 

49 

50 

50 

26 

34 

36 

46 

46 

25 

27 

26 

39 

51 

30 

29 

30 

27 

40 

36 

28 

39 

33 

49 

56 

29 

30 

36 

25 

20 

36 

,0 

HARTwELL 

MAX 

S3 

50 

71 

7B 

75 

64 

70 

72 

65 

65 

67 

78 

70 

71 

70 

72 

75 

73 

63 

57 

57 

65 

68 

65 

66 

65 

67 

72 

65 

60 

62 

MIN 

35 

42 

47 

52 

49 

29 

35 

40 

50 

38 

28 

41 

45 

46 

48 

34 

4 

38 

40 

39 

30 

34 

38 

48 

46 

iZ 

38 

34 

25 

36 

[9 

TCCCOA 

MAX 

52 

49 

70 

76 

73 

61 

65 

71 

71 

69 

64 

70 

63 

56 

67 

64 

71 

68 

61 

48 

50 

67 

64 

62 

60 

62 

63 

69 

66 

55 

59 

63 

MIN 

34 

42 

49 

54 

45 

2  8 

38 

42 

52 

45 

30 

35 

3  5 

44 

5 1 

30 

39 

31 

39 

38 

36 

39 

52 

34 

43 

23 

4 

39 

2 

WASHINGTON 

MAX 

S3 

55 

61 

77 

79 

62 

63 

69 

76 

77 

58 

65 

72 

66 

66 

67 

64 

72 

69 

54 

46 

54 

64 

68 

62 

64 

64 

64 

70 

63 

47 

MIN 

24 

32 

42 

4  5 

53 

27 

27 

37 

44 

2  7 

28 

37 

38 

46 

33 

37 

29 

30 

38 

26 

28 

'* 

42 

29 

34 

6 

WEST  CENTRAL  0* 

BLENA  vISTA 

60 

64 

74 

78 

74 

66 

73 

ei 

76 

74 

65 

73 

74 

84 

60 

65 

76 

74 

71 

72 

72 

65 

68 

66 

74 

73 

67 

64 

63 

64 

63 

MIN 

3  7 

47 

58 

61 

50 

32 

*l 

59 

31 

43 

4 

56 

43 

43 

45 

4 

31 

39 

4 

28 

44 

4 

CARROLL  TON 

48 

54 

71 

79 

73 

65 

65 

60 

75 

70 

66 

66 

69 

67 

63 

65 

70 

68 

63 

57 

55 

62 

69 

68 

65 

65 

64 

71 

67 

57 

62 

6  5 

6 

MIN 

38 

42 

45 

57 

43 

2  8 

40 

47 

5  8 

40 

29 

32 

29 

33 

39 

41 

39 

33 

41 

57 

46 

38 

23 

39 

5 

CCLUMBtS  wB  airport 

MAX 

57 

65 

74 

11 

*. 

68 

74 

81 

77 

65 

67 

74 

75 

81 

71 

67 

73 

72 

59 

71 

52 

65 

71 

68 

74 

67 

68 

69 

66 

53 

64 

68 

7 

MIN 

39 

47 

57 

60 

37 

31 

5  3 

60 

3 1 

36 

59 

42 

5 

experiment 

MAX 

50 

52 

63 

75 

77 

56 

64 

66 

79 

75 

53 

69 

70 

66 

70 

59 

64 

71 

66 

51 

51 

47 

63 

67 

63 

65 

63 

65 

72 

61 

4  7 

63 

3 

MIN 

36 

38 

45 

61 

46 

31 

43 

45 

58 

44 

29 

41 

38 

54 

53 

36 

37 

40 

39 

40 

43 

33 

38 

48 

51 

56 

32 

40 

41 

23 

26 

41 

5 

GREENVILLE  2  w 

MAX 

50 

57 

75 

61 

73 

67 

70 

80 

79 

78 

72 

71 

73 

76 

76 

63 

72 

70 

69 

62 

60 

63 

70 

67 

68 

66 

68 

65 

62 

51 

52 

66 

: 

MIN 

38 

43 

55 

53 

43 

34 

43 

50 

56 

49 

28 

40 

36 

51 

45 

36 

41 

40 

47 

39 

40 

32 

38 

45 

55 

45 

30 

32 

35 

20 

28 

40 

9 

GRIFFIN 

MAX 

52 

54 

77 

79 

61 

66 

71 

81 

76 

69 

68 

72 

70 

70 

67 

65 

73 

70 

59 

51 

48 

65 

69 

63 

64 

64 

66 

72 

65 

30 

^2 

66 

0 

MIN 

40 

44 

54 

61 

47 

34 

43 

47 

58 

43 

31 

45 

40 

54 

53 

39 

41 

42 

43 

41 

41 

33 

39 

49 

56 

51 

33 

43 

41 

24 

29 

43 

2 

LA  GRANGE 

MAX 

50 

59 

76 

83 

75 

67 

73 

82 

78 

73 

68 

72 

73 

82 

73 

71 

73 

74 

68 

66 

60 

65 

71 

69 

69 

68 

66 

75 

70 

59 

65 

70 

: 

MIN 

36 

45 

52 

61 

46 

25 

36 

46 

59 

43 

26 

31 

28 

54 

60 

31 

30 

32 

38 

42 

42 

31 

31 

43 

50 

54 

26 

35 

33 

25 

22 

39 

i 

SM     t  ••n,    .  NolM 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continutd 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

MARSHALLVILLE 

MAX 
MIN 

61 
42 

67 
36 

77 

75 
60 

74 
52 

65 
32 

72 
40 

80 
52 

79 

48 

76 
43 

66 
35 

75 
30 

74 
40 

80 
55 

78 

36 

74 
38 

74 
41 

72 
42 

67 
43 

66 
43 

68 
31 

70 
37 

68 
30 

70 
56 

70 
56 

66 

30 

66 
43 

66 
27 

52 

30 

63 
26 

70.4 
40,5 

NEWNAn 

MAX 
MIN 

50 
39 

43 

52 

63 

45 

28 

44 

49 

58 

47 

28 

39 

40 

54 

54 

37 

39 

38 

43 

40 

41 

31 

38 

48 

58 

50 

31 

41 

39 

22 

24 

42^0 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

59 
35 

44 

52 

53 

47 

29 

35 

48 

58 

43 

30 

37 

34 

54 

52 

35 

35 

37 

73 
39 

68 
40 

38 

65 
34 

35 

45 

52 

7 1 
54 

67 
30 

36 

24 

26 

63 
25 

70  5 
40.0 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 
MIN 

THOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

26 

44 

44 

59 

50 

28 

28 

45 

52 

44 

58 

33 

75 
33 

54 

54 

38 

32 

32 

39 

65 
41 

42 

34 

72 
33 

67 
42 

52 

65 
58 

33 

33 

41 

26 

24 

40^4 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

40 

42 

50 

60 

48 

29 

39 

51 

60 

44 

29 

34 

73 
32 

54 

59 

65 
35 

34 

73 
34 

40 

40 

44 

65 
32 

34 

68 
40 

58 

56 

30 

38 

39 

27 

26 

4l!' 

CENTRAL  05 

AILEY 

MAX 
MIN 

37 

52 

60 

60 

48 

32 

42 

49 

62 

63 

50 

44 

37 

52 

63 

8  5 
65 

75 
47 

75 
42 

38 

65 
34 

36 

38 

43 

62 
52 

58 

48 

46 

45 

47 

34 

63 
26 

46.8 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

37 

42 

50 

62 

44 

63 
27 

41 

45 

47 

43 

67 
29 

35 

65 
35 

62 
52 

48 

6  3 
35 

7  1 
33 

67 
39 

58 
39 

-0 

41 

63 
33 

67 
38 

6 1 
44 

58 
55 

6  3 
51 

32 

39 

41 

54 
23 

62 
26 

64  1 
40.2 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

32 

42 

55 

64 

55 

34 

36 

45 

54 

54 

36 

38 

42 

46 

54 

42 

40 

41 

41 

42 

46 

34 

40 

42 

51 

60 

36 

37 

39 

33 

29 

43!2 

EASTMAN    1  W 

MAX 
MIN 

57 
33 

66 

50 

7  1 
51 

63 

55 

34 

41 

46 

58 

50 

35 

39 

42 

48 

59 

52 

40 

45 

43 

45 

47 

33 

39 

47 

51 

60 

36 

43 

47 

32 

29 

44)9 

FORSYTH  1  S 

MAX 
MIN 

55 
37 

60 
43 

55 

60 

50 

65 
28 

7 1 
40 

79 
47 

60 

47 

29 

37 

39 

53 

57 

38 

34 

42 

41 

41 

44 

32 

37 

44 

55 

53 

32 

39 

42 

26 

25 

42  '.2 

FORT  VALLEY  2  E 

MAX 
MIN 

52 
31 

6  1 
39 

67 
47 

80 
58 

76 
54 

65 
33 

65 
37 

72 
45 

8 1 
54 

78 
46 

65 
33 

69 
36 

76 
40 

43 

82 
59 

72 
40 

37 

42 

42 

59 
45 

66 
47 

55 
33 

36 

69 
44 

67 
51 

6  8 
60 

6? 
33 

69 
38 

64 
46 

68 
29 

49 
26 

68.0 
42.1 

HAWKIN5VILLE 

MAX 
MIN 

33 

49 

50 

51 

56 

67 
33 

34 

7  5 
45 

57 

50 

35 

37 

77 
36 

41 

59 

40 

38 

39 

41 

47 

49 

33 

67 
35 

40 

50 

60 

35 

37 

45 

32 

27 

42^4 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 

47 

60 

63 

42 

35 

45 

52 

62 

72 
43 

35 

42 

40 

58 

50 

43 

75 
38 

7  3 
44 

60 
45 

46 

41 

65 
35 

70 
37 

51 

60 

67 
46 

35 

47 

46 

52 
30 

28 

44,8 

MC  INTvRE 

MAX 
MIN 

M  T  LLEDGE V I LLE 

MAX 
MIN 

30 

39 

45 

56 

56 

65 
30 

32 

42 

47 

80 
40 

63 
32 

34 

75 
35 

38 

54 

7 1 
40 

35 

37 

38 

41 

44 

5  5 
34 

35 

35 

46 

57 

34 

36 

42 

30 

29 

6  7  5 
39!5 

MONTICFLLO 

MAX 
MIN 

53 
30 

54 
40 

63 
45 

78 
58 

76 
49 

61 
30 

66 
35 

76 
42 

79 
54 

76 
42 

59 
27 

70 
35 

71 
36 

70 
38 

68 
49 

67 
34 

65 
39 

69 
36 

72 
39 

55 
40 

50 
39 

50 
31 

65 
35 

70 
40 

65 
48 

65 
60 

68 
32 

67 
37 

71 
42 

62 
24 

47 
26 

65.4 
39.1 

SANDERSVILLE 

MAX 
MIN 

39 

47 

62 

80 
65 

55 

62 
31 

40 

76 
42 

75 
62 

62 
51 

63 
32 

37 

42 

52 

55 

63 
41 

73 
36 

70 
44 

42 

52 
46 

44 

63 
35 

37 

62 
45 

59 

60 

36 

44 

45 

30 

28 

44,6 

SILOAM 

MAX 
MIN 

38 

44 

51 

52 

52 

30 

39 

44 

58 

73 
46 

30 

39 

39 

52 

55 

63 
37 

38 

40 

39 

41 

41 

31 

38 

47 

56 

46 

31 

40 

39 

26 

26 

41  "J 

EAST  CENTRAL  06 

APPLINS  1  NW 

MAX 
MIN 

54 
31 

5  5 
42 

62 
46 

78 
60 

82 
56 

65 
27 

64 
32 

7  I 
39 

46 

49 

60 
28 

36 

73 
35 

44 

51 

35- 

30 

72 
42 

38 

41 

40 

29 

34 

36 

48 

56 

3  0 

34 

42 

27 

23 

39|o 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 

46 

56 

64 

44 

67 
32 

40 

79 
47 

56 

44 

33 

37 

43 

49 

51 

41 

35 

46 

42 

45 

40 

31 

35 

42 

56 

50 

35 

69 
41 

46 

33 

26 

42!7 

BROOKLFT  1  W 

MAX 
M  I  N 

39 

50 

59 

8  3 
61 

58 

3  5 

40 

48 

62 

59 

37 

43 

45 

48 

62 

55 

42 

51 

45 

45 

46 

36 

38 

46 

7  1 
60 

61 

69 
40 

46 

52 

36 

30 

47^6 

1  OUT  ^V/  flip 

MAX 
MIN 

38 

47 

57 

8  3 
60 

7  5 
49 

33 

70 
41 

47 

6  0 

51 

65 
34 

39 

41 

49 

62 

41 

39 

72 
42 

40 

41 

44 

33 

48 

44 

58 

44 

35 

41 

35 

32 

26 

43% 

METTER 

MAX 

66 
38 

72 
52 

76 
59 

80 
63 

76 
55 

67 
■it 

73 
41 

81 
50 

81 
61 

79 
56 

65 
37 

76 
44 

75 
47 

80 
51 

81 
45 

67 
46 

75 
42 

74 
48 

73 
46 

59 
47 

60 
46 

67 
34 

70 
40 

69 
47 

70 
61 

75 
61 

67 
40 

67 
48 

68 
50 

64 
36 

63 
32 

71.5 
47,1 

MIOVILLE   EXP  STA 

MAX 

64 
38 

70 
48 

78 
58 

8  1 
63 

75 
53 

6  6 
34 

72 
42 

78 
48 

3  3 

75 
55 

65 
36 

42 

75 
43 

49 

61 

41 

42 

43 

45 

45 

48 

33 

40 

45 

59 

57 

35 

45 

49 

30 

26 

45^4 

'*'  '.  L  L£n 

MAX 
MIN 

36 

45 

= : 

8  3 
53 

53 

67 
32 

34 

40 

33 

34 

35 

36 

38 

49 

63 

40 

35 

39 

43 

47 

58 
44 

6  7 
32 

37 

42 

68 
57 

62 

69 
34 

69 
43 

48 

34 

24 

71,8 
41,7 

M  C  u  T  MT.  T  r>  t,i     L.  KILl 
IMC  n  1  riu  1  uni    *t  rlW 

MAX 
MIN 

SWAINS80R0 

MAX 

66 
35 

71 
51 

77 
58 

80 
61 

80 
55 

6  6 
3: 

72 
42 

80 
47 

80 
60 

78 
53 

69 
34 

75 
40 

74 
43 

80 
50 

78 
62 

64 

42 

73 
35 

73 
42 

71 
42 

59 
45 

59 
44 

65 
31 

70 
35 

68 
41 

67 
57 

74 
61 

75 
34 

67 
45 

66 
46 

60 
32 

62 
25 

70.9 
44,5 

WARRENTON 

MAX 

56 
37 

65 
44 

7  3 
54 

80 
61 

76 
56 

63 
31 

70 
40 

77 
49 

78 
59 

75 
50 

65 
30 

72 
35 

7  I 
41 

51 

56 

65 
39 

35 

41 

40 

44 

41 

30 

37 

39 

54 

46 

33 

42 

43 

28 

26 

42!3 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
^  i  N 

SOUTHWEST  07 

Albany  3  se 

MAX 
MIN 

56 
29 

42 

52 

75 
63 

56 

6  7 
3  5 

36 

76 
45 

54 

51 

63 
39 

39 

40 

42 

61 

46 

40 

39 

42 

49 

72 
5; 

5  8 
36 

39 

69 
41 

69 
54 

60 

70 
39 

6  8 
42 

49 

38 

27 

44,4 

AMERICuS  *  ENE 

MA* 

40 

50 

60 

62 

53 

35 

43 

51 

61 

45 

34 

45 

42 

55 

76 
62 

42 

39 

74 
43 

70 
45 

72 
47 

65 
46 

64 
32 

65 
42 

6  1 
51 

73 
56 

72 
58 

6  7 

35 

63 
48 

66 
44 

62 
31 

64 
28 

69,8 
46,0 

BA inbr  tdge 

MAX 
MIN 

71 
35 

_ 
55 

70 
65 

75 
63 

72 
53 

68 
33 

81 
42 

80 
55 

ft 

6. 

73 
51 

68 
42 

78 
48 

80 
39 

82 
59 

78 
65 

73 
43 

75 
42 

77 

4  1 

70 
44 

76 
51 

55 

65 
38 

72 
41 

69 
52 

82 
58 

74 
56 

69 
36 

76 

50 

70 
52 

68 
43 

6  ft 

29 

73,7 
48,3 

blakely 

MAX 
MIN 

67 
35 

69 
52 

75 
62 

78 
63 

72 
53 

66 
36 

77 
41 

80 
52 

78 
60 

72 
47 

65 
37 

75 
43 

78 
43 

82 
56 

73 
5? 

68 
43 

74 
43 

76 
45 

65 
48 

77 
52 

68 
48 

65 
35 

69 
41 

66 
49 

77 
56 

72 
54 

66 

35 

74 
49 

68 
48 

56 
36 

66 
31 

71.5 
46.8 

CAIRO  2  NNW 

MAX 
MIN 

70 
38 

71 
53 

71 
63 

74 
63 

74 
54 

67 
36 

79 
44 

79 
54 

76 
62 

73 
49 

69 
43 

7  6 
5  0 

79 
44 

80 
61 

6  5 

69 
46 

75 
45 

75 
45 

71 
46 

77 
54 

75 
5  5 

64 
35 

70 
43 

70 
54 

79 
59 

74 

59 

6- 
41 

74 
53 

75 
51 

65 
40 

66 
31 

73.0 
49.7 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

71 
39 

71 
55 

71 
61 

76 
64 

78 
56 

68 
36 

79 
46 

81 
56 

a  3 

6/ 

76 
51 

68 
42 

77 

•  f 

79 
41 

81 
60 

.3  0 
47 

73 
47 

75 
43 

76 
45 

76 
50 

73 
54 

72 

53 

64 
36 

70 
43 

71 
55 

83 
56 

72 
58 

69 
39 

78 
52 

73 
52 

67 
39 

68 
30 

74.  1 
49.0 

Stt*  R*t»f tn< •  NotM 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MARCH  1964 


Day  01  Monlh 

• 

Station 

■ 

,  r 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CCLOUITT   Z  E 

MAX 

69 

72 

70 

75 

78 

70 

72 

75 

78 

'f 

68 

76 

75 

78 

7! 

76 

76 

70 

72 

69 

69 

79 

75 

5  g 

57 

58 

50 

70.7 

MIN 

29 

40 

45 

53 

50 

36 

46 

42 

59 

48 

40 

45 

48 

it 

42 

48 

41 

42 

33 

45 

33 

42 

51 

56 

45 

3s 

40 

38 

32 

44.0 

CLTHBERT 

MAX 

64 

67 

77 

79 

75 

66 

77 

80 

77 

71 

67 

75 

77 

83 

-  D 

76 

72 

86 

73 

67 

70 

68 

76 

73 

69 

73 

69 

64 

67 

72.9 

MIN 

39 

52 

59 

65 

52 

35 

43 

55 

61 

46 

35 

45 

44 

51 

61 

43 

42 

47 

50 

30 

49 

33 

40 

SO 

57 

36 

35 

47 

45 

33 

32 

46,9 

FCRT  GAINES 

MAX 

65 

68 

76 

79 

75 

67 

75 

80 

77 

71 

66 

75 

78 

"  ( 

It 

69 

75 

75 

75 

75 

75 

64 

69 

67 

76 

72 

75 

68 

61 

67 

72,4 

MIN 

39 

51 

59 

64 

52 

33 

42 

54 

59 

44 

34 

44 

35 

58 

50 

42 

41 

44 

50 

52 

38 

39 

50 

57 

56 

45 

46 

33 

29 

46.2 

LUMPKIN 

MAX 

59 

62 

74 

78 

73 

69 

75 

80 

75 

70 

67 

75 

77 

82 

68 

75 

63 

74 

71 

65 

72 

67 

74 

73 

t  g 

66 

67 

64 

65 

71.0 

MIN 

40 

46 

58 

65 

45 

37 

43 

53 

60 

45 

34 

44 

44 

59 

63 

43 

42 

44 

49 

52 

47 

33 

36 

44 

58 

59 

34 

49 

43 

30 

30 

46.2 

MORGAN 

MAX 

66 

69 

74 

77 

74 

66 

76 

80 

79 

74 

66 

75 

78 

82 

8 1 

68 

75 

74 

75 

7* 

74 

69 

fii ; 

76 

75 

71 

71 

65 

64 

72.6 

MIN 

37 

54 

63 

64 

56 

36 

43 

54 

61 

48 

36 

43 

41 

57 

61 

45 

41 

43 

49 

52 

50 

36 

40 

50 

57 

57 

it 

48 

48 

31 

3  0 

47.3 

PLAINS  S«  GA  EXP  STA 

MAX 

61 

66 

75 

74 

73 

65 

73 

78 

76 

70 

66 

74 

75 

79 

72 

67 

72 

73 

69 

70 

70 

64 

66 

67 

72 

71 

67 

62 

66 

60 

62 

69.6 

MIN 

38 

49 

60 

63 

53 

34 

39 

49 

60 

46 

33 

43 

40 

it 

38 

41 

38 

41 

45 

47 

46 

32 

40 

50 

58 

56 

36 

45 

43 

31 

26 

43.2 

THOMASvILLE 

MAX 

70 

72 

69 

75 

70 

68 

79 

77 

77 

72 

70 

77 

79 

80 

75 

75 

76 

75 

75 

65 

70 

72 

79 

76 

71 

73 

68 

tl 

73.1 

MIN 

39 

54 

64 

64 

54 

35 

42 

53 

59 

54 

52 

42 

41 

59 

58 

45 

45 

42 

42 

54 

57 

37 

43 

55 

57 

49 

39 

52 

47 

41 

it 

48.5 

THOMASvILLE  WB  CI^y 

MAX 

69 

71 

69 

73 

68 

65 

78 

76 

75 

71 

69 

75 

78 

79 

78 

75 

70 

74 

61 

62 

70 

*.  i 

76 

69 

67 

71 

67 

53 

70.5 

MIN 

40 

55 

65 

64 

47 

42 

45 

55 

63 

52 

42 

52 

51 

56 

47 

48 

50 

51 

55 

43 

37 

46 

55 

59 

52 

42 

53 

53 

37 

34 

90.1 

SOUTH  CENTRAL  08 

AlAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

60 

69 

71 

69 

80 

68 

67 

70 

77 

80 

66 

67 

75 

76 

8  1 

79 

69 

73 

75 

67 

72 

63 

65 

It 

70 

77 

70 

69 

74 

67 

50 

70.5 

MIN 

29 

40 

52 

62 

55 

36 

37 

44 

48 

50 

41 

42 

43 

46 

53 

46 

42 

41 

42 

43 

50 

34 

35 

43 

53 

52 

39 

40 

44 

39 

2  a 

43.5 

ashBurn 

MAX 

66 

67 

74 

75 

72 

69 

70 

70 

MIN 

35 

62 

62 

63 

40 

44 

46 

CCRDELE  WATER  WORKS 

MAX 

65 

69 

78 

77 

74 

66 

74 

79 

80 

74 

66 

75 

75 

80 

J  ] 

75 

75 

71 

68 

64 

70 

70 

77 

77 

67 

67 

65 

65 

72.1 

MIN 

41 

52 

61 

64 

56 

35 

42 

52 

61 

48 

36 

42 

38 

57 

64 

43 

39 

40 

46 

48 

49 

33 

39 

51 

60 

60 

3* 

46 

46 

32 

28 

46.6 

0CUGLA5  2  NNE 

MAX 

56 

69 

72 

70 

81 

70 

67 

75 

78 

81 

63 

66 

74 

75 

B 

81 

73 

74 

66 

70 

62 

59 

70 

71 

76 

72 

70 

72 

67 

49 

70,3 

MIN 

30 

40 

20 

63 

57 

36 

37 

44 

50 

60 

42 

41 

40 

44 

55 

46 

42 

43 

41 

42 

47 

32 

37 

40 

51 

60 

38 

41 

51 

42 

30 

43.3 

Fitzgerald 

MAX 

68 

72 

73 

81 

77 

65 

73 

77 

82 

77 

65 

74 

75 

83 

81 

70 

72 

73 

71 

68 

67 

62 

69 

70 

76 

75 

67 

68 

68 

65 

63 

71,8 

MIN 

40 

52 

62 

64 

55 

37 

44 

51 

60 

50 

39 

48 

45 

54 

66 

45 

43 

48 

46 

49 

46 

36 

42 

50 

60 

62 

36 

50 

48 

34 

33 

46,4 

HCMERVTLLE  3  WSW 

MAX 

70 

75 

71 

84 

79 

68 

77 

82 

82 

72 

69 

77 

78 

S3 

76 

70 

70 

68 

66 

71 

72 

79 

72 

70 

73 

69 

65 

65 

73.6 

MIN 

37 

48 

64 

60 

56 

34 

42 

49 

60 

60 

42 

45 

38 

53 

64 

46 

43 

II 

39 

52 

47 

33 

38 

48 

55 

63 

37 

52 

51 

42 

27 

47.2 

LUMBER  CITY 

MAX 

56 

67 

74 

72 

81 

70 

66 

75 

79 

80 

68 

65 

74 

76 

82 

78 

74 

74 

67 

':  B 

62 

65 

71 

73 

75 

72 

70 

69 

67 

54 

70.7 

MIN 

30 

40 

49 

63 

55 

36 

35 

44 

49 

59 

39 

39 

37 

37 

57 

45 

41 

40 

39 

40 

50 

35 

35 

39 

49 

61 

37 

37 

51 

42 

28 

43.2 

MCULTRIE  2  ESE 

MAX 

70 

83 

70 

76 

72 

66 

77 

78 

79 

72 

67 

75 

78 

81 

B  0 

70 

74 

69 

72 

67 

66 

70 

71 

79 

71 

67 

76 

70 

60 

64 

72.4 

MIN 

37 

52 

62 

62 

54 

34 

41 

57 

58 

53 

41 

48 

44 

56 

64 

45 

43 

46 

45 

51 

51 

36 

42 

52 

57 

26 

40 

50 

51 

38 

30 

47.4 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

68 

70 

68 

80 

75 

70 

75 

77 

78 

75 

66 

74 

75 

80 

79 

7* 

71 

75 

75 

62 

69 

70 

75 

76 

72 

71 

72 

66 

62 

72.3 

MIN 

37 

48 

64 

68 

59 

35 

42 

50 

58 

58 

40 

45 

40 

57 

65 

46 

42 

40 

41 

41 

45 

34 

40 

50 

60 

64 

42 

50 

56 

39 

28 

47.9 

OLITMAN 

MAX 

60 

72 

72 

72 

82 

73 

68 

79 

80 

82 

68 

69 

76 

80 

84 

81 

73 

75 

73 

73 

64 

74 

73 

80 

71 

76 

74.2 

MIN 

35 

48 

54 

62 

53 

33 

41 

49 

56 

41 

41 

39 

46 

63 

44 

42 

41 

50 

52 

33 

39 

48 

55 

60 

35 

26 

45.6 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

56 

67 

69 

69 

76 

67 

65 

75 

75 

77 

64 

67 

75 

76 

82 

76 

72 

74 

66 

71 

61 

62 

69 

71 

77 

69 

68 

75 

67 

49 

69.5 

MIN 

34 

45 

56 

63 

55 

36 

44 

50 

55 

53 

38 

42 

49 

52 

58 

46 

48 

44 

49 

52 

51 

35 

42 

sc 

55 

62 

39 

44 

49 

37 

30 

47.2 

VALDOSTA  *  NW 

MAX 

Tl 

75 

71 

84 

75 

68 

79 

80 

82 

75 

69 

76 

80 

83 

82 

75 

72 

71 

70 

63 

72 

70 

80 

74 

70 

75 

75 

65 

65 

73.9 

MIN 

36 

48 

65 

62 

56 

36 

43 

51 

56 

59 

43 

46 

39 

57 

64 

45 

42 

39 

41 

54 

50 

34 

40 

52 

57 

63 

40 

51 

53 

42 

28 

48.1 

SOUTHEAST  09 

alma  faa  airport 

MAX 

69 

71 

70 

81 

76 

71 

77 

80 

83 

74 

68 

77 

76 

81 

80 

66 

76 

66 

69 

64 

69 

70 

72 

75 

76 

71 

71 

69 

60 

66 

72,5 

MIN 

40 

48 

60 

60 

58 

34 

40 

49 

59 

58 

40 

44 

42 

53 

66 

48 

42 

43 

41 

50 

45 

35 

37 

45 

51 

62 

36 

40 

51 

40 

26 

46.5 

BlACKBFARD  island 

MAX 

53 

60 

65 

70 

65 

77 

59 

65 

75 

75 

75 

69 

78 

70 

73 

72 

77 

64 

72 

68 

61 

64 

70 

70 

73 

65 

65 

70 

54 

68.2 

MIN 

34 

44 

50 

55 

58 

38 

42 

50 

56 

60 

45 

45 

47 

53 

62 

53 

46 

44 

44 

51 

59 

39 

40 

40 

55 

61 

44 

45 

54 

46 

31 

48.1 

BRUNSWICK 

MAX 

63 

69 

80 

79 

77 

75 

71 

79 

77 

75 

71 

77 

76 

77 

84 

70 

76 

76 

75 

73 

72 

70 

68 

72 

75 

72 

70 

70 

70 

64 

65 

73.2 

MIN 

39 

50 

60 

57 

62 

43 

45 

53 

62 

64 

47 

50 

50 

55 

64 

52 

52 

50 

46 

57 

52 

40 

45 

54 

60 

63 

45 

53 

55 

45 

35 

31,8 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 

59 

65 

79 

70 

78 

57 

65 

75 

73 

76 

60 

76 

67 

73 

86 

64 

70 

76 

64 

73 

72 

58 

63 

70 

70 

73 

61 

66 

70 

55 

66 

66.7 

MIN 

40 

48 

58 

57 

53 

38 

42 

55 

62 

55 

46 

46 

45 

54 

64 

54 

51 

47 

42 

53 

47 

39 

40 

56 

60 

57 

45 

52 

52 

34 

3G 

49.1 

CAMP  STEWART 

MAX 

69 

73 

69 

77 

75 

65 

73 

81 

82 

80 

69 

76 

72 

B : 

65 

69 

75 

TS 

64 

67 

67 

67 

68 

74 

73 

74 

70 

62 

70 

63 

65 

71.9 

MIN 

40 

47 

60 

60 

60 

35 

40 

49 

62 

63 

42 

45 

43 

51 

63 

46 

44 

45 

42 

48 

49 

35 

38 

48 

59 

62 

38 

46 

54 

40 

24 

47,7 

Fleming  Exp  station 

MAX 

66 

71 

69 

75 

74 

73 

71 

82 

81 

78 

70 

75 

74 

80 

66 

70 

73 

73 

68 

68 

66 

66 

73 

73 

74 

71 

64 

68 

68 

62 

72.2 

MIN 

36 

45 

59 

57 

61 

34 

37 

48 

62 

63 

40 

42 

38 

46 

65 

49 

40 

37 

37 

49 

49 

33 

34 

42 

56 

61 

34 

43 

54 

40 

21 

45.6 

FCLKSTnN   9  Sw 

MAX 

69 

77 

82 

87 

85 

75 

80 

83 

85 

83 

72 

77 

78 

85 

86 

69 

77 

75 

74 

73 

67 

72 

73 

81 

74 

72 

72 

71 

69 

6! 

76.3 

MIN 

36 

38 

66 

61 

62 

37 

41 

49 

64 

63 

45 

45 

44 

54 

64 

49 

52 

47 

45 

57 

49 

39 

40 

50 

59 

65 

51 

53 

46 

30 

49.8 

GlENNVILLE 

MAX 

69 

72 

73 

80 

74 

69 

75 

81 

82 

78 

66 

76 

73 

80 

62 

69 

75 

70 

64 

64 

67 

69 

72 

71 

75 

71 

65 

69 

64 

64 

72.0 

MIN 

41 

48 

62 

61 

60 

35 

39 

49 

63 

61 

39 

45 

44 

50 

66 

47 

42 

46 

44 

46 

49 

35 

38 

48 

60 

64 

3  7 

45 

51 

36 

29 

47.8 

JESUP  a  S 

MAX 

71 

73 

70 

83 

79 

71 

83 

82 

68 

76 

74 

81 

85 

67 

75 

75 

75 

69 

69 

65 

68 

75 

76 

74 

71 

69 

63 

64 

73.2 

MIN 

36 

44 

60 

57 

60 

33 

62 

57 

42 

41 

36 

48 

61 

47 

40 

35 

36 

51 

45 

31 

33 

44 

55 

61 

35 

45 

50 

29 

24 

44,6 

NAMUNTA 

MAX 

70 

74 

75 

85 

76 

67 

76 

82 

83 

73 

68 

76 

75 

82 

84 

69 

75 

75 

69 

71 

71 

66 

69 

72 

77 

71 

~: 

70 

70 

52 

64 

72,8 

MIN 

37 

47 

63 

56 

58 

35 

38 

48 

61 

62 

43 

43 

38 

53 

62 

47 

41 

39 

38 

57 

46 

29 

35 

45 

55 

60 

36 

48 

44 

43 

26 

46,3 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

MIN 

SAvANNAM   USDA   PL  GRDN 

MAX 

57 

67 

73 

69 

75 

76 

64 

73 

81 

80 

71 

67 

76 

68 

79 

75 

76 

63 

70 

67 

67 

** 

72 

74 

^4 

70 

63 

70 

50 

70.5 

MIN 

39 

45 

62 

59 

63 

34 

37 

46 

63 

64 

40 

44 

38 

64 

46 

41 

45 

37 

30 

49 

34 

34 

45 

61 

63 

3t 

42 

55 

43 

25 

46,8 

SAVANNAH   wB  AP 

MAX 

68 

73 

71 

76 

76 

61 

70 

80 

BO 

71 

66 

75 

67 

79 

85 

65 

75 

75 

63 

68 

65 

66 

64 

*; 

73 

74 

69 

60 

70 

52 

63 

70.1 

40 

49 

61 

59 

52 

36 

39 

47 

63 

51 

40 

44 

45 

ii 

56 

47 

42 

50 

43 

48 

44 

36 

38 

48 

61 

53 

38 

48 

50 

34 

29 

46,6 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

54 

58 

60 

63 

72 

69 

67 

74 

70 

68 

66 

71 

70 

68 

71 

69 

69 

59 

63 

57 

61 

65 

70 

66 

58 

66 

59 

t) 

65.2 

MIN 

31 

50 

55 

55 

58 

41 

49 

54 

63 

61 

43 

46 

51 

51 

49 

52 

54 

AS 

40 

40 

55 

59 

60 

A3 

55 

34 

41 

)i 

49.7 

SURRENCY  2  WNW 

MAX 

66 

72 

72 

79 

77 

68 

75 

80 

81 

78 

70 

77 

75 

tc 

62 

69 

75 

77 

74 

66 

68 

67 

70 

7- 

72 

73 

72 

72 

70 

69 

45 

73.1 

MIN 

40 

48 

61 

60 

58 

35 

37 

47 

60 

60 

40 

44 

39 

51 

64 

46 

40 

AO 

38 

48 

5C 

33 

36 

-I 

54 

56 

35 

47 

30 

36 

25 

46.1 

WAVCROSS 

MAX 
MIN 

S«m  Rsiltmnc*  Not«M  following  Suflon  Indma 

-  37  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

o> 

3 1 A  1  IUN  hnv  ULr In 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

ATHENS  HORT   FARM  STA  3 

MIN 

45 

49 
44 

63 
47 

66 
58 

70 
56 

63 
44 

68 
48 

66 
51 

65 
57 

65 
47 

64 
41 

65 
47 

65 
45 

71 
54 

71 
55 

71 
44 

70 
48 

65 
45 

65 
45 

50 
45 

50 
45 

65 
40 

67 
45 

67 
50 

57 
55 

65 
57 

67 
40 

68 
47 

70 
50 

68 
40 

67 
43 

64 
47 

2 

7 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

44 
39 

45 
44 

60 
45 

64 
57 

62 
56 

60 
43 

65 
48 

63 
50 

62 
57 

60 
45 

60 
43 

66 
50 

66 
46 

66 
53 

66 
55 

66 
46 

66 
50 

60 
48 

57 
50 

50 
50 

50 
50 

60 
45 

63 
50 

55 
50 

57 
55 

60 
57 

63 
45 

62 
55 

63 
50 

61 
43 

61 
43 

60 
49 

1 

0 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

45 

40 

49 
43 

56 
45 

60 
51 

64 
55 

63 
49 

63 
52 

60 
54 

61 
57 

56 
47 

60 
50 

60 
56 

67 
57 

70 
56 

58 

58 

60 

60 
55 

60 
55 

55 
51 

55 
51 

55 
50 

60 
55 

60 
55 

58 
57 

60 
55 

60 
55 

60 
55 

60 
55 

60 
51 

60 
50 

60 
52 

2 

e 

TIFTON  EXPERIMENT  STA 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

46 
42 

51 

40 

54 
48 

57 
54 

60 
56 

60 
50 

56 
50 

60 
S3 

60 
54 

61 
58 

60 
52 

57 
51 

57 
50 

58 
55 

60 
54 

61 

53 

58 
52 

59 
50 

58 
50 

54 
51 

58 
54 

60 
50 

58 
50 

69 
52 

59 
54 

61 
58 

62 
53 

62 
55 

62 
55 

61 
53 

57 
48 

58 
51 

6 
8 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

55 
54 

55 
53 

58 
55 

55 
54 

62 
60 

62 
61 

61 
60 

61 
60 

61 
60 

59 
58 

60 
59 

59 
59 

58 
58 

60 
59 

61 
60 

59 
58 

62 
61 

62 
61 

62 
61 

62 
61 

65 
62 

61 
60 

62 
61 

61 
57 

61 
61 

62 
60 

63 
62 

62 
61 

62 
61 

63 
62 

62 
60 

59 
58 

3 
1 

ATHENS  HORT   FARM  STA  3  -  MAX  AND  MI N  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND       LESS  THAN  5  PERCENT   TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST .     SOIL  TYPE:      CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 
GROUND  ALMOST  BARE ,   SOME   THIN  NATIVE  GRASS.      INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID   IN  STEEL  THERMOMETERS. 

TIFTON  EXP  STATION  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE ,      TIFTON  LOAMY  SAND .     GROUND  COVER , 
PERENNIAL  GRASS  SOD.      INSTRUMENTATION,      3   INCH  DEPTH  -  FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL 
1100,    6  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH ,   MODEL  1120. 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

Station 

■s°i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.12 

.10 

.11 

• 

.24 

.14 

.02 

.13 

.07 

.12 

.17 

.11 

.20 

.25 

.00 

.01 

.06 

.08 

.18 

.08 

.27 

.03 

.09 

WIND 

47 

46 

92 

40 

109 

45 

55 

67 

46 

97 

61 

46 

39 

• 

178 

46 

40 

61 

45 

194 

104 

70 

43 

59 

54 

65 

70 

50 

72 

94 

20628 

NORTH  CENTRAL  02 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

EVAP 

.06 

.39 

.43 

.37 

.11 

.16 

.11 

.12 

.37 

.12 

.21 

.22 

.12 

.20 

.13 

.38 

.21 

.02 

.12 

.12 

.13 

.11 

.16 

.16 

.33 

.27 

.17 

6.04B 

WIND 

16 

28 

36 

92 

197 

64 

20 

39 

70 

193 

98 

56 

55 

40 

67 

40 

54 

70 

13 

140 

96 

62 

54 

16 

25 

99 

36 

18 

82 

145 

65 

1986 

MAX 

67 

62 

79 

86 

B2 

79 

78 

81 

85 

85 

80 

83 

83 

82 

79 

83 

5  2 

83 

82 

62 

66 

83 

85 

85 

72 

80 

84 

85 

85 

79 

79 

79.5 

MIN 

54 

43 

46 

66 

60 

56 

56 

62 

63 

95 

44 

43 

47 

63 

61 

57 

55 

49 

53 

47 

53 

37 

49 

55 

54 

63 

44 

56 

55 

33 

34 

52.7 

WEST  CENTRAL  04 

EXPERIMENT 

EVAP 

.12 

.03 

.19 

.45 

.07 

.18 

.13 

.16 

.21 

.22 

.18 

.13 

.32 

.16 

.15 

.25 

.19 
99 

.14 

.06 

.12 

.13 

.16 

.04 

.03 

.31 

.13 

.21 

.32 

.17 

5.28B 

WIND 

70 

30 

100 

35 

365 

30 

50 

65 

75 

225 

155 

40 

80 

50 

100 

70 

40 

50 

85 

80 

70 

80 

60 

70 

80 

120 

20 

75 

155 

73 

2713 

MAX 

45 

59 

72 

71 

56 

64 

65 

74 

70 

54 

74 

70 

67 

68 

62 

67 

68 

66 
40 

50 

51 

45 

68 

71 

60 

62 

65 

69 

72 

67 

46 

63,3 

MIN 

42 

43 

98 

47 

37 

43 

46 

57 

43 

36 

41 

39 

51 

53 

41 

43 

42 

40 

42 

35 

35 

36 

49 

96 

37 

43 

42 

33 

34 

42.8 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.09 

.09 

.12 

.08 

.16 

.22 

.06 

.24 

.06 

.22 

.20 

.11 

.20 

.22 

.13 

.18 

.16 

.19 

.22 

.11 

.11 

.23 

.12 

.13 

.06 

.11 

.26 

.18 

.09 

.25 

.18 

4.78 

WIND 

32 

46 

138 

66 

173 

81 

56 

59 

38 

191 

71 

23 

50 

73 

142 

98 

49 

34 

48 

102 

46 

124 

33 

61 

47 

147 

71 

46 

48 

98 

65 

2336 

MAX  AND  MIN   IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF   TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE   24  HOURS  ENDING  AT   TIME  OF  OBSERVATION. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRAL  02 
BLUE  RIDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

See  reference  Dotes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

X  NO. 

COUNTY 

• 

U 

0 
< 

rUDE 

i 

moN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q 

DRAIN 

LATI 

LONG 

t 

< 

s 

SPECIAL 

ABBE* ] LLC 

0010 

WILCOX 

9 

63  16 

240 

8* 

: 

WILLIAM  M.  CAMPBELL 

AOAIRSVILLE 

00*1 

BARTON 

12 

3*  21 

84  36 

IA 

: 

MRS.  C.  T.  JARRETT 

AO EL  2  S 

00  S ! 

COOKE 

16 

31  07 

63  23 

3P 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

A1LEV 

00*0  MONTGOMERY 

10 

32  11 

62  34 

- 

SP 

SP 

SP 

WALTER  GUV  RIVERS 

ALAPAHA  EXP  STATION 

'..■1  .'I 

BERRIEN 

16 

31  21 

290 

7A 

TA 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY   J  SE 

01  AO 

DOUGHERTY 

6 

31  32 

64  06 

7A 

7A 

CHESTER  C.  ROGERS 

ALLATOOMA  0AM  2 

0161 

BARTOw 

3*  10 

fix 

a* 

•A 

• 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAA  AIRPORT 

0211 

BACON 

31  32 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA  1  WNW 

0219 

FULTON 

'j 

3*  03 

64  18 

7A 

7A 

ELI  E.  GRIMES 

AMERICUS  *  NE 

Q2M  su-TCH 

32  06 

*»> 

TA 

H 

BLANCHE    S.  RHVNE 

AMERICUS  EXP  STa  NRSY 

023B 

SUHTER 

6A  1* 

430 

c 

U.OF  GA.ExP. STA.  NRSY. 

APPLING  1  NW 

o'o' 

COLUMBIA 

L' 

82  20 

6A  8A 

ROY  0.  TANKERSLEY 

ASHBURN 

TURNER 

16 

31  42 

63  39 

42! 

TA 

JAMES  B  MCCARO 

ATHENS 

0430;  CLARKE 

10 

83  23 

700 

*P 

9* 

PROF.  E.  S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  ACRI 

0432  CLARKE 

10 

33  33 

63  21 

**! 

6P  6P 

6P 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS  MB  AIRPORT 

OA  33 

CLARKE 

10 

33  37 

83  19 

MID 

MIO 

: 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS  HORT    FARM   STA  3 

0431 

10 

33  33 

83  22 

734 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

ATKINSON  1  V 

BRANTLEY 

11    31  13 

61  32 

taJ 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

FULTON 

84  28 

7TJ 

tJ 

HENRY  T.  BARNETT 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

0*31 

FULTON 

64  26 

MIO 

: 

HJ 

U.S.  WE*  HCR  BUREAU 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

0*93 

RICHMOND 

33  22 

61  38 

IAS 

MID 

MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AVALON   1  M 

0326 

STEPHENS 

u 

3*  31 

63  13 

890 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

BA INBR I DCE 

)3B1 

OCCATUR 

t 

10  S3 

84  34 

120 

7A 

MISS  MARY  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

CHEROKEE 

84  23 

1100 

7* 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BEAVEROALE 

07  44 

MHITf IELO 

84  SI 

72* 

MRS.   H.    E*  WARMACK 

BELLVILLE 

0767 

EVANS 

32  09 

61  56 

HENRY  C.  HEARN 

BLACKBEARO  ISLAND 

09  AO 

MC  INTOSM 

61  13 

ic 

7A 

U.S.  FISH  4  WLOLF.  SvC. 

flLAIRSVULE  EXP  STA 

0969 

83  36 

1917 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STA. 

BLAKELT 

0979 

EARLY 

8*  56 

TP 

DR.  J.  G.  STAND  I FER 

BLUE  RIOGE 

1024 

FANNIN 

6*  19 

7P 

H 

P.  B.  CARRuTM 

B Oh IAN 

1132 

ELBERT 

63  02 

780 

MRS.  GWENOOLYN  BROWN 

BROOKLET  1  m 

12*0 

BULLOCH 

11 

32  23 

6P 

W.  C.  CROHLEY 

BRUNSWICK 

1340 

1 

31  09 

61  30 

5P 

FRANK   W  WOODCOCK 

BRUNSWICK  FAA  ap 

1* 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

8UENA  VISTA 

1372  MARION 

8*  31 

663 

if 

3P 

j 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  0  AM 

1*13 

RABUN 

63  33 

GUY  W.  RUCKER 

BUTLER 

1*23 

TAYLOR 

TA 

THOMAS  F.  MATHEWS 

BUTLER  CREEK 

1*33 

RICHMOND 

81  57 

8A 

EDWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

CAIRO  2  NNM 

1**3 

GRADY 

64  13 

6P 

J.  0.  BELCHER 

CALHOUN  EIP  STATION 

1*74  GORDON 

64  36 

it 

NW  GA.  EXP.  STATION 

CAMILLA 

1300 

MITCHELL 

6*  13 

175 

TA 

CHARLES  L.  KELLY 

CAMP  STEWART 

13** 

LIBERTY 

11 

31  32 

61  37 

TP 

POST  ENGINEERS 

CANTON 

13B3 

CHEROKEE 

J 

3*  1* 

6*  29 

TA 

C.  B.  TEASLEY 

CARNCSV1LLE 

1*19 

FRANKLIN 

83  1* 

700 

8A 

M|$S  JIMM1E  R.  AGNEW 

CARROLLTON 

1*40 

CARROLL 

963 

6P 

*P 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1*37 

3*  36 

aA 

MARY  S  MESSER 

CAflTERSVILLE 

1*63 

BARTON 

5P 

RADIO  STATION  NKRW 

CART£RSV|LLE  3  SM 

1*70 

BARTOW 

7A 

GRANVEL   P.  TATUM 

CAVE  SPGS  A  SSM 

1T1S 

POLK 

85  21 

WILLIAM  W.  BARNET 

CEDARTOwN 

1732 

POLK 

65  15 

" 

H 

Ralph  h.  ayERs 

CHATSWORTh 

1B36 

765 

TA 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

cmickamauga  park 

1906 

WALKER 

11 

34  33 

65  17 

TA 

TVA-366 

Clayton 

1982 

Rabun 

1* 

34  32 

83  23 

SP 

WILBURN  0.  MANE Y 

CLERhONT   3  SM 

83  *e 

1100 

JIMMY  C.  UU1LLIAN 

CLEVELAND 

2006 

WHITE 

1570 

ea 

MARY  L.  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2133 

MILLER 

4P 

4P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS 

21*1 

MUSCOGEE 

TA 

ARTHUR  L.  SMITH 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 

21** 

MUSCOGEE 

8*  36 

MIO 

U.S.   HEATHER  BUREAU 

COMMERCE  2  SSW 

2110 

JACKSON 

63  29 

7A 

JOE  NEISLER 

2198 

PIKE 

6*  27 

TP 

C.  R.   SMI  M 

COOLIOGE 

2238 

THOMAS 

83  32 

250 

C.  W.  ELLINGTON.  JR. 

COOPER  GAP 

2246 

LUMPKIN 

11 

34  36 

8*  03 

: 

M.  LUTHER  GADDIS 

CORDELE  MATER  WORKS 

2266  CRISP 

6 

31  38 

SP 

CITY  OF  COROELE 

CORNELIA 

2283 

HABERSHAM 

63  32 

1*70 

TA 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

NEWTON 

7  TO 

6P 

IA 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUMMING  1  N 

2408 

FORSYTH 

84  08 

M 

MILES  M.  WOLFE 

CURRrvlLLE  2  W 

2429 

FLOYO 

6A 

JOSEPH  B.  OAVIS 

CUTHBERT 

2430 

RANOOL PH 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

OAmlONEGA 

2A73 

LUMPK I N 

63  39 

e* 

JOE   N.  WOODWARD 

DALLAS  5  SE 

2A«3 

PAULDING 

7A 

H 

LuTmER  m.  byrd.  JR. 

D  ALTON 

2A93 

WHITFIELD 

6*  37 

720 

9A 

M 

JOHN  S.  ANOREWS 

DANVILLE 

2532 

TWIGGS 

10 

63  15 

SP 

EARL  T .  SMITH 

DAMSON 

2*^Z 

TERRELL 

\\  11 

7A 

HENRY   L.  RANDALL 

2578 

DAWSON 

9 

84  07 

1370 

7A 

MRS.    THELMA   F.  COX 

DOCTORTOMN  1  WSm 

271* 

WAYNE 

1 

80 

BA 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

WORTH 

6J 

31  42 

MRS.   SARA  L.  HILL 

DONALSONVI LL£  3  M 

2736 

SEMINOLE 

fc 

31  02 

64  35 

139 

*P 

CARL  J.  PATTERSON 

DOUGLAS  2  NNE 

2703 

COFFEE 

1  1 

7A 

TA 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33  45 

B4  43 

IA 

LEONA  U.  THOMPSON 

2799 

SCREVEN 

1 1 

32  33 

61  43 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

263* 

LAURENS 

10 

32  30 

62  54 

215 

6A 

•A 

WlLIFORO  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

LAURENS 

10 

32  32 

; 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTANOLLEE  2  SM 

29*3 

STEPHENS 

1A 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

EASTMAN  I  M 

29** 

DODGE 

* 

32  12 

400 

8A 

IA 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EOISON 

3026 

CALHOUN 

295 

DAN   W.  HAMMACK 

ELBERTON  2  N 

lOBfl 

ELBERT 

1A 

34  08 

SP 

7* 

L   0  ALLEN 

ELL  1 JAY 

3115 

GILMER 

12 

34  42 

IA 

MRS.  LORA  DOVER 

EH6RY 

31*7 

PAULDING 

17 

33  32 

84  39 

IA 

MISS   JANET    ALL GOOD 

EXPERIMENT 

327| 

SPALDING 

6 

33  16 

10A 

10A 

10A 

U.  OF  GA.  EXP.  STATION 

F AtRMOUNT 

3295 

GORDON 

12 

34  26 

64  42 

T  38 

BA 

MRS  OYMPLE   0  WA  MA  K 

FARGO 

3312 

CLINCH 

16 

30  41 

82  34 

113 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELOS  CROSS  ROADS 

3363 

FULTON 

3 

84  19 

SAMUEL  R.  HARMON 

FITZGERALD 

3)86  BEN  HILL 

16 

31  A3 

63  13 

5P 

SP 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING  EXP  STATION 

3*09 

LIBERTY 

2 

31  53 

61  24 

19 

4P 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

FOLKSTON  3  SSW 

Charlton 

1 ! 

62  02 

20 

10A 

FRANK  H.  DAVIS 

FOLKSTOM  9  SM 

3*63 

CHARLTON 

» 

82  08 

120 

»P 

SP 

OKEFENOKEE  refuge 

FORSYTH  1  S 

MONROE 

* 

63  37 

630 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

lln 

CLAY 

3 

83  03 

5P 

7A 

MRS.    MAYME    R.  MAYES 

FORT  VALLEY  2  E 

33** 

PEACH 

* 

32  3* 

63  31 

490 

Mil 

BA 

VICTOR  E  PRINCE 

FRANKLIN 

35*7 

HEARD 

3 

33  17 

83  06 

6*3 

BA 

R.  L.  AUBREY 

GAINESVILLE 

3621 

HALL 

3 

83  30 

123* 

*P 

8A 

SAM  S.  HARBEN 

GIBSON 

3693 

GLASSCOCK 

1 1 

82  36 

3*0 

TA 

S ANFORD  N.   BR ADO Y 

GLENNVlLLE 

373* 

TATTNALL 

1 

31  36 

61  33 

175 

7P 

TP 

W.  C.  BARNARD 

GOAT  ROCK 

3782 

HARRIS 

3 

32  36 

63  03 

*30 

6P 

GA.  POWER  COMPANY 

GODFREY  *  NE 

37*2 

MORGAN 

10 

33  29 

63  27 

370 

TA 

MRS  CURTIS  TUMLIN 

GREENVILLE  2  W 

3913 

MERIWETHER 

33  02 

64  43 

820 

*P 

AP 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

GRIFFIN 

393* 

SPALDING 

33  13 

980 

6P 

•A 

HORACE  0.  WEST6R0OKS 

HAMILTON  4  V 

HARRIS 

3 

)2  *3 

64  36 

660 

n 

BLUE   SPRINGS  FARM 

HARALSON 

u  n 

COWETA 

64  3* 

8*0 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HART WELL 

A133 

34  21 

690 

3P 

SP 

RALPH  0.  SCOTT 

hawkinsville 
ha2lehurst 
helen  i  se 
homerville  3  wsw 
jackson  dah 

JASPER  1  NNW 
JASPER 
JESUP 
JESUP  8  S 
JOHN TOWN 

JONESBORO 
i  JULIETTE 

kensington 

kingston 
1  la  Fayette 
, la  grange 
1  lexington 
' l i me  branch 
i lincolnton 
|  louisville 

i  lumber  city 
i  lumpkin 

!  macon  wb  airport 
i  marshall vi lle 
maysville 
1 mc  intyre 

! METTER 
MIOVILLE 

MIOVILLE  EXP  STA 

M I LLEOGEvl LLE 
t  M1LLEN 
I  MILLHAVEN  6  E 
|  MONROE 
l  MONTEZUMA 
<  MONT ICELLO 
I  MORGAN 
1  MORGAN  3  NW 

MOULTRIE  2  ESE 

MOUNT  VERNON  3  WN> 
'  NAHJNTA 


I  NORCROSS  4  N 
! PATTERSON 
i PEARSON 

I  PLAINS  SW  GA  EXP  STi 
PRESTON  3  SW 
QUITMAN 
RESACA 

l  RINGGOLD 
1  ROME 

1  ROME  8  SW 

I  ROME  W9  AIRPORT 

]  SANDERSVILLE 

SAPELO  ISLAND 
j  SAVANNAH  USDA  PLANT 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Agricultural  Engineering  Building, 

University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions ,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps ,  became  ef f ect ive  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °7 ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
t imes  in  local  standard  t ime .     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat ions  on  daylight  saving  time . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Spec ial"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables" ,   indicate  the  following : 

C    Record  ing  Rain  Gage  Stat  ion .     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  spec  ial  purposes ,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table . 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates . 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building . 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1.00  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.y  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the    latest    annual   issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 


ASHEVILLE:  1964 


GEORGIA  -  APRIL  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature 


92°  on  the  24+  at  6  stations 


Lowest  Temperature: 


22°  on  the  10th  at  Blalrsville  Exp.  Sta. 


Greatest  Total  Precipitation: 


17.33  inches  at  Goat  Rock 


Least  Total  Precipitation: 


1.63  inches  at  Newlngton  4  NW 


Greatest  One- Day  Precipitation: 


5.59  inches  on  the  8th  at  Goat  Rock 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  the 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina, 
where  they  are  checked  for  accuracy  and  placed  on  punched 
cards.     These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various 
tables.     Printing  and  mailing  is  done  at  the  Asheville  Center. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.     A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).     If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,   the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
APRIL  1964 


Temperature 

Precipitation 

?! 

>  £ 

Average 
Minimum 

Average 

.1 

1  z 

1  a 

•  £ 

Klgbeet 

• 

Lowest 

E 
a 
1 
• 

6 

No.  ol  Day. 

3 

1 
So 
|Z 
2.8 

s» 

I 

Snow.  Sl««t 

No.  ol  D«r* 

Mu. 

Mis. 

1 

Max.  Depth 
on  Ground 

. 

1 

t 

X 
H 

E 

3J 
I 

1.00  or  Mor. 

1  t 
•  i 

si 

Si 

It 

'oil 

NORTHWEST  0 1 

ALLATOONA  DAM  2 

72.* 

*8  .* 

60.* 

89 

21 

32 

10 

177 

0 

o 

I 

o 

10.39 

2.31 

8 

•  0 

0 

1  3 

J 

CALHOUN  ExP  5TATI0N 

73.7 

*7,1 

60.* 

83 

22 

30 

10. 

167 

0 

o 

2 

o 

8.08 

1.55 

6 

•  0 

o 

1  3 

CAPTERSV I LLE 

75.2 

*9.0 

62.1 

87 

20 

26 

10 

130 

0 

0 

1 

0 

13.3* 

2.50 

7 

•  0 

o 

1 3 

CEDARTOwN 

75.6 

*9«* 

62,5 

86 

23. 

31 

10 

125 

0 

0 

2 

0 

9,03 

1,65 

o 

DALLAS  5  5E 

72.3 

*8.* 

60.* 

85 

2** 

29 

10 

180 

0 

0 

3 

0 

10.01 

2,1* 

7 

•  0 

o 

i  2 

OALTON 

73.5 

*8.6 

61.1 

88 

21 

32 

10 

157 

0 

o 

1 

0 

6.82 

1.11 

6 

.0 

0 

12 

LA  FAYETTE 

72. OM 

*6.8M 

59,  *M 

85 

21 

28 

10 

183 

0 

o 

2 

0 

8.36 

1.36 

6 

•  0 

o 

1 2 

J 

ROME 

75.9 

50.2 

63.1 

.9 

87 

20 

30 

10 

106 

0 

0 

I 

0 

10.82 

6.21 

3.33 

8 

.  0 

o 

ROME  WB  AIRPORT 

R 

73,6 

*7.8 

60.7 

,9 

87 

20 

29 

10 

160 

0 

0 

1 

0 

10.37 

5,78 

2.59 

7 

.0 

0 

1 3 

3 

DIVISION 

61.1 

•  0 

9,69 

5.12 

.0 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTa   1  WNW 

70.7 

*7.3 

59.0 

89 

21 

28 

1 

207 

0 

0 

3 

0 

8.3* 

1.87 

6 

.0 

o 

12 

s 

ATHENS 

72.3 

50.6 

61.5 

,6 

86 

19 

33 

9 

1*3 

0 

0 

0 

0 

8.53 

*,09 

1,83 

T 

.0 

o 

12 

ATHENS  COl  OF  AGR I 

73.2 

50.3 

61.8 

89 

19 

33 

10. 

136 

0 

0 

0 

0 

9.31 

2.58 

27 

•  0 

0 

10 

t 

ATHENS  WB  AIRPORT 

72.6 

*9.7 

61.2 

.  1 

86 

20 

3* 

9 

1*7 

0 

0 

0 

0 

9.5* 

5.15 

3.27 

6 

.0 

0 

10 

• 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

70.8 

30.3 

60.6 

•  .* 

82 

23. 

3* 

10. 

160 

0 

0 

0 

0 

8.68 

*.21 

3.26 

6 

.0 

0 

8 

I 

2 

blairsvILle  exp  sta 

68.0 

**.* 

56.2 

.8 

82 

21* 

22 

10 

261 

0 

0 

6 

0 

6.*3 

1.78 

1.31 

6 

.0 

0 

1  2 

2 

BLUE  RIDGE 

70.7 

*5.8 

58.3 

83 

21* 

2* 

10 

20* 

0 

0 

? 

0 

9.33 

l.*6 

13 

•  0 

0 

12 

7 

COMMERCE  2  SSW 

71.9 

46.0 

59.0 

86 

21 

28 

10. 

207 

0 

0 

3 

0 

9.27 

2,39 

7 

,  0 

0 

12 

3 

DAHLONEGA 

69.  L 

*6.6 

57.9 

-  1.6 

8* 

21 

30 

1 

227 

0 

0 

2 

0 

11.73 

6.68 

2.83 

8 

,0 

0 

1 } 

GAINESVILLE 

72.* 

*9.5 

61.0 

.8 

87 

20 

33 

9 

162 

0 

0 

0 

0 

1*.03 

9,*8 

3,72 

8 

,0 

0 

13 

6 

5 

HELEN  1  3E 

70.6 

**«6 

57.6 

8* 

19 

28 

10. 

22* 

0 

0 

4 

0 

11.97 

3.25 

6 

.0 

0 

u 

7 

JASPER  1  NNW 

69.9 

*9,  1 

59.5 

82 

20. 

31 

9 

185 

0 

0 

1 

0 

11.99 

3.55 

8 

,0 

0 

13 

10 

MINDER  1  SSE 

72.1 

*7.3 

59.7 

85 

20. 

28 

10. 

186 

0 

0 

3 

0 

13.0* 

*.16 

7 

.0 

0 

12 

DIVISION 

59.5 

-  .8 

10.17 

5.52 

.0 

NORTHEAST  03 

CLAYTON 

70.7 

**.3 

57.5 

.  T 

8* 

19 

28 

10 

223 

0 

0 

3 

0 

11.65 

5,67 

2,77 

6 

.0 

0 

1  3 

5 

* 

CORNEL  I A 

68.  1 

*5,7 

56.9 

-  2.* 

83 

19 

27 

9 

230 

0 

0 

2 

0 

12.66 

7.63 

2.81 

7 

.0 

0 

13 

e 

4 

ELBERTON  2  N 

75.8 

*6.8 

61.3 

88 

23. 

29 

10 

1*7 

0 

0 

3 

0 

8.*6 

2,81 

7 

.0 

0 

12 

6 

2 

HARTWELL 

TOCCOA 

72.* 

*9.9 

61.2 

-  .2 

87 

19 

30 

9 

158 

0 

0 

1 

0 

12.68 

8.15 

3.11 

7 

•  0 

0 

12 

7 

4 

WASHINGTON 

72.6 

*6.1 

59.* 

•  3.6 

85 

25* 

27 

1 

195 

0 

0 

3 

0 

7.16 

3.05 

3.10 

7 

.0 

0 

8 

s 

1 

DIVISION 

59.3 

-  1,2 

10.52 

5.89 

.0 

WEST  CENTRAL  04 

BUENA  VISTA 

77. 9M 

5*.2M 

66.  1M 

87 

2* 

36 

9 

5* 

0 

0 

0 

0 

9.01 

2.55 

6 

.0 

0 

7 

3 

4 

carrollton 

76.  1 

*9.* 

62,8 

86 

23. 

32 

10. 

103 

0 

0 

3 

0 

7.36 

2.05 

6 

.0 

0 

10 

4 

3 

COLUMBUS  wB  AIRPORT 

R 

76.9 

53.5 

65,2 

1.9 

86 

2* 

36 

10 

68 

0 

0 

0 

0 

11.38 

6.79 

2.92 

8 

.0 

0 

10 

7 

4 

EXPER IMENT 

73.* 

31.6 

62.5 

83 

25 

3* 

10. 

115 

0 

0 

0 

0 

10.1* 

3.50 

27 

•  0 

0 

9 

3 

2 

GREENVILLE  2  W 

76.1 

51.2 

63.7 

85 

20. 

31 

1 

85 

0 

0 

1 

0 

13.3* 

*.95 

6 

.0 

0 

9 

4 

4 

GR  IFF  IN 

7*. 7 

53.6 

6*. 2 

.8 

87 

2* 

35 

9 

89 

0 

0 

0 

0 

9.71 

5.06 

3.10 

27 

.0 

0 

11 

6 

3 

LA  GRANGE 

78.8 

*9.  8 

6*. 3 

89 

25. 

30 

10 

89 

0 

0 

* 

0 

13.20 

3.80 

27 

.0 

0 

10 

6 

4 

MARSHALL V I LLE 

79.3M 

51. 2M 

65. 3M 

90 

2* 

35 

9 

66 

1 

0 

0 

0 

8.67 

3.20 

8 

•  0 

0 

7 

3 

3 

NE wnan 

76.5 

51.9 

6*. 2 

2.0 

86 

23* 

32 

9 

81 

0 

0 

1 

0 

8.80 

3.9* 

1.93 

27 

.0 

0 

11 

5 

4 

TALBOTTON 

77.2 

*9.1 

63.2 

88 

2* 

32 

10 

89 

0 

0 

1 

0 

12. *0 

*.05 

8 

.0 

0 

10 

6 

3 

TALLAPOOSA   2  NNW 

77.1 

*6.7 

61.9 

2.2 

89 

23 

25 

10 

119 

0 

0 

3 

0 

9.08 

*.  19 

1.76 

6 

.0 

0 

12 

7 

3 

THOMASTON  2  S 

WEST  POINT 

77.* 

51.6 

6*. 5 

1.3 

86 

2* 

33 

10 

80 

0 

0 

0 

0 

14.72 

9,7* 

*.75 

27 

.0 

0 

9 

7 

6 

DIVISION 

6*.0 

1.0 

10.65 

5.98 

.0 

CENTRAL  05 

A I  LEY 

79.0 

53,2 

66,1 

91 

25 

29 

1 

63 

1 

0 

2 

0 

*.39 

1.10 

27 

.0 

0 

9 

3 

2 

COV I NGTON 

73.0 

30.2 

61,6 

.5 

8* 

2*. 

32 

10 

132 

0 

0 

1 

c 

9.07 

*.81 

2.68 

27 

.0 

0 

8 

5 

nilRl  T  M    %  c 
UUDL  irl    *  3 

78.2 

33.2 

65,7 

.1 

90 

25. 

32 

I 

68 

2 

0 

1 

0 

6.31 

2.56 

1.88 

9 

.0 

0 

8 

4 

76.6 

5*,0 

65,3 

-  1.1 

89 

25 

3* 

1 

75 

0 

0 

0 

0 

6.22 

1,80 

1.6* 

7 

•  0 

0 

7 

4 

FORSYTH   1  S 

76.3 

51.9 

6*. 2 

88 

22 

3* 

10. 

87 

0 

0 

0 

0 

11.3* 

4.01 

6 

.0 

0 

8 

5 

4 

FORT  VALLEY  2  E 

76.7 

53.5 

65.1 

,7 

90 

25 

33 

l 

7* 

1 

0 

0 

0 

8.0* 

3.78 

2.56 

8 

.0 

0 

9 

5 

j 

HAWK IN3V I LLE 

77.2 

53.6 

65.* 

.0 

90 

25 

32 

l 

71 

1 

0 

1 

0 

6.60 

2**3 

1.79 

9 

.0 

0 

8 

4 

\ 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

77,5 

5*. 8 

66.2 

.6 

91 

2* 

39 

10 

65 

1 

0 

0 

0 

S.*2 

*,67 

3.54 

8 

.0 

0 

8 

4 

MC  INTYRE 

M 

M 

M 

89 

2** 

0 

0 

0 

2.30 

8 

.0 

0 

M I L L EDGE  V  I LLE 

75,5 

*9.3 

62.* 

.7 

88 

25 

30 

x 

125 

0 

0 

1 

0 

8.91 

5.11 

3.13 

8 

.0 

0 

7 

5 

MONTICELLO 

7*. 3 

31.0 

62.7 

87 

25 

31 

1 

126 

0 

0 

1 

0 

7.*2 

2.25 

7 

.0 

0 

11 

s 

SANDERSVlLLE 

7*. 3 

5*. 2 

6*. 3 

87 

2* 

38 

10. 

93 

0 

0 

0 

0 

7.38 

2.64 

9 

.0 

0 

7 

5 

SILOAM 

7*. 7 

51.8 

63.3 

.7 

87 

2*. 

33 

9 

107 

0 

0 

0 

0 

6.*1 

2.12 

3.20 

7 

.0 

0 

8 

3 

DIVISION 

6*.* 

.2 

7.5* 

3.*3 

.0 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING   1  NW 

7*. 2 

30.1 

62.2 

87 

21 

30 

10 

1*3 

0 

0 

1 

0 

8.5* 

4.99 

7 

.0 

0 

S 

6 

1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

77.1 

52.3 

6*. 7 

1.3 

90 

2* 

38 

9 

81 

1 

0 

0 

0 

5.33 

1.77 

2.06 

8 

•  0 

0 

5 

3 

2 

BROOKLET   1  W 

81.0 

3*. 9 

68.0 

1.2 

90 

2* 

*0 

10 

3* 

1 

0 

0 

0 

2.51 

-  1.00 

.75 

6 

.0 

0 

6 

3 

0 

LOUISVILLE 

77.8 

5*. 5 

66.2 

1.0 

90 

2* 

39 

10 

52 

1 

0 

0 

0 

6.17 

2.30 

2.50 

8 

.0 

0 

6 

3 

3 

METTER 

80.3 

5*.  8 

67.7 

92 

2* 

39 

10 

35 

3 

0 

0 

0 

4.12 

1.42 

6 

.0 

0 

5 

3 

3 

MIDVtLLE  ekp  sta 

76.6 

3*.l 

65.* 

88 

2* 

38 

9 

67 

0 

0 

0 

0 

5.69 

1.97 

t 

.0 

0 

6 

4 

3 

MILLEN 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


GEORGIA 
APRIL  1964 


Temperature 


Station 

Average 
Maxim  urn 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  oi  Day 

Tola! 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  I 

Max. 

Mln. 

3 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

0 

.10  or  More 

.50  or  More 

L  i 

a  < 

s » 

s  * 

s  * 

NEWINGTON  4  NW 

77.4 

50.6 

64,0 

89 

23 

39 

1 1  * 

79 

0 

0 

0 

0 

1.63 

.75 

7 

.  0 

0 

4 

2 

SWA  I NS80R0 

WARRENTON 

75.3 

52.1 

63,7 

•  1 

86 

24 

34 

10. 

95 

0 

0 

0 

0 

6.46 

2.33 

2.21 

.0 

0 

8 

6 

WAYNESBORO  2  NE 

DIVISION 

65,2 

-            ■  1 

5,06 

1.41 

.0 

SOUTHWEST  07 

Albany  3  se 

77,9 

55.3 

66,6 

-  ,8 

86 

26 

30 

1 

60 

0 

1 

6,21 

3.62 

3.53 

7 

.0 

0 

6 

4 

AMERICUS  *  ENE 

76.8 

56,0 

66.4 

1.0 

87 

24 

37 

10 

54 

0 

0 

0 

0 

7.54 

3.17 

1.69 

6 

.0 

0 

8 

5 

BAINBRID6E 

82.3 

56.2 

69.3 

2.1 

90 

26* 

3T 

10 

33 

0 

7.18 

2.35 

3.79 

28 

•  0 

0 

8 

3 

BLAKELY 

78.5 

55.7 

67.1 

,9 

88 

25 

39 

9 

43 

0 

0 

0 

0 

7.70 

2.56 

2.29 

14 

.0 

0 

8 

6 

CAIRO  2  NNW 

81.3 

56.9 

69.1 

89 

25 

39 

10 

29 

0 

0 

0 

6.01 

1.05 

3.80 

27 

•  0 

0 

3 

3 

CAM  I LLA 

81.4 

57,6 

69,5 

90 

25* 

39 

10 

29 

2 

0 

0 

0 

4.53 

1.34 

•  0 

0 

6 

3 

COLOUITT  2  E 

79.7 

56.8 

68.3 

87 

24. 

40 

11. 

37 

0 

0 

0 

0 

6.83 

2.00 

14 

.0 

0 

3 

4 

FORT  GAINES 

79.1 

56.0 

67.6 

1.8 

87 

25 

37 

9 

41 

0 

0 

0 

0 

6.59 

1,68 

2.00 

14 

.0 

0 

& 

3 

LUMPKIN 

77.3 

55.4 

66.4 

86 

24 

38 

9 

58 

0 

0 

0 

0 

6.75 

1.93 

14 

.0 

0 

7 

6 

MORGAN 

78  •  4 

55.2 

66.8 

87 

25 

40 

1 

47 

0 

0 

0 

0 

7.06 

2.00 

14 

•  0 

0 

9 

3 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

77.6 

55.4 

66.5 

86 

25 

37 

10 

51 

0 

0 

0 

0 

7.62 

1.95 

27 

.0 

0 

7 

6 

THOMASVILLE 

80.2 

57.5 

68.9 

1.8 

88 

25 

38 

10 

33 

0 

0 

0 

0 

5.25 

.60 

3.47 

28 

.0 

0 

5 

3 

THOMASVIlLE  WB  CITY 

78.9 

58.6 

68,8 

1.0 

87 

25 

44 

9 

23 

0 

0 

0 

0 

5,68 

1.24 

3.56 

28 

.0 

0 

3 

3 

DIVISION 

67,8 

1  •  1 

6,  70 

1.99 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  ExP  STATION 

78.8 

54.0 

66.4 

.5 

89 

24 

30 

1 

60 

0 

1 

0 

6.47 

2.22 

2.80 

7 

.  0 

0 

5 

4 

ASHBURN 

/■•aqfici  c    iij  a  Tro  unoi/e 
CUHUtLt    WAlcK  WUKM> 

79.2 

55.3 

67.3 

87 

24 

38 

10 

42 

0 

0 

0 

4.54 

1.37 

14 

.0 

0 

5 

3 

DOUGLAS  2  NNE 

78.* 

53.7 

66.1 

88 

25 

33 

1 

61 

0 

0 

0 

0 

5.19 

2.50 

28 

.0 

0 

6 

4 

r-  1  TZut  WALL 

81.1 

56,3 

68,7 

1  ,  7 

90 

24 

40 

10. 

28 

1 

0 

0 

0 

4,67 

.59 

1.79 

27 

,0 

0 

8 

4 

UAUCQwTI  1  C     ^     .  C 
HUntKVILLt    i  fiori 

81.1 

54,0 

67.6 

89 

24. 

38 

1 

33 

0 

0 

0 

0 

5.30 

2.01 

27 

.0 

0 

4 

3 

LUMBER  CITY 

M 

M 

M 

3.49 

-  .44 

1.83 

28 

.0 

0 

5 

2 

MOULTRIE   2  ESE 

79.8 

54.9 

67.4 

•  ,4 

88 

25 

39 

10 

38 

0 

0 

0 

0 

3.90 

-  ,64 

1.43 

27 

.0 

0 

6 

4 

NASHVILLE  5  SSE 

79.  1M 

54. 8M 

67. OM 

86 

25 

38 

10 

43 

0 

0 

0 

0 

4.75 

2.00 

27 

0 

6 

3 

QUITMAN 

61.0M 

54.  3M 

6  7.7M 

,  1 

90 

2b* 

35 

10 

40 

3 

0 

0 

0 

8.40 

4,31 

4.97 

28 

.0 

0 

6 

3 

TIFTON  EXP  STATION 

77.3 

56.5 

66.9 

.9 

88 

26 

38 

I 

51 

0 

0 

0 

0 

6.35 

2.09 

2.62 

7 

.0 

0 

7 

3 

VALDOSTA  *  NW 

81.6 

54.2 

67.9 

90 

25 

35 

10 

38 

1 

0 

0 

0 

7.56 

4.42 

27 

.0 

0 

4 

2 

DIVISION 

67.3 

.6 

5.51 

1.42 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

80.3 

55,0 

67.7 

91 

24 

39 

10 

36 

2 

0 

0 

0 

4,59 

1.55 

27 

.0 

0 
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BLACKBEARD  ISLAND 
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5 1 

1 

0 

0 
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28 

.0 
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7 
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58.9 

69^ 

.9 
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24 

40 

10 

23 
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0 

0 
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3.32 
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.0 

0 
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58.1 

67.0 
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41 

10 
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0 

0 

0 
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.0 
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5 
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52.2 
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91 

24 

34 

10 
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0 

0 
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1.45 
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.0 

0 

7 
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56.0 

69.5 
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0 

0 
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5.28 
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.0 
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3 
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80.0 

55.7 
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1.3 

92 

24 
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I 

0 

0 

0 
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.41 
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•  0 

0 
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52.3 

66.4 
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.0 
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10 
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.0 
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24 

42 

10 

35 

0 
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1.17 
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.0 

0 
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53.6 

65.7 
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25 

37 

10 
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1 

0 

0 

0 

3.24 
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1.22 

28 

.0 

0 
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55.1 

66.8 

1.1 

92 

24 

40 

10 

50 

1 

0 

0 

0 

2.64 

-  1.06 

1.13 

27 

.0 

0 
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1 

SAVANNAH  BEACH 

70. 8M 

57. 4M 

64. 1M 

86 

24 

45 

9. 

82 

0 

0 

0 

0 

2.68 

1.10 

27 

.0 

0 

A 

1 

SURRENCY  2  WNW 

81.0 

53.6 

67.3 

92 

24 

37 

10 

44 

2 

0 

0 

0 

3.77 

1.33 

27 

.0 

0 

7 

3 

WAYCROSS 

DIVISION 

67.0 

.4 

3.62 

.43 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 
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CURRVVILLE  2  M 
DALLAS  5  5t 
0*1  TON 
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FAIRMOUNT 
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LA  FAYETTE 
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RINGGOLD 

RONE 

ROME  «B  AIRPORT 
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ATHENS  WO  AIRPORT 
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ATLANTA  ~"  AIRPORT 
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BLUE  RIOGE 
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GAINESVILLE 
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BOWMAN 
CARNE  SV ILLE 
CLAYTON 
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•  B9 

T 

•  16 

1*34 

.66 

COLQUITT  2  E 

CUTHSERT 

6,83 

1.82 

,06 

1 

06 

2,00 

1.77 

.12 

DAWSON 

6.62 

,03 

1,70 

.48 

1.52 

1.18 

.19 

.64 

•  83 

.05 

DON AL SONvILLE  3  W 

8,33 

,06 

* 

83 

* 

1 

2,42 

.01 

.73 

3  , 2 1 

.61 

.02 

x 

FORT  GAINES 

6. 59 

_ 

1.0C 

•  22 

93 

2  00 

,  99 

1*40 

05 

* 

,52 

1  .  32 

MORGAN 

7*,o< 

1 10 

42 

!so 

2.00 

•  20 

,60 

L<72 

.12 

MORGAN  5  NW 

7,68 

,11 

1.47 

•  72 

1,40 

1.28 

1,50 

•  26 

PLAINS  Sw  GA  EXP  STA 

7,62 

,02 

80 

• 

T 

* 

1,17 

,56 

1,95 

•  07 

PRESTON  3  SW 

6  33 

05 

1  38 

,05 

14 

- 

1  34 

.41 

1*45 

THOMASV I LLE 

THOMASVILLE  WB  CITY 

5,68 

.04 

T 

*01 

•  34 

.08 

•  67 

T 

Iz* 

3!56 

,64 

• 

South  central  ob 

ADEL  2  S 

4,92 

.05 

23 

•  66 

.19 

•  05 

T 

2.07 

1.65 

ALAPAHA  EXP  STATION 

6.*7 

2,60 

.54 

•  29 

.06 

2.00 

,78 

ASHBURN 

COROELE  WATER  WORKS 

4,54 

•  95 

•  23 

4* 

1.57 

,06 

1.29 

Douglas  z  nne 

5,19 

12 

• 

T 

,  70 

■ 

T 

•  15 

*  07 

2,50 

* 

F  1 TZGERALD 

4  67 

03 

60 

58 

,17 

j  , 

I  #79 

HOMERVI LlE  3  WSW 

LUMBER  CITY 

3*49 

.05 

•  35 

.18 

,08 

1.83 

.23 

MOULTRIE  2  ESE 

3.90 

,04 

.  14 

54 

.72 

.02 

.15 

,84 

NASHVILLE  5  SSE 

.19 

2,00 

07 

OU  I  TK  AN 

8  40 

* 

__ 

, 

07 

*  ?J 

TIFTON  ExP  STATI ON 

6.3! 

,03 

2  62 

*73 

18 

42 

*04 

VALDOSTA  *  NW 

7.56 

.04 

T 

,02 

43 

.22 

.08 

T 

4,42 

2*30 

.05 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  A  I RPORT 

4  59 

,10 

5C 

40 

66 

1,55 

1  08 

BLAC*9EAR0  island 

3*36 

.23 

.08 

T 

,45 

.09 

.47 

,15 

T 

1.47 

.28 

• 

BRUNSWICK 

3.32 

•  58 

,04 

.15 

.23 

.21 

,46 

•  96 

.61 

.06 

BRUNSWICK  FAA  AP 

3,01 

,77 

,04 

T 

16 

,01 

•  38 

,03 

•  12 

.50 

CAMP   STE N AR T 

DOCTOR TOWN  1  wSw 

3  43 

42 

7  8 

40 

20 

01 

1  12 

50 

FLEMING  EXP  STATION 

3*37 

.11 

•  30 

.33 

.16 

.75 

.25 

FOLKSTON  3  SSw 

4,77 

■  60 

•  65 

* 

FOLKSTON  9  SW 

5.28 

.01 

.01 

.55 

.07 

2l57 

2.07 

GLENNVl LLE 

4.11 

.05 

.41 

.28 

56 

T 

.22 

•  03 

.30 

T 

1.66 

.58 

JESUP  8  S 

3.45 

.09 

.49 

35 

.04 

•  28 

,21 

1,15 

.68 

. 

NAHUNTA 

4,24 

.49 

T 

.34 

.46 

14 

.26 

•  22 

,01 

1*14 

1.07 

.09 

PATTERSON 

4.73 

.09 

.06 

.50 

.38 

T 

•  20 

.67 

2.21 

.62 

SAPELO  ISLAND 

.02 

.26 

06 

•  23 

.39 

•  39 

1.17 

.36 

.06 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 

3.24 

.06 

.37 

01 

1*06 

.12 

.18 

.08 

1.22 

.14 

T 

SAVANNAH  wB  AP  R 

2.64 

.02 

T 

,42 

T 

29 

.28 

•  47 

T 

1.13 

.03 

SAVANNAH  BEACH 

2,66 

.  3<* 

33 

■  43 

•  22 

1.10 

•  02 

.24 

SURRENCY  2  WNW 

3,77 

.10 

.01 

,11 

.  78 

46 

.23 

•  05 

1.53 

.50 

WAYCROSS 

Sea  reference  note,  following  Siaiion  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  APf«°™: 


Slltion 

Day  01  Month 

• 

g 

m 
• 

w 

< 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

ALLAT00NA  QAM  2 

MAX 

62 

68 

73 

65 

67 

67 

64 

TS 

61 

60 

63 

75 

64 

63 

69 

73 

77 

77 

86 

83 

89 

87 

85 

78 

71 

37 

75 

79 

75 

72, 

4 

MIN 

33 

40 

46 

53 

43 

44 

45 

58 

33 

32 

35 

35 

34 

35 

53 

40 

46 

S3 

54 

57 

57 

59 

61 

55 

58 

52 

30 

55 

51 

48 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

72 

72 

69 

68 

64 

64 

77 

74 

60 

68 

73 

73 

65 

70 

75 

77 

80 

7S 

80 

80 

83 

85 

83 

78 

72 

63 

75 

80 

76 

77 

73, 

1 

MIN 

40 

40 

54 

43 

42 

45 

55 

43 

30 

30 

38 

38 

45 

38 

40 

38 

40 

SI 

54 

58 

60 

60 

60 

57 

60 

52 

31 

56 

55 

*? 

CARTERSvlLLE 

MAX 

68 

75 

69 

72 

64 

64 

77 

73 

59 

69 

76 

73 

65 

72 

73 

80 

78 

84 

86 

87 

83 

82 

85 

82 

75 

71 

79 

82 

76 

75 

73, 

2 

MIN 

3* 

47 

54 

55 

44 

46 

55 

49 

34 

28 

33 

52 

54 

52 

43 

36 

48 

34 

50 

53 

36 

59 

66 

35 

61 

52 

*9 

61 

48 

49 

CEDARTOWN 

MAX 

66 

73 

70 

74 

67 

70 

81 

78 

60 

69 

76 

70 

65 

72 

73 

80 

80 

83 

84 

86 

64 

83 

86 

80 

75 

68 

84 

81 

75 

74 

75, 

6 

M  I  N 

3* 

43 

56 

54 

44 

47 

62 

49 

32 

31 

36 

55 

46 

54 

47 

37 

44 

49 

54 

58 

53 

54 

67 

58 

61 

54 

51 

62 

43 

49 

DALLAS  5  SE 

MAX 

62 

70 

72 

62 

71 

48 

66 

77 

65 

58 

68 

74 

64 

66 

67 

72 

78 

80 

82 

85 

65 

84 

a: 

85 

61 

73 

61 

77 

79 

76 

72, 

3 

MIN 

31 

41 

46 

52 

42 

42 

43 

64 

32 

29 

37 

47 

53 

56 

49 

38 

49 

53 

56 

55 

55 

57 

62 

56 

59 

51 

48 

60 

50 

40 

48 

4 

OALTON 

MAX 

62 

69 

72 

74 

68 

60 

64 

80 

58 

60 

69 

77 

64 

64 

73 

73 

80 

82 

84 

86 

88 

85 

72 

62 

77 

69 

60 

75 

81 

76 

T3, 

3 

MIN 

35 

37 

51 

57 

49 

47 

53 

52 

33 

32 

36 

41 

34 

56 

45 

38 

40 

54 

54 

55 

53 

58 

62 

56 

59 

53 

53 

S3 

50 

48 

LA  FAYETTE 

MAX 

62 

67 

74 

71 

72 

55 

68 

81 

57 

62 

70 

76 

62 

66 

73 

72 

80 

81 

85 

84 

76 

81 

73 

73 

61 

77 

80 

75 

72 

0 

MIN 

30 

38 

50 

55 

47 

47 

51 

50 

33 

28 

33 

*8 

56 

52 

38 

34 

41 

53 

50 

56 

59 

56 

59 

54 

53 

52 

49 

3  7 

ROME 

MAX 

78 

75 

70 

74 

67 

68 

79 

71 

65 

70 

77 

76 

65 

71 

73 

81 

81 

82 

84 

87 

85 

82 

82 

80 

74 

65 

82 

82 

75 

75 

TS, 

9 

38 

44 

55 

57 

45 

47 

57 

48 

35 

30 

37 

53 

55 

54 

46 

39 

45 

54 

52 

63 

58 

55 

63 

37 

63 

54 

50 

60 

48 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

64 

75 

69 

72 

52 

66 

80 

65 

61 

70 

76 

62 

64 

72 

73 

80 

82 

83 

85 

87 

85 

82 

83 

77 

74 

58 

80 

81 

75 

75 

73, 

-- 

MIN 

36 

42 

55 

52 

46 

48 

60 

42 

34 

29 

35 

43 

55 

55 

41 

36 

43 

51 

52 

53 

52 

55 

60 

57 

58 

51 

51 

55 

47 

47 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA   I  WNW 

MAX 

60 

68 

75 

63 

65 

46 

65 

76 

64 

58 

68 

74 

64 

64 

66 

70 

77 

79 

81 

83 

89 

83 

79 

83 

78 

67 

54 

73 

77 

j! 

70, 

7 

MIN 

28 

39 

43 

48 

41 

41 

43 

63 

32 

31 

35 

45 

52 

56 

49 

38 

49 

52 

52 

53 

54 

57 

60 

56 

59 

51 

47 

54 

50 

3 

ATHENS 

MAX 

69 

74 

69 

64 

49 

57 

70 

69 

63 

68 

74 

70 

70 

65 

74 

78 

81 

82 

86 

85 

84 

80 

85 

84 

70 

58 

70 

69 

77 

76 

72, 

3 

38 

44 

53 

49 

42 

43 

53 

54 

33 

35 

41 

51 

55 

58 

54 

42 

47 

54 

55 

57 

58 

62 

62 

59 

58 

48 

46 

63 

54 

ATHENS  COL  OF  AGRl 

MAX 

68 

75 

68 

66 

49 

55 

71 

69 

63 

70 

75 

74 

73 

66 

74 

78 

81 

83 

89 

86 

85 

83 

85 

82 

73 

60 

69 

70 

77 

T3, 

2 

MIN 

36 

44 

52 

48 

41 

42 

59 

59 

33 

33 

41 

49 

55 

58 

34 

42 

48 

54 

55 

57 

56 

59 

60 

58 

58 

48 

48 

61 

52 

49 

50, 

3 

ATHENS  wB  AIRPORT 

MAX 

70 

76 

67 

65 

47 

58 

73 

72 

63 

70 

75 

71 

73 

66 

74 

77 

80 

82 

85 

86 

84 

80 

85 

84 

65 

55 

71 

70 

77 

72, 

6 

MIN 

37 

44 

53 

44 

42 

42 

53 

42 

34 

35 

43 

48 

56 

59 

53 

45 

50 

53 

55 

54 

57 

60 

61 

59 

54 

46 

50 

58 

53 

49 

7 

ATLANTA  HB  AIRPORT 

MAX 

68 

70 

61 

70 

47 

60 

77 

68 

58 

67 

73 

67 

69 

63 

70 

75 

77 

80 

81 

82 

80 

76 

82 

81 

72 

56 

72 

72 

75 

70, 

1 

38 

45 

54 

47 

42 

44 

58 

40 

34 

34 

45 

51 

55 

55 

52 

47 

50 

53 

57 

58 

58 

60 

i : 

57 

56 

49 

51 

60 

54 

46 

50, 

3 

8LAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

55 

65 

67 

68 

68 

54 

63 

76 

56 

55 

65 

69 

60 

62 

68 

65 

73 

75 

79 

82 

82 

80 

76 

77 

75 

64 

55 

64 

72 

68, 

0 

29 

37 

49 

52 

45 

46 

50 

55 

29 

22 

28 

31 

52 

48 

45 

30 

42 

50 

45 

49 

47 

54 

55 

52 

54 

49 

49 

54 

46 

44 

4 

blue  ridge 

MAX 

63 

67 

67 

62 

61 

66 

75 

72 

57 

67 

72 

66 

63 

69 

68 

77 

79 

79 

81 

83 

83 

77 

73 

76 

65 

62 

Tl 

72 

72 

70, 

7 

MIM 

29 

39 

53 

52 

48 

49 

58 

42 

30 

24 

28 

41 

56 

52 

42 

31 

40 

51 

46 

50 

53 

55 

37 

51 

55 

51 

52 

S3 

50 

36 

45, 

B 

COMMERCE  2  SSH 

MAX 

61 

70 

75 

66 

61 

47 

60 

75 

70 

64 

70 

75 

70 

68 

66 

74 

77 

80 

83 

85 

86 

85 

82 

85 

83 

65 

53 

72 

73 

71, 

9 

30 

40 

45 

51 

40 

42 

43 

57 

28 

28 

33 

40 

45 

55 

45 

34 

40 

52 

53 

51 

52 

53 

58 

58 

56 

52 

49 

S3 

52 

44 

46, 

c 

OahlONEGA 

MAX 

57 

68 

71 

68 

58 

47 

55 

76 

62 

61 

69 

70 

66 

60 

67 

69 

73 

77 

81 

83 

84 

81 

80 

81 

80 

68 

S3 

63 

72 

11 

69, 

1 

MIN 

30 

40 

43 

53 

42 

41 

46 

54 

32 

34 

38 

41 

51 

50 

32 

39 

41 

49 

52 

54 

53 

54 

56 

54 

55 

49 

46 

52 

51 

46, 

6 

GAINESVILLE 

MAX 

71 

73 

67 

61 

47 

53 

74 

72 

66 

71 

75 

68 

61 

64 

74 

79 

83 

83 

86 

87 

66 

83 

85 

82 

71 

55 

68 

75 

76 

72, 

4 

42 

42 

52 

47 

40 

42 

52 

54 

33 

34 

42 

50 

53 

53 

47 

43 

48 

54 

55 

58 

58 

60 

63 

57 

55 

46 

46 

61 

53 

11 

49, 

s 

HELEN   I  SE 

MAX 

70 

70 

69 

65 

50 

55 

74 

74 

62 

70 

70 

68 

59 

66 

69 

73 

78 

81 

84 

83 

82 

80 

9: 

80 

65 

57 

60 

71 

76 

70, 

6 

MIN 

*0 

33 

48 

49 

42 

46 

50 

46 

28 

28 

30 

37 

51 

49 

45 

31 

37 

46 

45 

49 

48 

52 

57 

56 

56 

47 

47 

59 

47 

39 

44 

JASPER  1  NNW 

MAX 

66 

68 

65 

62 

52 

58 

75 

72 

57 

67 

70 

66 

61 

67 

69 

74 

77 

78 

82 

82 

81 

78 

SO 

81 

67 

57 

68 

74 

72 

J* 

69, 

g 

MIN 

39 

44 

51 

52 

43 

41 

54 

44 

31 

36 

44 

49 

52 

53 

48 

41 

52 

54 

55 

58 

58 

56 

64 

54 

57 

45 

48 

54 

52 

49 1 

1 

WINDER  1  SSE 

MAX 

60 

75 

71 

62 

33 

54 

71 

68 

64 

63 

74 

72 

63 

71 

74 

77 

80 

83 

85 

85 

84 

82 

84 

83 

71 

59 

71 

72 

76 

11 

72, 

1 

MIN 

44 

42 

51 

53 

39 

40 

41 

51 

28 

28 

29 

42 

47 

56 

49 

41 

43 

51 

52 

53 

54 

58 

80 

57 

59 

51 

42 

63 

52 

*7, 

3 

NORTHEAST  03 

CLAYTON 

MAX 

64 

69 

70 

65 

53 

55 

74 

74 

63 

69 

71 

68 

58 

66 

71 

74 

78 

81 

84 

83 

83 

80 

79 

81 

78 

54 

59 

70 

73 

74 

70, 

7 

37 

33 

49 

51 

40 

41 

52 

55 

31 

28 

30 

37 

50 

48 

45 

33 

37 

47 

45 

49 

48 

52 

53 

51 

54 

47 

46 

56 

46 

39 

44 , 

} 

CORNELIA 

MAX 

64 

68 

64 

58 

42 

51 

72 

69 

62 

67 

68 

65 

58 

64 

67 

72 

76 

79 

83 

82 

81 

78 

'  . 

79 

63 

52 

62 

69 

74 

74 

68, 

1 

MIN 

39 

40 

50 

42 

38 

39 

50 

49 

27 

30 

35 

49 

50 

49 

47 

38 

42 

50 

50 

54 

52 

56 

60 

52 

50 

45 

45 

58 

47 

39 

45, 

7 

ElBERTON  2  N 

MAX 

66 

76 

73 

73 

64 

55 

73 

72 

65 

70 

75 

73 

74 

70 

75 

77 

82 

84 

88 

87 

86 

83 

68 

66 

84 

75 

71 

72 

78 

78 

73, 

1 

30 

39 

46 

48 

40 

41 

50 

60 

30 

29 

33 

40 

54 

59 

52 

34 

38 

49 

48 

51 

53 

55 

39 

61 

56 

49 

47 

59 

51 

42 

46, 

I 

HARTNELL 

MAX 

TCCCOA 

MAX 

65 

72 

69 

63 

55 

55 

76 

73 

66 

69 

73 

70 

61 

67 

74 

76 

80 

81 

87 

86 

86 

83 

85 

84 

68 

56 

62 

73 

78 

78 

72, 

4 

MIN 

44 

42 

56 

47 

41 

42 

51 

56 

30 

37 

42 

45 

53 

54 

50 

41 

49 

37 

55 

59 

62 

62 

63 

55 

56 

46 

46 

59 

51 

47 

49, 

9 

WASHINGTON 

MAX 

60 

67 

7* 

67 

66 

SO 

61 

74 

71 

64 

70 

74 

74 

78 

67 

75 

76 

80 

82 

85 

80 

84 

83 

85 

85 

66 

60 

68 

73 

78 

72, 

6 

27 

40 

44 

50 

39 

39 

39 

54 

31 

31 

33 

37 

41 

35 

53 

38 

44 

48 

51 

55 

54 

57 

56 

57 

49 

47 

55 

54 

48 

46, 

1 

WEST  CENTRAL  0* 

BlENA  VISTA 

MAX 

74 

75 

82 

82 

69 

77 

75 

66 

71 

75 

76 

78 

63 

79 

79 

80 

S3 

84 

63 

84 

82 

a  5 

87 

85 

84 

71 

72 

79 

77, 

MIN 

42 

47 

55 

53 

50 

60 

63 

36 

40 

46 

54 

54 

52 

56 

48 

51 

54 

58 

59 

58 

59 

64 

59 

62 

56 

56 

63 

62 

53 

54  • 

2 

CARROLL  TON 

MAX 

72 

72 

69 

77 

69 

66 

80 

78 

61 

79 

75 

72 

67 

67 

72 

80 

81 

82 

84 

86 

84 

60 

u 

84 

77 

73 

79 

78 

76 

11 

76, 

1 

MIN 

32 

42 

54 

55 

44 

46 

60 

51 

32 

32 

35 

52 

36 

56 

51 

38 

46 

49 

52 

53 

32 

53 

61 

55 

62 

54 

50 

63 

51 

49, 

4 

COLUMBUS  wB  AIRPORT 

MAX 

75 

75 

70 

■  3 

68 

68 

78 

71 

64 

72 

78 

75 

78 

66 

78 

"1 

83 

82 

85 

85 

85 

78 

89 

86 

85 

68 

7* 

74 

79 

MIN 

39 

44 

54 

57 

55 

51 

64 

49 

39 

36 

38 

52 

38 

58 

51 

43 

50 

52 

53 

55 

55 

56 

67 

58 

66 

60 

64 

65 

63 

53! 

• 

experiment 

MAX 

63 

71 

74 

67 

73 

53 

70 

77 

63 

61 

69 

74 

71 

73 

69 

73 

76 

79 

80 

83 

84 

82 

79 

84 

85 

75 

75 

70 

73 

73. 

4 

MIN 

37 

48 

56 

53 

42 

44 

49 

57 

34 

34 

40 

52 

55 

37 

55 

44 

53 

35 

58 

58 

59 

58 

t  1 

56 

61 

53 

SO 

64 

37 

51. 

• 

Greenville  2  w 

MAX 

72 

75 

70 

78 

77 

65 

78 

78 

63 

70 

76 

71 

74 

65 

75 

80 

81 

82 

85 

85 

62 

79 

84 

83 

80 

73 

73 

74 

76 

76, 

1 

MIN 

31 

47 

55 

55 

45 

45 

58 

52 

33 

38 

47 

32 

44 

35 

55 

45 

50 

55 

56 

57 

57 

53 

64 

52 

54 

51 

56 

63 

39 

51. 

2 

Griffin 

MAX 

72 

75 

66 

74 

62 

63 

77 

70 

63 

70 

76 

71 

74 

64 

76 

'9 

81 

83 

85 

85 

64 

81 

g; 

6' 

76 

67 

70 

71 

78 

76, 

7 

MIN 

41 

49 

57 

55 

43 

45 

58 

56 

33 

37 

45 

53 

56 

58 

36 

49 

54 

56 

61 

62 

61 

60 

6! 

59 

62 

52 

51 

65 

58 

S3. 

* 

LA  GRANGE 

MAX 

75 

78 

71 

82 

75 

68 

80 

78 

64 

70 

78 

74 

74 

66 

76 

•  4 

84 

84 

86 

88 

65 

83 

I  • 

89 

89 

80 

79 

77 

80 

78. 

- 

MIN 

31 

42 

52 

52 

47 

50 

62 

59 

32 

30 

32 

49 

37 

54 

36 

36 

45 

48 

54 

33 

51 

51 

65 

52 

64 

56 

55 

59 

58 

»9. 

- 
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DAILY  TEMPERATURES  flPR™* 


Station 

Day  Of  Month 

o 

Ol 
IS 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MARSHALLVILLE 

MAX 
MIN 

75 
40 

75 
42 

71 
50 

81 
55 

79 
46 

81 
56 

77 
62 

68 

35 

71 
37 

75 
40 

80 
48 

65 
57 

76 
55 

79 
45 

80 
48 

82 
52 

83 
52 

65 
51 

85 
56 

85 
56 

85 
57 

90 
56 

89 
63 

82 
54 

72 
60 

84 

60 

83 
50 

79.3 
51.2 

NEWNAN 

MAX 
MIN 

7* 
36 

74 
49 

68 

55 

78 
56 

75 
43 

67 
45 

80 
60 

75 
54 

63 
32 

71 
33 

75 
45 

72 
53 

72 
55 

66 
58 

75 
54 

79 
44 

82 
51 

83 

56 

65 
57 

66 
58 

84 

57 

81 

58 

86 
63 

84 
53 

79 
62 

73 
53 

77 
50 

75 
64 

79 
56 

78 
44 

76.5 
51.9 

TAL80TT0N 

MAX 
MIN 

74 
38 

75 
43 

70 
51 

74 
53 

81 
50 

63 
46 

77 
54 

79 
54 

75 
34 

71 
32 

75 
36 

75 
42 

78 
47 

64 
53 

77 
52 

78 
39 

81 
44 

84 
46 

84 
51 

85 
50 

84 

52 

82 
53 

84 
57 

88 
55 

85 
63 

73 
56 

71 
52 

72 
62 

79 
61 

79 
46 

77.2 
49.1 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 
MIN 

75 
40 

72 
41 

65 
53 

81 
50 

69 
43 

69 
48 

84 

50 

68 
38 

63 
30 

70 
25 

71 

30 

73 
50 

67 
56 

73 
53 

78 
50 

82 
45 

83 
43 

85 
45 

67 
46 

86 

50 

83 
49 

80 
50 

89 
58 

81 

55 

80 
62 

73 
52 

84 

50 

81 
55 

77 
45 

83 
38 

77.1 
46,7 

ThOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

75 
35 

76 
44 

69 
49 

81 
55 

76 
50 

65 
52 

78 
62 

71 
62 

65 
36 

72 
33 

76 
35 

75 
48 

74 
58 

67 
56 

77 
54 

80 
39 

82 
50 

82 
49 

84 
55 

85 
55 

83 
53 

81 

55 

85 
64 

86 
54 

85 
64 

80 
58 

77 
60 

74 

61 

81 
61 

79 
41 

77,4 
51,6 

CENTRAL  05 

A  I  LEY 

MAX 
MIN 

63 
29 

77 
46 

77 

50 

81 
57 

74 
51 

74 

55 

81 

52 

81 
62 

62 
33 

72 
32 

77 
40 

80 
54 

83 
53 

75 
61 

79 
56 

79 
46 

61 

52 

83 

52 

86 
56 

86 
59 

86 
60 

86 
61 

87 

62 

89 

62 

91 
63 

74 
57 

67 
63 

71 
56 

84 

53 

85 
60 

79,0 
53.2 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

71 
38 

73 
46 

68 
51 

68 
54 

58 
41 

60 
42 

76 
56 

72 
54 

61 
34 

70 
32 

74 
38 

70 
51 

72 
55 

65 
57 

73 
54 

76 
42 

79 
46 

61 
54 

83 

53 

64 
56 

62 
57 

81 

58 

83 
60 

84 
56 

72 
62 

63 
48 

69 
48 

70 
63 

76 
56 

76 
45 

73.0 
50.2 

OLBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

64 
32 

76 
43 

79 
49 

78 
56 

79 
52 

69 
53 

72 
55 

82 
66 

72 
40 

69 
36 

73 
40 

78 
45 

81 
56 

84 
60 

67 
57 

79 
47 

60 
48 

84 
52 

86 
58 

86 
56 

88 
60 

84 
61 

90 
63 

86 
59 

90 
65 

78 
56 

67 
58 

70 
61 

73 
60 

82 
52 

78.2 
53.2 

EASTMAN   I  w 

MAX 
MIN 

62 
34 

73 
45 

76 
49 

71 
57 

80 
52 

67 
53 

73 
52 

81 
61 

72 
39 

65 
39 

71 
40 

76 
51 

79 
59 

83 
59 

64 
56 

78 
48 

79 
59 

82 
53 

83 
56 

85 
57 

86 
59 

85 
60 

84 
65 

85 
63 

89 

65 

80 
57 

68 
57 

67 
60 

71 
61 

82 
55 

76.6 
54.0 

FORSYTH  1  S 

MAX 
MIN 

73 
38 

75 
44 

72 
52 

77 
55 

71 
46 

58 
44 

79 
56 

76 
59 

64 
34 

70 
34 

75 
44 

74 
51 

77 
57 

64 
55 

75 
55 

77 
48 

80 
46 

83 
51 

85 
54 

85 
57 

85 
56 

88 

57 

85 
64 

87 
56 

87 
61 

74 
54 

69 
52 

72 
64 

79 
61 

78 

51 

76.5 
51.9 

FORT  VALLEY  2  E 

MAX 
MIN 

66 

33 

77 
44 

75 
50 

71 
57 

81 
52 

68 
52 

67 
48 

83 
67 

73 
38 

67 

36 

74 
42 

76 
51 

76 
55 

82 
60 

63 
57 

79 
48 

78 
50 

81 
53 

83 
56 

86 
58 

85 
58 

85 
58 

81 
64 

86 
58 

90 
65 

60 
57 

65 
58 

68 
63 

72 
63 

84 
54 

76,7 
53,5 

HAWK  I N5VI LLE 

MAX 
MIN 

65 
32 

75 
41 

77 
49 

72 
54 

82 
54 

70 
62 

74 
52 

61 
64 

73 
39 

66 
37 

73 
41 

77 
53 

79 
60 

84 
59 

63 
57 

80 
45 

80 
49 

83 
54 

83 
50 

86 
57 

87 
57 

85 
60 

85 
62 

85 
62 

90 
65 

62 
58 

68 
60 

68 
61 

72 
62 

71 
51 

77,2 
53.6 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
43 

78 
48 

71 
53 

79 
57 

65 
53 

64 
48 

83 
62 

73 
49 

67 
40 

72 
39 

77 
41 

76 
54 

84 
61 

64 
59 

76 

55 

81 
47 

82 
52 

84 
57 

87 
58 

87 
60 

86 

60 

82 
62 

87 
67 

91 

60 

80 
61 

62 
57 

69 
64 

74 
63 

83 
62 

82 
53 

77.5 

54.8 

MC  INTYRE 

MAX 
MIN 

71 
44 

80 
36 

68 
48 

84 
50 

89 

89 

62 

88 
55 

69 
56 

70 
61 

72 
63 

75 
60 

79 
63 

MILLEOGEVILLE 

MAX 
MIN 

64 

30 

73 
39 

76 
47 

70 
52 

77 
49 

61 
50 

55 
51 

82 
54 

71 
38 

65 
33 

71 
35 

76 
38 

78 
52 

83 
59 

65 
55 

76 
42 

79 
44 

62 
45 

84 

53 

87 
53 

85 
55 

84 
56 

82 
60 

85 
57 

88 
59 

74 
54 

70 
53 

69 
54 

74 
62 

80 
50 

75,5 
49,3 

MCNTICELLO 

MAX 
MIN 

63 
31 

73 
43 

75 
53 

67 
55 

72 
42 

56 
44 

64 
46 

65 
50 

68 
34 

69 
36 

71 
39 

75 
40 

75 
58 

77 
57 

75 
55 

76 
55 

77 
47 

81 

50 

83 
58 

81 
59 

82 
60 

84 
62 

81 

63 

86 
57 

67 

62 

74 
52 

65 
48 

70 
62 

72 
63 

85 
50 

74,3 
51,0 

5AN0ER5V I LLE 

MAX 
MIN 

70 
40 

73 
45 

67 
54 

73 
54 

64 
51 

58 
51 

78 
65 

71 
66 

66 
38 

70 
38 

73 
40 

76 
52 

78 
60 

66 
60 

76 
58 

76 
46 

78 
44 

82 
53 

84 
60 

64 
55 

83 
57 

84 
63 

86 
67 

67 
58 

72 
62 

62 
55 

60 
55 

70 
61 

62 
63 

79 
53 

74.3 
54.2 

SILOAM 

MAX 
MIN 

73 
38 

74 
47 

70 
52 

73 
53 

55 
42 

60 
44 

77 
55 

75 
59 

64 
33 

71 
34 

75 
44 

74 
50 

78 
58 

65 
60 

75 
56 

77 
46 

81 
50 

81 
56 

85 
56 

87 
57 

84 

58 

83 
60 

87 
62 

87 
57 

70 
59 

59 
49 

69 
49 

73 
62 

80 
59 

79 
48 

74.7 
51,8 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING  1  NW 

MAX 
MIN 

60 
34 

67 
45 

75 
51 

70 
51 

68 
42 

54 
42 

66 
47 

76 
64 

73 
33 

65 
30 

71 
35 

75 
42 

77 
54 

79 
59 

70 
55 

76 
40 

77 
41 

81 
49 

83 
58 

86 
58 

87 
58 

85 
60 

83 
62 

86 
59 

86 
60 

68 
53 

62 
52 

68 
59 

73 
60 

60 
50 

74,2 
50,1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
39 

77 
47 

72 
56 

74 

56 

59 
50 

57 
49 

60 
55 

78 

50 

67 
38 

72 
39 

77 
40 

80 
48 

82 
60 

71 
59 

79 

49 

79 
44 

84 
44 

85 
53 

88 
56 

86 
56 

68 
57 

86 
58 

89 
65 

90 
63 

70 
56 

61 
54 

69 
59 

76 
61 

84 
56 

83 
51 

77,1 
32.3 

BROOKLET   1  W 

MAX 
MIN 

73 
44 

79 
44 

80 
53 

81 
58 

73 
51 

77 
56 

84 
59 

84 
60 

73 
41 

73 
40 

81 
43 

84 
51 

86 
56 

79 
62 

79 
56 

81 
51 

85 
49 

86 
52 

68 
55 

88 
58 

89 
58 

87 
60 

89 
65 

90 
66 

87 
64 

67 
56 

70 
62 

72 
58 

83 
59 

83 
57 

81.0 
54,9 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

72 
40 

76 
45 

71 
56 

73 
55 

69 

57 

61 
48 

78 
56 

74 
64 

69 
48 

71 
39 

77 
41 

79 
50 

82 
60 

77 
60 

77 
53 

79 
48 

83 
47 

84 
59 

89 
55 

87 
57 

88 

57 

84 
66 

8° 
65 

90 
61 

78 
62 

69 
56 

73 
58 

72 
60 

80 
58 

83 
53 

77,8 
54,5 

METTER 

MAX 
MIN 

73 
43 

77 
45 

77 
49 

77 
54 

76 
53 

75 
52 

84 

60 

84 
69 

73 
40 

73 
39 

78 
44 

79 
53 

83 
58 

'8 
52 

80 
57 

79 
51 

81 
49 

84 

53 

87 
57 

87 
60 

88 
57 

87 
61 

90 
64 

92 
65 

90 
64 

75 
57 

66 

63 

73 
59 

83 
60 

85 
56 

80.5 
54.8 

MJDVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

TO 
41 

76 
45 

75 
53 

75 
55 

70 
50 

69 
47 

80 
55 

76 
64 

68 
38 

TO 
40 

75 
41 

77 
52 

81 

60 

73 
61 

77 
58 

77 
49 

81 
47 

82 
54 

85 
56 

85 
60 

86 
58 

83 
61 

86 
66 

68 
64 

72 
62 

62 

66 

73 

81 
60 

80 
55 

76,6 
54,1 

MILLEN 

MAX 
MIN 

NEW  I NGTON  4  NW 

MAX 
MIN 

76 
44 

74 
41 

71 
43 

73 
57 

72 
50 

72 
49 

77 
51 

74 
48 

71 
44 

69 
39 

78 
39 

76 
48 

79 
58 

61 
62 

77 
57 

79 
45 

78 
47 

62 
46 

81 
47 

83 
41 

87 
53 

86 
54 

89 
59 

88 
58 

87 
63 

74 
54 

65 
55 

69 
55 

72 
58 

82 
52 

77,4 
50.6 

SWAINSBORO 

MAX 
MIN 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

70 
36 

74 
47 

74 
53 

71 
51 

66 
46 

59 
46 

77 
54 

75 
65 

66 
34 

70 
34 

75 
41 

75 
49 

74 
39 

75 
62 

75 
56 

76 
46 

80 
45 

83 
53 

85 
55 

85 
56 

65 
56 

83 
59 

85 
62 

86 
58 

70 
61 

64 
53 

69 

52 

74 
61 

79 
61 

79 
51 

75.3 
52.1 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

MAX 
MIN 

30 

75 
43 

75 
50 

73 
55 

83 

60 

72 
60 

75 
62 

83 
68 

81 
42 

64 
38 

70 
41 

76 
50 

79 
60 

83 
61 

64 
58 

78 
48 

80 
54 

81 

55 

83 
55 

85 
58 

85 
58 

85 
59 

87 
60 

86 
60 

86 
63 

88 
63 

71 
65 

70 
64 

71 
64 

83 
54 

77.9 
55.3 

AMERICUS  *  ENE 

MAX 
MIN 

74 
42 

74 
46 

71 
52 

75 
58 

70 
55 

77 
62 

79 
61 

76 
65 

65 
38 

71 
37 

71 
45 

76 
55 

80 
57 

64 
60 

77 
57 

77 
49 

80 
54 

81 
57 

85 
58 

84 
59 

84 
59 

82 
60 

85 
64 

87 
61 

86 
66 

75 
60 

66 
62 

70 
63 

81 
63 

80 
54 

76.8 
56.0 

B4INBSI0GE 

MAX 
MIN 

78 
41 

76 
46 

77 
50 

85 
56 

80 
63 

78 
64 

84 
69 

66 
65 

69 
45 

74 
37 

80 
38 

63 
53 

86 
63 

68 
62 

79 
56 

83 
45 

85 
57 

84 
58 

87 
55 

90 
54 

88 
56 

89 
56 

88 

60 

90 
59 

90 
62 

90 
68 

80 
64 

71 

65 

65 
65 

85 
53 

82.3 
56.2 

Blakely 

MAX 
MIN 

76 
45 

74 
47 

71 
50 

83 
55 

74 
61 

75 
62 

60 
64 

78 
61 

63 
39 

71 

41 

78 
43 

79 
53 

82 

57 

62 
60 

78 
58 

82 
48 

82 
52 

64 
54 

85 
54 

85 
56 

85 
55 

85 
59 

86 
61 

85 
61 

88 
68 

76 
65 

71 
61 

73 
63 

83 
64 

81 
54 

78.5 
55.7 

CAIRO  2  NNW 

MAX 
MIN 

77 
44 

76 
47 

77 
50 

85 
58 

77 
63 

77 
62 

83 
68 

84 
65 

70 
43 

7  2 
59 

79 
42 

82 
59 

84 
60 

81 
62 

78 
57 

82 
54 

83 
54 

84 
56 

87 
56 

86 
57 

87 
57 

86 
57 

86 
61 

88 
60 

89 
66 

87 
65 

75 
64 

70 
64 

84 
63 

63 
54 

81.3 
56.9 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

76 
42 

77 
50 

75 
53 

85 
57 

77 
63 

77 
62 

85 
70 

81 
60 

68 
43 

76 
39 

77 
43 

82 
60 

85 
60 

73 
61 

79 
57 

82 
49 

90 
57 

84 
57 

86 
56 

88 
59 

87 

60 

87 
59 

86 
63 

88 
62 

90 
67 

85 
65 

72 
63 

73 
68 

84 

65 

64 
57 

81.4 
57,6 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
APRIL  1964 


Station 

Day  01  Month 

• 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avti 

CCLOUITT  2  E 

MAX 
MIN 

CLTHBERT 

MAX 

MIN 

77 
46 

75 
46 

73 
33 

85 
55 

82 
59 

74 
61 

82 
62 

81 
62 

68 
41 

71 
40 

78 
40 

79 
57 

76 
38 

64 
39 

79 

57 

81 
60 

83 

50 

85 

57 

87 

6C 

86 
58 

86 
57 

85 

60 

87 
64 

87 
65 

86 

69 

86 

62 

70 
63 

73 
64 

83 
65 

83 
54 

FCRT  GAINES 

MAX 
MIN 

76 
63 

76 
48 

70 
53 

83 
54 

79 
62 

74 
63 

79 
6? 

77 
62 

68 

37 

69 
40 

77 
40 

79 
61 

80 
60 

74 
39 

77 
57 

80 
45 

83 
52 

83 
55 

85 
56 

84 
58 

85 
58 

83 
57 

85 

63 

84 

62 

87 
67 

86 
62 

70 
63 

73 
63 

83 
65 

84 

53 

ll'.o 

UMPKIN 

MAX 
MIN 

73 
46 

75 
49 

70 
55 

83 
55 

65 
55 

72 
58 

79 
64 

78 
63 

64 
38 

71 
39 

77 
44 

76 
58 

79 
63 

64 
43 

78 
58 

81 

.  52 

'9 
50 

83 
54 

85 
58 

83 

60 

84 

59 

80 
61 

85 
65 

86 

67 

85 
64 

78 

59 

69 
63 

73 
64 

80 
65 

81 
54 

MORGAN 

MAX 
MIN 

75 
40 

75 
41 

72 
50 

83 
55 

79 
62 

74 
63 

81 
63 

77 
64 

69 
41 

Tl 
41 

76 
43 

79 
55 

77 
59 

64 

60 

78 
47 

80 
49 

81 
54 

82 
52 

84 
56 

84 

51 

85 
57 

85 
58 

84 
62 

84 

61 

87 
62 

85 
64 

71 
63 

72 
63 

80 
65 

79 
56 

plains  sw  ga  exp  sta 

MAX 

7* 
41 

75 
45 

70 
52 

82 
58 

79 
56 

71 
55 

80 
61 

76 
64 

63 
38 

71 
37 

76 
44 

76 
55 

81 
37 

63 

39 

77 
57 

80 
49 

80 
52 

82 
51 

84 

58 

84 
59 

83 
59 

81 
59 

84 
64 

85 
61 

86 
65 

82 
61 

68 
63 

71 
63 

80 
64 

61 
54 

»:t 

ThOmASVILLE 

MAX 
MIN 

76 
39 

75 
49 

75 

52 

83 
56 

76 
62 

76 
64 

80 
69 

83 
70 

70 
44 

74 
38 

78 
41 

81 
58 

84 
62 

73 
61 

80 
59 

82 
59 

83 
54 

84 

55 

86 
56 

86 
58 

85 
58 

65 

59 

65 
62 

87 

59 

88 
69 

82 
65 

74 
67 

71 
63 

62 
61 

82 
55 

80.2 
57,5 

thomasville  WB  CITY 

MAX 
MIN 

75 
46 

73 
50 

75 
56 

85 
59 

75 
61 

76 
63 

79 
69 

83 
57 

65 
44 

72 
45 

78 
51 

80 
39 

83 
62 

69 
60 

76 
59 

81 
54 

83 
57 

83 
57 

86 
61 

85 
62 

85 
62 

84 

61 

86 
63 

86 

63 

87 
68 

75 
64 

71 
63 

67 
63 

82 
62 

61 
56 

78.9 
56,6 

SOUTH  CENTRAL  08 

alapama  exp  station 

MAX 
MIN 

63 

30 

7* 

40 

77 
47 

76 
57 

86 
58 

76 
57 

78 
61 

82 
66 

80 
42 

65 
40 

72 
41 

78 
44 

80 
34 

84 
58 

70 
58 

77 
49 

81 
51 

81 
54 

83 
55 

85 
57 

85 
58 

85 
62 

87 
58 

89 

60 

87 
64 

88 
61 

73 
62 

72 
61 

69 
60 

62 
56 

78,6 
54,0 

ashburn 

MAX 
MIN 

CCROELE  „ATER  MORKS 

MAX 
MIN 

74 
41 

75 
49 

74 
54 

83 

55 

78 
55 

74 
55 

82 

60 

80 
68 

68 
39 

72 
38 

77 
40 

79 

55 

84 

60 

68 
59 

79 
58 

80 
44 

81 
52 

84 

52 

85 

56 

86 
59 

85 
59 

85 
60 

85 
64 

87 
62 

86 
67 

80 
60 

70 
62 

71 
61 

63 
63 

82 
53 

79,2 
55.3 

Douglas  2  nne 

MAX 
MIN 

63 

33 

74 
45 

77 
46 

77 
59 

84 

55 

66 
55 

78 
61 

84 
66 

80 
42 

64 
40 

72 
41 

77 
45 

79 

5  0 

85 
59 

70 
58 

78 
47 

80 
49 

81 

" 

83 
52 

87 
55 

86 
58 

86 
57 

87 
61 

85 
62 

88 
68 

85 
61 

73 
39 

71 
60 

70 
59 

63 
56 

76.4 
53.7 

Fitzgerald 

MAX 
MIN 

74 
43 

77 
47 

78 
54 

84 
58 

79 
54 

78 
58 

82 
59 

82 
67 

79 
40 

71 
40 

76 
44 

80 
52 

84 
38 

82 
61 

77 
57 

81 
48 

82 
52 

84 
56 

86 
58 

88 
60 

88 
61 

88 

62 

87 
65 

90 
64 

87 
67 

80 
60 

70 
62 

70 
62 

84 

61 

85 
58 

81.1 
56.3 

HCMERVILLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

75 
38 

77 
45 

80 
51 

83 
59 

71 
57 

82 
59 

86 

60 

83 
69 

73 
44 

74 
39 

78 
42 

81 
51 

85 
55 

'8 
37 

80 
58 

82 
46 

82 
48 

83 
51 

85 
53 

86 
55 

86 
55 

89 
56 

88 

60 

89 
49 

87 
64 

80 
62 

76 
63 

68 
61 

81 

58 

84 

56 

81.1 
54.0 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

74 
43 

77 
46 

75 
49 

86 
54 

76 
54 

79 
54 

84 
62 

84 
64 

66 
42 

71 
39 

77 
43 

80 
55 

85 
36 

71 
59 

77 
57 

81 
51 

82 
52 

83 
34 

85 
56 

86 
58 

86 
57 

82 
59 

85 
61 

87 
60 

88 

66 

82 
60 

72 
60 

69 
61 

83 
60 

82 
56 

79.8 
54.9 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

72 
42 

75 
49 

74 
50 

80 
58 

79 
56 

79 
58 

80 
69 

80 
68 

68 
42 

70 
38 

75 
40 

78 
52 

82 
56 

82 
60 

80 
49 

80 
49 

81 
53 

83 
54 

84 

56 

83 
55 

85 
53 

84 

60 

85 
59 

86 
64 

85 

62 

74 
64 

68 
61 

81 
59 

61 
54 

79.1 
54.8 

OLITMAN 

MAX 

75 
45 

79 
47 

79 
55 

85 
60 

77 
60 

80 
66 

82 
69 

85 
46 

64 
35 

73 
37 

78 
52 

83 
55 

87 
60 

73 
55 

78 
43 

83 
48 

84 
49 

85 
51 

86 
53 

87 
53 

87 
55 

90 
58 

90 
58 

89 

62 

90 
66 

76 
66 

73 
60 

68 
58 

62 
52 

61.0 
54.3 

TlFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

62 
16 

73 
49 

73 
53 

76 
59 

84 
57 

71 
57 

76 
61 

80 
69 

79 
41 

63 
39 

71 
43 

76 
57 

79 
58 

83 
61 

66 
57 

77 
54 

'9 
55 

81 

57 

82 
58 

84 

60 

84 
61 

85 
59 

85 
63 

84 
62 

87 
66 

88 
61 

70 
61 

70 
62 

68 
62 

81 
56 

77,3 
56.5 

VALDOSTa  A  nm 

MAX 
MIN 

75 
37 

79 
45 

79 
50 

83 
58 

75 
60 

81 
61 

83 
63 

84 
68 

69 
44 

73 
35 

80 
38 

83 
55 

87 
56 

80 
61 

79 
57 

84 
44 

84 
49 

85 
51 

87 
52 

87 
55 

87 
54 

89 
55 

87 
58 

87 
57 

90 
62 

81 
63 

77 
63 

68 
62 

81 
59 

83 
54 

81.6 
54.2 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
43 

77 
44 

77 
54 

81 
59 

72 

54 

78 
60 

85 
58 

82 
66 

67 
42 

75 
39 

78 
41 

81 

52 

84 

95 

73 
61 

81 
58 

81 
47 

81 
49 

83 
51 

86 

57 

87 
39 

86 
57 

90 
56 

85 
60 

91 
58 

85 
68 

76 
60 

72 
62 

69 
62 

85 
62 

87 
56 

80,3 
55,0 

BlACKBEARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

64 
36 

72 
50 

72 
53 

76 
39 

68 
55 

65 
55 

74 
61 

'5 
64 

84 
45 

63 
42 

68 
46 

73 
54 

73 
57 

77 
64 

75 
58 

87 
52 

74 
60 

78 
59 

77 
58 

80 
58 

79 
56 

80 
64 

82 
64 

83 

63 

91 
67 

86 
61 

71 
62 

73 
61 

68 
59 

84 

60 

75.6 
56.8 

BRUNSMCK 

MAX 
MIN 

74 
46 

74 
50 

76 
56 

71 
62 

69 

57 

76 
57 

83 
64 

86 
66 

81 
47 

73 
40 

76 
48 

79 
49 

79 
64 

80 
65 

81 
59 

81 

57 

77 
58 

78 
59 

82 
61 

82 
61 

83 
62 

85 
64 

90 
66 

91 
66 

88 

65 

78 
63 

75 
64 

69 
64 

84 

62 

85 
64 

79.5 
58.9 

BRUNSklCK  FAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
46 

72 
49 

73 
61 

68 

59 

60 
56 

73 
58 

75 
64 

88 
62 

62 
47 

66 
41 

72 
45 

74 
59 

76 
59 

76 
60 

83 
57 

72 
53 

75 
59 

76 
56 

78 
63 

78 
61 

80 
58 

82 
63 

85 
67 

90 
66 

88 

63 

75 
62 

75 
63 

69 
63 

84 
59 

80 
63 

75.8 
58.1 

CAMP  STEKART 

MAX 
MIN 

Fleming  exp  station 

MAX 
MIN 

71 
38 

76 
38 

81 
47 

76 
60 

72 
53 

78 
58 

83 
61 

84 
67 

76 
42 

74 
34 

73 
36 

76 
47 

8  0 

36 

78 
61 

80 
57 

80 
42 

78 
42 

80 
46 

86 

49 

86 
33 

66 
52 

89 
54 

85 
59 

91 
58 

90 
64 

76 
60 

74 
65 

71 
56 

63 

57 

86 
54 

80.0 
52.2 

FCLXSTON  9  SH 

MAX 
MIN 

75 
42 

79 
44 

81 
55 

80 
60 

70 
57 

84 
57 

88 
64 

87 
67 

82 
46 

76 
43 

79 
45 

81 
54 

88 

53 

85 
64 

81 
56 

82 
50 

83 
52 

85 
52 

88 

53 

89 

55 

89 
56 

90 
57 

92 
62 

90 
62 

88 

67 

80 
62 

78 
63 

69 
62 

82 
58 

M 

62.9 
56.0 

GLENNVlLLE 

MAX 
MIN 

74 
44 

78 
42 

79 
51 

8  I 
6-) 

73 
53 

77 
57 

85 
61 

81 
69 

69 
41 

7  3 
41 

76 
42 

79 
54 

SO 
57 

76 
63 

80 
59 

79 
48 

80 
50 

83 
53 

87 
58 

87 
60 

88 

60 

88 

60 

86 
65 

92 
64 

84 

65 

75 
58 

70 
63 

71 
58 

83 
59 

Vt 

60.0 
55.7 

JESUP  «  S 

MAX 
MIN 

73 
44 

78 
39 

80 
46 

76 
94 

70 
54 

79 

56 

87 
61 

84 
69 

72 
43 

73 
33 

76 
39 

77 
46 

81 
50 

77 
61 

80 
38 

79 
43 

80 
44 

83 
47 

88 

50 

88 
53 

88 
52 

90 
55 

87 
59 

92 
56 

90 
64 

73 
59 

74 
62 

70 
57 

83 
55 

80.5 
52.3 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

74 
40 

78 
43 

SO 
46 

78 
61 

67 
57 

81 
56 

86 

62 

84 
67 

72 
44 

74 
37 

78 
40 

'9 
50 

83 

91 

77 

80 
39 

80 
45 

80 
47 

84 
48 

86 
51 

86 

57 

87 
52 

89 

55 

89 

57 

89 

59 

86 
63 

78 
60 

75 
62 

68 

60 

64 

56 

5* 

60.6 
53.2 

SAPELC  ISLANO 

MAX 
MIN 

72 
56 

75 
*h 

84 
64 

74 
45 

66 
42 

69 
45 

73 
51 

76 
98 

12 
64 

80 
59 

78 
5". 

74 
60 

77 
99 

77 
60 

79 
61 

80 

62 

85 

65 

89 

65 

86 

65 

72 
61 

74 
62 

70 
61 

83 
60 

61 

76.9 
58.4 

Savannah  uSDA  pl  GRDN 

MAX 
MIN 

64 
43 

72 
41 

75 
48 

SO 

60 

75 
53 

71 
55 

76 
65 

85 
69 

83 
43 

66 
3  J 

73 
38 

75 
47 

'8 
58 

79 
60 

78 
37 

«  1 
42 

75 
44 

78 
48 

79 
90 

85 
54 

86 
56 

85 

57 

87 
61 

86 
63 

90 
63 

77 
59 

67 
65 

71 
58 

74 
56 

77.8 
53.6 

Savannah  «b  ap 

MAX 

66 
44 

75 
50 

80 
53 

75 
55 

69 
53 

76 
56 

84 

6*. 

82 
58 

65 
43 

72 
40 

75 
41 

77 
50 

6: 

6C 

79 
61 

81 
56 

76 

78 
46 

79 

52 

86 

96 

86 

57 

66 

60 

89 

62 

87 

66 

92 
66 

75 
60 

67 
58 

72 
61 

75 
59 

64 
56 

78.3 
55.1 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

59 
45 

65 
52 

70 
57 

6  J 
5) 

58 
33 

69 
33 

70 
63 

68 
45 

64 

47 

68 
49 

'0 
61 

74 
64 

77 
59 

75 
36 

70 
62 

72 
39 

74 
63 

74 
64 

75 
65 

76 
65 

82 
66 

86 

60 

75 
60 

68 

62 

71 
60 

70,8 
57,4 

SLRRENCV   2  MNH 

MAX 
MIN 

75 
18 

77 
43 

77 
52 

79 
57 

72 
52 

79 
57 

■6 

60 

83 
69 

74 
41 

7* 
37 

76 
40 

79 
52 

84 

94 

80 
62 

80 
37 

79 
45 

81 
47 

84 
30 

87 

53 

87 
59 

87 
57 

90 
56 

89 
61 

92 
59 

89 

63 

78 
58 

71 
62 

73 
55 

83 
37 

81.0 
53.6 

MAYCROSS 

MAX 
MIN 

t—  IUW.no  NoM  rollo-tj>g  SuOoo  lad., 

-  51  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

    APRIL  196* 


Station 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

.6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
> 
< 

ATHENS 

HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
48 

73 
52 

72 
57 

63 
57 

65 
52 

53 
48 

63 
53 

67 
60 

68 

45 

73 
45 

75 
50 

73 
55 

65 
59 

65 
62 

75 
53 

78 
52 

83 
56 

65 
60 

as 
63 

88 
65 

89 
70 

90 
68 

87 
67 

87 

65 

78 
68 

78 
58 

67 
55 

70 
65 

80 
61 

80 
58 

74. 
57. 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

65 
50 

65 
55 

65 
58 

60 
60 

60 
50 

50 
48 

60 
50 

65 
60 

65 
47 

67 
47 

70 
55 

67 
57 

63 
58 

63 
63 

70 
58 

73 
55 

76 
61 

78 
63 

80 
65 

81 
65 

85 
69 

85 
70 

80 
68 

80 
65 

76 
68 

76 
58 

65 
55 

67 
65 

75 
62 

75 
60 

70. 
58. 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

60 
53 

63 

63 
60 

62 
60 

63 
55 

55 
55 

60 
55 

70 
55 

65 
55 

63 
55 

67 
57 

65 
60 

65 
61 

65 
63 

68 
63 

68 
60 

71 
65 

75 
67 

75 
70 

76 
70 

82 
72 

77 
75 

77 
73 

77 
73 

77 
70 

70 
65 

65 
62 

67 
60 

72 
65 

72 
67 

68. 
62. 

TIF  TON 

EXPERIMENT  STA 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

57 
48 

60 
52 

60 

53 

60 
56 

67 
61 

62 
60 

62 
59 

66 
62 

66 

56 

63 

53 

65 

55 

65 
58 

65 
58 

66 
59 

61 
58 

66 
56 

66 
57 

67 
60 

70 
62 

71 
62 

71 

62 

72 
63 

72 
65 

72 
66 

75 
66 

72 
65 

67 
65 

66 
62 

64 
62 

70 
62 

66. 
59. 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

61 
60 

62 
60 

62 
61 

62 
61 

65 
62 

64 
64 

64 
64 

65 
64 

67 
65 

66 

65 

66 
65 

65 
64 

66 
65 

67 
66 

67 
66 

68 
66 

68 
67 

68 
67 

69 
68 

69 
67 

69 
64 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

71 
70 

71 
70 

69 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

67. 
65. 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND .      LESS  THAN  5  PERCENT   TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE  t      CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 
GROUND  ALMOST  BARE,   SOME   THIN  NATIVE  GRASS.      INSTRUMENTATION,      PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS . 

TIFTON  EXP  STATION  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,      LESS  THAN  5  PERCENT   TO  THE  NORTHWEST .     SOIL  TYPE ■      TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER. 
PERENNIAL  GRASS  SOD.      INSTRUMENTATION,      3   INCH  DEPTH  -  FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE   THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 

3  -  $ 

Station 

o  o  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

NORTHWEST  01 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.19 

.10 

.14 

.11 

.07 

.01 

.22 

.14 

.17 

.21 

.17 

.24 

.25 

.26 

.18 

.13 

.33 

.27 

.19 

.23 

.12 

.14 

.08 

.20 

.24 

5.27B 

WIND 

55 

48 

29 

156 

156 

96 

50 

66 

47 

48 

55 

83 

34 

• 

75 

58 

62 

33 

23 

30 

8 

48 

32 

37 

137 

152 

61 

46 

47 

1833B 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.19 

.08 

.26 

.05 

.12 

.04 

.21 

.16 

.17 

.26 

« 

.03 

.11 

.24 

.26 

.25 

.24 

.18 

.26 

.27 

.16 

.18 

.08 

.13 

.08 

.06 

.29 

.24 

4.95B 

WIND 

62 

26 

91 

42 

97 

127 

121 

37 

86 

44 

26 

62 

71 

17 

23 

42 

44 

44 

29 

23 

30 

36 

32 

40 

22 

98 

126 

56 

57 

42 

1647 

MAX 

64 

67 

70 

67 

71 

52 

77 

63 

68 

70 

75 

75 

60 

62 

72 

77 

81 

81 

85 

92 

89 

89 

62 

82 

81 

75 

58 

64 

60 

62 

73.0 

MIN 

41 

40 

47 

53 

51 

47 

47 

59 

39 

38 

40 

45 

53 

55 

34 

48 

48 

52 

52 

59 

39 

59 

60 

62 

62 

56 

52 

53 

56 

43 

31.0 

NORTH  CENTRAL  02 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

EVAP 

.15 

.29 

.13 

.05 

.05 

.25 

.25 

.17 

.28 

.01 

.16 

.16 

.26 

.30 

.26 

.31 

.29 

.32 

.22 

.20 

.18 

.12 

» 

.29 

.04 

.47 

.13 

3.93B 

WIND 

36 

46 

58 

35 

89 

81 

61 

92 

78 

20 

33 

46 

36 

24 

54 

40 

33 

32 

52 

14 

38 

40 

38 

39 

34 

89 

92 

63 

51 

45 

1491 

MAX 

33 

86 

84 

76 

70 

71 

60 

as 

S3 

89 

85 

63 

80 

80 

91 

93 

96 

99 

99 

95 

100 

97 

99 

98 

90 

78 

81 

83 

95 

95 

87.5 

MIN 

46 

54 

58 

66 

57 

58 

48 

48 

56 

49 

52 

51 

65 

66 

36 

48 

52 

64 

62 

60 

61 

61 

64 

61 

60 

50 

5* 

68 

64 

60 

37.3 

WEST  CENTRAL  04 

.27 

EXPERIMENT 

EVAP 

.24 

.15 

.15 

.14 

.14 

.27 

.21 

.19 

.21 

.26 

.14 

.18 

.10 

.33 

.28 

.30 

.26 

.29 

.32 

.22 

.27 

.18 

.06 

.18 

.28 

6.46B 

WIND 

112 

35 

80 

90 

125 

80 

95 

120 

105 

45 

30 

100 

60 

50 

70 

50 

60 

65 

60 

50 

80 

70 

73 

67 

130 

is 

70 

80 

50 

2217 

MAX 

62 

71 

70 

66 

73 

51 

65 

« 

69 

68 

73 

77 

65 

70 

69 

77 

79 

81 

83 

86 

86 

83 

86 

11 

74 

69 

74 

82 

73.9 

MIN 

37 

49 

58 

51 

49 

44 

62 

36 

40 

46 

50 

55 

57 

55 

49 

52 

56 

59 

58 

38 

62 

57 

64 

" 

50 

„ 

58 

54 

53.1 

SOUTH  CENTRAL  08 

: 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.20 

.17 

.24 

.08 

.22 

.11 

.12 

.20 

.15 

.17 

.24 

.26 

.21 

.03 

.25 

.29 

.27 

.21 

.23 

.14 

.34 

.19 

.27 

.24 

.07 

.04 

.15 

3.69B 

WIND 

76 

36 

77 

42 

61 

113 

92 

138 

114 

35 

16 

83 

97 

72 

31 

50 

81 

73 

29 

35 

45 

48 

48 

95 

109 

7* 

55 

32 

1932 

MAX 

90 

91 

90 

90 

90 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

88 

92 

93 

90 

89 

90 

s 

92 

92 

92 

90 

92 

92 

93 

92 

92 

91.1 

MIN 

45 

48 

50 

64 

56 

73 

72 

76 

69 

55 

48 

48 

58 

59 

87 

49 

64 

52 

« 

It 

55 

56 

63 

60 

38 

«* 

84 

82 

56 

61.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative    numidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1 iOO  AM 

EST 

7,00  AM 

EST 

1  ,00  PM 
EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

01-09 

.10-49 

50-99 

1  OO-l  99 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  W8  AIRPORT 

24 

6 

8.5 

23++ 

30 

23 

79 

87 

60 

63 

1 

4 

4 

3 

1 

2 

15 

6.8 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

18 

11 

9.0 

38 

NW 

23 

81 

89 

62 

65 

4 

5 

2 

4 

0 

2 

17 

59 

6.7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

18 

8 

7.8 

28++ 

30 

6 

78 

86 

52 

58 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

12 

6.8 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

9.3 

27++ 

13 

27 

91 

55 

58 

5 

1 

3 

3 

1 

3 

16 

6.6 

MACON  WB  AIRPORT 

12 

8 

7.6 

31 

SE 

27 

78 

89 

50 

» 

4 

2 

4 

1 

1 

2 

14 

57 

6.4 

ROME  WB  AIRPORT 

86 

53 

1 

2 

6 

4 

2 

1 

16 

6.5 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

18 

7 

10.6 

25 

S 

6 

85 

88 

52 

69 

3 

2 

4 

0 

1 

0 

10 

65 

6.5 

THOMASV I LLE  WB  CITY 

- 

3 

4 

2 

2 

0 

1 

12 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


Q  COUNTY 


ABBEVILLE 
ADA  1 BSVILLE 
ADEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STAT 
ALBANY  3  SE 
ALLATOONA  DAM  2 
ALHA  FAA 

ALPHARETTA    1  WNW 


AMfB 


ENE 


AHEBICUS  6«P  STA  NRSY 
APPLING  1  NX 
AShBURN 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  HB  AIRPORT 
ATHENS  HOST  FARM  STA  ) 
ATKINSON  1  W 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  • -.  AIRPORT 

j  AUGUST *  MB  AIRPORT 

AVAL ON   1  • 

BA1 NSR IDGE 
I  BALL  GROUND 

BEAVEROALE 
1  BELLVILLE 

91  '   ■  ">  ISLAND 

BLAIRSV ILLE  EXP  ST* 

8LAKELY 

BLUE  RIDGE 

BOwmaN 

BROOKLET  1  M 

BRUNSWICK 
BRUNSWICK    FA A  AP 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAM 
BUTLER 
BUTLE"  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 

CAMILLA 

CAMP  STEHART 

CANTON 

CARNESVILLE 

CARROLLTON 

CARTERS 

CARTERSVILLE 

CARTERSVILLE   3  SW 

CAVE  SPGS  4  ■■•  - 

CEDARTOWN 

CHATSWORTh 
CMICKAMAUGA  PARK 
CLAYTON 
CLERMONT  )  SW 
CLEVELAND 
COLQUITT  2  £ 
COLUMBUS 

COLUMBUS  MB  AIRPORT 
COMMERCE  2  SSH 
CONG 000 

COOL IDGE 

COOPER  GAP 

COADELE  MATER  WORKS 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUNMING  1  N 

CuRRYV ILLE  2  W 

CUTHBERT 

DAHL ONEGA 

DALLAS  3  SE 

DALTON 

DANVILLE 

DAWSON 

DAWSONV ILLE 

DOCTOR TOWN  1  WSW 

DOLES 

OONALSONVILLE   3  W 
DOUGLAS  2  NNE 
:  OOUGLASVILLE 
DOVER 

DUBLIN  3  S 
DUBLIN  2 

EASTANOLLEE  2  SW 

EASTMAN   t  W 
EDISON 

ELBERTON  2  N 
ELL  I  JAY 
EMBRY 


FARGO 

F IEL0S  CROSS  ROAOS 
FITZGERALD 
,  FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  S5W 
FOLKS TON  9  S» 
FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 
FOOT  VALLEY  2  E 
FRANKLIN 


0010  WILCOX 
I  0041  BARTOW 
009%  COOKE 
0090|  MONTGOMERY 
0131  BERRIEN 
01*0  DOUGHERTY 
j  0181  BARTOW 
02 ll|  BACON 
FULTON 
SUMTER 

SUMTER 
COLUMB I  A 
TURNER 
CLARKE 
CLARKE 
CLARKE 
CLARKE 
BRANTLEY 
0*4*|  FULTON 
j  0*91  FULTON 

0495  RICHMOND 
0526  STEPHENS 

I  09Bl|  DECATUR 
060)  CHEROKEE 
0746'  WH1  TF 1  ELD 

'  07871  EVANS 
094b  MC  INTOSM 

[  0969  UNION 
1979  F.oL* 


10 

1132 
1266. 
19*0 

;  )*■> 


N 1  N 


OLYI 


13721  i 
1*13:  RABUN 

1*25  T*>L08 
1433  RICHMOND 
1463  GRADY 
14T*  GORDON 

1500  MITCHELL 
15**  LIBERTY 
1585,  CHEROKEE 
1619  FRANKLIN 
16*0  CARROLL 


16 


RRAY 


'  166»|  ( 
16T01  BAR  TOW 
1715,  POLK 
1732  POLK 

I  1856,  MURRAY 
1906,  WALKER 

lf«2    0*0  JN 

199B  HALL 
2006  WHITE 
2153.  MILLER 
2161  MUSCOGEE 
2166  MUSCOGEE 
21  BO  . 
2198  P|K 


22  38  THOMAS 
2246  LUMPKIN 
2266  CRISP 
2283  HABERSHAM 
2318  NEWTON 
2*08  FORSYTh 
2*29!  FLOYD 
2*50  RANDOLPH 
2*7s!  LUMPKIN 
2485!  PAULDING 

2*93  WHITFIELD 
2532  TWIGGS 
25701  TERRELL 
2978  DAWSON 
2716|  WAYNE 
2T28]  WORTH 
I  2T9«  SEMINOLE 
278):  COFFEE 
2791  DOUGLAS 
27991  SCREVEN 

I  2839]  LAURENS 
I  28*4  LAURENS 
I  29*3  STEPHENS 
|  2966,  DOOGE 
i  3028  CALHOUN 
I  3060]  ELBERT 
3115  GILMER 

!  3i*7|  Paulding 
3271,  SPALOING 
32951  GORDON 

9)12;  CLINCH 
3)63  FULTON 
3)86  BEN  HILL 
3*091  LIBERTY 
I  3460  CHARLTON 
;  3*65!  CHARLTON 
1906  MONROE 


OBSERVATION 
g         TIME  AND 
P    j  TABLES 


1900; 

305,  5P 
1470  6P 


OBSERVER 


WILLIAM  M.  CAMPBEL 
MRS.  C.  T.  JARRETT 
COOKE  CO.  FOREST 


RIVER 


IS  371  5P 


HOLLAND 

CHESTER  C.  ROGERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
ELI  E.  GRIMES 
BLANCHE  S.  RhyNE 

U.OF  OA. EXP. STA.  NRSY, 
ROY  0.  TANKEPSLEY 
JAMES  B.  MC  CARD 
PROF.  E.  S.  SELL 
COLLEGE  EXP.  STATION  ' 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  GEORGIA  I 
MRS.  CATHLAEEN  SMITH 
HENRY  T.  SARNETT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


U.S.   FISH  ♦  WLDLF.  SVC, 
GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 
OR*  J.  G.  STAND IFER 
P.  B.  CARRUTH 

MRS.  GWENDOLYN  BROWN 
W.  C.  CROMLEY 

FRANK  W  WOODCOCK 
FEO.  AVIATION  AGENCY 
GEORGIA  FORESTRY  COM*. 
GUY  W.  RUCKER 
THOMAS   F.  MATHEWS 
EOWH 


S.  EPSTi 
BELCHER 


CHARLES  L.  KELLY 

POST  ENGINEERS 
C.  B.  TEASLEY 
MISS    JIMMIE    R .  AGi 
CITY  OF  CARROLLTOI 
MARY  S  MESSER 
RADIO  STAT  ION  WKRl 
GRANVEL  P.  TATUM 
WILLIAM  W.  BARNET 
RALPH  H.  AYERS 


I.  COLE 


C.  OUII 
SUTTl 


I  MRS.  LOIS 
TVA-566 
WILBURN 
J1MM' 
I  MARY 

georgia  forestry  comm 
arthur  l.  Smith 
u.s.  weather  bureau 
,  joe  neisler 

!  C.  R.  SMITH 


M.  LUTHER  GAOOIS 
CITY  OF  CO" DELE 
MRS.  BOBBIE  C.  FO 
JACK  L.  CHAPMAN 
MILES  M.  WOLFE 
JOSEPH  B.  DAVIS 
,  FIRE  DEPARTMENT 
JOE  W.  WOODWARD 
LUTHER  H.  BYftOi  Jl 


john  s.  andrews 
earl  t.  smith 
henry  l.  Randall 
mrs.  thelma  f.  cox 
r.  c.  thompson 
mrs.  sara  l.  hill 
carl  j.  patterson 
johnny  s  phillips 
leona  b.  thompson 
warren  w.  wyant 


STATION 


GAINESVILLE 
GIBSON 
GLENNV1 LLE 
GOAT  ROCK 
GODFREY  4  NE 
GREENVILLE  2  ' 
GRIFFIN 
HAMILTON  4  W 


HAWK  I NSVILLE 

HAlLEHURST 

HELEN  1  SE 

HOME  R  V I L  L  E   9  WSW 

JACKSON  DAM 

JASPER  1  NNW 

JASPER 

JESUP 

JESUP  8  S 

jomntown 
jonesboro 

JULIETTE 
KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON 
LIME  BRANCH 
LINCOLN TON 
LOUISVILLE 

LUMBER  CITY 
LUMPKIN 

macon  wb  airport 

marshallville 
i  maysvi lle 

mc  intyre 

metter 

mioville 

midville  exp  sta 
1  m1lledgeville 

MILLEN 

MILLHAVEN  8  E 


,  MORGAN  5  NN 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3  i 


NASHVILLE  5  SSE 
NEW | NG TON  *  NW 
'  NEWNAN 
NORCROSS  *  N 
PATTERSON 
PEARSON 


RINGGOLD 
•  ROME 
ROME  a  sw 
ROME  WB  AIRPORT 
SANDERSVILLE 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA  PL  GRON 
SAVANNAH  WB  AP 


SPARTA   2  NNW 
I  ST  I LLMORE 
SUMMER VILLE 

SUflRENCY   2  WNW 
SWAINSBORO 
SWEET  GUM 

I  TALBOTTON 

TALLAPOOSA  2  Nl 
!  TAYLORSVILLE 

,  THE  ROCK 

THOMASTON  2  S 
i  THOMASVILLE 
W-ThOMASVILLE  WB 
|  TIFTON  EXP  STA' 
|  TOCCOA 

TOCCOA  5  NNW 

TOCCOA  2  W 

TOCCOA  7  S 
TRAY  MOUNTAIN 


MRS.   MAYME    R.  HA 

VICTOR  E  PRINCE 
R.  L.  AUBREY 


,  NW 


VALDOSTA 

WALESKA 

WARRENTON 

WASHINGTON 

WATKI NSVI LLE  ARS 

WAYCROSS 

WAYNESBORO  2  NE 

WEST  POINT 

WINOER  1  SSE 

WOODBURY 

WOODSTOCK 


3*95  GLASSCOCK 
)79*J  TATTNALL 
»T62  HARRIS 
979}  MORGAN 
)«19  MERIWETHER 
)9)tl  SPALDING 
4033  HARRIS 
4070  COWETA 
*133i  MART 

4170  PULASKI 
4204  JEFF  OAVIS 
*2)0,  WHITE 

~l  CLINCH 
<  BUTTS 
PICKENS 
PICKENS 

WAYNE 


**29  I 


46TI 
*6T* 
4668 


♦TOO  CLAYTON 


AYNE 
OAWSON 


485* 

49*1 
.  )*9 
9189 
319. 
3204 


WALKER 
BARTOW 
WALKER 
TROUP 

OGLETHORPE 
POLK 
INCOLN 


9)1*  JEFFERSON 

9)86  TELFAIR 
939*  STEWART 
9**3,  BIBB 
5  530  MACON 
9633,  JACKSON 
9696  WILKINSON 
9811  CANDLER 
5838  BURKE 

I  9863  Burke 

987*  BALDWIN 

1  9882  JENKINS 
9896;  SCREVEN 
99TI  WALTON 
3979  MACON 

I  99BB  JASPER 
6038  CALHOUN 

:  60*91  CALHOUN 

i  6087;  COLQUITT 
6126  WHEELER 
6219  BRANTLEY 

6237  BERRIEN 
6329  SCREVEN 
6399  COWETA 
6*07  GWINNET 
68)6  PIERCE 
6879  ATKINSON 
7087  SUMTER 
7201  WEBSTER 
7276  BROOKS 
7*30  GORDON 

7*89  CATOOSA 

1  7*00'  FLOYD 

I  7*0*  FLOYD 

I  7410;  FLOYD 
7TTT  WASHINGTON 
7808  MC  INTOSH 
78*2  CHATHAM 

78*7  Chatham 

7860  CHATHAM 

I  8064.  GREENE 

i  82I9I  HANCOCK 
I  8351i  EMANUEL 
I  8436]  CHATTOOGA 
1  8A76J  APPLING 

8496  EMANUEL 
j  8904'  FANNIN 

85171  SCREVEN 

8535  TALBOT 
1  85*T  HARALSON 

8600  BARTOW 

86371  UPSON 
41  UPSON 
8666  Thomas 


8671 


Thomas 
8709  TIFT 
8740  STEPHENS 

43  HABERSHAM 
8743  STEPHENS 
1  STEPHENS 


897*  LOWNDES 

9077|  CHEROKEE 
9141  WARREN 
9197  WILKES 
i  OCONEE 
I  WARE 
J  BURKE 

9291  TOOOP 
9*66.  BARROW* 
9906  MERIWETHER 
992*  CHEROKEE 


::::: 

919*  [ 


3  3*  19 
11  13  1* 
1  91  96 


♦  99  19 
9  92  49 
4  99  14 


9-  3*  28 

1  91  97 

1  91  2* 

*•  9*  31 

4  99  91 

♦  99  07 

1A  »fc  47 

9  34  14 

*  34  42 

9  99  09 

I*|  99  92 

4  39  96 

1*  n  *7 


11 


1  00 

*  91  95 

J    1  92  03  ' 
I    T  12  42 
M  92  27  , 
lOj  9*  19 

10  92  91 
til  92  2*  I 
111  92  90 

11  '2  99  , 
1 10  33  09 

11  32  *S 
14  32  36 

i  10  "  *T 
6  32  18 
9  ))  16 
4j  91  92 
6  31  36 
16  31   10  I 

10  92  12 

1"  " 

!  14  31  08 

11  32  37 
3'  99  22 

3  34  00 
13  31  23 
13  11  18 

4  32  03 
6  32  02 


14 


I  47 


12  3*  )* 

I  IB;  34  55 

«|  )*  13  I 

I    «  9*  10 

12  34  21 

11  32  98 

21  91  24 

2!  32  00 


6  32  40 

93  46  I 

5  9*  05  , 

4{  92  98 

92  52 

90  91 

90  50 

91  28 


16 

1*1  9* 


99 


1* 
99  2* 

1*1  33  44 

33  92  1 
31  13 
33  07 
9  32  52 
10  93  98 
92  99 
9*  04 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ir 


'  SAN  4.  HARBIN 

SANE OR D  N.  BR ADO Y 
1  W.  C.  BARNARD 

' ■  POWER  COMPANY 
I  MR s  CURTIS  TvMLIN 
STATE  FORESTRY  SERVICE 
HORACE  D.  WESTSROOKS 
BLUE  SPRINGS  FARM 
MRS.  RUTH  T.  GABLE 
*al ph  d.  SCOTT 

R.  A.  MC  Lt NOON 

HORACE  L.  DAvIS 
COMER  L.  VANDIVER 
UNION  BAG  CAMP  PAPER  CO 
GA.  POWER  COMPANY 
HOWARD  L.  DILBECK 

JOHN  R  POOL 

CITY  Of  JESUP 

BRUMS.  PULP  •  PAPER  CO. 

MISS  MAMIE  L .  PAUSE TT 

CICERO  w.  SWINT 
CLAUDE  SCOTT 
TVA-7J2 

susan  mcd.  hargis 
Clyde  t  ivEy 

i  RAT  J.  R( LI HAN 
SIDNEY  E.  STEVENS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES   C.  BLACKWELL 

NE  SB  I T  BAKER 

W.  ALEX  JERNIGAN 
JOHN  C.  MOUSE 
1  U.S.  WEATHER  BUREAU 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 
EARL    L.  SAILERS 

COSBY  C.  DANIELS 
Of  METTCR 


MRS.   C.  B. 


h.  LOUIS  HORNE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Agricultural  Engineering  Building, 
University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
issue . 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °T ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes  Table";   "Dally  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  E.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Dally  Soil  Temperature"  Table; 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

«     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOG ICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.y  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publi- 
cation "Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the    latest    annual    issues  of  Local 
Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402 
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JASPER   1  NNW 

79!' 

57.0 

68.2 

89 

25 

46 

15. 

39 

0 

0 

0 

0 

2.05 

1.30 

3 

.0 

0 

1 

WINDER  1  SSE 

83.8 

56,7 

70.3 

93 

28. 

14 

20 

7 

0 

3  .  04 

2.65 

3 

.0 

0 

1 

DIVISION 

68.2 

.3 

3.27 

.39 

.0 

CLAYTON 

80.6 

50.1 

65.4 

.9 

89 

25. 

38 

1 5 

62 

0 

0 

0 

0 

3.33 

1.22 

.80 

12 

.0 

0 

8 

3 

0 

CORNELIA 

78.2 

52.5 

65.4 

1.6 

90 

20 

38 

15 

70 

1 

0 

0 

0 

2.85 

1.07 

1.99 

3 

.0 

0 

2 

2 

1 

ELBERTON  2  N 

84.8 

52.4 

68.6 

94 

28. 

41 

15 

33 

3.17 

2.88 

3 

.0 

0 

2 

1 

1 

HARTwELL 

85.4 

58.5 

72.0 

1.6 

96 

28. 

47 

2 

12 

11 

0 

0 

0 

2.83 

.33 

1.90 

2 

.0 

0 

3 

2 

1 

T0CC0A 

WASHINGTON 

82.4 

53.7 

68.1 

• 

3.1 

94 

29 

45 

15. 

31 

5 

0 

0 

0 

5.50 

2.24 

5.24 

3 

.0 

0 

3 

I 

1 

L  I  V  I  3  I  UN 

3.54 

.17 

,0 

LittT    r  cMTOai  Hi. 
WC9l    LCfVTKAL  <J*» 

DULIN  «  VI3IM 

83  7 

58  6 

8 

0 

0 

0 

3.26 

2 

,0 

0 

6 

I 

CARROLLTON 

83)2 

54.5 

68.9 

92 

27. 

44 

15 

17 

e 

0 

0 

0 

2^31 

1.71 

3 

.0 

0 

2 

2 

} 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

83.7 

59.4 

71.6 

* 

.5 

95 

26 

50 

16 

6 

3,63 

.13 

2.27 

2 

.0 

0 

4 

2 

EXPERIMENT 

82.3 

58.2 

70.3 

94 

29 

48 

15. 

21 

7 

0 

0 

0 

2.91 

2.19 

3 

.0 

0 

2 

2 

I 

GREENVILLE  2  W 

83.9 

57,4 

70.7 

94 

28. 

12 

0 

2.72 

2.00 

2 

.0 

0 

3 

2 

I 

vjk  i  r  r  irt 

82.5 

60.5 

15. 

16 

7 

0 

0 

0 

3.14 

•  03 

2.61 

3 

.0 

0 

2 

2 

LA  GRANGE 

85.4 

54.6 

70.0 

95 

28 

42 

16* 

16 

10 

0 

0 

0 

2.02 

1.84 

3 

.0 

0 

2 

I 

| 

MARSHALLV I LLE 

NEWNAN 

84.2 

57.4 

70.8 

.1 

94 

2T 

»T 

15. 

14 

1 

0 

0 

0 

2.24 

1.17 

1.86 

3 

.0 

0 

2 

1 

TALBOTTON 

84.6 

55.2 

69.9 

95 

26 

46 

15. 

19 

0 

0 

0 

3.78 

2.40 

3 

.0 

0 

4 

2 

82.5 

9 1 

38 

15 

40 

4 

0 

0 

0 

3.68 

.07 

1.40 

4 

•  0 

0 

5 

2 

? 

TH0MAST0N  2  S 

87.4 

53^8 

7o|6 

98 

26. 

44 

16 

11 

13 

0 

0 

0 

2.25 

2.00 

2 

•  0 

0 

2 

1 

WEST  POINT 

84.9 

56,5 

70.7 

m 

.7 

96 

28 

46 

16* 

9 

9 

0 

0 

0 

2.57 

„ 

1.07 

1.90 

3 

.0 

0 

3 

I 

■ 

V  I  V  I  3  1  ON 

70.3 

3.00 

.42 

.0 

Ti  TDi 

M 

M 

M 

0 

0 

2.20 

1  .00 

2* 

•  0 

0 

3 

2 

COVINGTON 

81.4 

57.2 

69.3 

m 

1 , 

92 

28 

46 

15 

22 

5 

0 

0 

0 

3.94 

.62 

3,02 

3 

.0 

0 

2 

2 

\ 

DUBLIN  3  S 

85.2 

59.6 

72.4 

m 

1 . 1 

97 

29. 

50 

15 

12 

0 

0 

0 

3.81 

.22 

2.21 

3 

.0 

0 

3 

2 

2 

EASTMAN   1  W 

84.1 

59,9 

72.0 

• 

i,b 

96 

27 

51 

16. 

6 

7 

0 

0 

0 

3.07 

m 

.33 

1.79 

3 

.0 

0 

4 

2 

j 

FORSYTH   1  S 

83.9 

58,1 

71.0 

95 

26 

46 

12 

0 

0 

0 

3.85 

3.00 

2 

.0 

0 

2 

2 

j 

FORT  VALLEY  2  E 

14  6 

59  3 

72  0 

28. 

15 

10 

0 

0 

0 

4.58 

1.14 

2.58 

3 

.0 

0 

4 

3 

HAWK INSV I LLE 

85.5 

60,0 

72.8 

97 

29. 

50 

15 

10 

12 

0 

0 

0 

2.80 

.69 

2.05 

3 

,0 

0 

3 

1 

\ 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

85.0 

60,9 

73.0 

• 

,9 

96 

28. 

51 

16* 

9 

11 

0 

0 

0 

3.34 

.22 

2.71 

2 

.0 

0 

3 

1 

1 

MC  INTYRE 

88. 3M 

55, OM 

71, 7M 

98 

29 

41 

IT. 

12 

0 

0 

0 

,0 

0 

MILLEDGEV I LLE 

64. OM 

56,  8M 

70. 4M 

1.3 

96 

29 

40 

16 

14 

9 

0 

0 

0 

2.93 

.79 

2,90 

3 

.0 

0 

1 

1 

MONT  I  CELLO 

83.0 

60.  1 

71.6 

94 

29 

48 

15 

24 

8 

0 

0 

0 

3,55 

2.94 

3 

,0 

0 

Z 

2 

SANDERSV ILLE 

SILOAM 

83.6 

58.5 

71.1 

.  3 

96 

28 

43 

4 

22 

8 

0 

0 

0 

4.12 

.11 

3,61 

3 

,0 

0 

2 

1 

DIVISION 

71.6 

.8 

3.49 

.06 

.0 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING   1  NW 

83.7 

56.7 

70.2 

96 

29 

44 

16 

35 

9 

0 

0 

0 

5.94 

3.32 

3 

,0 

0 

2 

2 

AUGUSTA  „B  AIRPORT 

R 

87.0 

58.8 

72.9 

1.3 

99 

28 

49 

15 

9 

14 

0 

0 

0 

4.27 

1.28 

3.53 

2 

,0 

0 

3 

2 

BROOKLET   1  W 

84,7 

60.9 

72.8 

1.2 

95 

21 

53 

3 

6 

9 

0 

0 

0 

3.99 

.61 

2.90 

2 

,0 

0 

5 

LOUISVILLE 

85.1 

60.7 

72.9 

.3 

96 

28 

53 

5* 

7 

11 

0 

0 

0 

3.27 

.15 

2.75 

2 

,0 

0 

2 

1 

METTER 

86.7 

61.6 

74.2 

96 

27 

52 

5 

5 

12 

0 

0 

0 

3,69 

2.75 

2 

.0 

0 

3 

2 

MIDVILLE  EXP  STA 

85.1 

60,0 

72.6 

95 

28. 

51 

16. 

6 

11 

0 

0 

0 

3.18 

2.10 

2 

.0 

0 

3 

2 

MILLEN 

86.2 

57.7 

72.0 

1.7 

95 

28 

49 

16 

7 

12 

0 

0 

0 

3.53 

.15 

1.35 

2 

.0 

0 

3 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

• 

n 

* 

Departure 
From  Normal 

e 

M 

0> 

x 

• 

» 
3 

o 

a 

1 
& 
t 

I 

No.  of  Days 

3 

o 
H 

1 
Si 

1  8 

ll 

f 

M 

I 
j 

• 

Snow.  SU.I 

No.  ot  Day* 

Max. 

Mln. 

o 

Max.  Depth 
on  Ground 

_ 

j 

5 

o 

• 

1 

S 

1.00  or  Mon 

hi 

It 
.  I 

si 

hi 

•A 

NEWINGTON  4  NW 

86.2 

38.6 

7  ".4 

9S 

28 

45 

14 

1 

12 

0 

0 

0 

2.42 

1.72 

1 

,0 

o 

2 

I 

4 

SWA  I NSBORO 

WARRENTON 

83.3 

57,8 

70.6 

-  1.1 

95 

26 

47 

15 

18 

6 

0 

0 

0 

5,45 

2.26 

3.90 

3 

,0 

0 

3 

3 

I 

WAYNESBORO  2  NE 

86.  b 

58.8 

72.7 

99 

28 

50 

5 

8 

13 

0 

0 

0 

.0 

0 

DIVISION 

72.3 

-  .9 

3.97 

.61 

.0 

SOUTHWEST  07 

ALBANY   3  SE 

84.7 

60,9 

72,8 

.  2.3 

95 

29. 

53 

16. 

4 

9 

0 

0 

0 

3.42 

-  .43 

1.39 

3 

.0 

o 

2 

AMERlCuS  *  ENE 

83.9 

60.5 

72.2 

-  1.3 

96 

26 

51 

IS. 

T 

10 

0 

0 

0 

3.18 

-  .21 

1.31 

3 

•  0 

0 

2 

BAINBRIDGE 

88.8 

60,5 

74.7 

m  .1 

99 

28 

50 

15 

0 

16 

0 

0 

0 

5.96 

2.19 

4.68 

3 

.0 

0 

] 

1 

BLAKELY 

85.3 

60,  7 

73,0 

-  1.1 

94 

28* 

50 

IS 

3 

11 

0 

0 

0 

5.94 

2.04 

2.06 

Z 

.0 

0 

CAIRO  2  NNW 

86.6 

61,6 

74.1 

93 

28. 

53 

15* 

0 

9 

0 

0 

0 

5.33 

1.84 

4,92 

Z 

.0 

0 

\ 

1 

CAMILLA 

87.2 

62.5 

74.9 

97 

28* 

54 

13 

1 

12 

0 

0 

0 

3.91 

2.70 

3 

.0 

0 

. 

COLOUITT  2  E 

CUTH9ERT 

86.7 

62.2 

74.5 

96 

27. 

5Z 

15* 

0 

1 1 

0 

0 

0 

2.67 

1.71 

2 

,0 

0 

2 

1 

FORT  GAINES 

86.  1 

59,9 

73.0 

•  .8 

95 

28. 

48 

15 

l 

1 1 

0 

0 

0 

3.03 

-  .65 

1.35 

12. 

.0 

0 

2 

LUMPKIN 

8*.* 

61,9 

73.2 

9* 

Zl 

51 

14 

3 

10 

0 

0 

0 

3.56 

2.15 

Z 

•  0 

0 

2 

2 

MORGAN 

85,2 

60,9 

73.  1 

95 

26 

53 

15. 

0 

9 

0 

0 

0 

3,18 

1.46 

3 

•  0 

0 

, 

PLAINS  Sw  GA  EXP  STA 

84.6 

60.0 

72.3 

95 

28. 

51 

16* 

6 

9 

0 

0 

0 

2.84 

1.73 

Z 

.0 

0 

2 

i 

THOMASVILLE 

THOMASVILLE  WB  CITY 

84.5 

62.6 

73.6 

.  1.8 

93 

ZT 

53 

15 

4 

8 

0 

0 

0 

6.74 

2.90 

3.28 

3 

.0 

0 

3 

2 

I 

DIVISION 

T3.S 

-  .9 

4.13 

.44 

,0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  ExP  STATION 

84.8 

60  .5 

72.7 

•    .  9 

94 

26. 

30 

19 

9 

10 

0 

0 

0 

2,92 

-  .60 

2.00 

3 

.0 

0 

2 

i 

ASHBURN 

CORDELE  WATER  WORKS 

86.2 

60,7 

73.5 

97 

Z6 

52 

16. 

2 

11 

0 

0 

0 

2.2  1 

1,24 

2 

.0 

0 

DOUGLAS  2  NNE 

84.5 

60,9 

72.7 

93 

28 

52 

16* 

7 

10 

0 

0 

0 

1.93 

1.40 

3 

.0 

0 

} 

FITZGERALD 

87.3 

62,3 

74,8 

•  ,1 

98 

ZT 

S3 

15 

2 

1  3 

0 

0 

0 

1.90 

.  1.44 

1.51 

2 

.0 

0 

} 

HOMERVILLE   3  WSW 

85.8 

39,5 

72.7 

94 

28. 

SI 

8. 

1 

1 1 

0 

0 

0 

3.58 

Z.3T 

I 

.0 

0 

LUMBER  CITY 

85.5 

37,5 

71.5 

96 

Z2 

50 

IT. 

8 

10 

0 

0 

0 

1.80 

.  2.0? 

1.18 

3 

.0 

0 

* 

MOULTRIE  2  ESE 

84,9 

60,5 

72.7 

-  2,» 

9S 

26 

52 

T 

5 

9 

0 

0 

0 

3.23 

-  ,14 

3.00 

2 

•  0 

0 

NASHVILLE  S  SSE 

83.7 

59,9 

71,8 

92 

28. 

51 

16. 

2 

8 

0 

0 

0 

3.76 

2.33 

2 

.0 

0 

! 

QUI TMAN 

B5,2 

57,7 

71,5 

•  3,2 

100 

29 

49 

T 

5 

1 1 

0 

0 

0 

T.Z4 

3,34 

3.3T 

3 

.0 

0 

3 

TIFTON  EXP  STATION 

83.8 

61,0 

72,4 

•  US 

»» 

ZT 

S2 

14 

8 

8 

0 

0 

0 

2.06 

-  1,33 

1.05 

2 

.0 

0 

VALDOSTA  4  NW 

85.6 

58,5 

72.1 

93 

ZT 

49 

15 

0 

10 

0 

0 

0 

4,40 

3.20 

2 

,0 

0 

DIVISION 

72.6 

-  1,7 

3,19 

-  ,35 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

86.1 

60.1 

73,1 

96 

2T 

51 

T 

3 

9 

0 

0 

0 

1.66 

1.38 

2 

,0 

0 

} 

BLACKBEARD  island 

83.3 

63.3 

73.3 

97 

29 

57 

T 

2 

T 

0 

0 

0 

2.86 

1.77 

3 

.0 

0 

2 

BRUNSWICK 

83.5 

64,8 

75.2 

•  .3 

96 

28 

58 

T. 

0 

10 

0 

0 

0 

3,38 

.  ,Z4 

1.60 

2  ■ 

.0 

0 

BRUNSWICK  FAA  AP 

82.4 

64.7 

73.6 

97 

ZS 

58 

T» 

0 

4 

0 

0 

0 

3.43 

1.48 

2 

,0 

0 

CAMP  STEWART 

86.3 

61.5 

73.9 

97 

28. 

*7 

T 

3 

13 

0 

0 

0 

2.0T 

1.62 

2 

.0 

0 

1 

FLEMING  ExP  STATION 

86.2 

59.1 

72.7 

96 

28 

16. 

4 

13 

0 

0 

0 

3.35 

1.29 

2 

.0 

0 

\ 

FOLKSTON  9  SW 

86.8 

60.9 

73,9 

96 

28 

53 

IT. 

0 

12 

0 

0 

0 

3.00 

2.20 

2 

,0 

0 

glennville 

86.5 

61,7 

74.1 

.2 

9S 

ZT 

U 

T 

3 

11 

0 

0 

0 

2.96 

-  .23 

1.60 

2 

.0 

0 

JESUP  S  S 

86.4 

58.6 

72.3 

97 

28. 

IT. 

2 

11 

0 

0 

0 

2.16 

1.21 

Z 

.0 

0 

NAHUNTA 

84.8 

38.6 

71.7 

95 

Z8 

IT. 

2 

11 

0 

0 

0 

3.09 

1.35 

z 

.0 

0 

SAPELO  ISLAND 

81.  6M 

63. 2M 

72. 4M 

94 

Z8 

3 

1 

0 

0 

0 

2.89 

1.75 

I 

.0 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GRON 

84.9 

59.7 

72.3 

.3 

96 

29 

16. 

7 

9 

0 

0 

0 

3.T8 

-  .Tl 

2.52 

3 

.0 

0 

SAVANNAH  wB  AP  R 

84.5 

61.8 

73.2 

•  .2 

96 

28. 

T 

4 

1  1 

0 

0 

0 

4.66 

.89 

3.79 

2 

.0 

0 

SAVANNAH  BEACH 

77.  6M 

65,  OM 

71. 3M 

87 

28 

T» 

6 

0 

0 

0 

0 

3.62 

3.03 

Z 

.0 

0 

SURRENCY  2  WNW 

86.5 

59.5 

73.0 

97 

28 

32 

IT. 

3 

11 

0 

0 

0 

1.33 

1.16 

2 

.0 

0 

WAYCROSS 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

DIVISION 

73.1 

•  .9 

2.93 

-  .41 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        100°  on  the  29th  at  Qult»an 

Lowest  Temperature:        33°  on  the  15th  at  Blalrsville  Exp  Station 

Greatest  Total  Precipitation:      7.24  Inches  at  Quitman 

Least  Total  Precipitation:  1.33  Inches  at  Surrency  2  WWW 

Greatest  One-Day  Precipitation       5.37  Inches  on  the  3d  at  Quitman 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
MAY  1964 


Day  of  Month 


SW 


NORTHWEST  01 

ADA IRSVILLE 

ALLATOONA  0AM  2 

BEAVERDALE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERS 


CARTERSVIUE 
CARTER5V  ILLE 
CEDARTOWN 
CHATSWOHTH 
CHICKAMAUGA  PARK 

CURRYVILLE  2  H 

DALLAS  5  SE 

DALTON 

EMBRY 

FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RE5ACA 
RINGGOLD 

ROME 

ROME  MB  AIRPORT 
SUMMERVILLE 
T4YL0RSV I LLE 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  I  WNW 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  BOLTON 

ATLANTA  MB  AIRPORT 
BALL  GROUND 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
BLUE  RIDGE 
CANTON 

CLEVELAND 
COMMERCE  2  SSW 
CUMMING  1  N 
DAHLONEGA 
DAtaSONV  ILLE 

ELLIJAY 
GAINESVILLE 
HELEN  1  SE 
JASPER  1  NNW 
MAY5VILLE 

MONROE 

NORCROSS  *  N 
MALESKA 
WINDER  1  SSE 
WOODSTOCK 

NORTHEAST  03 

BOWMAN 
CARNESVILLE 
CLAYTON 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTwELL 

LEXINGTON 

LINCOLNTON 

TOCCOA 

WASHINGTON 

WEST  CENTRAL  04 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 
DOUGLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN 
GOAT  ROCK 

GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 
HAMILTON  4  W 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

MARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEWNAN 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 

THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 
WOODBURY 

CENTRAL  05 

ABBEVILLE 
AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 

EASTMAN   1  w 
FORSYTH  I  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  4  NE 
HAWKINSV1LLE 

JULIETTE 

MACON  WB  AIRPORT 
MC  INTYRE 
MILLEOGEVILLE 
MONT ICELLO 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

SANDERSVILLE 

SI  LOAM 

SPARTA  2  NNW 


4.49 
3.54 
3.07 
3.02 
4.23 

3.27 
3.27 
3,97 
3.39 


4.07 
!,86 
3.53 
3.12 

3.94 
4.23 
5.41 
4.51 
4.40 

3.71 
4.82 
4.43 
3.37 


3.29 
3,63 
4,66 
4,77 
4,13 

2.59 
2.96 
3.43 
2.99 
4.59 

3.03 
3.03 
3,75 
3.20 
3.B6 

2.75 
3.46 
2.10 
2.05 
3.3' 

3.86 
2.87 
3.74 
3.04 


2.50 
2.61 
3.33 
2.85 


4.78 

2.31 
4.15 
3.63 

2.46 
3.58 
2.91 
1.60 
2.73 

2.72 
3.14 
2.09 
2.97 
2.02 


3.59 
2.24 
3.78 
3,68 


.10  3.62 
.41  2.65 
2.66 
2.30  1.80 
3.63 

1.60  .93 
.41  2.60 
.33  2,22 
T  2,82 
3.26 

.09  3.14 

,34  2,82 

,09  3,10 

,05  2,16 

.12  3.92 


3.07 
3.85 
4,56 
4.45 


10      11      12     13     14     15      16     17      18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


.13  2.3B 
.20  3.36 
2,30  2.36 


,13  2.66 

.10  1.95 

.07  2,93 

.28  2.78 

.10  2.06 

.24  2.56 


.13  2.21 
.24  3.09 
.29  2.65 


.45  2.43 
.72  2.19 
.15  1.45 


.74  2.01 

,32  1,66 

,60  2,40 
.40 


1.06 
•  03 


.16  1.36 
1.00  1.00 

•67  3,02 
2.83 

1.23  2.21 

.40  .37  1,79 
T  3.00 

.14     .72  2,38 

•60  3,63 

,33     .33  2.05 


.03 
.75 

1.27 


.12  .22 


DAILY  PRECIPITATION 


EAST  CENTRAL  06 

APPLING  1  NH 
AUGUSTA  .B  A 1  SPORT 
BROOKLET  I  M 
SUTLER  CREEK 
DOVER 

GIBSON 
LOUISVILLE 
METTER 
MIDVILLE 

MIDVICLE  EXP  STA 
MILLEN 

MILLHAvEN  8  E 
NEalNGTON  A  NH 
STILL«ORE 
SwAINSBORO 


SOUTHMEST  OT 

Albany  3  SE 
AMER1CUS  A  ENE 
6AIN6RIDGE 
BLAKELV 
CAIRC  2  NNM 

CAMILLA 
COlOLITT  2  E 
CUTH6ERT 
DAMSON 

DONAL SONV ILLE  3  W 

FORT  GAINES 

I'JMPKIN 

MORGAN 

MORGAN  9  NM 

PLAINS  5m  GA  EXP  STA 

PRESTON  ]  sa 
TMOMASVILLE 
THOMASVILLE  MB  CITY 

SOUTH  CENTRAL  08 

ADEL  '  S 

ALAPAMA  EXP  STATION 
ASMBURN 

COR DELE  MATER  MORKS 
DOUGLAS  2  NNC 

FITZGERALD 
MOMERVILLE   3  MSM 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  S  SSE 

OU I  THAN 

T IF  TON  EXP  STATION 
VALOOSTA  A  NM 


3.44 
•' .  " 
A. 10 

A. AO 
3,27 
3.69 
3.18 
3,  IS 

3. S3 


Day  of  Monlh 


.56  5.32 

T  3.53 

.13  2.90 

.21  2 
.TO  l.AO 

.60  3.13 


3.96 
5.9A 
5.33 


.23  2.16 
6.7A|     .13     .76  5.2S 


.16  1.05  1,39 

.23  1.00  1 

.32  .39  A.6S 

.63  2.06 

.61  6.92 

.13  l.OA  2. TO 


.30  1.71 
.16      .35  1.26 
.33  3.97 


2.SA     .23  1.73 


A. 19 

.15 

2 

63 

.AS 

2.92 

92 

2,00 

2.2] 

.27 

1 

26 

.07 

1.95 

T 

29 

1.60 

1.90 

.16 

1 

51 

•  07 

|,S| 

.63 

2 

37 

.11 

l.SO 

22 

I. IS 

3.23 

.23 

3 

CO 

3.76 

.52 

2 

53 

•A3 

.62 

62 

5,37 

2. OS 

.08 

1 

D9 

.  13 

6,60 

.66 

3 

20 

.17 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

1 

66 

.07 

1.38 

.06 

ATKINSON  1  M 

2 

61 

.36 

1.10 

•  12 

blackbeard  island 

9(, 

.02 

•  IA 

1." 

BRUNSMICK 

3 

.31 

1.60 

.09 

BRUNS.ICK  FAA  AP 

3 

.23 

l.AS 

T 

CAMP  STEmART 

2 

c  • 

.08 

1.62 

•  29 

Doctortomn  1  asa 

1 

73 

.01 

.20 

1.39 

FLEMING  EXP  STATION 

3 

35 

.12 

1.29 

.90 

FOLKSTON  3  5SM 

\ 

65 

.20 

.63 

2.90 

FOLKSTON  9  Sa 

00 

•  39 

2.20 

.06 

glennville 

2 

96 

•  10 

1.60 

.37 

JESUP  S  S 

2 

16 

.07 

1.21 

•  09 

NAHUNTA 

] 

09 

.S3 

1.35 

,04 

PATTERSON 

Al 

.03 

.38 

1,63 

SAPELO  ISLAND 

2 

89 

.03 

1.75 

•OT 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 

3 

78 

.09 

.76 

2,92 

SAVANNAH  MB  AP  R 

A 

.19 

3.79 

.02 

SAVANNAH  BEACH 

3 

62 

.25 

3.03 

•  01 

SURRENCY  2  NNa 

1 

.03 

1.16 

.13 

10     11  12 


13 


.42 
.04 

1.37  1.31 


1.33 
.19 


T  7 
.03  .13 


22    23  24 


25    26     27     28     29     30  31 


mm.  toUowuMj  Sum.  ladao. 
-   «1  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MAY  1964 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

] 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

ALLAT00NA  DAM  2 

MAX 

75 

75 

64 

73 

78 

76 

77 

80 

67 

80 

SO 

85 

86 

77 

67 

81 

82 

86 

89 

87 

90 

89 

85 

86 

87 

90 

87 

90 

86 

65 

70 

MI  N 

54 

50 

53 

5  8 

57 

45 

5  j 

58 

62 

60 

64 

66 

65 

62 

58 

59 

65 

53 

56 

57 

56 

.1 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

79 

72 

76 

81 

83 

82 

83 

65 

84 

82 

83 

85 

76 

67 

80 

86 

88 

89 

90 

91 

91 

90 

90 

87 

90 

91 

91 

88 

75 

74 

75 

83 

4 

Ml  N 

*6 

50 

60 

44 

48 

50 

54 

54 

56 

60 

60 

62 

55 

60 

57 

61 

33 

33 

36 

53 

.0 

CARTERSvILLE 

MAX 

79 

74 

74 

81 

61 

61 

85 

86 

82 

82 

88 

83 

77 

78 

80 

83 

87 

90 

88 

91 

90 

86 

88 

88 

89 

91 

91 

89 

83 

71 

78 

83 

6 

MIN 

5  0 

52 

52 

60 

63 

63 

6  1 

5 1 

43 

42 

43 

52 

58 

57 

55 

56 

67 

64 

61 

55 

57 

62 

34 

55 

61 

55 

.1 

CEDARTOwN 

MAX 

77 

73 

63 

79 

80 

79 

93 

85 

82 

81 

86 

82 

76 

68 

80 

83 

86 

89 

90 

89 

86 

86 

85 

86 

90 

90 

90 

86 

78 

68 

73 

8  1 

t6 

MIN 

5  1 

50 

5  \ 

56 

59 

56 

65 

61 

48 

43 

46 

48 

56 

57 

59 

61 

62 

61 

62 

64 

58 

57 

65 

55 

56 

53 

56 

.1 

DALLAS  5  SE 

MAX 

75 

77 

58 

72 

78 

79 

78 

81 

84 

83 

83 

86 

76 

77 

68 

79 

81 

86 

89 

88 

91 

90 

86 

86 

89 

91 

92 

92 

91 

64 

68 

8 1 

2 

MIN 

52 

5  0 

5  8 

63 

60 

45 

46 

5 1 

55 

60 

59 

60 

62 

62 

64 

62 

57 

37 

64 

53 

54 

55 

56 

!° 

DALTON 

'max 

77 

61 

61 

75 

82 

83 

82 

83 

86 

80 

84 

86 

82 

78 

69 

80 

84 

88 

89 

92 

94 

92 

90 

92 

88 

91 

91 

91 

85 

64 

70 

82 

.3 

MIN 

53 

5  3 

48 

$3 

52 

8  3 

54 

5  7 

60 

61 

61 

66 

48 

45 

46 

49 

56 

56 

58 

59 

63 

65 

66 

63 

58 

61 

64 

53 

54 

55 

56 

I 

LA  FAYETTE 

MAX 

80 

59 

77 

82 

63 

81 

83 

84 

79 

81 

85 

83 

75 

65 

80 

85 

87 

89 

91 

90 

91 

88 

81 

82 

90 

91 

92 

83 

73 

72 

73 

MIN 

54 

55 

47 

47 

49 

50 

54 

60 

56 

60 

66 

66 

48 

41 

43 

46 

53 

52 

55 

57 

59 

60 

65 

60 

53 

53 

64 

54 

51 

51 

6l 

54 

',•> 

RCHE 

MAX 

76 

74 

74 

79 

80 

80 

82 

65 

78 

81 

36 

81 

75 

72 

78 

82 

85 

88 

89 

90 

69 

88 

84 

86 

89 

86 

88 

88 

79 

68 

75 

8 1 

MIN 

46 

54 

55 

50 

^  I 

6  1 

66 

55 

52 

50 

56 

55 

57 

60 

65 

63 

60 

65 

60 

59 

64 

36 

55 

35 

36 

\l 

ROME  wB  AIRPORT 

MAX 

79 

63 

75 

80 

61 

81 

84 

85 

82 

82 

65 

79 

76 

67 

81 

83 

87 

89 

91 

92 

92 

89 

84 

87 

92 

91 

93 

88 

69 

71 

75 

82 

#4 

MIN 

48 

5  1 

5  3 

5  7 

65 

62 

52 

46 

46 

47 

54 

55 

57 

59 

65 

61 

64 

62 

58 

57 

62 

52 

56 

54 

54 

.8 

NORTH  CENTRAL  02 

AlPHARETTA   1  MNW 

MAX 

74 

73 

61 

72 

78 

79 

79 

80 

83 

81 

82 

84 

79 

76 

66 

80 

80 

84 

88 

89 

89 

88 

86 

86 

84 

90 

90 

90 

88 

63 

70 

80 

MIN 

53 

5 1 

6l 

41 

56 

60 

62 

63 

62 

64 

57 

56 

63 

54 

34 

34 

55 

.4 

ATHENS 

MAX 

71 

63 

67 

76 

78 

77 

60 

84 

85 

87 

87 

82 

80 

71 

78 

80 

87 

87 

86 

92 

85 

85 

86 

83 

90 

69 

92 

92 

82 

69 

79 

8  I 

7 

MIN 

5  3 

5  3 

55 

59 

62 

66 

57 

65 

5  J 

48 

50 

55 

59 

61 

62 

63 

66 

65 

65 

68 

65 

63 

69 

59 

37 

59 

58 

.6 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 

76 

66 

68 

76 

78 

78 

81 

64 

85 

88 

88 

86 

82 

76 

80 

82 

89 

90 

90 

93 

88 

87 

89 

87 

94 

92 

93 

94 

68 

70 

80 

83 

2 

MIN 

e  2 

5  | 

53 

52 

54 

60 

65 

50 

48 

5  J 

58 

60 

60 

6 1 

64 

63 

64 

66 

64 

60 

67 

58 

55 

58 

57 

Is 

ATHENS  W8  AIRPORT 

MAX 

71 

59 

69 

76 

78 

78 

80 

83 

84 

87 

88 

86 

81 

73 

60 

83 

89 

90 

91 

95 

88 

88 

90 

87 

94 

94 

93 

94 

74 

71 

81 

BS 

1 

MIN 

5  3 

5  3 

6  1 

65 

6  7 

5 1 

50 

56 

59 

61 

6 1 

63 

64 

63 

64 

67 

66 

62 

68 

57 

56 

58 

58 

!i 

ATLANTA  «B  AIRPORT 

MAX 

75 

59 

69 

75 

76 

75 

76 

82 

82 

60 

63 

78 

77 

67 

76 

78 

82 

87 

65 

89 

86 

64 

85 

84 

88 

89 

89 

89 

70 

67 

72 

79 

MIN 

54 

5  3 

53 

56 

59 

65 

5  6 

52 

53 

6 1 

63 

63 

67 

65 

65 

63 

68 

56 

37 

59 

58 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

72 

73 

58 

70 

78 

78 

75 

61 

83 

77 

81 

81 

72 

73 

61 

79 

80 

81 

67 

66 

85 

85 

81 

79 

81 

83 

87 

83 

80 

57 

65 

MIN 

60 

58 

56 

49 

33 

59 

52 

44 

49 

49 

!s 

BLUE  RIDGE 

MAX 

7S 

69 

75 

80 

63 

76 

80 

61 

77 

81 

83 

76 

74 

65 

80 

82 

85 

89 

86 

88 

86 

86 

83 

83 

87 

87 

87 

62 

72 

72 

75 

80 

3 

MIN 

6  2 

35 

57 

58 

54 

55 

50 

48 

52 

50 

.4 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 

77 

73 

56 

70 

77 

SO 

78 

82 

84 

65 

87 

85 

82 

80 

71 

80 

82 

88 

90 

89 

93 

89 

86 

88 

86 

92 

91 

92 

92 

66 

70 

MIN 

5  0 

50 

50 

5  j 

52 

54 

55 

62 

42 

43 

31 

53 

54 

64 

62 

62 

63 

65 

64 

60 

63 

62 

56 

37 

55 

.6 

DAHLONEGA 

MAX 

75 

72 

59 

69 

76 

77 

75 

80 

83 

81 

86 

83 

79 

76 

67 

76 

80 

85 

87 

87 

89 

85 

83 

85 

85 

88 

87 

89 

88 

66 

66 

MIN 

55 

54 

59 

63 

61 

45 

56 

62 

56 

62 

60 

60 

57 

58 

63 

59 

52 

54 

54 

\k 

GAINESVILLE 

MAX 

75 

68 

TO 

79 

60 

78 

83 

85 

83 

87 

85 

78 

79 

70 

81 

82 

88 

90 

89 

92 

66 

87 

86 

67 

92 

91 

92 

90 

78 

68 

77 

82 

.5 

MIN 

60 

63 

65 

63 

61 

66 

57 

53 

56 

5  7 

p  5 

HELEN  1  SE 

MAX 

75 

70 

70 

76 

77 

75 

76 

85 

84 

86 

82 

79 

79 

73 

78 

81 

88 

67 

88 

91 

62 

84 

63 

61 

90 

89 

91 

86 

80 

66 

76 

MIN 

40 

53 

54 

40 

43 

44 

43 

43 

48 

51 

55 

57 

51 

48 

37 

40 

42 

49 

51 

51 

52 

62 

55 

57 

57 

52 

53 

61 

57 

47 

51 

49 

.8 

JASPER  1  NNW 

MAX 

73 

56 

70 

7  7 

77 

75 

79 

82 

78 

82 

84 

75 

74 

65 

79 

80 

83 

68 

88 

88 

87 

83 

84 

66 

69 

68 

86 

86 

73 

67 

74 

79 

»  3 

MIN 

49 

5  2 

63 

6  1 

46 

46 

53 

62 

61 

63 

63 

63 

63 

57 

62 

65 

51 

51 

56 

57 

.0 

WINDER   I  SSE 

MAX 

75 

71 

71 

77 

79 

78 

81 

85 

82 

86 

87 

84 

82 

76 

79 

81 

88 

90 

89 

92 

90 

87 

88 

87 

93 

92 

93 

93 

84 

69 

87 

MIN 

5' 

6  3 

49 

59 

64 

64 

61 

64 

65 

56 

65 

59 

57 

37 

56 

,7 

NORTHEAST  03 

CLAYTON 

MAX 

75 

71 

71 

77 

79 

78 

52 

65 

83 

85 

80 

79 

77 

75 

80 

81 

65 

89 

87 

68 

82 

82 

62 

80 

89 

87 

87 

84 

79 

68 

71 

80 

i  6 

MIN 

39 

51 

51 

46 

" 

50 

54 

57 

58 

43 

36 

43 

50 

49 

57 

52 

62 

55 

59 

56 

55 

54 

61 

56 

46 

47 

50 

,  1 

CORNELIA 

MAX 

66 

63 

69 

72 

74 

72 

79 

82 

82 

85 

80 

80 

76 

68 

74 

77 

84 

83 

83 

90 

79 

81 

82 

84 

86 

85 

88 

84 

75 

6* 

72 

MIN 

4  6 

49 

46 

45 

46 

51 

4  6 

49 

54 

52 

61 

61 

61 

46 

36 

46 

46 

52 

57 

55 

56 

61 

58 

59 

60 

33 

56 

62 

54 

49 

32 

52 

,5 

ELBERTON  2  N 

MAX 

76 

66 

67 

82 

79 

78 

83 

87 

85 

99 

86 

87 

85 

80 

80 

82 

68 

86 

69 

94 

66 

87 

90 

87 

93 

92 

94 

94 

87 

84 

82 

84 

.8 

MIN 

59 

62 

58 

55 

64 

58 

57 

50 

52 

i  4 

HARTwELL 

MAX 

75 

71 

74 

78 

79 

79 

85 

M 

88 

91 

90 

87 

85 

83 

78 

81 

83 

91 

90 

92 

96 

88 

88 

90 

86 

90 

92 

96 

95 

85 

73 

85 

MIN 

48 

47 

50 

52 

52 

55 

54 

57 

58 

60 

68 

66 

64 

55 

51 

50 

53 

54 

62 

61 

64 

65 

63 

64 

63 

64 

66 

65 

67 

57 

57 

56 

TCCCOA 

MAX 

MIN 

WASHINGTON 

MAX 

78 

69 

56 

65 

76 

78 

76 

81 

85 

95 

88 

87 

87 

81 

74 

76 

88 

88 

88 

89 

93 

86 

86 

85 

89 

93 

91 

93 

94 

79 

70 

82 

MIN 

49 

63 

48 

45 

46 

56 

53 

59 

58 

56 

59 

60 

59 

59 

58 

61 

61 

33 

30 

53 

7 

WEST  CENTRAL  04 

8UENA  VISTA 

MAX 

77 

72 

65 

77 

79 

79 

82 

84 

83 

87 

68 

87 

78 

77 

T8 

81 

86 

91 

91 

90 

92 

67 

67 

86 

91 

94 

93 

93 

67 

69 

83 

8  3 

MIN 

5  2 

52 

52 

59 

49 

50 

51 

56 

60 

63 

60 

66 

62 

61 

61 

60 

67 

63 

69 

64 

55 

57 

58 

6 

CARROLLTON 

MAX 

60 

74 

71 

78 

80 

79 

83 

85 

82 

84 

87 

82 

n 

73 

80 

83 

86 

90 

90 

90 

92 

67 

89 

88 

90 

92 

92 

90 

80 

70 

74 

83 

MIN 

s  2 

61 

47 

45 

47 

53 

57 

58 

57 

62 

59 

63 

61 

56 

55 

63 

55 

54 

53 

54 

5 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

79 

68 

70 

79 

81 

82 

84 

85 

80 

88 

86 

79 

79 

n 

80 

82 

86 

91 

92 

92 

93 

89 

89 

88 

91 

95 

91 

92 

76 

71 

84 

8  3 

MIN 

59 

62 

65 

50 

* 

57 

62 

70 

64 

65 

65 

67 

64 

64 

62 

66 

64 

60 

59 

59 

4 

EXPERIMENT 

MAX 

76 

78 

75 

67 

77 

78 

80 

81 

84 

83 

85 

86 

79 

80 

69 

79 

80 

86 

90 

89 

91 

91 

87 

89 

85 

92 

93 

93 

94 

65 

69 

82 

3 

MIN 

56 

55 

1 

50 

52 

55 

54 

55 

58 

59 

64 

64 

63 

46 

48 

55 

55 

55 

63 

63 

61 

63 

65 

65 

65 

63 

61 

68 

57 

56 

57 

58 

2 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

7fi 

77 

68 

72 

74 

74 

83 

63 

86 

88 

85 

85 

80 

77 

79 

80 

85 

89 

89 

89 

90 

89 

88 

85 

91 

92 

94 

94 

89 

89 

78 

83 

9 

MIN 

55 

55 

52 

54 

53 

56 

54 

54 

58 

58 

60 

63 

60 

48 

47 

52 

53 

60 

62 

62 

63 

57 

63 

65 

63 

62 

63 

58 

58 

55 

55 

57 

4 

GRIFFIN 

MAX 

78 

68 

66 

77 

78 

80 

82 

84 

83 

94 

86 

80 

80 

68 

SO 

81 

87 

90 

86 

90 

92 

86 

88 

87 

93 

93 

92 

92 

82 

68 

76 

82 

5 

MIN 

57 

56 

53 

52 

54 

55 

57 

60 

61 

63 

66 

66 

63 

50 

50 

56 

58 

62 

65 

67 

66 

64 

66 

66 

67 

66 

66 

71 

56 

57 

59 

60 

5 

LA  GRANGE 

MAX 

82 

74 

70 

79 

80 

82 

83 

86 

83 

86 

89 

85 

'•'2 

78 

80 

64 

88 

91 

92 

91 

92 

90 

90 

89 

93 

90 

94 

95 

89 

79 

81 

85 

4 

MIN 

56 

59 

54 

5  0 

46 

46 

46 

50 

55 

56 

61 

64 

62 

44 

42 

42 

46 

53 

57 

60 

57 

60 

61 

62 

62 

56 

55 

63 

59 

55 

54 

54 

6 

S—  R»f«r»nc»  Not**  Following  Station  Indox 

-  62  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
HAY  1964 


BUtloa 

Day  Ot  Month 

• 

01 
m 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

23 

30 

31 

1 
< 

marsmallvIllE 

MAX 
MIN 

newnan 

MAX 
MIN 

79 
53 

73 
55 

69 
52 

78 
48 

79 
54 

80 

83 

86 

56 

83 

59 

65 

6  1 

87 
64 

86 
63 

8  0 
6  3 

76 
47 

80 
47 

82 

49 

87 

52 

91 
58 

91 
6  3 

92 
62 

92 

65 

88 

62 

90 
63 

89 
66 

92 
65 

93 
59 

94 

59 

93 
65 

85 
56 

70 
33 

77 
56 

64.2 

37.  4 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

90 
55 

75 
57 

66 
48 

78 

80 
48 

80 
48 

82 
46 

85 
48 

82 
55 

66 
59 

87 

63 

67 
63 

78 
6  D 

79 
48 

79 
••6 

82 
47 

87 
50 

90 
56 

92 
57 

91 
64 

93 
63 

90 
68 

89 

36 

86 

56 

93 
62 

95 
61 

94 

60 

92 
65 

64 

60 

70 
54 

83 

51 

84.6 

35.2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 
MIN 

81 

47 

69 

55 

73 
55 

80 
44 

82 
43 

81 
45 

83 
46 

86 
45 

83 

50 

8* 
55 

82 
60 

76 

65 

78 

45 

68 

40 

60 
38 

83 
40 

66 

40 

88 

50 

90 
67 

68 

35 

89 
54 

88 

60 

68 

39 

68 

61 

89 

57 

90 
52 

91 

52 

90 

6  2 

73 
53 

70 
53 

75 
58 

82.3 
51.9 

MAX 
MIN 

8  3 
46 

77 
51 

62 
51 

82 
51 

84 
48 

84 
46 

85 

45 

86 

50 

64 

53 

90 
58 

88 

59 

86 
59 

81 

60 

'8 
50 

85 
48 

86 
44 

92 
48 

96 
53 

93 

50 

96 
60 

98 

60 

91 
61 

94 

58 

89 

60 

98 

63 

98 

59 

97 

56 

97 
51 

91 

60 

72 
36 

85 

55 

67,4 

53.8 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

78 

74 
60 

71 
54 

80 
53 

80 
47 

81 

47 

83 

30 

65 
53 

83 
59 

86 
58 

68 

61 

86 
63 

80 
63 

79 
48 

79 
46 

82 

46 

87 
49 

91 
54 

92 
58 

93 
63 

93 
59 

89 

60 

67 
64 

86 

62 

91 
63 

95 

60 

94 
56 

96 

65 

91 

59 

70 
56 

60 

55 

84.9 

56.5 

CENTRAL  05 

AILEY 

MAX 
MIN 

84 
60 

83 
58 

64 
55 

78 
51 

80 
51 

62 

52 

83 

53 

66 
57 

87 
58 

90 
63 

90 
61 

86 
64 

89 

64 

85 
59 

82 
53 

88 
54 

96 
59 

87 
64 

79 
59 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

75 
50 

66 
54 

68 
53 

7» 
9  2 

76 
53 

76 
53 

78 
50 

82 
54 

84 
56 

B4 
58 

65 
61 

82 

63 

T9 
6  3 

75 
48 

77 
46 

eo 

48 

85 
49 

87 
57 

88 

64 

91 
60 

88 

62 

84 

63 

86 
63 

83 
66 

91 

6- 

90 
66 

91 
60 

92 
67 

80 
37 

69 
57 

75 
56 

81.4 
37.2 

DLBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

78 

55 

80 

55 

65 
56 

62 
S<. 

76 

53 

79 
53 

80 
54 

84 

58 

86 
59 

66 

6*. 

90 

66 

69 

65 

88 
64 

83 
54 

78 
50 

81 
54 

62 

53 

86 

33 

93 

57 

94 

63 

92 
64 

95 

66 

89 

63 

89 

62 

88 

61 

95 
65 

97 
66 

95 
67 

97 
70 

63 

60 

76 

59 

85.2 
59.6 

EASTMAN   1  w 

MAX 
MIN 

SO 
58 

76 
56 

70 
55 

65 

55 

76 
54 

80 
53 

79 
51 

83 
55 

85 
62 

84 
6  3 

89 
65 

89 
65 

86 
64 

81 

52 

76 
52 

80 
51 

81 
53 

87 

36 

91 
60 

90 
66 

91 
64 

94 

65 

87 
62 

87 
62 

87 

6- 

93 
64 

98 
66 

89 
69 

95 

70 

81 

61 

76 
39 

84.1 
59,9 

FORSYTH  1  s 

MAX 
HIN 

78 
58 

74 
55 

63 
53 

77 
53 

79 
54 

79 
50 

80 
48 

as 

55 

84 

56 

87 
62 

67 
61 

85 
64 

81 
62 

77 
51 

79 
49 

80 
49 

87 

50 

90 
56 

90 

64 

92 
63 

92 
64 

87 

63 

89 

62 

86 
61 

93 
63 

95 
65 

94 

61 

94 

70 

86 

61 

66 

57 

80 
57 

83.9 
36.1 

FORT  VALLEY  2  E 

MAX 
MIN 

81 
58 

78 
62 

63 
55 

63 
54 

77 
52 

79 
52 

BO 
51 

82 

55 

88 
58 

88 
61 

90 
63 

90 
65 

87 
6  3 

82 

51 

77 
50 

79 
49 

81 
53 

89 
59 

92 
61 

93 
67 

94 
64 

95 
65 

86 
64 

67 

62 

88 

67 

97 
63 

96 

62 

97 
66 

96 

67 

78 
59 

64 
56 

64.6 
39.3 

HAwKINSVILLE 

MAX 
MIN 

80 

60 

79 
59 

65 
56 

63 
•J6 

78 
52 

80 
53 

80 
53 

84 
64 

86 
62 

87 
63 

91 
65 

90 
66 

87 
64 

83 
53 

76 
50 

61 

31 

83 
52 

88 

56 

1- 

60 

92 
67 

92 
62 

96 
66 

90 
63 

90 
63 

88 

65 

95 
64 

96 
65 

97 
66 

97 
71 

84 
61 

77 
59 

85.5 
60.0 

MACON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

SO 
61 

64 

59 

63 
56 

79 
56 

81 
54 

81 
53 

82 

5  3 

88 
55 

88 

62 

90 
6  3 

91 
67 

87 
67 

82 

6  3 

74 
53 

80 
51 

82 
31 

69 

55 

93 
60 

93 
65 

93 
69 

95 
64 

89 
66 

90 
66 

88 

65 

95 
66 

45 
65 

96 
65 

96 
72 

76 

63 

72 
60 

81 
61 

85,0 
60,9 

MC  INTYRE 

MAX 
MIN 

78 
52 

80 
47 

84 
49 

84 
57 

90 
57 

92 
62 

92 
65 

90 
63 

86 
48 

78 
47 

82 
41 

62 
41 

90 
33 

92 
55 

93 
58 

94 
58 

92 
62 

69 
58 

90 
58 

88 
62 

95 
56 

95 
59 

96 

62 

96 
64 

82 
43 

83 
49 

88,3 
55,0 

milledgeville 

MAX 
MIN 

79 
51 

66 
53 

67 
54 

76 
50 

79 
51 

79 
5 1 

81 
52 

85 

52 

86 
55 

90 
60 

88 
63 

88 
6  5 

81 

32 

75 
30 

88 
4  0 

60 
50 

87 
52 

9  0 
55 

92 
61 

92 
61 

90 
62 

86 
62 

88 
62 

85 
63 

92 
62 

94 
64 

92 
66 

96 
66 

76 
39 

70 
60 

66,0 
56,8 

MCNT ICELLO 

MAX 
MIN 

89 
56 

88 
56 

68 
52 

62 
s<. 

73 
51 

76 
56 

79 

56 

82 
60 

66 
62 

86 
71 

66 
65 

88 
66 

85 
63 

81 

50 

71 
46 

79 
51 

60 
53 

88 
62 

90 
63 

90 
63 

92 
66 

90 
61 

86 
62 

87 
68 

80 
66 

93 
66 

93 
66 

92 
72 

94 
43 

70 
56 

66 

37 

63,0 

60.1 

SANOERSvILLE 

MAX 
MIN 

SILOAM 

HAX 
HIN 

75 
55 

66 
55 

64 
51 

75 
43 

78 
52 

78 
52 

81 
54 

84 
57 

85 
58 

88 
62 

88 

66 

88 

66 

83 
63 

75 
30 

78 
46 

82 
52 

89 

55 

90 
58 

91 
62 

93 
64 

90 
62 

86 

62 

86 

62 

6> 
62 

94 
66 

94 
66 

94 
65 

96 
70 

83 

60 

70 
57 

62 

37 

63,6 
58,5 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING  1  NM 

HAX 
HIN 

80 
52 

72 
55 

58 
SO 

63 
52 

76 
46 

79 
46 

79 
48 

82 
54 

65 
61 

86 
62 

89 
63 

89 
65 

89 
66 

82 
48 

75 
47 

80 
44 

82 
49 

83 
55 

90 
54 

91 
63 

95 
61 

90 
60 

88 
59 

91 
63 

87 
65 

95 
6l 

95 
63 

93 
72 

96 
67 

60 
56 

75 
51 

83.7 
56.7 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

78 
56 

66 
56 

66 
53 

79 
56 

82 
51 

82 
52 

83 

52 

88 
53 

89 
60 

92 
64 

92 
64 

90 
65 

86 
65 

60 
54 

82 
49 

65 
50 

92 
52 

94 
56 

94 

59 

97 
62 

93 

62 

89 
65 

91 
62 

90 
64 

96 
66 

96 
62 

97 
64 

99 
71 

84 

62 

80 
60 

85 
56 

67.0 
56.8 

BROOKLET   1  to 

HAX 
MIN 

80 
60 

71 
60 

64 
53 

76 
59 

79 
55 

79 
56 

82 
54 

86 
59 

86 
64 

69 
62 

90 
67 

87 
62 

S3 

65 

80 
57 

78 
56 

82 
54 

87 
57 

93 
60 

91 

60 

92 
64 

95 
62 

85 
68 

88 
62 

68 
64 

90 
6  3 

94 
62 

94 
65 

9* 
69 

68 
66 

75 
59 

80 
62 

84.7 
60,9 

LOUISVILLE 

MAX 
HIN 

76 
56 

69 
58 

64 

53 

77 
56 

79 
53 

81 

56 

S3 
54 

85 
56 

88 

60 

90 
64 

90 
64 

87 
64 

64 

62 

76 
56 

80 
59 

88 
6  3 

90 
64 

92 
60 

93 
62 

94 
62 

92 
64 

85 
64 

85 
63 

86 

62 

96 
65 

95 
65 

94 

66 

96 
69 

63 
67 

75 
58 

63 
56 

85.1 
60.7 

METTER 

HAX 
MIN 

83 

60 

73 
61 

65 
54 

79 
57 

81 
52 

81 
57 

83 

54 

68 
58 

89 
65 

92 

6  5 

92 
69 

91 

87 

83 

81 
56 

80 

68 

94 

92 

93 

95 

86 

68 

89 

95 

95 

96 

95 

90 
70 

76 
60 

83 

61 

86.7 
61,6 

MIOVILLE  EXP  STA 

MAX 
HIN 

77 
59 

73 
57 

64 
54 

76 
57 

78 
54 

76 
57 

81 

53 

86 
56 

88 
63 

90 
64 

90 
67 

88 

66 

84 
68 

'9 
51 

80 
51 

80 
51 

88 

53 

91 
58 

92 
62 

92 
64 

91 
63 

85 

65 

86 

62 

92 
62 

9- 

62 

93 
63 

95 
66 

95 
69 

67 
67 

77 
58 

67 
37 

85.1 
60,0 

M I LLEN 

HAX 
HIN 

56 

80 
50 

62 
53 

78 
56 

79 
54 

82 
52 

82 

56 

84 
55 

66 
56 

91 
57 

90 
55 

69 
64 

87 
66 

83 
51 

80 
50 

•  1 
49 

69 
55 

92 
54 

91 
58 

94 
62 

93 
60 

85 
63 

69 
62 

91 
61 

92 
60 

92 
62 

93 
63 

95 
67 

94 
66 

78 
56 

64 

37 

86,2 
37,7 

NEtolNGTON  4  NW 

HAX 
HIN 

74 
56 

82 
57 

7* 
56 

76 
58 

79 
53 

81 
52 

88 
59 

63 
65 

84 
67 

87 
69 

89 
66 

90 

91 

84 

80 

8  9 

90 

89 

90 

90 

91 

89 

89 
58 

92 
62 

90 

91 

91 
59 

95 

90 
61 

87 
37 

76 
39 

86,2 
36.6 

ShAINSBORO 

MAX 
HIN 

MARRENTON 

HAX 
HIN 

75 
it 

65 
56 

64 

52 

75 
56 

77 
51 

77 
51 

53 

85 
54 

86 
56 

88 
61 

89 
63 

67 
63 

82 

65 

77 
49 

76 
47 

ac 
52 

86 

52 

89 

53 

69 

62 

90 
66 

90 
63 

86 

63 

63 
63 

86 

63 

92 
6* 

95 
64 

93 
64 

94 
60 

69 

61 

73 

81 

56 

63.3 
37.6 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

79 
55 

78 

54 

65 

52 

79 
56 

76 
50 

83 
52 

81 

52 

85 
53 

65 
61 

91 

6* 

92 
64 

93 
64 

69 

6 ; 

80 
39 

79 
60 

83 
31 

89 

53 

90 
36 

90 
62 

93 
39 

92 
61 

90 
61 

68 

60 

89 
6  1 

90 
66 

92 
61 

94 

49 
71 

98 

66 

61 

66.5 
56.6 

SOUTHWEST  OT 

ALBANY  3  SE 

MAX 
MIN 

82 

6C 

71 
61 

72 
58 

65 
S7 

78 
55 

60 
55 

80 
54 

83 
56 

65 
62 

85 
64 

86 

62 

67 
64 

86 
66 

81 

55 

78 
53 

8" 

53 

63 
34 

66 
57 

91 

6  C 

92 
63 

91 
64 

9". 

69 

90 
63 

89 

65 

89 
66 

92 
65 

95 
65 

94 
47 

93 

83 
6 1 

60 
6 1 

84.7 
60,9 

AmERICuS  4  ENE 

MAX 
MIN 

74 

70 
62 

65 
56 

73 
54 

77 
53 

76 
54 

1  3 

55 

64 
56 

85 

62 

88 

64 

88 
64 

85 
65 

'  ' 
63 

'5 
51 

78 
51 

81 

5  2 

67 

57 

91 
60 

91 

92 
64 

93 
65 

9» 

65 

93 
65 

66 

66 

93 
66 

94 
64 

90 
65 

92 
67 

66 

66 

73 

60 

81 

58 

83,9 

60,5 

8A  t  NBR I DGE 

MAX 
MIN 

7  i 

60 

81 
66 

78 
60 

82 

84 

85 

89 

88 

62 

89 
6  5 

90 
6 1 

90 
63 

8  * 

65 

62 
52 

82 
50 

83 
35 

90 
55 

95 
56 

95 

39 

94 
61 

97 
61 

94 

6  9 

94 
65 

91 
64 

9» 
63 

97 
65 

96 
66 

99 
72 

96 
71 

83 
33 

90 
59 

86.6 

60,5 

blakely 

MAX 
HIN 

Tl 
51 

81 
64 

74 
58 

1  > 
53 

61 
54 

82 
54 

82 
5  > 

85 
57 

65 
65 

8  ' 
6» 

86 

62 

86 

65 

8  1 
t- 

72 
52 

80 
50 

82 
53 

86 

55 

91 
60 

92 

60 

91 
67 

94 

65 

90 
6  ' 

66 

63 

90 
64 

9  1 
6  7 

93 
69 

94 
64 

9". 
'2 

86 

67 

76 

37 

41 
56 

65,3 

CAIRO  2  NNw 

MAX 
MIN 

79 
61 

79 
65 

80 
59 

77 
55 

81 
58 

81 

57 

83 
53 

86 
58 

86 
63 

88 
66 

87 
61 

67 
63 

8~ 

66 

80 
54 

81 
33 

82 
36 

87 
55 

92 
56 

92 
65 

91 
65 

95 
66 

9* 
67 

69 
64 

89 
66 

9' 
66 

95 
66 

95 
66 

» 

•: 

89 
71 

82 
36 

88 
40 

66.6 
61.6 

CAMILLA 

HAX 
MIN 

n 

60 

75 
65 

68 
59 

BO 

5SS 

83 
58 

83 
56 

85 

55 

88 
56 

67 
64 

8  9 

64 

89 
64 

86 
66 

8  3 

66 

80 
56 

83 
54 

86 
57 

88 

56 

93 
58 

94 
63 

93 
63 

96 
66 

91 

Tl 

90 
66 

90 
70 

9- 

6H 

96 
67 

97 
69 

9' 

73 

93 

72 

81 

57 

48 

63 

67.2 
42.5 

in  8il»  Ko4m  FoOowtne  Sunoo 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
MAY  1964 


Station 

Day  Of  Month 

• 

SI 
i 

1 

2 

3 

4 

3 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
< 

CCLOUITT  2  E 

MAX 
MIN 

CLTHBERT 

MAX 
MIN 

79 
60 

75 
64 

76 
56 

80 
56 

82 
55 

84 
55 

86 
54 

87 
60 

86 
64 

89 
66 

90 
65 

89 
66 

81 

80 
52 

81 
52 

83 

89 
58 

92 
ft  3 

93 

93 

94 

70 

93 

89 

89 
6  6 

93 
68 

96 

96 

95 

92 

71 

86 

'86.7 
62.2 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

82 

80 
56 

79 

50 

79 

83 

83 

84 

85 

«<. 

86 

87 

85 

80 

78 

80 

84 

86 

90 
5  8 

93 

92 

93 

90 
65 

90 

89 

6  5 

92 

95 

95 

ft  5 

95 

90 

7* 
38 

85 

86,1 
59.9 

LUMPKIN 

MAX 
MIN 

75 
59 

70 
63 

68 
55 

80 
55 

82 
57 

83 
57 

83 

57 

85 
59 

81 
63 

87 
65 

SB 

65 

81 
66 

78 
63 

73 
51 

81 
53 

84 
57 

88 

60 

92 
63 

93 
63 

93 
68 

94 

67 

90 
66 

90 
67 

89 
68 

90 
66 

93 
68 

92 
66 

93 
68 

86 

65 

69 
60 

64 

60 

84,4 
61,9 

MORGAN 

MAX 

78 
59 

74 

74 

77 

80 

81 

81 

83 

84 

85 

85 

82 

S3 

88 

79 

82 

85 

90 

91 

89 

94 

91 

89 
63 

89 

91 

95 

94 

93 

90 

79 

85 

60 

85.2 
60,9 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

77 
58 

71 
62 

67 
55 

78 
54 

82 
54 

82 
53 

85 

53 

66 
57 

85 
62 

87 
63 

88 
64 

84 

65 

77 
63 

74 
51 

80 
52 

82 
51 

86 
56 

91 

ftO 

92 
62 

90 
66 

94 
64 

90 
64 

89 

63 

66 

63 

91 
65 

95 
64 

94 

64 

95 
68 

88 

66 

70 
60 

85 
58 

84,6 

60,0 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

THOMASV I LLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

69 
59 

78 
66 

66 
58 

76 
55 

80 
59 

80 
37 

82 
36 

65 
61 

84 
64 

87 
66 

86 
64 

86 
66 

82 
67 

77 
56 

79 
53 

82 
58 

86 
58 

92 
62 

90 
67 

90 
65 

94 
68 

87 
66 

86 
65 

87 

67 

91 
68 

93 
66 

95 
7  1 

93 
71 

88 
63 

81 

37 

87 

61 

84,5 
62,6 

SOUTH  CENTRAL  Oi 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

82 
59 

69 
59 

68 
54 

65 
56 

78 

55 

82 
56 

80 
52 

83 
56 

85 
6  1 

85 

88 
62 

86 

85 

83 

80 

81 

84 

88 

91 

90 
63 

91 

94 
66 

90 

89 

6  1 

91 

94 

93 

93 

92 

88 

81 

84,8 

60.5 

ASHBURN 

MAX 
MIN 

CORDELE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

81 
59 

75 
62 

69 
56 

77 
56 

80 
52 

80 
53 

33 

52 

85 
55 

85 

64 

89 
63 

90 
65 

86 

65 

82 
64 

77 

80 
52 

S3 

88 

93 
5  7 

93 
6 1 

92 
67 

95 

64 

93 

66 

89 

64 

89 

66 

93 
67 

97 

66 

95 

6  8 

95 
69 

92 

80 

84 

59 

86,2 
60,7 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

82 
60 

73 
60 

68 
59 

62 

78 
55 

80 
55 

ei 

52 

83 
56 

85 
63 

85 

68 

90 
64 

86 

84 
56 

79 

81 

80 

86 
5  8 

93 

90 
66 

90 
65 

94 
66 

85 
62 

86 
60 

87 
63 

92 

94 

69 

95 
7 1 

94 
73 

90 

77 
6  1 

84,5 
60.9 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

82 
59 

73 
63 

70 
56 

78 

81 
56 

81 
55 

83 

88 
59 

B8 
64 

89 

92 

90 

67 

81 

81 

81 

87 

94 

93 

93 

97 

&  e 

90 
67 

91 

88 
65 

96 
66 

97 
68 

98 

97 

93 

82 

85 

87.3 
62,3 

HCMERV I LLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

80 
61 

69 
63 

69 
59 

78 
56 

81 

81 

S3 

31 

87 
5 1 

86 
59 

90 
61 

88 

62 

86 
6 1 

83 

79 

81 

81 

86 

92 

92 

91 

94 

62 

91 

88 
61 

86 

92 
59 

92 
60 

94 

94 

69 

91 
72 

85 

62 

67 

85,8 
59,5 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

8* 

52 

77 
60 

66 
59 

62 

79 

82 

82 

84 

86 

87 

90 

91 
6 1 

86 

85 

79 
5  1 

83 

81 

88 

93 

91 
6 1 

91 
62 

96 
62 

89 

6 1 

88 
feO 

87 

60 

93 
62 

95 

95 
67 

93 

67 

88 

78 
6  1 

85.5 
57.5 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

74 
59 

72 
61 

63 

57 

78 

80 

80 

83 

86 

86 
ft  1 

88 

87 

87 

S3 

78 

80 

82 

86 

91 

90 

91 

63 

9* 
65 

90 
64 

87 

97 

6  2 

91 
65 

95 

94 
68 

93 

88 

69 

82 

85 
59 

86,9 
60,5 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

78 
60 

67 

67 
59 

76 

79 

80 

80 

83 

83 

85 

85 

84 

84 

79 

79 

79 

84 

89 

90 

90 

92 
6  3 

89 

85 

65 

90 

92 

91 

92 

90 

84 

84 

83,7 
39,9 

QUITMAN 

MAX 
MIN 

72 
58 

70 
58 

70 
58 

69 
54 

79 
92 

82 
32 

81 
49 

62 
54 

86 
58 

86 

60 

88 
59 

87 
39 

83 
63 

84 

31 

79 
50 

82 
50 

82 
53 

65 
34 

92 
58 

91 
59 

90 
63 

93 
60 

91 
59 

89 
62 

91 
62 

92 
60 

90 
61 

92 
63 

100 
69 

9* 
37 

86 
64 

85,2 
37,7 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

81 
60 

68 
60 

69 
58 

63 

77 
56 

79 
57 

79 
54 

81 

85 
62 

85 

86 
64 

87 

85 
66 

82 

78 

80 

82 

85 
5  6 

91 

89 
64 

90 
64 

93 
66 

90 
65 

87 
64 

87 
65 

91 
65 

94 

69 

93 
69 

93 
70 

87 
37 

80 
6  1 

6l|o 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 
MIN 

77 
60 

71 
64 

70 
60 

76 
56 

82 

82 

83 

66 

87 
58 

89 
39 

86 
60 

86 
58 

83 

79 
32 

81 
49 

82 

53 

91 

90 
58 

90 
56 

94 
6  1 

91 
60 

88 
59 

87 

62 

92 
61 

94 

60 

95 
64 

94 
69 

92 

82 
60 

69 

6  3 

83,6 
58,5 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

7S 
62 

73 
64 

67 

79 

83 

82 

88 

88 

en 

6  3 

89 

91 
62 

87 

85 

81 

83 

81 

88 
5  3 

94 
56 

88 
58 

91  ■ 
62 

93 
6  1 

89 

67 

87 
62 

88 

59 

91 
63 

92 
62 

96 
66 

95 
70 

91 
7l 

80 

87 

60 

86,1 
60,1 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 
MIN 

83 
63 

74 
65 

70 
6  3 

68 
58 

78 
6  1 

78 

61 

73 
57 

78 
58 

84 
64 

91 
64 

90 

67 

90 
64 

85 
66 

83 

60 

83 
59 

77 
59 

78 
39 

8* 

62 

92 
61 

86 

65 

90 
67 

86 

67 

85 

64 

85 
66 

85 

63 

89 

63 

85 

66 

88 

70 

97 
71 

91 
62 

74 
64 

83.3 
63.3 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

81 
66 

71 
66 

71 
6  1 

80 
58 

79 

59 

78 
6 1 

81 
58 

86 
62 

89 
6  4 

91 

92 
67 

91 
66 

85 
69 

82 
63 

81 
59 

79 
60 

83 
62 

91 
6  3 

88 

65 

91 
65 

91 
68 

67 
69 

85 
67 

65 

69 

90 
66 

88 
66 

92 
68 

96 
71 

95 
72 

88 

82 
69 

85.5 
64.8 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
66 

71 
67 

71 
60 

77 
59 

75 
58 

74 
6 1 

77 
38 

83 

61 

90 
65 

89 

67 

88 

68 

83 
67 

87 

70 

82 
63 

75 
59 

76 
61 

81 
59 

92 
64 

85 
65 

89 
66 

87 

70 

82 
66 

83 

64 

83 

6tJ 

87 

63 

84 

65 

88 

70 

97 

72 

92 
69 

73 
63 

79 

69 

32.4 

64,7 

CAMP  STEWART 

MAX 
MIN 

79 

62 

74 
63 

68 
55 

78 
58 

82 
57 

82 
54 

33 
47 

89 
32 

90 
64 

91 
65 

93 
67 

91 
63 

85 
66 

82 
58 

81 
58 

79 
55 

87 
56 

94 

60 

90 
65 

93 
64 

92 
65 

87 
69 

85 
62 

66 
6  1 

94 

62 

94 
65 

97 
67 

97 
70 

92 

71 

78 
60 

82 
65 

86,3 
61,5 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

85 
62 

75 
64 

68 
56 

77 
59 

80 

80 

82 
49 

87 
52 

89 
6  0 

90 
62 

91 
63 

90 
61 

83 

66 

81 
38 

80 
5  5 

78 
49 

89 

51 

93 

5ft 

92 
56 

91 
59 

91 
59 

86 
65 

86 
60 

85 

5ft 

92 
37 

92 
61 

95 
6  1 

96 
68 

94 

72 

93 

60 

80 

67 

86.2 
59.1 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 
MIN 

85 
64 

68 
65 

70 
60 

80 
56 

80 
57 

81 
57 

36 

55 

88 

58 

89 

62 

92 
62 

91 
65 

86 

63 

83 
67 

S3 

62 

62 
54 

82 
53 

86 

53 

93 
57 

91 
59 

92 
59 

95 
64 

90 
64 

88 

60 

89 

62 

93 
61 

94 

62 

95 
64 

96 
66 

94 

68 

83 

63 

87 
66 

86.8 

60,9 

GlENNVlLLE 

MAX 
MIN 

78 
6  1 

71 
63 

67 
56 

79 
58 

82 
55 

82 
56 

84 

88 
59 

89 
64 

90 
64 

92 
67 

88 
65 

84 
67 

81 
56 

82 
57 

80 
54 

88 

55 

95 
61 

89 
60 

93 
67 

95 
65 

91 
69 

89 
62 

87 

6C 

9* 
64 

96 
65 

98 
66 

97 
67 

92 
70 

77 
61 

84 

65 

86.5 

61,7 

JESUP  8  5 

MAX 
MIN 

78 
6  1 

69 
64 

68 
57 

78 
57 

81 
52 

80 
54 

35 

30 

88 
52 

88 
57 

92 
60 

92 
62 

90 
59 

86 

65 

82 
58 

81 
5  3 

80 
50 

87 
50 

94 
54 

93 
56 

92 
59 

93 
61 

89 
64 

88 
61 

65 

57 

88 

36 

94 
63 

97 
ft3 

97 
63 

94 
73 

86 

61 

»2 
64 

86,4 
58,6 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

70 
63 

69 
64 

68 
58 

79 
56 

81 
54 

80 
55 

83 

51 

88 

53 

88 
5  8 

90 
60 

90 
63 

87 

60 

84 

64 

80 
58 

81 
53 

80 
52 

85 
51 

92 
54 

90 
56 

91 
57 

93 
61 

88 
61 

87 
60 

86 
58 

91 
37 

92 
62 

94 

ftO 

93 
66 

92 
69 

73 
60 

83 

63 

84,8 
88.6 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

76 
65 

69 
65 

70 
57 

76 
59 

75 
59 

72 
6  1 

75 
58 

82 
58 

87 
63 

87 

67 

83 

65 

83 

69 

80 
61 

79 
58 

74 
59 

79 
58 

89 

62 

84 

63 

89 

65 

86 
67 

82 

65 

84 

64 

86 
64 

83 

66 

67 
66 

94 

70 

91 

71 

81.6 
63.2 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

MAX 
MIN 

86 
61 

75 
62 

67 
58 

64 
57 

78 
52 

85 
53 

79 
49 

82 
53 

86 

62 

88 

63 

89 
65 

92 
64 

87 
67 

83 
39 

81 
57 

81 
♦9 

79 
31 

87 
57 

92 
57 

89 
63 

92 
60 

90 
67 

86 
60 

66 
58 

85 
39 

92 
61 

91 
64 

95 
68 

96 

71 

92 
60 

77 
64 

84,9 
59,7 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 
MIN 

73 

67 

66 

78 

80 

79 

81 

87 

89 

90 

92 

88 

83 

81 
59 

79 
5  9 

78 

86 

56 

92 

90 

92 
65 

90 

65 

85 
66 

86 
61 

86 

6  3 

91 
63 

92 

96 

96 
69 

93 

74 

60 

84,5 
61,8 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

72 
63 

67 

57 

72 
58 

71 

62 

68 

63 

71 
57 

77 
62 

84 

63 

83 

66 

78 
68 

80 

70 

80 

65 

76 
63 

69 
58 

84 

6  8 

77 
65 

84 

68 

78 
69 

77 
71 

79 
65 

61 

68 

82 
67 

80 
68 

60 

70 

87 

72 

»3 

64 

73 
62 

7T 

66 

77,6 
65.0 

SURRENCV  2  WNW 

MAX 
MIN 

83 
61 

74 
64 

67 
56 

76 
57 

82 
55 

82 
54 

83 

52 

88 
54 

83 

62 

89 
61 

90 
63 

89 
60 

85 
63 

84 
54 

81 
53 

81 

52 

87 

32 

93 
57 

90 
58 

92 
62 

93 
61 

90 
65 

88 

59 

65 
58 

91 
59 

93 
61 

9ft 
6ft 

97 
67 

92 

72 

89 

61 

83 
64 

86.5 
59.5 

WAYCROSS 

MAX 
MIN 

84 
67 

96 
69 

96 
73 

93 
62 

76 
63 

3—  RiiMnc*  Not*  PoBowtoQ  Sutton  Lod** 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  georgia 

MAY  196* 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

• 
• 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

79 
61 

67 
60 

67 
57 

77 
57 

80 
60 

82 
63 

83 
64 

85 
65 

85 
65 

90 
68 

90 
73 

90 
75 

90 
62 

87 
73 

87 
65 

91 
65 

96 
73 

95 
70 

96 
73 

97 
75 

97 
75 

97 
77 

97 

75 

98 
75 

101. 

75 

100 
78 

100 
75 

96 
80 

98 

75 

75 
69 

85 
70 

89.0 
69.3 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

75 
62 

67 
60 

65 
58 

73 
58 

77 
60 

78 
63 

79 
64 

83 
65 

80 
68 

83 
68 

85 
73 

8  5 

75 

85 
65 

83 
73 

83 
66 

85 
67 

91 
74 

90 
70 

91 
74 

93 
75 

92 
75 

95 
78 

93 
77 

93 
78 

9  5 

75 

97 
78 

97 
78 

95 
80 

93 
75 

75 
70 

81 
70 

85.1 
70.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
68 

71 
65 

65 
65 

70 
63 

73 
65 

73 
68 

77 
60 

78 

73 

77 
75 

80 
75 

80 
76 

80 
78 

80 
70 

80 
78 

80 
74 

80 
75 

85 
80 

85 
78 

85 
80 

87 
80 

87 
80 

88 
82 

88 
83 

90 
81 

90 
83 

90 
84 

90 
85 

90 
85 

92 
80 

81 

77 

80 

7S 

81.5 
75.5 

T IF  TON  EXPERIMENT  STA 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

72 
65 

66 
65 

65 
62 

63 
59 

68 
59 

70 
62 

70 
62 

72 
62 

71 
66 

75 
66 

76 
66 

78 
69 

77 
69 

76 
67 

76 
66 

75 
66 

76 
67 

78 
67 

77 
5  7 

79 
70 

80 
71 

81 
71 

81 

73 

78 
70 

79 
70 

82 
71 

82 
72 

83 
74 

82 
74 

82 
70 

80 

74 

75.8 
67.5 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
69 

70 
70 

70 
69 

69 
68 

70 
68 

70 
69 

71 
70 

70 
69 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

73 
71 

73 
73 

73 
73 

73 
73 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

70 
68 

71 
70 

73 
71 

74 

73 

75 
74 

75 
74 

76 
75 

75 
71 

76 
72 

77 
7S 

78 
77 

78 
77 

78 

77 

72.9 
71.7 

ATHENS  HORT    FARM  STA   3   -  MAX   AND  MIN   FOR  24  HOURS   ENDING  AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND.     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE i      CECIL  SANOY  LOAM.     GROUND  COVER, 
GROUND  ALMOST  BARE,  SOME  THIN  NATIVE  GRASS .     INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 

TIFTON  EXP  STATION  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.     INSTRUMENTATION,     3  INCH  DEPTH  -  FR1EZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

ALLATOONA  DAM  2 

EVAP 

.23 

.19 

.00 

.19 

.24 

.10 

.17 

.23 

.11 

* 

.33 

.17 

.07 

.27 

.11 

.19 

.23 

.18 

.26 

.22 

.30 

.18 

.17 

.  16 

.29 

.29 

.21 

.22 

.09 

.11 

5. 928 

WIND 

35 

lit 

92 

• 

87 

96 

40 

32 

23 

33 

19 

23 

11 

46 

42 

39 

27 

20 

29 

30 

23 

48 

49 

18 

20 

26 

31 

20 

50 

96 

35 

1164 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

.21 

.20 

.2) 

•  1* 

.02 

.27 

.22 

.24 

.03 

.16 

.19 

.08 

.13 

.17 

.28 

.21 

.11 

.24 

.26 

.27 

.90 

.11 

.18 

.14 

.30 

.20 

.10 

.12 

.11 

6.520 

WIND 

24 

62 

52 

18 

12 

26 

46 

19 

31 

28 

18 

26 

21 

71 

47 

28 

14 

21 

28 

19 

29 

10 

49 

25 

22 

11 

22 

12 

71 

49 

30 

1001 

MAX 

61 

64 

57 

66 

90 

89 

89 

90 

90 

78 

87 

89 

84 

86 

72 

•  9 

92 

92 

9* 

93 

94 

96 

91 

89 

93 

96 

97 

91 

88 

66 

70 

84.6 

MIN 

30 

37 

56 

95 

58 

58 

98 

36 

60 

62 

62 

64 

66 

93 

90 

50 

54 

97 

62 

63 

66 

65 

67 

67 

69 

66 

66 

66 

61 

58 

97 

60.0 

NORTH  CENTRAL  02 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

EVAP 

.21 

.20 

.28 

.30 

.20 

.26 

.30 

.22 

.26 

.20 

.24 

.22 

.12 

.23 

.25 

.  J» 

.29 

.27 

.26 

.27 

.23 

.21 

.42 

.41 

.19 

.02 

.25 

7.668 

WIND 

48 

116 

161 

80 

38 

16 

21 

10 

96 

44 

27 

20 

46 

94 

43 

20 

21 

28 

19 

42 

16 

27 

19 

26 

34 

32 

106 

• 

)| 

36 

1177 

MAX 

94 

92 

82 

97 

99 

99 

100 

101 

101 

102 

104 

101 

100 

97 

99 

104 

107 

109 

109 

110 

109 

107 

109 

105 

110 

109 

108 

104 

100 

85 

ICO 

101.7 

MIN 

62 

6T 

69 

59 

65 

66 

66 

66 

69 

77 

T4 

T4 

72 

57 

96 

64 

61 

67 

74 

78 

74 

74 

74 

70 

75 

7* 

71 

1* 

61 

68.8 

WEST  CENTRAL  04 

EXPERINtNT 

EVAP 

.19 

.10 

.27 

.27 

.28 

.23 

.26 

.24 

.23 

.32 

.11 

.19 

.22 

.19 

.19 

.31 

.  3* 

.24 

.28 

.26 

.12 

.20 

.29 

.11 

.16 

.46 

.15 

.11 

8.048 

WIND 

20 

90 

90 

40 

80 

10 

40 

60 

30 

60 

90 

95 

59 

100 

90 

20 

40 

0 

25 

10 

10 

50 

19 

35 

20 

20 

15 

95 

25 

iOC 

20 

1310 

MAX 

92 

80 

96 

67 

73 

84 

S3 

87 

88 

90 

99 

62 

72 

S3 

!! 

87 

92 

88 

91 

92 

91 

92 

86 

93 

99 

69 

88 

64 

69 

84,0 

MIN 

59 

96 

93 

32 

94 

97 

36 

39 

66 

64 

62 

90 

91 

61 

64 

67 

69 

66 

64 

64 

65 

66 

66 

67 

62 

56 

36 

60.1 

SOUTH  CENTRAL  01 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.20 

.04 

.07 

.24 

.26 

.26 

.23 

.26 

.29 

.20 

■s 

.29 

.24 

.10 

,2( 

■il 

.26 

.27 

.28 

.29 

.29 

.12 

.20 

.31 

.29 

.10 

.14 

.33 

.17 

7.648 

WIND 

37 

88 

88 

83 

46 

48 

49 

21 

44 

43 

32 

62 

62 

72 

23 

30 

11 

99 

68 

77 

22 

47 

16 

44 

72 

51 

.6 

1580 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m    p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

1  « 

£  a 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1  ,00  AM 

EST 

7,00  AM 
EST 

1 ,00  PM 
EST 

7,00  PM 
EST 

8 

s 

H 

.01-09 

10-49 

s 

I 

in 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

3 

o 
H 

ATHENS  WB  AIRPORT 

05 

7 

7.6 

31++ 

29 

12 

76 

83 

51 

57 

2 

1 

1 

0 

1 

6 

5.6 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

27 

7 

7.2 

27 

NE 

2 

79 

84 

56 

58 

4 

1 

1 

0 

0 

7 

75 

5.5 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

04 

6 

7.3 

40++ 

17 

21 

80 

81 

43 

55 

4 

0 

1 

1 

0 

7 

5.7 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

7.6 

25++ 

09 

2 

85 

51 

55 

3 

0 

2 

0 

1 

7 

5.6 

MACON  WB  AIRPORT 

27 

5 

6.9 

23 

NE 

2 

78 

85 

45 

50 

0 

1 

2 

0 

0 

4 

72 

5.5 

ROME  WB  AIRPORT 

86 

47 

4 

6 

1 

0 

0 

12 

5.5 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

24 

6 

9.9 

29 

E 

2 

84 

86 

49 

66 

4 

1 

3 

0 

0 

9 

75 

5.6 

THOMASVI LLE   WB  CITY 

0 

1 

3 

1 

0 

6 

— .  nUnaom  notea  followtng  9t*Uon  Ladtu. 
-  65  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t  ! 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

U 

a 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

TEMP 

> 
U 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

0010 

03 

WILCOi 

32  00 

83  IB 

24C 

a* 

C 

WILLIAM  M.  CAMPBELL 

3882 

06 

JENKINS 

11 

32  48 

81  Sft 

19; 

SP 

5C 

H 

WALLACE  V.  EDENFIELD 

ADAIR5V|LLE 

0041 

0 

BARTOW 

i; 

34  21 

84  56 

72C 

a* 

c 

MRS.  C.  T.  JARRETT 

MILLHAVEN  8  E 

5896 

SCREVEN 

32  56 

81  30 

OLLIE  D.  CALVERT 

AOEL  2  S 

01  i 

COOKE 

ie 

31  07 

83  25 

2*0 

5F 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNI1 

MONROE 

5971 

o; 

WALTON 

1. 

33  *7 

83  43 

875 

CITY  FIRE  OEPT 

AILEY 

0*> 

MONTGOMERY 

L< 

32  U 

82  34 

SP 

5P 

9F 

WALTER  GUY  R  I  VERS 

MONTEZUMA 

3979 

04 

MACON 

32  IB 

84  01 

375 

J] 

GEORGE  FOWLER 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

li 

31  21 

83  13 

7A 

ROY   E.  HOLLAND 

MONT  I CELLO 

05 

JASPER 

33  18 

83  41 

635 

7* 

POSTMASTER 

ALBANY  3  SE 

0144 

DOUGHERTY 

31  32 

84  08 

181 

71 

CHESTER  C.  ROGERS 

MORGAN 

CALHOUN 

31  32 

263 

9P 

CALHOUN   PUB.    WKS.  CAMP 

ALL ATOONA  DAM  2 

0181 

BARTOW 

! 

3*  10 

975 

e* 

•A 

•A 

Z  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORGAN  5  NW 

.... 

>' 

CALHOUN 

6 

31  36 

84  38 

273 

CLARENCE  W.  CHENEY 

ALMA  FAA  AIRPORT 

0211 

01 

BACON 

i: 

31  32 

82  31 

19fl 

7F 

7P 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MOULTRIE  2  ESE 

COLQUITT 

31  10 

83  43 

340 

6P 

RADIO   STATION  WMTM 

ALPHARETTA    1  WNW 

0214 

02 

FULTON 

34  05 

84  18 

1100 

7* 

TA 

ELI   E.  GRIMES 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

WHEELER 

32  12 

62  38 

135 

rIchar^h^chmitt 

AMERICUS  *  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

i 

32  06 

84  10 

*76 

6P 

7A 

6219 

-' 

1 

31  11 

71 

6P 

H 

AMERICUS  EXP  STa  NRSY 

DZ3B 

07 

SUMTER 

32  06 

64  16 

*30 

c: '  _* 

NASHVILLE  3  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

u 

31  08 

83  13 

238 

SP 

it 

H 

GA.  FORESTRY  COMM. 

APPLING  1  NW 

0?]  1 

06 

COLUMBIA 

t* 

a  33 

82  20 

360 

BA 

ROY  D.  TANKERSLEY 

NEWINGTON  4  NW 

6323 

SCREVEN 

32  37 

81  32 

181 

SYDNEY  J  MORGAN 

ashburn 

04CK 

08 

TURNER 

16 

31  42 

83  39 

*25 

71 

7j 

JAMES  6.  MC  CARD 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

990 

61 

JAMES  0.  HARDIN.  JR. 

ATHENS 

CLARKE 

1 

33  38 

83  23 

6P 

PROF.  E.   S.  SELL 

NOfiCROSS  4  N 

640 

Oi 

GWINNET 

34  00 

84  12 

1025 

B, 

MRS.  M.  H.  OEMPSEY 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

04j; 

0! 

CLARKE 

10 

33  53 

83  21 

685 

6P 

6P 

6P 

COLLEGE  EXP.  STATION 

PATTERSON 

PIERCE 

31  23 

82  08 

105 

GA.  FORESTRY  COMM. 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0439 

02 

CLARKE 

ic 

33  57 

S3  19 

79  6 

MIO 

MIC 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PEARSON 

6879 

ATKINSON 

i: 

31  18 

82  51 

205 

: 

COUNTY  AGENT 

ATHENS  MORT  FARM  STA  J 

02 

CLARKE 

10 

33  55 

83  22 

754 

G 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

7087 

■  i 

SUMTER 

a*  22 

BA 

BA 

BRANCH  EXP.  STATION 

ATKINSON  1  M 

0*41 

-i 

BRANTLEY 

13 

31  13 

81  52 

7* 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

PRESTON  3  SW 

tZt  1 

WEBSTER 

4 

32  02 

*15 

8* 

JOHN  L.  STEWART 

ATLANTA  BOLTON 

02 

FULTON 

33  4B 

84  28 

772 

71 

HENRY  T.  BARNETT 

OU1TMAN 

;.  7' 

30  47 

83  34 

ISO 

HESTER  M.  LEWIS 

ATLANTA  KB  AIRPORT 

045] 

0  2 

FUL  ON 

33  39 

84  26 

1003 

MIC 

C  MJ 

U.S.  WEA  HER  BUREAU 

E  ACA 

7430 

0) 

6ORDON 
G  D 

12 

3*  34 

650 

JOSEPH  B  HOLLAND 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  58 

1*3 

MIO 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

RINGGOLD 

7489 

CATOOSA 

ie 

34  55 

85  07 

820 

fli 

TVA-721 

AVALON  1  W 

G  *■  1  i 

:  . 

STEPHENS 

14 

34  31 

83  13 

690 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

ROME 

r«00 

0] 

1 

34  15 

85  09 

596 

6P 

BA 

WILLIAM  M.  TOWERS.    1  I  1 

BAINBRIOOE 

058] 

DECATUR 

6 

30  55 

84  34 

120 

7P  7A 

:  m 

MISS  MARY  H.  MULLEN 

ROME  8  SW 

7603 

FLOYD 

8S  16 

700 

c 

J.M.  MONTGOMERY.  JR. 

BALL  GROUND 

OfcC> 

OS 

CHEROKEE 

9 

34  20 

84  23 

1100 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

ROME  WB  AIRPORT 

FLOYD 

i; 

34  21 

B5  10 

637 

MIO 

NIC 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BEAVERDALE 

07*6 

:■] 

WHITFIELO 

12 

3*  55 

84  31 

724 

MRS.   H.    E.  WARMACK 

SANDERSVI LLE 

05 

WASHINGTON 

1 1 

32  58 

82  49 

RADIO  STATION  WSNT 

BELLVILLE 

07BT 

)9 

11 

32  09 

81  58 

185 

: 

HENRY  C.  HEARN 

SAPELO  ISLAND 

MC  INTOSH 

2 

31  24 

fll  17 

10 

U.  GA.  MARINE  BIO.  LAB. 

BLACKBEARD  ISLAND 

094C 

D! 

MC  INTOSH 

2 

31  29 

81  13 

1< 

7A 

U.S.  FISH  ♦  WLDLF.  SVC. 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

CHATHAM 

i 

32  00 

81  16 

22 

BA 

8A 

PLANT    INTRODUCTION  STA. 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

02 

UNION 

1 

3*  51 

8A 

81 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STA. 

SAVANNAH  WB  AP 

32  08 

81  12 

48 

Mil 

Mil 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BLAKEL* 

0  9  1 9 

EAftLT 

31  23 

84  56 

300 

7P 

7P 

DR.  J.  G.  STAND IFER 

SAVANNAH  BEACH 

CHATHAM 

; 

32  00 

60  51 

10 

5P 

CITY   OF    SAVANNAH  BEACH 

BLUE  RIDGE 

102* 

02 

FANNIN 

34  32 

84  19 

1760 

7P 

7P 

P.  B.  CARRUTH 

LOAM 

8064 

05 

33  32 

690 

" 

BOWMAN 

1132 

0 

ELBERT 

14 

3*  12 

83  02 

700 

BA 

MRS.  GWENDOLYN  BROWN 

SPARTA  2  NNW 

8223 

05 

HANCOCK 

1 1 

33  IB 

82  59 

550 

; 

MRS.  LOIS  B.  WARREN 

BROOKLET    1  W 

06 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  41 

190 

*f 

*P 

W.  C«  CROMLEY 

ST ILLMORE 

8351 

06 

EMANUEL 

: 

32  26 

82  13 

255 

MRS.MAR JOR I E  HUDSON 

BRUNSWICK 

1  )4C 

! 

2 

31  09 

14 

3P 

SP 

FRANK  W  WOODCOCK 

SUMMERV] LLE 

01 

CHATTOOGA 

34  29 

85  22 

780 

JAMES  R.  BURGESS 

BRUNSWICK  FAA  AP 

- 

GLYNN 

2 

31  09 

81  23 

14 

MID 

MID 

C  H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SURRENCY  2  WNW 

APPLING 

. 

200 

5F 

31 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

BUENA  VISTA 

04 

32  18 

84  31 

665 

39 

5P 

C  H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

SWAINSBORO 

0< 

EMANUEL 

32  35 

82  22 

323 

7P 

RADIO  STATION  WJAT 

BURTON  DAM 

:■ 

14 

3*  47 

83  33 

1770 

: 

GUY  W.  RUCKER 

SWEET  GUM 

84  13 

ieoo 

: 

TVA-129 

BUTLER 

142* 

04 

32  33 

84  14 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

SYLVAN  I A 

8317 

SCREVEN 

32  45 

81  39 

254 

E 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 

BUTLER  CREEK 

1433 

06 

RICHMOND 

14 

33  22 

81  57 

lie 

8A 

EDWIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

TALBOTTON 

8335 

TALBOT 

32  40 

8-  32 

6P 

8/ 

L.  R.  MINER.  SR. 

CAIRO  2  NNW 

GRADY 

8 

30  54 

84  13 

265 

6P 

6P 

J.  D.  BELCHER 

TALLAPOOSA  2  NNW 

HARALSON 

33  46 

65  18 

1000 

6P 

6F 

GEORGE  T.  HAGOOD 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

84  58 

650 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

TAYLORSVILLE 

8600 

*> 

34  05 

710 

7/ 

CAMILLA 

i  SOC 

7 

MITCHELL 

64  13 

173 

5P 

7( 

CHARLES  L.  KELLY 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

32  58 

8*  14 

BOO 

C 

CAMP  STEWART 

15*.* 

LIBERTY 

11 

31  52 

Bl  37 

92 

7P 

POST  ENGINEERS 

THOMASTON  2  S 

UPSON 

32  52 

665 

W 

<.f 

RADIO  STATION  WSFT 

CANTON 

]  sB9 

0? 

CHEROKEE 

3*  14 

84  29 

890 

7A 

: 

C.  8.  TEASLEY 

THOMASVILLE 

01 

THOMAS 

y 

30  51 

83  59 

2*0 

tl 

fi( 

MRS. SARAH  P.  PORTER 

CARNE5VJLLE 

1619 

FRANKLIN 

it 

34  22 

B3  14 

700. 

BA 

: 

MISS   JIMMJE   R.  AGNEW 

RTHOMASVILLE   WB  CITY 

THOMAS 

30  50 

83  59 

283 

Tt 

HJ 

U.S.    WEA1 HER  BUREAU 

CARROLLTON 

CARROLL 

33  36 

85  03 

985 

6P 

6P 

C  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

TIFTON  EXP  STATION 

09 

TIFT 

16 

31  28 

83  31 

337 

at 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

CARTERS 

1657 

12 

3*  36 

64  42 

695 

s 

MARY  S  MESSER 

TOCCOA 

8741 

03 

STEPHENS 

1- 

3*  35 

83  19 

1019 

6t 

it 

VIRGLE  E.  CRAIG 

CARTERSVILLE 

166! 

01 

BARTOW 

12 

34  10 

84  48 

752 

3P 

RADIO   STATION  WKRw 

TOCCOA  5  NNW 

0 

HABERSHAM 

14 

34  36 

63  23 

1545 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BARTOW 

34  09 

84  50 

683 

GRANVEL    P.    T  ATUM 

TOCCOA  2  W 

03 

STEPHENS 

14 

34  35 

83  21 

970 

r 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

CAVE  SPfiS  *  SSW 

1715 

01 

POLK 

3*  03 

85  21 

800 

: 

MRS.  GRAOY  OEMPSEY 

TOCCOA  7  S 

STEPHENS 

U 

34  31 

83  20 

820 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

CEDARTOWN 

1732 

01 

POLK 

3*  01 

85  15 

785 

6P 

H 

RALPH  H.  AYERS 

TRAY  MOUNTAIN 

8804 

TOWNS 

34  48 

83  42 

TVA-15* 

CHATSWORTh 

1856 

0] 

12 

3*  *6 

8*  47 

7631 

7a! 

c 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

VALDOSTa  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

30  52 

83  20 

263 

if 

bt 

Ic  H 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  C limatologist ,  Weather  Bureau  Office,  Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601. 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  T,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.  ,  E.S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  point* 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "C limatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  aleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
■leet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c limatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  mUes  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
4     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  m  following  measurement,  time  distribution  unknown, 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less'than  10  days  record  Is  missing.    See  "Dally  Temperature"  tabic  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  C LIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402.  
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.0 

0 

3 

2 

1 

ROME 

68.6 

6*  »  3 

76.  5 

-  1.1 

9? 

5  2 

3 

I  3 

Q 

fj 
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•  1.90 

.65 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

METTER 

94,2 

70,3 

82.3 

101 

11 

62 

6 

0 

23 

0 

0 

0 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        104°  on  the  21st  at  Slloam 

Lowest  Temperature:        39°  on  the  4th  at  Blalrsvllle  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:  10.32  Inches  at  Adel  2  S 
Least  Total  Precipitation:  0.47  Inch  at  Forsyth  1  S 

Greatest  One-Day  Precipitation:      6.74  Inches  on  the  6th  at  Valdosta  4  NW 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 
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. 

.49 

.33 

* 

2 

- 

•  10 

.03 

1.7* 

■  23 

T 

04 

* 

.29 

1*1? 

03 

•  07 

.01 

T 

3.TT 

,04 

.  19 

.02 

.11 

.26 

1  4J 

T 

j 

.  "6 

.  1( 

T 

•  22 

,20 

T 

1  6 

3,2* 

1.85 

.10 

•  53 

.79 

•  02 

.27 

.04 

.02 

.79 

,88 

•  39 

I'.IC 

•  01 

2.92 

!l3 

.22 

.01 

•  10 

■  OS 

i . " 

,94 

.10 

1.12 

8.3T 

1.99 

.16 

T 

.06 

T 

T 

1.77 

1*01 

2,03 

1.34 

.36 

3.43 

_ . 

* 

•  03 

.65 

20 

30 

.19 

2.82 

•  T2 

!o9 

lot 

.02 

!s3 

."' 

■  21 

.34 

5.28 

90 

•  64 

.18 

•  2T 

2.16 

.35 

.82 

3.35 

U25 

•  1( 

.30 

•  80 

1.10 

6.45 

1.92 

.01 

.36 

.24 

1.33 

1.06 

.24 

T 

.03 

T 

■  03 

.43 

.20 

.08 

.03 

T 

1.80 

.'1 

.02 

.09 

.12 

.96 

4.13 

.01 

l.Tl 

T 

T 

.69 

.40 

T 

1.32 

3.33 

l.Tl 

.02 

.11 

.84 

.21 

T 

.02 

.62 

4,60 

.38 

.25 

.04 

.02 

.-• 

.  ' 

.19 

1.48 

.09 

.11 

l.'t 

3.53 

.01 

.59 

T 

.32 

.12 

.36 

.39 

.28 

.36 

'..  1  1 

.01 

2.55 

.59 

.02 

.21 

.05 

,09 

T 

.33 

.24 

.46 

T 

2.33 

.02 

.40 

•  10 

.09 

■  0) 

.33 

1.98 

3.981 

.60 

.01 

.12 

.TJ 

1.11 

1.44 

.89 

.68 

3.01 

.04 

1.T4 

•  OT 

.OT 

.21 

.02 

.08 

.14 

.53 

.11 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JUNE  1964 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

NORTHWEST  01 

ALLAT00NA  DAM  2 

MAX 
MIN 

75 

6: 

77 
57 

80 
51 

79 
52 

83 
53 

85 
62 

76 
60 

85 
63 

89 
65 

92 
65 

93 
70 

96 
70 

91 
66 

92 
69 

92 
68 

93 
67 

B  9 
67 

90 
69 

96 
67 

93 
71 

96 
71 

99 
66 

101 
72 

95 
67 

92 
67 

85 
69 

87 
65 

87 
65 

90 
64 

86 
61 

88*9 
64,8 

CALHOUN  EXP  station 

MAX 
MIN 

78 

60 

80 
54 

80 
60 

87 
60 

86 
60 

78 
63 

88 

60 

9  1 
61 

95 
67 

95 
61 

96 
60 

95 
60 

93 
66 

93 
65 

94 
64 

93 
64 

93 
64 

96 
64 

95 
63 

98 
67 

98 
67 

101 
67 

98 
68 

94 
65 

89 
66 

66 

95 
60 

95 
61 

91 
66 

90 
64 

91.4 
63.1 

CARTERSv ILLE 

MAX 
MIN 

71 
61 

80 
57 

81 
48 

83 
47 

88 
62 

83 
62 

87 
58 

89 
60 

91 
63 

93 
60 

96 
66 

92 
74 

92 
68 

94 

65 

94 
63 

92 
65 

91 
66 

96 
66 

97 
63 

98 
67 

99 
66 

67 

99 
70 

98 
72 

95 
66 

92 
69 

90 
63 

93 
60 

91 
71 

90 
63 

91.2 
63,7 

CEOARTOwN 

MAX 

MIN 

78 
61 

80 
56 

81 
51 

83 
49 

82 
55 

82 
63 

85 
57 

86 
60 

92 
64 

94 
62 

96 
69 

94 
66 

94 
69 

94 
67 

94 
66 

90 
69 

9  1 
69 

95 
68 

95 
65 

97 
69 

97 
69 

100 
68 

97 
72 

87 
68 

87 
67 

86 
70 

6  7 
66 

91 
64 

88 
68 

67 
56 

89.7 
64,2 

DALLAS  4  E 

MAX 
MIN 

74 
61 

79 
62 

78 
56 

78 
52 

82 

se 

87 
63 

77 
57 

84 
59 

86 

65 

91 
65 

92 
63 

94 
69 

94 
67 

92 
69 

93 
70 

93 
70 

8  3 
67 

89 
66 

95 
65 

95 
73 

95 
69 

98 
70 

100 
70 

95 
61 

88 

67 

65 
68 

86 

65 

85 
63 

90 
69 

68 
63 

88,3 
64,7 

DALTON 

MAX 
M  1  N 

78 
62 

78 
56 

80 
51 

81 
51 

82 
53 

88 
59 

79 
59 

87 
61 

88 
62 

9  1 
61 

95 
68 

92 
67 

95 
67 

94 
65 

94 
66 

94 

65 

90 
66 

88 
67 

9  3 
65 

95 
69 

96 
67 

96 
68 

99 
71 

98 
69 

90 
67 

90 
68 

88 
64 

92 
63 

98 
62 

94 

62 

90,1 
63.4 

LA  FAYETTE 

MA> 
MIN 

78 
53 

79 
49 

80 
48 

82 
51 

89 
62 

78 
56 

85 
58 

88 
62 

90 
59 

93 
66 

97 
64 

93 
68 

93 
63 

93 
65 

92 
67 

88 
66 

90 
64 

91 
62 

94 
65 

96 
67 

96 
64 

99 
67 

97 
66 

87 
64 

88 

65 

88 
61 

91 
59 

96 
64 

92 
65 

87 
68 

89.7 
61.9 

ROME 

MAX 
MIN 

78 
57 

80 
59 

80 
52 

85 
53 

88 
58 

80 
64 

84 

60 

88 
62 

88 
65 

9  1 
63 

95 

70 

94 
65 

95 
62 

90 
68 

9  1 
66 

89 

70 

86 
69 

9 1 
66 

92 
66 

94 
69 

95 

67 

95 

70 

9  3 

70 

88 
69 

87 
66 

69 

88 
65 

92 
64 

89 
60 

86 
62 

86,6 
64,3 

ROME  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
62 

81 
54 

8  1 
49 

84 
50 

87 
54 

80 
62 

87 
59 

87 
60 

91 
63 

96 
60 

97 
69 

95 
67 

67 

93 
65 

93 
64 

89 
68 

90 
68 

95 
68 

96 
64 

97 
68 

97 
70 

100 
69 

98 
71 

9  1 
68 

89 
67 

88 
69 

90 
65 

96 
63 

92 
65 

90 
37 

90,7 
63.5 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA   1  WNW 

MAX 
MIN 

76 
62 

79 
57 

77 
53 

78 
49 

8  1 

52 

84 
63 

77 
59 

65 
61 

87 
63 

89 
62 

9  1 
67 

9* 
68 

90 
68 

90 
68 

90 
66 

90 
66 

90 
69 

86 
66 

91 
63 

93 
68 

94 
67 

97 
68 

98 
69 

93 
65 

87 
66 

84 
69 

87 
65 

87 
61 

91 
68 

86 
61 

87,5 
63.8 

ATHENS 

MAX 
MIN 

78 
63 

80 
60 

80 
55 

80 
55 

84 
60 

78 
66 

83 
64 

88 
64 

90 
67 

92 
68 

95 
71 

88 
73 

92 
71 

92 
70 

92 
72 

92 
72 

87 
69 

94 
69 

94 
69 

97 
72 

98 
71 

9* 
73 

90 
69 

85 
66 

82 
70 

83 
70 

84 
66 

89 
63 

85 
69 

86 
63 

87,7 
67,1 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

MAX 
MIN 

62 
62 

82 
59 

82 
54 

83 
53 

84 

60 

84 
66 

85 
62 

91 
63 

94 

65 

95 
65 

98 
70 

94 

72 

96 
69 

97 
69 

96 
69 

95 
70 

92 
67 

98 
68 

97 
67 

100 
69 

102 
70 

99 
71 

94 
69 

87 
62 

88 

70 

84 
69 

87 
66 

90 
61 

87 
66 

86 
63 

91,0 
65.6 

ATHENS  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
63 

8  1 
60 

82 
54 

83 
55 

88 
61 

79 
65 

66 
63 

91 
64 

93 
66 

96 
69 

100 
71 

92 
71 

96 
70 

96 
70 

96 
72 

95 
72 

92 
69 

98 
69 

98 
70 

100 
71 

103 
71 

101 
72 

95 
68 

87 
68 

85 
70 

86 
69 

89 
67 

92 
65 

89 
67 

88 
63 

91.4 
66,8 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
60 

8  1 
59 

79 
58 

80 
56 

84 

62 

75 
65 

83 
62 

88 
65 

90 
68 

92 
66 

95 
74 

9  1 
71 

91 
70 

92 
71 

92 
69 

90 
71 

8  7 
72 

92 
70 

93 
70 

94 
74 

95 
73 

98 
73 

9  1 
71 

87 

70 

83 
72 

64 
71 

85 
66 

89 

67 

87 
69 

86 
64 

87,8 
67.7 

BLAIRSVlLLE  EXP  ST» 

MAX 
MIN 

73 
57 

72 
55 

72 
42 

76 
39 

75 
46 

78 
59 

75 
55 

80 
56 

83 
55 

66 

56 

88 
60 

9  1 
63 

86 
63 

87 
59 

88 
56 

88 
62 

8  2 
59 

80 
57 

67 
59 

90 
61 

90 
59 

93 
60 

97 
68 

89 
63 

87 
61 

85 
64 

80 
57 

88 
52 

91 
62 

85 
51 

84,  1 
57,2 

BLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

70 
59 

54 

76 
44 

78 
40 

42 

60 

56 

60 

88 

56 

90 
56 

94 
62 

89 
56 

62 

90 
58 

9 1 
59 

63 

60 

90 
62 

63 

92 
60 

95 
60 

98 
65 

92 
70 

89 
65 

85 
62 

64 

92 
58 

93 
61 

90 
60 

65 
53 

86,9 
56.5 

COMMERCE  2  SSw 

MAX 
MIN 

59 

60 

52 

51 

51 

58 

57 

62 

62 

64 

66 

70 

67 

65 

67 

66 

65 

66 

66 

67 

99 
66 

100 
67 

69 

92 
67 

68 

69 

66 

89 
66 

93 
67 

89 
59 

89.3 
63.5 

DAHLONEGA 

MAX 
MIN 

75 
59 

79 
54 

52 

46 

79 
53 

62 

58 

59 

86 
60 

90 
62 

92 
65 

72 

65 

90 
65 

90 
62 

90 
65 

8  8 
62 

65 

90 
63 

92 
66 

94 
66 

96 
68 

99 
67 

90 
65 

89 

65 

82 
68 

83 
64 

88 
67 

89 
67 

65 

62 

86.5 
62.3 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

79 
60 

8  1 
56 

8  1 

53 

8  1 
53 

83 
58 

63 

84 
61 

88 
62 

91 
65 

92 
66 

97 
69 

90 
70 

9  1 
68 

94 
68 

93 
69 

92 
70 

86 
66 

96 
68 

95 
69 

98 
71 

101 
69 

102 
72 

95 
70 

90 
67 

77 
68 

83 
69 

87 
65 

90 
64 

87 
66 

89 
61 

89.1 
65.2 

HELEN  1  SE 

MAX 
MIN 

76 
58 

78 
51 

80 
44 

77 
43 

80 
48 

77 
58 

82 
57 

88 
55 

90 
56 

93 
57 

98 
61 

91 
63 

89 
62 

93 
60 

92 
58 

87 
63 

83 
68 

92 
60 

93 
60 

96 
62 

99 
60 

99 
64 

92 
65 

68 

65 

82 
63 

82 
67 

86 
59 

90 
54 

85 
57 

65 
51 

67,4 
58,0 

JASPER   1  NNW 

MAX 
MIN 

7  7 
59 

75 
56 

78 
51 

79 
50 

82 
56 

75 
61 

82 
57 

87 
60 

90 
65 

92 
69 

95 
69 

86 
66 

92 
67 

92 
66 

92 
64 

88 
68 

87 

64 

92 
67 

95 
64 

95 
70 

97 
68 

101 
69 

95 
70 

88 
64 

85 
65 

83 
67 

87 
63 

90 
60 

86 
72 

85 
64 

87,7 
63,6 

MINDER  1  SSE 

MAX 
MIN 

82 
62 

6 1 
57 

82 
59 

82 
57 

8  1 
52 

86 
64 

85 
62 

90 
61 

93 
64 

95 
63 

98 
69 

97 
71 

94 
69 

95 
68 

95 
66 

94 
60 

90 
65 

97 
68 

95 
64 

99 
70 

101 
68 

100 
71 

95 
68 

90 
69 

67 

6  V 

84 
69 

89 
65 

93 
62 

90 
62 

90 
62 

91,0 
64,5 

NORTHEAST  03 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

77 
49 

76 
54 

75 
46 

77 
47 

79 
47 

80 
58 

77 
56 

89 
56 

68 
57 

91 
59 

93 
60 

90 
64 

87 
62 

89 
61 

89 
"8 

68 
66 

94 
56 

89 
61 

91 
62 

92 
62 

95 
62 

96 
65 

91 
63 

82 
62 

83 
65 

83 
66 

83 
60 

86 
55 

86 
56 

85 
52 

85.8 
58.3 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

57 

52 

47 

45 

52 

62 

57 

56 

58 

90 
59 

9 1 
63 

86 
70 

62 

91 
62 

89 
60 

84 
62 

8  1 
59 

89 
61 

89 
62 

93 
64 

95 
62 

95 
67 

85 
65 

85 
64 

75 
64 

80 
64 

81 
59 

85 
56 

81 
61 

81 
58 

83.8 
59.7 

ELB6RT0N  2  N 

MIN 

82 
62 

83 
57 

82 
49 

82 
48 

55 

84 

57 

85 
56 

89 
59 

93 
61 

95 
62 

97 
64 

93 
66 

94 
66 

94 

65 

94 
62 

92 
63 

90 
62 

95 
62 

95 
63 

98 
64 

101 
66 

98 
70 

96 
68 

91 
65 

86 
69 

85 
67 

87 
63 

90 
54 

89 
60 

89 
55 

90,5 
61.3 

MARTwELL 

MAX 
MIN 

TCCCOA 

MAX 
MIN 

B  C 
60 

8  1 
58 

81 
51 

81 
51 

84 

55 

79 
62 

84 

61 

91 

60 

93 
65 

96 
70 

97 
70 

92 

70 

93 
65 

95 
67 

95 
68 

92 
68 

87 
66 

95 
65 

97 
65 

100 
68 

101 
76 

100 
70 

92 
68 

91 
68 

82 
65 

84 
66 

88 

63 

91 
61 

86 
64 

88 
59 

89,9 
64.1 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

8  1 
56 

78 
55 

82 
51 

83 
49 

84 
45 

85 
53 

8 1 
55 

85 
59 

9  1 
56 

93 
62 

96 
63 

97 
69 

92 
64 

94 
62 

94 
68 

95 
66 

94 
64 

90 
64 

96 
66 

96 
68 

93 
69 

100 
66 

98 
64 

90 
62 

87 
65 

84 
62 

84 
62 

86 
59 

91 
59 

86 
56 

89.5 
60,6 

west  central  04 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

88 
66 

84 

60 

86 
61 

8  7 

60 

88 

61 

83 
66 

86 
74 

90 
65 

9  1 

68 

93 
67 

98 
71 

98 
69 

94 
67 

95 
69 

95 
70 

96 
71 

97 
69 

93 
66 

95 
69 

97 
72 

99 
69 

97 
68 

91 
68 

68 
69 

90 
69 

91 
67 

83 
68 

89 
68 

90 
67 

90 
64 

91.4 
67.3 

CARROLLTON 

MAX 
MIN 

61 

79 

54 

80 
50 

49 

57 

64 

86 
58 

90 
58 

92 
61 

93 
58 

97 
67 

94 

67 

94 
67 

95 
65 

95 
63 

92 
66 

91 
6R 

94 

66 

96 
62 

97 
67 

93 
68 

98 
66 

95 
70 

90 
69 

83 
66 

85 
69 

86 
67 

90 
63 

89 
65 

89 
58 

89,9 
63,0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 

62 

58 

59 

65 

65 

64 

9  1 
64 

9  1 
68 

94 
6  8 

98 
73 

95 
72 

94 
70 

95 
71 

96 
70 

95 
71 

95 
73 

94 
69 

95 
69 

97 
75 

99 
71 

96 
71 

95 
71 

89 
71 

88 
72 

88 
70 

85 
71 

89 
70 

91 
70 

91 
68 

91,2 
68,6 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

77 
65 

8. 
56 

82 
54 

82 
54 

85 
61 

88 
65 

77 
62 

87 
65 

92 
68 

93 
65 

95 
71 

99 
71 

94 
68 

95 
70 

95 
71 

94 
70 

93 
71 

92 
70 

95 
69 

96 
73 

98 
70 

99 
72 

97 
69 

93 
70 

88 
69 

87 
66 

88 
69 

85 
67 

91 
67 

69 
63 

90,5 
66,7 

GREENVILLE  2  w 

MAX 
MIN 

86 
59 

83 
58 

82 
63 

85 
-  ■ 

88 
61 

85 
62 

85 
60 

90 
63 

91 
65 

96 

62 

98 
63 

96 
63 

92 
66 

94 

68 

94 
64 

96 
65 

93 
68 

95 
67 

96 
71 

98 
71 

98 
72 

100 
73 

92 
70 

89 
68 

88 
68 

89 
68 

85 
68 

90 
68 

89 
69 

92 
67 

91.2 
65.6 

GRIFFIN 

MAX 
MIN 

86 
66 

83 
59 

83 
57 

86 

59 

89 
63 

78 
66 

88 

63 

92 
67 

93 
71 

96 
69 

100 
73 

96 
73 

95 
68 

96 
73 

95 
72 

94 
73 

92 
72 

96 
72 

97 
72 

98 
75 

100 
73 

98 

73 

91 
69 

68 
70 

87 
69 

87 
70 

85 
67 

91 
69 

69 
69 

88 
64 

91.2 
68.5 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

87 
63 

84 

54 

84 
49 

86 
50 

90 
56 

93 
64 

69 
58 

94 
59 

94 
64 

96 
62 

99 
67 

97 
67 

96 
66 

96 
66 

99 
64 

98 
66 

98 
64 

97 
64 

97 
66 

97 
68 

98 
67 

98 
68 

95 
68 

87 
69 

86 
67 

89 
69 

89 
69 

90 
65 

89 
65 

89 
59 

92.4 
63,4 

S*«  fUlaranc*  NotM  Following  Station  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JUNE  1964 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 5 

16 

17 

i8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

marshallvIllE 

•MAX 
MIN 

91 
56 

90 
60 

89 
53 

89 
53 

90 
61 

87 
64 

87 
65 

93 
62 

95 
67 

98 
69 

101 
67 

100 
67 

96 
67 

98 
69 

97 
69 

99 

71 

99 
67 

99 
67 

100 
70 

97 
72 

103 
73 

101 
68 

95 
68 

91 

6- 

91 
65 

g  i 

6T 

84 

67 

90 
66 

90 
66 

91 
64 

94,0 
63,6 

NE wNAN 

MAX 
MIN 

87 
63 

82 
56 

83 

52 

84 
56 

88 

63 

85 
63 

87 
60 

92 
60 

93 
66 

97 
64 

100 
74 

97 
73 

95 
67 

97 
67 

96 
66 

94 
68 

92 
69 

95 
67 

97 
67 

96 

70 

9' 

101 
70 

95 
69 

By 

69 

84 
68 

19 
69 

86 
67 

92 
6T 

91 

70 

91 
64 

91.8 
65,6 

TA|_80TTON 

MAX 
MIN 

se 

60 

86 
56 

85 

50 

87 
55 

89 
55 

88 
61 

65 

58 

91 
61 

91 
66 

96 
63 

100 
68 

97 
65 

97 
66 

98 
66 

91 
69 

97 

70 

98 
69 

»! 
61 

97 
69 

97 
71 

96 
69 

96 

69 

91 
66 

88 

89 
68 

1( 
69 

84 

67 

89 
66 

68 

63 

90 
61 

92,0 
64,6 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 
MIN 

63 
60 

80 
50 

82 
44 

44 

54 

63 

59 

57 

64 

55 

96 
65 

64 

68 

94 
59 

95 

6C 

91 
62 

90 
65 

}t 
65 

96 
62 

95 
60 

96 
62 

96 
73 

98 
65 

7 

90 
68 

8T 
66 

88 
68 

91 
58 

86 

60 

90 
55 

90,3 
60.9 

TMOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

90 
64 

89 
56 

90 
57 

91 
52 

92 
57 

83 

60 

89 
60 

94 
»9 

95 
62 

100 
61 

100 
71 

99 
68 

98 
63 

95 
64 

>8 
64 

98 
64 

98 
68 

99 
64 

100 
63 

100 
67 

103 

67 

100 
66 

98 
65 

9( 
6T 

94 
6T 

93 

6T 

90 
67 

95 
66 

96 
64 

95 
60 

95.1 
63.3 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

8? 

63 

85 
58 

85 
54 

85 
54 

88 
61 

84 
67 

89 
60 

92 
61 

93 
65 

97 
65 

100 
70 

97 
70 

95 

70 

97 
69 

97 
72 

97 
66 

97 
69 

95 

70 

98 

70 

99 
71 

99 
70 

98 

TO 

96 

70 

9  0 
70 

89 

TO 

19 
Tl 

)4 

70 

86 

68 

89 
66 

90 
63 

92.2 
66,6 

CENTRAL  05 

ailEy 

MAX 
MIN 

CCV I NGToN 

MAX 
MIN 

84 

61 

80 
58 

8  1 
52 

82 
50 

85 
62 

81 
64 

62 
62 

87 

63 

90 
64 

94 
64 

97 
71 

91 

70 

90 
69 

91 
69 

91 
61 

91 
70 

68 

69 

93 
66 

94 

67 

96 
71 

99 

97 

70 

92 
69 

86 

69 

85 

69 

81 

66 

14 

67 

88 

63 

86 

6( 

86 
64 

86,3 
63,6 

DL8L.N  3  S 

MAX 
MIN 

82 
65 

90 
64 

89 
58 

66 
58 

90 
62 

91 
65 

63 
64 

85 

66 

92 
69 

96 

70 

98 

72 

101 
78 

98 

72 

96 

75 

96 

74 

96 
73 

98 

72 

9* 

70 

98 

72 

96 
74 

99 
73 

101 
72 

99 
74 

96 
72 

96 
7* 

95 

70 

8  1 

69 

8T 
68 

92 
70 

89 

66 

93.3 
69.4 

E A  $TMAN    1  w 

MAX 
MIN 

83 
69 

90 
62 

87 
61 

86 
62 

90 
63 

90 
67 

79 
64 

86 
64 

91 
70 

93 

70 

96 
74 

99 
71 

96 

70 

95 

72 

95 

72 

96 
74 

98 
69 

95 

70 

95 

73 

96 
73 

96 
71 

99 

70 

99 
71 

9.' 
7  0 

90 
69 

9  2 
69 

8  ) 

FO 

84 

68 

87 
69 

88 

91.5 
66.6 

fcrsytw  1  s 

MAX 
MIN 

87 
66 

85 
59 

85 
57 

85 
57 

88 
62 

84 
65 

86 
63 

94 

62 

93 
65 

96 
65 

100 
72 

98 
71 

96 
67 

96 
69 

91 
69 

96 
69 

93 
71 

96 
66 

97 
67 

100 
72 

101 
68 

98 
68 

92 
69 

88 

69 

91 
68 

8' 

70 

87 
69 

83 

66 

92 
69 

98 

92.4 

FCPT   VAlLEV  2  E 

MAX 
MIN 

83 
70 

93 
60 

87 
59 

87 

60 

88 

63 

69 
67 

76 
65 

69 
67 

94 
68 

96 
68 

100 
72 

103 
72 

98 

70 

98 

72 

98 
72 

96 

73 

102 
71 

96 
71 

99 
70 

100 
74 

99 

70 

102 
70 

100 
71 

9' 
71 

86 
68 

95 

TO 

H7 

70 

65 
69 

90 

69 

86 

93.4 
66.6 

HAUK  I NSv I LLE 

MAX 
MIN 

84 
69 

91 

61 

88 

60 

88 
58 

90 
62 

92 
68 

79 
64 

66 
64 

93 
68 

95 
67 

99 
73 

102 
71 

98 
69 

97 
71 

99 
73 

98 
73 

100 
70 

97 
70 

96 

70 

99 
71 

99 
71 

102 
70 

98 
73 

9* 

71 

90 
68 

5. 

70 

8  8 

71 

86 

69 

69 

69 

90 

93.4 

MACON   *B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

9  I 
66 

87 
63 

86 
59 

89 

60 

91 
66 

78 
67 

87 
65 

93 
66 

95 
69 

96 
70 

101 
74 

98 
72 

97 
69 

98 
74 

97 
74 

99 
75 

97 
73 

99 
72 

96 

73 

100 
76 

103 

73 

99 
73 

92 
72 

85 

72 

93 
70 

89 

Tl 

fix 

71 

91 
69 

91 
'0 

91 

93.2 
69.7 

MC  INTYRE 

MAX 
MIN 

84 
96 

91 
60 

88 

52 

86 
53 

90 
59 

69 
58 

90 
59 

90 
59 

97 
60 

97 
61 

97 
60 

101 
57 

96 
67 

87 

67 

95 
69 

96 
69 

96 
67 

93 
67 

98 
66 

99 
70 

100 
69 

101 
66 

98 
69 

9  2 
69 

88 

69 

91 

TO 

62 

70 

84 

TO 

90 

69 

88 

61 

92.5 

milledgevill£ 

MAX 
MIN 

79 
62 

89 
61 

85 
56 

83 
50 

85 
56 

89 

62 

80 
65 

84 

62 

92 
64 

93 
64 

96 
66 

99 
70 

94 
66 

92 
69 

9. 

71 

94 

71 

96 

73 

91 
69 

95 
69 

96 
71 

97 

7  2 

100 
72 

96 
72 

90 
71 

85 

72 

91 

86 

70 

85 

6T 

90 
70 

89 

66 

90.5 
66.7 

mCNT ICElLO 

MAX 
MIN 

78 

62 

88 
59 

66 
61 

8  5 
58 

60 

67 

61 

67 

ie 

93 
60 

95 

60 

70 

67 

92 
67 

71 

95 
71 

95 
71 

92 
69 

70 

71 

69 

101 
71 

68 

69 

69 

6  8 

8  6 
66 

65 

66 

88 

90.8 
66.1 

SANDERSvILLE 

MAX 
MIN 

84 

70 

84 
63 

86 

57 

86 
59 

67 
60 

80 
66 

85 

65 

93 
66 

92 
68 

94 
67 

97 
72 

89 

75 

93 

70 

96 
73 

95 
72 

97 
73 

93 
73 

97 
70 

92 
71 

94 

73 

96 

75 

95 

70 

95 

70 

94 

72 

96 
71 

93 

73 

93 
74 

93 
T2 

95 
74 

96 

92,0 

MAX 
MIN 

79 
65 

8  3 
60 

6  3 
54 

83 
59 

86 
63 

78 
65 

86 
62 

90 
65 

93 
67 

96 
66 

98 
71 

97 
73 

94 
68 

97 
70 

97 
71 

98 

70 

93 
66 

98 

70 

98 
69 

101 
73 

104 
71 

101 
71 

90 
69 

85 

68 

67 

70 

87 

TO 

85 

66 

92 
66 

89 
66 

89 

91.2 

east  Central  06 

APPLING    1  NW 

MAX 
MIN 

85 

61 

85 

60 

84 
57 

64 
56 

85 
57 

89 

60 

82 
64 

85 

60 

92 
65 

93 
69 

97 
70 

99 
7* 

95 

68 

95 
66 

97 
72 

97 
71 

96 

70 

94 
67 

97 
68 

99 
71 

99 
'C 

102 
66 

96 

66 

91 
68 

87 

72 

89 
69 

85 
68 

6T 
64 

92 
63 

88 

62 

91.  T 

ALGUSTA   *  R  AIRPORT 

MAX 
MIN 

9 1 
67 

89 
65 

87 
57 

88 
58 

92 
61 

86 
63 

87 
67 

94 
63 

96 
66 

98 

67 

98 
71 

97 
69 

93 
71 

95 

70 

96 
74 

96 
76 

93 
71 

9? 
71 

96 
72 

96 
74 

9  6 
71 

97 
74 

93 
72 

88 

72 

90 
73 

86 

72 

89 

70 

93 
68 

90 
67 

91 

92.5 

BROOKLET   1  W 

MAX 
MIN 

67 

8  8 
67 

86 

63 

69 
62 

90 
62 

65 
64 

61 
62 

91 
63 

94 

67 

98 
75 

100 
71 

98 
76 

97 
72 

97 
70 

96 
73 

99 
75 

99 
75 

99 
69 

98 

72 

99 
70 

96 
69 

97 
71 

94 

70 

93 
69 

91 
68 

80 
Tl 

60 

71 

88 

72 

86 

70 

66 

92,3 

I  AMI  Cvi  T  1    1  C 

MAX 
MIN 

60 

64 

54 

87 
57 

85 

64 

84 

65 

91 
65 

95 
66 

96 

69 

99 
79 

95 
7* 

95 

70 

97 
72 

98 

73 

97 

76 

96 
76 

9« 

72 

98 
72 

101 
72 

101 

72 

99 
72 

92 
70 

•  0 

TO 

86 

72 

89 

Tl 

81 

TO 

92 
69 

96 
69 

86 

80.6 
69 .0 

MAX 
MIN 

68 

66 

63 

90 
64 

91 
64 

68 

62 

88 
66 

93 
64 

96 

69 

96 
70 

101 
74 

100 
76 

98 
72 

99 
72 

99 
7* 

100 
76 

98 
74 

100 
71 

99 
74 

100 
73 

99 

71 

97 
73 

96 
75 

94 
71 

93 
71 

63 

TO 

66 

T2 

93 
73 

91 
72 

69 

94.2 

MjDvlLLE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

67 

65 

59 

87 

57 

89 

60 

6* 
63 

85 
65 

91 
64 

9* 
69 

95 
70 

100 
72 

95 
76 

93 
71 

96 
74 

96 
76 

97 
76 

94 
71 

97 
70 

97 
71 

97 
72 

99 
70 

97 
69 

92 

70 

89 

T3 

90 
70 

61 

TO 

68 

TO 

90 
69 

68 

70 

69 

91.7 

M I LLEN 

MAX 
MIN 

66 

63 

55 

87 
55 

88 

59 

67 
63 

83 

65 

92 
61 

94 
63 

96 
67 

98 
66 

96 

75 

96 

70 

97 
69 

96 
72 

97 

70 

95 
69 

92 
68 

99 

70 

97 
71 

99 
69 

99 
71 

96 
69 

91 
66 

92 
66 

64 

TO 

63 

TO 

92 
69 

90 
68 

91 
69 

92.5 

NEwtNGTON  *  NW 

MAX 
MIN 

61 

59 

60 

67 

59 

89 
58 

98 

73 

93 
74 

94 

72 

96 
TO 

98 
71 

99 

73 

9» 

72 

97 
67 

96 
74 

96 
68 

98 

70 

98 

68 

9T 
6T 

95 
69 

95 

68 

91 
67 

80 

70 

94,0 
67.7 

MAX 
MIN 

67 

88 

61 

58 

88 
58 

90 
60 

67 
64 

85 
64 

92 
62 

65 

95 
65 

69 

74 

66 

70 

95 

72 

72 

68 

95 
71 

71 

71 

70 

97 
71 

71 

92 
60 

90 
6T 

76 
69 

6  2 

70 

68 

6  7 

66 

85 

91.6 

.ARRENTON 

MAX 
MIN 

77 
68 

84 
61 

83 
57 

85 
58 

88 

61 

84 
64 

65 
64 

88 

63 

92 
65 

93 
66 

98 
71 

98 
75 

94 

71 

98 
69 

98 

71 

96 
•71 

92 
69 

96 

71 

98 

71 

96 
71 

99 
71 

98 

72 

94 

69 

67 
71 

85 

73 

•  1 
69 

85 
60 

90 
66 

69 

66 

66 

90,6 

WAVNESBCRO  2  NE 

MAX 
MIN 

67 

62 

64 

87 
55 

66 
65 

85 
62 

63 

62 

85 

60 

93 
68 

93 
69 

98 
69 

99 

69 

94 
69 

97 
70 

97 
69 

95 

74 

92 
69 

97 
69 

96 
74 

96 

72 

99 

70 

96 

70 

94 

69 

»» 

TO 

86 

66 

90 
tt 

85 

7C 

92 
68 

89 

69 

65 

66 

91.3 

SOUTHWEST  OT 

Albany  3  se 

MIN 

86 
67 

63 

86 

61 

86 

61 

90 
68 

90 
68 

76 
66 

87 
66 

91 
64 

91 
67 

94 
73 

97 
71 

96 

70 

94 

70 

94 

70 

95 
69 

97 

71 

94 

70 

94 

71 

95 
73 

98 

70 

97 
66 

94 

70 

9- 

Tl 

90 
70 

n 

65 

•9 

TO 

66 
72 

66 

69 

89 

71 

91.2 
68.5 

A4FRICUS  *  ENE 

MIN 

90 
70 

85 
62 

60 

88 
61 

89 
66 

84 

67 

65 

65 

89 
68 

91 
69 

94 
69 

98 

73 

94 

72 

94 
69 

95 
71 

96 
72 

97 
73 

97 
71 

94 

69 

97 
70 

97 
73 

100 
70 

95 
70 

91 
71 

90 
Tl 

S3 
72 

88 

69 

81 
70 

88 
69 

68 

TO 

88 

69 

91,1 
69.0 

B#!^,p ,nGE 

MIN 

91 
66 

91 
62 

92 
58 

95 
57 

96 
65 

97 
66 

95 
63 

94 
65 

96 
68 

97 

70 

100 
74 

98 
73 

98 

70 

97 
71 

98 

70 

99 

72 

100 
72 

100 
T  1 

99 
69 

102 
73 

9» 

69 

95 
69 

95 

73 

95 
69 

93 
68 

91 
TO 

9) 

Tl 

92 
TO 

91 
69 

91 

71 

95,6 
68.5 

BLAKEL" 

MAX 
MIN 

89 
66 

86 
61 

66 

61 

91 
60 

91 
65 

79 
64 

87 
62 

91 
66 

92 
68 

93 
73 

97 
74 

93 

70 

94 

70 

94 

71 

9k 

70 

95 
74 

96 
70 

93 
'2 

97 
69 

98 

72 

100 
71 

95 
68 

93 

70 

90 

TO 

94 

69 

89 
69 

•9 

68 

89 

70 

91 
67 

91 
67 

92.0 
68.2 

CAIRO  2  NNW 

MAX 
MIN 

89 
65 

87 
64 

87 
66 

90 
61 

91 
65 

88 
68 

87 
66 

92 
66 

92 
67 

93 
71 

97 
73 

96 
'3 

97 
69 

95 
69 

95 
69 

95 

70 

96 
71 

96 
69 

96 
69 

100 
71 

98 
69 

98 
68 

94 

71 

9! 
69 

93 
68 

88 

69 

90 
69 

89 

69 

91 
66 

89 

TO 

92.7 
66.3 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

89 
68 

88 
64 

89 
62 

93 
60 

93 
68 

62 
65 

86 
67 

93 
67 

93 
71 

95 
71 

100 
74 

98 

75 

96 
71 

97 
71 

99 
71 

97 

73 

99 

72 

J9 

u 

99 
72 

101 
74 

102 
71 

97 
69 

97 
74 

9" 

7  1 

93 

70 

90 
71 

69 

T3 

88 

72 

91 

70 

91 

93.9 

70.0 

S*»  R*l*r*nc«  Nohm  Following  Sutton  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

CCLOUlTT  2  E 

MAX 
MIN 

r\  tuRF  St 

MAX 
MIN 

91 
TO 

87 
62 

89 
62 

93 
63 

92 
68 

86 
65 

68 
60 

94 
67 

9  4 

70 

97 
72 

97 
74 

95 
73 

96 
71 

98 
72 

98 
74 

97 
74 

95 
70 

93 
71 

95 
73 

100 
74 

98 
72 

98 
69 

95 
72 

9  1 
71 

93 
72 

91 
69 

87 
71 

90 
71 

91 
70 

92 
69 

93.4 
69.7 

FCP.T  GAfNES 

MIN 

85 

59 

86 

59 

85 
59 

90 
65 

91 
66 

85 
64 

68 

63 

90 
62 

91 
62 

94 
71 

97 

72 

95 
71 

95 
70 

95 
72 

96 
69 

96 
73 

9* 
70 

95 
TO 

98 
69 

99 
72 

99 
69 

93 
66 

92 
73 

90 
70 

92 
70 

87 
68 

86 

71 

85 

70 

89 

69 

9 1 
70 

91.6 
67.9 

LL  MPK I N 

MAX 
MIN 

89 
68 

84 
61 

86 
60 

89 
64 

90 
68 

80 
64 

81 
64 

90 
64 

92 
69 

94 
71 

100 
74 

9* 
72 

95 
71 

95 
72 

97 
73 

97 
72 

95 
71 

92 
71 

96 
72 

98 

75 

98 
72 

96 
69 

91 
72 

88 

71 

90 
71 

91 
69 

83 
71 

89 

70 

92 
70 

92 
69 

91,3 
69.3 

MCPGAN 

MAX 
MIN 

88 
6T 

83 
61 

87 

60 

90 
62 

90 
61 

87 
65 

69 
66 

88 
65 

89 
68 

93 
71 

95 

72 

92 
70 

91 
70 

92 
70 

91 
70 

96 
73 

93 
71 

92 
68 

95 
66 

98 

70 

98 

70 

92 
67 

96 
70 

90 
71 

90 
70 

89 
68 

85 

72 

86 

70 

89 
68 

89 
66 

90.6 
66.1 

MAX 
MIN 

89 
62 

83 

60 

84 

60 

88 
65 

90 
66 

79 
63 

85 
66 

90 
68 

91 
69 

93 
73 

97 
73 

94 
69 

94 
70 

94 
73 

95 
73 

95 
71 

94 
69 

93 
70 

95 
73 

98 

70 

98 
69 

95 
71 

89 
71 

90 
69 

91 
66 

88 
71 

83 
70 

90 
69 

91 
66 

91 
72 

90,9 
68.6 

thomasv I lle 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

83 
67 

86 
66 

85 
63 

89 
65 

89 
66 

76 
65 

86 

66 

91 

70 

92 
70 

92 
72 

96 
74 

97 
72 

93 

72 

93 
73 

94 
72 

95 

73 

95 
73 

94 
73 

95 
73 

98 
67 

9* 
71 

92 
71 

93 
73 

93 
68 

92 
70 

87 
70 

99 

70 

90 
70 

89 

70 

88 

70 

90,9 
69.6 

CnilTL    r  F  M  T  D  A  I  Ho 

ALAPAHA  ExP  station 

MAX 
MIN 

85 
66 

85 
67 

86 
59 

87 
57 

89 
61 

91 
65 

77 
65 

86 
64 

90 

67 

90 
66 

94 
71 

98 

70 

96 

70 

93 
71 

95 
70 

95 
69 

95 
71 

93 
69 

93 

70 

94 
69 

96 

69 

97 
69 

93 
69 

92 
69 

91 
68 

93 
68 

91 

69 

90 
69 

89 

66 

90 
71 

91,1 
67,6 

;t.u  .'. 

MAX 
MIN 

CCPDELE  v»ATE"  WOPK  5 

MAX 
MIN 

90 
67 

87 
63 

87 
59 

90 
61 

91 
63 

99 
68 

86 
65 

92 
65 

93 
6  9 

96 
66 

100 
73 

96 

71 

95 

70 

96 

71 

95 

71 

96 
73 

97 

70 

96 
71 

96 
71 

96 
74 

99 

70 

95 

70 

94 
70 

91 

70 

93 
68 

91 
69 

81 

71 

87 

70 

90 
69 

90 
68 

92  ,6 
66.6 

ULUuL**3    ■  "InJC 

MAX 
MIN 

86 
66 

e7 

69 

87 
60 

87 
57 

90 
60 

90 
69 

60 
65 

85 
64 

91 
69 

92 
69 

94 
74 

99 
72 

95 

70 

95 
72 

96 
72 

96 

7* 

96 
74 

96 

70 

96 
73 

97 
72 

98 

70 

96 
69 

94 

70 

93 
70 

93 
69 

94 
69 

96 

71 

87 
70 

86 

68 

89 

71 

91,8 
66,8 

F I TZGER ALD 

MAX 
MIN 

9* 
71 

90 
64 

88 
63 

93 
60 

92 
64 

91 
67 

87 
66 

95 
66 

94 

72 

98 
69 

101 
75 

99 
75 

97 
71 

97 
73 

99 
73 

100 
75 

100 
74 

99 
73 

101 
75 

98 

73 

99 
72 

97 
72 

95 

73 

94 
71 

97 
70 

94 
70 

85 
72 

89 

70 

91 

70 

89 

70 

94,7 
70,4 

nLl*tKV  ILLC    3  rlon 

MAX 
MIN 

84 

70 

88 
63 

88 
69 

90 
56 

91 

60 

39 
66 

87 
65 

92 
63 

93 
68 

94 
67 

97 
71 

96 

TO 

95 
69 

95 

70 

95 

70 

95 

70 

95 
70 

95 

68 

96 

70 

98 
69 

97 
67 

9* 
66 

93 
67 

94 

67 

9* 
66 

91 
62 

92 
69 

96 
69 

89 
66 

90 
72 

92,6 
67.3 

LUMO t  K    L II T 

MAX 
MIN 

85 
65 

90 
64 

89 
59 

88 
56 

90 
56 

92 

60 

67 
67 

83 
62 

91 

62 

94 
67 

96 
66 

99 
76 

95 
69 

97 
69 

96 
69 

98 

69 

97 

70 

96 
70 

96 
66 

97 

70 

96 
70 

97 
69 

95 
69 

93 
70 

90 
70 

91 
69 

93 
74 

90 

70 

90 
67 

90 
67 

92,8 
67,0 

Ml*  1  n  T  D  T  F    ?    F  <F 
"UUL i " It     t  C3C 

MAX 
MIN 

86 
67 

87 
65 

87 
63 

89 
59 

90 
62 

13 

64 

67 
65 

92 
65 

92 
68 

93 
71 

98 

71 

96 
71 

9* 
69 

94 
71 

95 
71 

95 
71 

95 
71 

95 
70 

95 
72 

98 

72 

95 

68 

93 
68 

94 
67 

91 

69 

95 
67 

89 
68 

88 

TO 

87 

70 

90 
72 

89 

71 

91,7 
66.3 

NASHVILLE  5  S5E 

MAX 
MIN 

83 
69 

85 
68 

85 
58 

89 
56 

89 
60 

97 

65 

85 
65 

88 
63 

89 
68 

91 
67 

95 
71 

95 

70 

92 
70 

92 
71 

92 
69 

91 

70 

93 

70 

91 

69 

92 
69 

95 
74 

95 

69 

91 
68 

91 

70 

91 
69 

92 
68 

89 
68 

87 

68 

85 
64 

88 

67 

67 

72 

89.8 
67,3 

OU I TMAN 

MAX 
MIN 

85 
65 

90 
56 

90 
54 

92 
61 

92 
68 

86 

67 

87 

65 

92 
67 

9? 
70 

92 
71 

96 
70 

98 
69 

95 
69 

94 
68 

94 

68 

97 

70 

98 
69 

100 
69 

99 
68 

97 
64 

96 
67 

95 

67 

93 
69 

89 
68 

90 
66 

90 
67 

90 
70 

66|e 

TIPTON  txP  STATION 

MAX 
MIN 

84 

68 

87 
64 

85 
62 

86 
63 

89 
64 

90 
67 

75 
63 

84 
66 

90 
69 

90 
70 

92 
73 

96 
73 

95 
71 

94 

70 

94 

70 

9* 
73 

97 

70 

94 

70 

93 
70 

95 
72 

99 
69 

96 
67 

93 

72 

92 
69 

90 
66 

93 
68 

93 

70 

83 
71 

86 
69 

87 

70 

90,5 
68,6 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 
MIN 

86 

64 

89 

66 

87 

56 

91 
53 

92 
60 

66 

66 

87 

65 

91 
64 

91 
66 

93 
67 

96 
69 

95 
71 

94 
68 

93 
69 

96 
67 

96 
67 

95 
69 

95 
67 

95 
69 

97 
70 

97 
68 

97 
67 

95 
69 

94 

66 

94 
65 

90 
66 

92 
68 

69 
67 

90 
68 

89 

70 

92,3 
66.3 

SOUTHEAST  09 

MAX 
MIN 

87 
68 

89 
67 

90 
57 

90 
56 

91 
61 

82 
67 

88 

66 

94 

62 

95 
68 

97 
69 

101 
69 

97 
73 

96 
69 

100 
68 

98 
69 

100 
72 

96 

72 

98 
68 

100 
69 

100 
69 

96 

68 

95 
67 

94 
67 

94 
66 

95 

67 

86 

66 

89 

TO 

88 

69 

91 
68 

70 

8LACKBEARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

80 
68 

85 

70 

92 
65 

92 
65 

86 
71 

85 
74 

85 
66 

87 
66 

89 
72 

94 

72 

97 
74 

100 
74 

89 
72 

90 
74 

100 
75 

101 
75 

101 
75 

95 
71 

98 
73 

95 
75 

93 
70 

91 
72 

90 
74 

90 
72 

90 
75 

95 

73 

89 
71 

98 

70 

96 
73 

77 

7U6 

BRUN5M I CK 

MAX 
MIN 

90 
73 

91 
71 

92 
68 

87 

66 

88 

70 

84 

67 

87 
69 

92 

70 

94 
72 

96 
73 

96 

73 

96 
77 

90 
75 

99 
74 

99 
74 

99 
75 

99 
75 

9* 
75 

93 
75 

94 
77 

92 
73 

91 
75 

90 
75 

91 
75 

93 
75 

89 
73 

92 
72 

65 

73 

87 

71 

67 

73 

92,0 
72.9 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 
MIN 

88 
74 

90 
72 

88 
66 

84 
65 

84 
74 

83 
68 

85 
69 

86 
67 

92 
7* 

95 
74 

97 
74 

87 
78 

88 
75 

96 
76 

98 

77 

98 
76 

97 

77 

91 
73 

92 
77 

92 
76 

90 
72 

89 

73 

88 

76 

89 

77 

90 
76 

86 

72 

88 

71 

83 

72 

83 
73 

86 
75 

69.5 
73.3 

CAMP  STfWART 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
68 

90 
63 

88 
60 

89 
64 

84 
69 

86 
68 

94 
64 

98 
69 

99 
71 

102 
73 

95 
75 

97 

72 

100 
72 

101 
74 

102 
75 

99 
74 

95 
71 

101 
74 

99 
73 

95 
69 

95 
72 

93 
71 

95 
69 

94 
69 

84 

71 

86 
71 

89 
73 

89 
71 

87 
71 

93,7 
70.2 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
66 

90 
58 

90 
56 

88 
58 

83 
64 

85 
68 

91 
59 

95 
68 

96 
67 

98 

70 

94 
74 

96 
68 

100 
71 

100 
73 

100 
73 

100 
72 

97 
68 

98 
71 

98 
74 

95 
69 

94 

70 

92 
68 

95 
64 

91 
69 

86 
71 

86 
73 

86 
72 

88 

67 

87 
72 

92  7 
6p!l 

FCLKSTON  9  SW 

MAX 
MIN 

89 

66 

92 
68 

91 
64 

90 
60 

92 
62 

88 
64 

88 
67 

94 
65 

95 

69 

97 
70 

100 
71 

ino 

69 

100 
70 

99 
71 

99 
72 

99 
70 

97 
72 

99 
69 

100 
70 

100 
72 

97 
66 

97 
67 

96 
68 

97 
69 

93 
68 

93 
69 

90 
69 

89 

70 

67 

70 

86 

71 

94,4 
66,3 

GLENNVlLLE 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
67 

88 
61 

90 
59 

91 
62 

65 

60 

86 
68 

94 
64 

97 
69 

98 

72 

102 
74 

99 
75 

99 
74 

100 
73 

100 
74 

101 
75 

101 
74 

100 
72 

101 
74 

102 
74 

99 
70 

97 
73 

95 
72 

98 
69 

95 
69 

86 
71 

86 

72 

92 
73 

92 
71 

71 

70.3 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

89 
68 

91 
66 

89 
59 

88 
56 

88 
59 

86 

64 

85 
67 

90 
60 

95 
67 

98 
67 

100 
69 

99 
70 

99 
70 

100 
70 

99 
72 

99 
71 

99 
70 

100 
69 

101 
71 

100 
70 

98 
67 

97 
66 

95 
68 

99 
65 

96 
67 

87 

70 

94 
71 

86 

70 

89 
68 

67 

72 

67^4 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

89 

67 

91 
64 

89 
60 

88 
55 

89 

58 

81 
61 

86 
65 

93 
60 

95 
65 

95 
66 

98 
67 

97 

69 

95 
66 

98 
68 

96 
68 

97 
67 

96 

70 

98 
67 

98 
68 

99 
68 

95 

65 

94 
66 

93 
65 

95 
65 

94 
65 

90 
67 

86 

66 

88 

67 

70 

''is 

SAPELC  ISLAND 

MAX 
MIN 

86 

62 

88 

70 

87 
66 

82 
64 

82 
72 

82 
66 

85 
69 

87 

66 

91 
72 

94 
73 

96 
73 

90 
7? 

87 

74 

96 
74 

97 
75 

97 

75 

99 
75 

90 
73 

93 
76 

92 
76 

90 
70 

89 
71 

69 
74 

89 
73 

89 
75 

86 
72 

88 
70 

84 
69 

84 

71 

7* 

71*4, 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

MAX 
MIN 

81 

66 

90 
6e 

91 
59 

90 
57 

87 
59 

86 
65 

85 
67 

86 
59 

91 
69 

93 

70 

97 
72 

100 
75 

91 
70 

93 
71 

99 
72 

100 
71 

100 
73 

100 
69 

97 

73 

97 
73 

97 
69 

94 

69 

93 
69 

92 
66 

94 
70 

90 
71 

81 

70 

65 

70 

90 
69 

88 

70 

92.0 
68.3 

SAVANNA*   MB  IP 

"t,  . 
MIN 

69 

68 

63 

63 

63 

69 

68 

64 

96 
7  0 

98 

72 

99 
73 

9  1 
77 

94 
74 

98 
74 

1  00 
75 

100 
76 

94 
73 

94 

70 

96 
74 

96 
75 

94 

72 

93 
73 

90 
72 

9  3 
70 

90 
73 

81 

72 

86 

71 

89 

72 

68 

71 

68 

71 

91.8 
70,9 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

80 

71 

85 
71 

65 
68 

80 
70 

78 
71 

80 
63 

81 
66 

9  7 
73 

90 
74 

90 
70 

95 
78 

95 
76 

95 
76 

93 
76 

92 
77 

85 
76 

85 
72 

88 

78 

91 
67 

102 
69 

97 

75 

85 
71 

84 
75 

64 

78 

83 

73 

62 

73 

81 
76 

86.6 
72.7 

SLRRENCY   2  WNM 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
66 

91 
56 

91 
54 

91 
57 

8  6 
63 

86 

67 

92 
59 

9  6 

67 

97 
65 

101 
68 

97 

70 

97 
71 

98 
69 

97 

70 

100 
72 

99 
67 

99 
67 

99 
70 

96 
68 

97 

67 

96 
66 

94 
67 

95 
65 

96 
66 

84 
68 

82 
72 

88 
69 

90 
66 

89 

70 

93.3 
66.4 

WAYCROSS  *  NE 

MAX 
MIN 

86 

60 

89 
66 

91 
59 

90 
56 

90 
56 

92 
69 

82 
67 

86 
63 

92 
69 

95 
69 

96 
71 

101 
71 

98 
70 

94 

70 

99 
69 

98 
68 

96 
72 

96 

70 

98 

70 

99 
72 

too 

69 

99 
66 

97 
65 

96 
60 

98 
68 

94 
67 

99 

68  | 

94 
68 

97 
69 

89 

72 

94,4 
66.9 

3t4  EUlttranc*  NotM  Following  Station  Ind«x 

-  76  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


JUNE  1964 


Day  Oi  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9  | 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

U 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30  31 

O  0  > 

NORTHWEST  01 

ALLAT00NA  0AM  2 

EVAP 

.0* 

.20 

.22 

.23 

.23 

.29 

.10 

.27 

.07 

.33 

.24 

.31 

.31 

.49 

•  30 

•  3C 

.27 

.21 

.  '• 

,2i 

.29 

.30 

,2( 

.27 

.17 

.22 

.46 

.35 

.37 

7.78 

WIND 

26 

21 

25 

27 

3* 

68 

30 

26 

26 

IS 

27 

29 

54 

:) 

17 

37 

5 

■• 

19 

22 

20 

11 

25 

17 

32 

65 

30 

42 

49 

926 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

•  13 

.32 

.22 

.24 

•  29 

.11 

.22 

.19 

.28 

•  21 

.  2  9 

•  36 

.22 

.28 

•  2' 

.21 

.19 

.  i  9 

_ 

•  38 

•** 

7  .  4( 

W  I  NO 

27 

It 

39 

33 

24 

55 

42 

1 1 

18 

20 

62 

2 ; 

26 

21 

25 

'l7 

2  - 

'  2  9 

31 

"  34 

31 

1  ; " 

36 

64 

3 1 

866 

MAX 

76 

K 

89 

86 

B 

B  1 

80 

94 

90 

97 

97 

1  2 

S 

18 

99 

38 

33 

96 

IOC 

1  [  2 

101 

98 

_ 

102 

95 

94 

_ 

99 

95 

93.5 

WIN 

60 

62 

58 

57 

62 

uO 

65 

66 

68 

70 

70 

74 

70 

73 

72 

71 

72 

12 

71 

71 

74 

75 

74 

71 

6  9 

70 

70 

69 

64 

66.3 

NORTH  CENTRAL  02 

ATHENS  COL  OP  AGRt 

EVAP 

•  19 

•  2! 

•  29 

•  26 

.25 

•  19 

.05 

.38 

•  28 

.24 

24 

36 

.38 

.42 

.  12 

1  - 

_ 

_ 

. 

i 

•  37 

6 . 75B 

WIND 

11 

4] 

36 

23 

20 

24 

22 

2  2 

22 

39 

28 

33 

1 2 

55 

46 

61 

36 

2  2 

'  26 

*  j  "1 

"3 

48 

33 

MAX 

:  i : 

i 

100 

103 

103 

102 

108 

lie 

110 

ue 

110 

1 10 

;  M 

109 

109 

109 

no 

UC 

1  - . 

ue 

no 

no 

109 

10  2 

100 

105 

101 

100 

107 

106,7 

MIN 

72 

72 

66 

63 

71 

73 

75 

75 

76 

77 

78 

1  1 

85 

87 

79 

78 

75 

*J 

77 

84 

86 

81 

74 

79 

76 

74 

72 

73 

72 

76.3 

WEST  CENTRAL  0* 

EXPERIMENT 

EVAP 

.  i : 

.28 

.28 

.27 

.30 

.27 

.27 

.23 

.28 

.37 

.30 

.37 

.32 

.  38 

.42 

.39 

.21 

•  27 

.39 

.  38 

.41 

.41 

•  27 

.22 

•  25 

.23 

•  17 

•  39 

.38 

9.  17B 

WIND 

25 

40 

25 

2 : 

<: 

55 

15 

40 

60 

30 

23 

SO 

90 

30 

75 

9 : 

20 

••' 

SO 

ss 

45 

45 

30 

20 

" 

40 

20 

45 

40 

1210 

MAX 

79 

87 

36 

86 

89 

9C 

77 

91 

90 

92 

95 

»9 

93 

93 

92 

91 

92 

>S 

94 

97 

It 

96 

V 

94 

9  0 

90 

91 

96 

91 

92 

91.0 

MIN 

65 

60 

63 

61 

61 

66 

64 

67 

68 

66 

72 

71 

71 

72 

69 

1 : 

71 

72 

6  J 

72 

70 

72 

^ 

70 

72 

69 

69 

64 

68.1 

SOUTH  CENTRAL  06 

TIPTON  EXP  STATION 

EVAP 

.17 

.22 

.27 

.31 

.36 

.35 

.08 

•  17 

.27 

.24 

,26 

.26 

.28 

.28 

.31 

.36 

.30 

.17 

.30 

.26 

.26 

,24 

.24 

.14 

.26 

.06 

.24 

.13 

.28 

7.368 

WIND 

59 

47 

45 

38 

92 

9( 

52 

21 

23 

24 

30 

22 

27 

22 

35 

44 

35 

20 

2( 

24 

27 

27 

28 

45 

23 

30 

20 

23 

26 

56 

1042 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  ol  month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

,8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2H 

29 

30 

31 

5 

8> 
< 

ATHENS  HORT   FARM  STA  3 



2  INCHES 

MAX 
MIN 

s; 
70 

36 

70 

! 

66 

91 
67 

95 
70 

95 
74 

93 
•-• 

98 
75 

98 
78 

103 

78 

108 
80 

110 

8  5 

100 

81 

101 

a: 

105 
80 

155 
8  3 

106 
83 

i  : 

is 

1  0  7 
82 

107 
66 

111 

85 

108 

HB 

105 
5  5 

105 
80 

9  0 
70 

86 

7e 

M 
75 

99 
73 

1C0 
78 

102 

e  3 

99.5 
77.6 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

82 
72 

82 

7: 

B5 
67 

86 
68 

90 
72 

88 
76 

87 
73 

93 
75 

95 
78 

98 
80 

101 
80 

1  J 
6  5 

97 

63 

97 
80 

98 
83 

i  e  e 

85 

58 
85 

i 

85 

10", 
8  6 

i :  2 
a? 

105 
95 

105 

9  0 

too 

85 

100 
80 

8  9 

30 

86 

8C 

88 
75 

94 

75 

96 
78 

98 
78 

94.7 
79.6 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

32 
78 

ac 
rs 

35 
78 

83 
75 

6  3 
78 

83 
83 

a; 

78 

68 

80 

88 
83 

n 

85 

95 
85 

89 

95 
67 

'■- 
"7 

95 
88 

J  5 

9t 

9  6 
3  ) 

ti 

to 

9  6 
88 

100 
90 

1O0 

9  1 

100 
93 

100 

95 
87 

90 
8  6 

87 
6  5 

85 
8  0 

92 
79 

9  8 

3  5 

94 
6- 

91.4 
84.5 

T I F  TON  EXPERIMENT  STA 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

78 
72 

81 
70 

80 
70 

BC 
70 

81 
71 

83 
72 

73 

8  0 
69 

85 
75 

86 
76 

87 
78 

es 

78 

7  0 

78 

8  5 

8  0 

88 
78 

98 
79 

89 
79 

8a 
78 

89 
79 

>- 
80 

0 
8  0 

80 

85 
80 

90 
79 

86 
77 

^- 

70 

83 

78 

3  6 
60 

8  6 
78 

86 
76 

85.4 

76.0 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

77 
76 

76 

76 
75 

76 
75 

76 
75 

77 
76 

!b 

75 

7f 
74 

74 
70 

76 
75 

79 
76 

80 
79 

82 
80 

80 
80 

81 
80 

81 
78 

82 
Bl 

82 
82 

83 
8  1 

63 
82 

82 
81 

9  0 
80 

3  0 

81 

84 
82 

8.. 

6  3 

85 
7a 

,2 
76 

ao 

79 

5. 

60 

82 

80 

80.2 
78.2 

ATHENS   HORT   FARM  STA  3 


TIFTON  EXP  STATION 


MAX   AND  MIN  FOR  24  HOURS   ENDING  AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND       LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE,     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 
GROUND  ALMOST  BARE,   SOME  THIN  NATIVE  GRASS.      INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 

MAX   AND  MIN  FOR  24  HOURS   ENDING  AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST .     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.      INSTRUMENTATION,      3  INCH  DEPTH  -  FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH ,  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

ph. 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-  •  s 

2  3  S 

£  ii 

H| 

<  -S  i 

0> 
D 

1 

> 
• 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1 ,00  AM 
EST 

7i00  AM 
EST 

l.OC  PM 
EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

8 

jf 
s 

10-49 

50-99 

100-199 

200 
and  over 

a 

H 

ATHENS  WB  AIRPORT 

29 

8 

6.9 

23++ 

26 

23 

81 

84 

50 

58 

3 

2 

3 

2 

1 

0 

11 

5.4 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

32 

8 

6.6 

42 

W 

1 

76 

82 

52 

57 

2 

1 

4 

1 

1 

0 

9 

72 

5.1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

12 

7 

6.7 

28++ 

13 

23 

81 

83 

47 

60 

2 

3 

5 

1 

0 

1 

12 

6.2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

6.3 

28++ 

36 

22 

88 

52 

60 

1 

2 

5 

1 

1 

0 

10 

5.4 

MACON  WB  AIRPORT 

24 

7 

7.0 

24 

SW 

1 

78 

84 

44 

55 

6 

3 

4 

0 

0 

0 

13 

73 

5.3 

ROME  WB  AIRPORT 

87 

49 

3 

1 

3 

3 

0 

0 

10 

4.7 

SAVANNAH  W6  AIRPORT 

18 

7 

9.2 

34 

SW 

18 

87 

87 

52 

66 

2 

2 

4 

2 

0 

0 

10 

81 

4.8 

THOMASV 1 LLE  WB  CITY 

1 

3 

» 

1 

0 

3 

11 

S*«  r«ler«nc«  notes  lollowi  ng  Station  Index. 
-  77  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

S 
2 

a 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

From  Normal 

1 

1 
O 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

Date 

|    .10  or  More  | 

.50  or  More  | 

1 .00  or  More 

si 

5  i 
'A  I 

5  * 

DECEMBER  1963 

ALMA  FAA  AIRPORT 

56  6 

31.4 

44.  0 

70 

1 2 

1  8 

19 

642 

0 

0 

0 

3.53 

.  97 

12 

.0 

o 

- 

TALLAPOOSA   2  NNW 

*  M 

3 

19 

0 

0 

•  0 

o 

JANUARY  1964 

FORSYTH  1  S 

54.2 

33.3 

43.8 

70 

23 

11 

15 

650 

o 

0 

1  6 

0 

7.56 

1.50 

9 

.0 

0 

10 

6 

3 

TALLAPOOSA  2  NNW 

53.2M 

24  •  5M 

38.9M 

-   4#  9 

65 

24 

2 

15 

802 

0 

0 

24 

0 

5.39 

.53 

2.42 

24 

.0 

o 

3 

2 

FEBRUARY  1964 

CLAYTON 

50. 1M 

24.  2M 

37. 2M 

-  5.6 

62 

4 

11 

23 

799 

0 

0 

25 

0 

5.98 

-  .49 

1.34 

6 

5.0 

5 

25 

10 

5 

2 

MC  INTYRE 

31.0 

2 

15 

29 

0 

0 

18 

0 

1.80 

18 

2 

SAPELO  ISLAND 

59.  OM 

41. 6M 

50.  3M 

70 

18 

30 

24 

418 

o 

o 

o 

6.75 

1.76 

18 

.0 

0 

9 

6 

3 

TALLAPOOSA  2  NNW 

53.  1M 

22. 8M 

38. OM 

-  7.6 

64 

10 

9 

23 

775 

0 

0 

28 

0 

D  3.79 

-  1.05 

1.05 

18 

.3 

0 

6 

2 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

53. 6M 

32. 8M 

43. 2M 

61 

9 

624 

0 

0 

16 

0 

MARCH  1964 

MC  INTYRE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

1.62 

3 

.0 

0 

SAPELO  ISLAND 

70. 9M 

50. 2M 

60. 6M 

80 

15 

146 

0 

0 

0 

0 

3.58 

.0 

0 

4 

2 

1 

TALLAPOOSA  2  NNW 

68.  8M 

33.  8M 

51. 3M 

0.2 

83 

14 

20 

30+ 

434 

0 

0 

0 

11.15 

5.52 

2.90 

26 

.0 

0 

10 

6 

4 

WAYNESBORO  2  NE 

70. 5M 

44.  4M 

57. 5M 

82 

9 

26 

30 

255 

0 

0 

0 

2.49 

1.98 

15 

.4 

0 

3 

1 

1 

APRIL  1964 

CAMP  STEWART 

80.2 

55.7 

68.0 

93 

24 

39 

10 

40 

1 

0 

0 

0 

3.35 

1.39 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

HARTWELL 

74.9 

49.5 

62.2 

0.4 

89 

20 

32 

9 

134 

0 

0 

1 

0 

11.30 

7.14 

3.33 

6 

.0 

0 

12 

7 

3 

MILLEN 

79.2 

52.1 

65.7 

-  0.2 

89 

21 

36 

10 

58 

0 

0 

0 

0 

4.36 

.79 

1.58 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

SWA  1 NSSORO 

79.0 

53.5 

66.3 

87 

24+ 

36 

10 

53 

0 

0 

0 

0 

4.03 

1.10 

27 

.0 

0 

6 

4 

2 

THOMASTON  2  S 

78.1 

49.0 

63.6 

90 

24 

33 

1 

93 

1 

0 

0 

0 

11.97 

3.90 

6 

.0 

0 

7 

5 

3 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FEBRUARY  1964 
CLAYTON 

TALLA  P00SA  2  NNW 

WAYNESBORO  2  NE 

MARCH  1964 
WAYNESBORO  2  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

0.1 

0  .3 

5.0 
5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Station 

•a 

Day 

oi  M 

irath 

Tol 

1  | 

2 

3 

4 

^  1 

6 

7  1 

8  | 

9 

10  | 

u  I  ,2 

15 

16 

17  | 

18 

,3 

20  21 

22  1  23  |  24 

25  | 

26  | 

27 

28    29  |  30  1  31 

DECEMBER  1963 

ALMA  FAA  AIRPORT 
TALLAPOOSA  2  "Nil 

3.5: 

•  OA 

.21 

.97 

.96 
.65 

.42 
.42 

.36  .17 

•49 

•  40 
1.16 

JANUARY  196* 

FORSYTH  1  s 
MONROE 

7.56 
7.22 
5.39 

.03 
T 

• 

.11 

■  14 
•  33 

.  36 
.70 

.16 
.1* 

1-50 
1.60 
1*40 

.66 

.53 
.16 

.23 
.09 

T 

T 

1.40 

.12 
.02 

.31 

.69 
.»3 

.76 
3.00 
2.42, 

1.63 

.26 
.81 

FEBRUARY  1964 

CLAYTON 

franklin 
mc  intyre 
sapelo  island 
Tallapoosa  2  nnw 

*.BE 
6.B7 
6.75 
D  3.79 

.20 
.*0 

•  04 

1.64 

.02 

. 

.27 
•  49 

1.34 
1.33 
.42 
.90 

.09 

.01 
.11 

.03 

.43 
.70 
.28 

.22 
.50 
.05 

.66 
.48 

.10 
.58 
.68 
.06 

•  41 

•  40 

.70 
.29 

.13 

•  9! 
L.1C 
1*00 
1.76 
1.09 

.10 
.03 
.09 

.0) 

.14 

D  .03 

1.07 
.29 
.24 
.92 

.31 

.22 

.80 

.36 
.0* 

1.39 

.01 

.21  .06 
•  06 

1.21 

WAYNESBORO  2  NE 

MARCH  1966 

MC  INTYRE 
PRESTON  3  SW 
SAPELO  ISLAND 
TALLAPOOSA  2  NNW 
WAYNESBORO  2  NE 

6.29 
3. 38 
11.13 
2.69 

.17 

.u 

.02 
1.73 

1.62 
1.53 
2.10 

.52 
.03 
.81 

.51 
T 

.29 

.61 

.60 

•  34 

•  07 

•  30 
.01 

1.27 

.30 
.27 
2.70 
1.90 

.2* 

.23 
.16 

.30 

.12 

.0* 
.25 

.13 

•  94 

•  97 
.89 

2.90 

T 

.04 

APRIL  196* 

CAMP  STEWART 
MARTWELL 
M1LLEN 
SWAINSBORO 
THOMASTON  2  S 

3.35 
11.30 
*.36 
*.03 
11.91 

.07 

T 

.02 
.  ' 

•  02 

•  21 

•  04 
.68 
.09 
.08 

.11 

.41 
3.33 
■  80 

I.9C 

.07 
.93 
.12 
.11 
.07 

.53 
1.92 
1.33 
1 .0* 
3.70 

T 

.70 

.17 
.11 
.12 
.66 
.10 

T  .19 

.29 
.12 
.24 
.11 

T 

.60 
1.98 

.69 

1.39 
1.90 
.03 
1.10 
2.37 

.49 

T  .»2 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  OI  Month 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

,6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

DECEMBER  1963 

ALMA   FAA  AIRPORT 

MAX 

54 

61 

58 

64 

60 

56 

6  J 

66 

70 

63 

65 

44 

47 

50 

56 

49 

51 

53 

40 

58 

67 

:< 

57 

61 

52 

43 

56  6 

MI  N 

29 

29 

40 

23 

28 

28 

31 

38 

30 

25 

36 

48 

53 

42 

28 

29 

27 

2? 

18 

28 

34 

40 

30 

26 

26 

39 

29 

2  ^ 

:  | 

33 

31.4 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

46 

44 

38 

35 

44 

38 

38 

45 

42 

36 

35 

53 

65 

53 

52 

49 

42 

MI  N 

I  j 

15 

1 1 

3 

1  1 

15 

19 

22 

18 

1 3 

1 6 

1 9 

19 

19 

2  Q 

JANUARY  1964 

FORSYTH  1  S 

MAX 

33 

43 

63 

53 

57 

56 

61 

54 

59 

6  6 

46 

44 

42 

37 

45 

43 

42 

54 

58 

57 

65 

57 

70 

65 

6  2 

64 

59 

50 

50 

6  2 

6  2 

54.2 

MI  N 

2  6' 

22 

30 

42 

39 

37 

51 

47 

42 

27 

24 

33 

22 

17 

1 1 

20 

32 

37 

31 

46 

32 

-. 

44 

50 

44 

27 

3  2 

35 

24 

31 

33.3 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

37 

58 

61 

50 

55 

60 

54 

55 

44 

45 

41 

41 

35 

2  6 

51 

58 

55 

SI 

61 

61 

65 

61 

56 

48 

53 

61 

66 

53.2 

MIN 

22 

5 

19 

1  B 

30 

43 

38 

38 

19 

9 

32 

18 

15 

2 

20 

32 

30 

35 

18 

25 

25 

41 

40 

25 

25 

26 

12 

16 

3  3 

24.5 

FEBRUARY  1964 

CLAYTON 

MAX 

S3 

59 

55 

62 

61 

47 

50 

42 

51 

52 

50 

51 

53 

51 

54 

51 

60 

44 

39 

41 

40 

45 

59 

52 

48 

45 

51 

50.1 

MIN 

27 

21 

21 

20 

16 

35 

39 

23 

20 

22 

29 

16 

29 

29 

26 

33 

20 

30 

33 

30 

25 

21 

11 

12 

24 

22 

2  2 

12 

24.2 

MC  INTYRE 

MAX 

67 

68 

61 

54 

60 

61 

62 

61 

60 

62 

65 

50 

49 

56 

54 

52 

50 

60 

53 

r6 

53 

57 

62 

64 

'2 

58 

6  ' 

48 

56 

58.0 

MIN 

.  ■ 

37 

36 

37 

34 

42 

38 

36 

23 

30 

18 

21 

32 

30 

29 

25 

2( 

41 

2  2 

26 

30 

26 

18 

25 

32 

32 

40 

15 

31.0 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

6! 

56 

52 

58 

59 

65 

64 

59 

57 

50 

62 

60 

65 

66 

57 

70 

67 

57 

34 

52 

56 

62 

59 

55 

55 

52 

59.0 

MIN 

48 

36 

42 

44 

49 

49 

45 

34 

40 

32 

39 

49 

48 

49 

37 

51 

48 

38 

33 

32 

30 

43 

40 

41 

50 

34 

41.6 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

6  2 

56 

61 

61 

58 

47 

41 

55 

64 

47 

48 

55 

51 

51 

58 

6S 

57 

47 

42 

41 

43 

59 

49 

53 

1  1 

50 

55 

53.1 

MIN 

20 

18 

25 

30 

30 

30 

16 

16 

19 

14 

it 

18 

34 

22 

20 

34 

28 

32 

19 

21 

9 

15 

23 

22 

33 

20 

22.8 

WAYNESBORO   2  NE 

MAX 

58 

60 

58 

58 

54 

54 

52 

61 

60 

52 

50 

53 

56 

54 

54 

t  3 

58 

i : 

48 

6  2 

54 

45 

45 

49 

48 

58 

33.6 

MIN 

50 

29 

29 

25 

30 

42 

32 

27 

35 

35 

26 

34 

36 

36 

40 

36 

37 

37 

30 

30 

33 

25 

30 

22 

34 

32 

24 

32.8 

MARCH  1964 

MC  INTYRE 

MAX 

56 

66 

69 

79 

eo 

63 

68 

76 

80 

71 

67 

70 

MIN 

34 

38 

" 

55 

49 

33 

33 

32 

31 

31 

42 

30 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

65 

73 

75 

72 

74 

72 

70 

76 

75 

73 

80 

69 

69 

75 

74 

72 

71 

6P 

69 

71 

72 

69 

64 

69 

70.9 

MIN 

42 

59 

56 

59 

38 

43 

61 

45 

46 

49 

52 

63 

53 

48 

43 

55 

50 

39 

41 

59 

62 

43 

50 

54 

50.2 

TALLAPOOSA   2  NNW 

MAX 

50 

58 

76 

81 

82 

68 

62 

81 

76 

68 

67 

72 

83 

73 

72 

68 

54 

61 

69 

63 

70 

73 

72 

65 

73 

61 

63 

65 

68.8 

MIN 

36 

40 

55 

60 

30 

20 

38 

45 

38 

21 

27 

21 

51 

38 

26 

2< 

33 

3fl 

35 

31 

27 

37 

40 

26 

31 

34 

20 

23 

33.8 

WAYNESBORO   2  NE 

MAX 

66 

61 

76 

7  6 

77 

77 

77 

82 

77 

66 

63 

70 

73 

70 

70 

72 

68 

70 

71 

70 

73 

6  9 

68 

51 

70.5 

MIN 

46 

46 

59 

54 

60 

51 

62 

42 

36 

33 

36 

41 

37 

6  6 

44 

69 

30 

44 

41 

41 

43 

33 

34 

2  6 

44.4 

APRIL  1964 

CAMP  STEWART 

MAX 

74 

78 

79 

77 

72 

78 

66 

70 

75 

75 

78 

81 

79 

81 

77 

78 

"2 

88 

0.6 

86 

99 

86 

93 

3ft 

70 

73 

72 

85 

87 

80.2 

MIN 

44 

42 

52 

60 

52 

56 

61 

69 

43 

39 

42 

53 

57 

62 

58 

47 

50 

S3 

55 

66 

59 

55 

72 

73 

64 

59 

62 

56 

59 

SB 

55.7 

HARTWELL 

MAX 

66 

75 

69 

65 

56 

53 

73 

73 

65 

72 

74 

75 

6S 

68 

78 

78 

S3 

85 

87 

89 

87 

94 

88 

87 

71 

74 

71 

71 

80 

80 

74.9 

MIN 

38 

43 

53 

48 

40 

41 

52 

60 

32 

38 

40 

43 

50 

54 

52 

45 

49 

55 

50 

52 

59 

60 

63 

58 

50 

48 

47 

61 

53 

30 

49.5 

MILLEN 

MAX 

72 

77 

75 

75 

74 

65 

82 

80 

72 

72 

76 

80 

80 

78 

73 

80 

S3 

85 

SB 

87 

89 

87 

88 

87 

85 

69 

73 

75 

83 

84 

79.2 

MIN 

36 

42 

57 

56 

52 

51 

54 

66 

39 

36 

39 

50 

58 

60 

58 

43 

45 

44 

53 

S7 

57 

54 

57 

59 

55 

55 

S9 

56 

57 

56 

52.1 

SWAINSBORO 

MAX 

74 

78 

77 

75 

69 

70 

82 

80 

70 

71 

76 

79 

83 

SO 

83 

78 

82 

84 

87 

67 

87 

97 

S3 

87 

84 

65 

62 

73 

85 

|< 

79.0 

MIN 

41 

45 

54 

56 

50 

56 

55 

66 

37 

36 

41 

52 

59 

59 

55 

48 

47 

52 

54 

56 

56 

58 

68 

58 

61 

35 

6. 

58 

59 

33 

53.5 

THOMASTON  2  S 

MAX 

76 

76 

70 

81 

79 

60 

79 

69 

66 

74 

79 

76 

76 

64 

SO 

82 

84 

99 

87 

87 

86 

83 

85 

90 

67 

82 

70 

7* 

76 

'2 

78.1 

MIN 

33 

39 

50 

45 

47 

45 

45 

55 

35 

34 

36 

48 

55 

54 

6  3 

42 

44 

48 

30 

52 

52 

54 

63 

53 

61 

55 

55 

64 

58 

66 

49.0 

-  79  - 


STATION  INDEX 


o  1 A 1  IU1N 

INDEX  NO. 

Z 

o 

i 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

uDOLn V  i  n 

TEMP.  1 

PRECIP. 

SPLCIAL 

ABBEVILLE 

0010 

0* 

WILCOX 

32  00 

83  IB 

2*0 

6/ 

C 

WILLIAM  M.  CAMPBELL 

AD* 1 RSV I LLE 

0041 

BARTOW 

12 

34  21 

8*  96 

720 

8' 

c 

MRS.  C.    T.  JARRETT 

009! 

- » 

COOKE 

COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 

05 

MONTGOMERY 

it 

WALTER  GUY  RIVERS 

:  1  1 1 

OSi  BERRIEN 

ROY  E.  HOLLAND 

DOUGHERTY 

CHESTER  C.  ROGERS 

Dill 

S3 

BARTOW 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0211 

BACON 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA   1  WNW 

o  2  i ' 

FULTON 

ELI   E.  GRIMES 

AMEBICUS  *  ENE 

s 

SUMTER 

6F 

BLANCHE  S.  RHYNE 

AHERICUS  ExP  STA  NRSy 

0251 

0T|  SUMTER 

fa 

32  06 

B*  16 

430 

c 

APPLING  1  NW 

0311 

oc 

COLUMBIA 

14 

33  33 

62  20 

360 

8A 

u 

ROY  D.  TANKERSLEY 

0*06  OB 

TURNER 

42* 

JAMES  6.  MC  CARD 

0*50  02  CLARKE 

PROF.  E.  S.  SELL 

ATHENS  COL  OF  AGR [ 

0*32 

03 

CLARKE 

6F 

COLLEGE  EXP.  STATION 

0*39 

0  2 

CLARKE 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

0431 

02  CLARKE 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

04*1 

09 

BRANTLEY 

MRS.  CATHLAEEN  SMITH 

D4«M 

0  2 

FULTON 

HENRY  T.  BARNETT 

0491 

021  FULTON 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

3499 

OC 

RICHMOND 

14 

))  22 

Bl  38 

143 

MID 

MID 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0324 

03 

STEPHENS 

14 

3*  31 

83  13 

890 

: 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

01 

DECATUR 

7P 

7A 

MISS  MARY  H.  MULLEN 

0603.  02 

CHEROKEE 

7A 

MRS •   ESTELLE  GROGAN 

01 

WHITFIELD 

8* 

MRS*  H.   E.  WAPMACK. 

D7B1 

: » 

EVANS 

115 

MENRY  c.  heabn 

BLACKBEaRD  ISLANO 

09*6 

09 

MC  INTOSH 

7/ 

U.S.   FISH  *  WLDLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE  E " P  STA 

0  . 1 1 

02 

UNION 

Si 

SA 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 

]  )  7  9 

EARLY 

t! 

DR.  J*  G.  STANDI FER 

BLUE  RIDGE 

:  024 

D2 

FANNIN 

1  rt>u 

P.  8.  CARRUTH 

BOWMAN 

1132 

03 

ELBERT 

1« 

3*  12 

83  02 

780 
19C 

5 

MRS.  GWENDOLYN  BROWN 

BROOKLET  1  W 

1266 

Ob 

BULLOCH 

11 

32  23 

81  *1 

W.  C.  CROMLEY 

BRUNSW ICK 

1  140 

09 

GLYNN 

5P 

hi! 

FRANK  W  WOODCOCK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1549 

GLYNN 

H10 

5F 

C  H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

1372 

-  - 

MAR  I  ON 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

BURTON  OAM 

1413 

03 

RABUN 

83  33 

GUY  W.  RUCKER 

1429 

34 

TAYLOR 

THOMAS  F •  MATHEWS 

BUTLER  CREEK 

1433 

at 

RICHMOND 

115 

8* 

EDWIN  5.  EPSTEIN.  JR. 

1*63 

GRADY 

6P 

J.  0.  BELCHER 

|*7*|  01  GORDON 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

CAMILLA 

;  •  ■ 

MITCHELL 

• 

31  1* 

8*  13 

175 

5P 

TA 

CHARLES  L.  KELLY 

1544 

OS 

LIBERTY 

» 

31  32 

Si  g 

92 

TP 

POST  ENGINEERS 

1509 

02 

CHEROKEE 

.1 

7  A1 

c 

C.  B.  TEASLET 

1619 

03 

FRANKLIN 

8A 

c 

MISS  JIMMIE  R.  AGNEW 

16*0 

:  - 

CARROLL 

!5 

6f 

C  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

1651 

01 

MURRAY 

BA 

MARY  S  MESSER 

1669 

01 

BARTOW 

5P 

RADIO  STATION  WK.RW 

147C 

01 

BARTOW 

ms 

01 

POLK 

MRS.  GRAOY  DEMPSEY 

■  T32 

01 

POLK 

8A! 

RALPH  H,  AYERS 

CHATSWORTH 

1856 

01 

MURRAY 

12 

3*  *6 

8*  47 

765 

» 

jc 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

;  >: ' 

01 

WALKER 

11 

34  55 

63  17 

760 

7A 
5P 

I  ''P. 

IS 

RABUN 

SP 
SP 

WILBURN  0.  MANEr 

CLERMONT  3  SW 

L99B 

02 

c 

JIMMY  C.  OUILLIAN 

CLEVELANO 

20  DC 

0  2 

WHITE 

. 

MARY  L.  SUTTON 

COLOU1TT  2  C 

2193 

07 

MILLER 

*P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

2161 

0* 

MUSCOGEE 

7Aj 

ARTHUR  L.  SMITH 

2166 

0* 

MUSCOGEE 

383 

NIC 

MIDI 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  2  SSw 

2 1  pc 

02 

JACKSON 

762 

TA 

7A 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

!  1  91 

0* 

825 

i 

C.   R.  SMITH 

COOL  I  DOE 

2231 

07 

THOMAS 

B 

31  01 

83  52 

250 

: 

C.   W.  ELLINGTON.  JR. 

22*6  02 

LUMPKIN 

12 

3*  3B 

8*  03 

1900 

c 

M.   LUTHER  GAODIS 

CORDELE  WATER  WORKS 

i:ti 

Dl 

CRISP 

305 

5P 

5P 

CITY  OF  CORDELE 

22  81 

0) 

HABERSHAM 

1*70 

MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COV 1 NGTON 

231  a 

NEWTON 

770 

8A 

jack  l.  chapman 

CUMMING  1  N 

2401 

02 

FORSYTH 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRVV1LLE  2  W 

.  -  <  > 

o; 

FLOYD 

650 

8A 

MRS.   A2LEE  8.  DAVIS 

2*50  07 

Randolph 

461 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMEM 

DAHLONEGA 

2479 

0  2 

LUMPKIN 

1519 

IA 

% 

H 

JOE   W.  WOODWARD 

2*85  01 

PAULDING 

1100 

7A 

C  H 

OALTON 

2*93!  01 

WHITFIELD 

12 

3*  *6 

8*  57 

720 

8A 

6A 

JOHN  S.  ANDREWS 

05 

TWIGGS 

L( 

32  36 

83  13 

*50 

SP 

2570j  Oil  TERRELL 

335 

HENRY  L.  RANDALL 

DAWSONV ILLE 

297B  02  DAWSON 

1370 

7 

c 

MRS.    THELMA  F.  COX 

DOCTORTOWN   l  WSW 

2716.  09 

WAYNE 

80 

8A 

272( 

OB 

WORTH 

256, 

c 

MRS.   SARA  L.  HILL 

OONALSONVILLE  1  S 

2736]  07 

SEMJNOLE 

< 

135 

BA 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

2783  08 

COFFEE 

2*0 

7A 

7A 

DOUGLASVILLE 

2T91  0* 

DOUGLAS 

1219 

8A 

leona  8.  Thompson 

27991  06]  SCREVEN 

103 

WARREN  W*  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839!  09 

LAURENS 

10 

32  30 

82  5* 

215 

8A 

8A 

WILIFORO  P.  NALLE Y 

28**  05 

LAURENS 

10 

32  32 

82  5* 

190 

c 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTANOLLEE  2  SW 

29*3  03 

STEPHENS 

880 

: 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

2966  05 

DODGE 

400 

BA 

8A 

GA.   FORESTRY  COMM. 

3028.  07 

CALHOUN 

293 

: 

DAN   W.  HAMMACK 

C  3 

ELBERT 

5*0 

3P 

7A 

3113  02 

GILMER 

1300 

8A 

MRS.  LORA  DOVER 

31*7  01 

PAULDING 

33  92 

8*  59 

1200 

8A 

MISS  JANET  ALLGOQD 

127 

0*  SPALDING 

925 

,  :  * 

10A 

10A 

U.  OF  GA.  ExP.  STATION 

3293  01 

GORDON 

7381 

8A 

OyMPlE  D>  WARMACK 

FARGO 

3312  OB  CLINCH 

it 

30  41 

82  34 

115 

z 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

3361  02  FULTON 

3*  07 

84  19 

1050 

z 

F I TZGERALO 

3386-  OB  BEN  HILL 

371 

5P 

5P 

FLEMING  EXP  STATION 

3*09|  Of 

LIBERTY 

19 

*F 

Z  H 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

34601  0? 

CHARLTON 

20 

10A 

Z 

FQLKSTON  9  SW 

3*63  09 

CHARLTON 

\\ 

120 

5P 

5P 

0K£FENOKEE  REFUGE 

FORSrTH  1  S 

3SO( 

V, 

MONROE 

6P 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

JM 

CLAY 

34( 

5F 

7A 

MRS.    MAYME   R*  HAYES 

FORT  WALLET  2  E 

35**1  0! 

PEACH 

BA 

eA 

VI CTOR  E  PR  1 NCE 

3567j  0* 

HEARD 

8A 

GAINESVILLE 

3621  02 

MALL 

3 

3*  19 

83  30 

125* 

6P 

BA 

SAM  S.  HA R BEN 

GIBSON 

369*  Ot 

GLASSCOCK 

i  . 

33  1* 

82  36 

9*0 

7  A 

SANFORD  8RADDY 

GLENNV ILLE 

3754  09]  Tattnall 

179 

TP 

TP 

W.  C.  BARNARD 

3782  0*1  HARRIS 

45  0 

6P 

GA.   POWER  COMPANY 

37921  05j  MORGAN 

57  d 

'A 

MRS  CURT  I S  TUML IN 

GREENVILLE  2  W 

3915;  0*i  MERIWETHER 

820;  *F 

•.P 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

39361  0*|  SPALDING 

8A 

HORACE  0.   WE ST BROOKS 

HAMPTON  •  W 

4033  0*  HARRIS 

661 

7A 

z 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

*07O  041  COweTa 

6*0 

c 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HARTwELL 

4]  1 

HART 

t?r 

SF 

5P 

RALPH  D.  SCOTT 

HAWK I MSV ILLE 

4170  03  PULASKI 

9 

32  17 

83  28 

2*5 

Be 

BA 

R.   A.  MC  LENDON 

420*  OB  JEFF  DAVIS 

31  53 

82  13 

23* 

c 

HORACE  L.  DAVIS 

42  1 

>  02  WHITE 

1*85 

6P 

COMER  L.  VANDIVER 

HOMER v ILLE  3  WSw 

4*29  08  CLINCH 

183 

6P 

JACKSON  DAM 

4621  02  BUTTS 

421 

c 

GA.  POWER  COMPANY 

*6*b|  021  PICKENS 

4631  0* 

PICKENS 

151; 

z 

467 

» 

WAYNE 

IOC 

z 

*67 

>  c 

WAYNE 

100 

9P 

JOHN TOWN 

660 

0 

DAWSON 

1330 

c 

MISS  MAMIE  L.  FAUSETT 

JONP.SBOR0 

470< 

0 

CLAYTON 

t 

33  31 

a*  21 

93C 

BA 

CICERO  W.  SWINT 

472 

0 

MONROE 

375 

7A 

KENSI NGTON 

0 

WALKER 

1  t 

63  22 

69C 

hti 

i  0 

BARTOW 

• 

3*  14 

84  36 

720 

BA 

WALKER 

3*  42 

85  16 

797 

8* 

BA 

C  H 

LA  GRANGE 

»<v<, 

,1 

TROUP 

33  03 

85  01 

719 

» 

7A 

c  H 

LEX  1 NGTON 

516 

V  03  OGLETHORPE 

1* 

J  3  52 

83  07 

72' 

6A 

: 

LIME  BRANCH 

5192  0 

POLK 

* 

)3  56 

93  16 

c 

L 1 NCOLNTON 

920*  03  LINCOLN 

14 

3?  *7 

82  28 

SIC 

BA 

LOU I SVILLE 

331*j  0( 

JEFFERSON 

1 

3?  00 

62  24 

331 

*F 

6P 

C  M 

536*|  OB  TELFAIR 

i 

31  95 

82  *] 

15C 

7A 

7A 

W.   ALEX  JERN1GAN 

LUMPKIN 

339*1  OT  STEWART 

i2  03 

B4  *8 

362 

5P 

3P 

C  H 

JOHN  C.  HOUSE 

MACON  MB  AIRPORT 

544 

k  05  BIBB 

12  *2 

83  39 

"!C 

HID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MAR  SHALL VI LLE 

9  5  301  04,  MACON 

32  27 

83  36 

let 

cf 

5f 

CITY  OF  MARSHALLVI LLE 

MAT SVILLE 

36331  021  JACKSON 

it- 

3*  15 

83  34 

921 

T* 

EARL  L.  SAILERS 

MC  INTrRE 

54961  03  WILKINSON 

It 

32  51 

"3  13 

262 

et 

BA 

COS8Y  C.  DANIELS 

METTER 

58111  06]  CANDLER 

11 

32  2* 

62  04 

12C 

5P 

5P 

CITY  OF  METIER 

MIDVILLE 

I  06  BURKE 

1 

32  90 

P2  1* 

186 

BA 

MRS.  E.   B.  KING 

MIDVILL6   EiP   ST  A 

SBC 

BURKE 

1 

32  53 

82  12 

bt 

6P 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEDGCviLLE 

S67*j  0 

BALDWIN 

it 

33  05 

.... 

32C 

If 

7A 

H.  LOUIS  HORNE 

COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


it 


MILLEN 

MILLHAVEN  8  E 
MONROE 
MONTEZUMA 
MONT I CELLO 
MORGAN 
MORGAN  5  NW 
MOULTRIE  2  ESE 
MOUNT  VERNON  3 


NASHVILLE  9  SSE 
NEW! NGTON  *  NW 
NEWNAN 
NORCROSS  *  N 
TTERSON 


PEARSON 


RESACA 

RINGGOLD 
ROME 

ROME  8  SW 

ROME  WB  AIRPORT 

SANOERSVILLE 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

SAVANNAH  WB  AP 


SPARTA  2  NNW 
STlLLMORE 
SUMMER V ILLE 
SURRENCY  2  WNW 
SWAINSBORO 
SWEET  GUM 

SYLVAN  1  A 
T AL80TTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 
T AYLORSVI LLE 

THE  ROCK 
THOMASTON  2  S 
TMOMASVI LLE 
THOMASVILLE  WB  CITY 
TIFTON  EXP  STATION 
TOCCOA 

TOCCOA  3  NNW 
TOCCOA  2  W 
TOCCOA  7  S 
TRAY  MOUNTAIN 

VALOOSTA  *  NW 

WALESKA 

WARRENTON 

WASHINGTON 

WATK I NSV I LLE  ARS 

WAYCROSS  *  NE 

WAYNESBORO  2  NE 

WEST  POINT 

WINOER  1  S5E 

WOODBURY 

WOODSTOCK 


STATION  CLOSEO 
THOMASVILLE 


MACON 

09  JASPER 

60381  07  CALHOUN 

07  CALHOUN 

087  08  COLQUITT 

09  WHEELER 

09  BRANTLEY 

BERRIEN 
06  SCREVEN 
0*  COWETA 
' ■ I NNET 
PIERCt 
I  08j  ATKINSON 

07^  SUMTER 
1  OT  WEBSTER 
7276  06  BROOKS 
*30  01'  GORDON 

489  01  CATOOSA 
7600  01  FLOYD 
'60*  01  FLOYD 
01  FLOYD 
03  WASHINGTON 
09  MC  INTOSH 
76421  09t  CHATHAM 
CHATHAM 
CHATHAM 
GREENE 

8223]  03  HANCOCK 
6391  06  EMANUEL 

01  CHATTOOGA 
09]  APPLING 
I  8496j  061  EMANUEL 
I  8904  02  FANNIN 
|  6317  06  SCREVEN 

8935|  04  TALBOT 
I  B347I  0*  HARALSON 
I  8600  01  BARTOW 

j  8637  02|  UPSON 
1  8661   0*1  UPSON 
|  8666  OT  THOMAS 
0671   07  THOMAS 
670*  08  TIFT 
6740  03{  STEPHENS 
8741  01  HABERSHAM 
B743  01  STEPHENS 
6746  01  STEPHENS 
8606  03!  TOWNS 

6974.  oal  LOWNDES 
907T1  02  CHEROKEE 
91*1  06  WARREN 
9137  03  WILKES 
9169  02  OCONEE 
918(J  04  WARE 
1  919*1  06J  BURKE 
TROUP 
9*66]  02  BARROW 

0*  MERIWETHER 


932* 


CHEROKEE 


32  00 

32  08 

32  00 

33  32 


10    5P  5P 


283  MID  7A 


6P|  BA 


WALLACE  V.  EDENF I  ELD 
OLLIE  0.  CALVERT 

Y  FIRE  DEPT 
GEORGE  FOWLER 
POSTMASTER 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 
CLARENCE  W.  CHENEY 
RADIO  STATION  WMTM 
L.  G.  REYNOLDS 
RICHARD  H.  SCHMITT 


FORESTRY  COMM. 
SYDNEY  J  MORGAN 
1ES  0.  HARDIN 
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REFERENCE  NOTES 


tr^^W*lSbSrtSiua^mnUaUU  "  C'°r'U  ^      obUlned      "rt,ln«  *°  ,he  Su"  Cllmatologl.t.  Weather  Bureau  Office.  Agricultural  Engineering  Building.  University  of  GeorgU.  Athens.  GeorgU  30601. 

S7^u^7^T.«.w!;'^L<lih'!™la,  d"""»»<»"»  *  <*>»  bMll.ll,  «e:     Temperature  In  *F.  precaution  and  ev.por.tlon  In  Inch.,  .nd  »!nd  movemen.  ,n  mUe.     Monthly  degree  da,  touut 

•  re  the  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperature,  from  65-  F.    In  "Supplement.!  Data"  uble  direction,  entered  In  figure,  .re  ten.  of  degree..  "tommy  degree  day  tout. 


and  Snow  on  Ground"  ..Me  la  ..  observation  time  for  .11  except  Wether  Bure.u  .nd  FAA  station..    For  These  ...  ^n.  ,n7»  on  ,r„un7v.  uc.  .re  7  00  .  m     E7t     ^.7 . 7'r  ,        ° "  '"rj  , 

tlon"  Uble.  "Dally  Temper.,ure"  Uble.  "Evaporation  and  Wind"  tab!e.  and  snowfall  ,„  ,„e  "Snowfall  and  Snow  onTZ"^™'  ^blubcd!  lUC^i  «£T.  oT^cTr^tl^  "  P"C""- 

reVfer7oRfJre)me'.a  Slt^lS  /""V"?  """""  Bur"" °' 4''~<  d""««  ""less  oth.rwU.  .hown  by  foo.no.e  following  th,  "Evaporation  and  Wind"  uble.  Ma,  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extreme,  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hour,  ending  at  time  of  observation.  evaporation  .no  "mo  taoie 

WATER,  EQUIVALENT  value,  publi.hed  In  th,  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  table  are  the  water  equivalent  of  .now.  .l.et,  or  1c.  on  th.  ground.  Sample,  for  obtaining  mea.ur.men.a  are  taken  from  different  point, 
for  succes.lve  observation..   con.eouently.  occasional  drifting  and  other  cau.es  of  local  variability  In  th.  .nowpack  m.y  result  In  .pparem  lncon.l..encic.  In  thVrecora 

^et!»ndte.  '"°"''>U      *"  "C"m*">l°«ic'"  D«,a"  '*'>'»•        "Snowfall  .nd  Snow  on  Cround"  uble.  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  uble.  Include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  aa  used  Ln  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  Uble,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windapeed.    This  Btation  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  Uble  for  detailed  daily  record.    Degree  day  daU    If  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  DaU. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  SUtion.     Hourly  precipiUtion  values  are  processed  for  specUl  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  PreclpiUtion  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  daU  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "SupplemenUl  Data"  uble. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  ln  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  variable. 

#     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  Ubles.  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  subsUtions  through  195S  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  Sute,  price  35  cenU.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  DaU,  price  15  cents.   TheBe  publications  may  be  obuined  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 


CORR  ECTIONS 


January  1964 

January  1964 
January  1964 
March  1964 
March  1964 
March  1964 
March  1964 
March  1964 

March  1964 
April  1964 


Climatological  DaU  Table 

Climatological  Data  Table 
Daily  PrecipiUtion  Table 
Daily  PrecipiUtion  Table 
Climatological  Data  Table 
Dally  PrecipiUtion  Table 
Dally  Temperature  Table 
Climatological  DaU  Table 

Daily  Temperature  Table 
Evaporation  and  Wind  Table 


Central  Division  05 

Monti  cello 

AdalrsviUe 

Ashburn 

Ashburn 

Ashburn 

Douglas  2  NNE 

Douglas  2  NNE 

Tifton  Exp  SUtion 


Total  precipiUtion  8.  57;  number  of  days  with  precipiUtion  .  10  or 
more  8;  .  50  or  more  6;  1.  00  or  more  4;  snowfall  and  snow  on  ground 
missing. 

Average  precipiUtion  9.64;  departure  from  normal  5.71. 

Amount  on  1st  1.  83;  monthly  toUl  8.  57. 

PrecipiUtion  14th  0,  total  precipitation  14. 12. 

SUtion  name  Ashburn  1  S. 

SUtion  name  Ashburn  1  S. 

SUtion  name  Ashburn  1  S. 

Minimum  temperature  on  3d  50.  average  minimum  44.  3.  average 
temperature  57.  3.  lowest  temperature  30'  on  Slat. 

Minimum  temperature  on  3d  50,  av^ra^c  minimum  44.  3. 

Delete  water  temperature. 
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GEORGIA  -  JULY  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     98°  on  the  16th  at  Nashville     5  SSE 

Lowest  Temperature:      49°  on  the  6th  at  Blairsville  Exp.   Sta  and  Blue  Ridge 

Greatest  Total  Precipitation:     20.10  inches  at  Savannah     WB  AP 

Least  Total  Precipitation:  3.88  inches  at  Waleska 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.03  inches  on  the  19th  at  Athens 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


July  1964  was  unusually  wet  and  cool  in  Georgia. 
Showers  and  thunderstorms  occurred  at  frequent 
intervals  throughout  the  month  and  brought  record 
breaking  rainfall  totals  to  some  areas.  The  fre- 
quent showers  and  a  very  high  percentage  of  cloudi- 
ness combined  to  hold  daily  maximum  temperatures 
well  below  normal  July  levels. 

All  sections  of  the  State  received  well  above  their 
normal  July  rainfall,  but  the  largest  totals  were  re- 
corded in  the  southeast  coastal  area.  The  average  for 
the  Southeast  Division  was  the  largest  for  any  month 
since  September  1950  and  the  largest  July  average 
since  1916.  The  20.10  inches  measured  at  the  Savan- 
nah Airport  made  this  the  wettest  July  on  record  and 
the  third  wettest  month  ever  experienced  in  that  area. 
Measurable  rain  was  recorded  at  Savannah  on  23 
days,  14  of  which  were  consecutive.  An  inch  or  more 
fell  on  six  consecutive  days  and  5  of  the  6  days 
had  over  2  inches. 

The  heavy  rains  caused  flash  flooding  at  many 
places  over  the  State,  resulting  in  heavy  damage  to 
roads,  streets,  bridges,  culverts,  and  other  property. 
Families  were  evacuated  from  their  homes  in  several 
communities  as  high  water  reached  or  threatened 
their  area.  Atlanta,  Athens,  Columbus,  and  Savannah 
were  among  the  hardest  hit  places. 

Average  temperatures  ra  .ged  mostly  from  2to4de 
grees  below  normal,  making  this  rank  among  the  cool 
est  Julies  ever  experienced  in  Georgia.  Most  of  thi 
temperature  deficit  was  due  to  unusually  low  maxi 
mum  temperatures.  Several  stations  in  north  an 


central  sections  failed  to  register  a  temperature  as 
high  as  90  degrees  during  the  entire  month.  This  was 
the  first  July  on  record  that  the  official  tempera- 
ture failed  to  reach  90  degrees  in  Atlanta  and  at 
Griffin.  Both  stations  have  records  back  to  the  1880's. 

Most  of  Georgia's  weather-related  property  damage 
during  July  was  associated  with  the  heavy  rains 
and  resulting  flash  floods.  A  few  thunderstorms  were 
severe  enough  to  cause  some  local  wind  damage  and 
hail  was  reported  in  isolated  cases.  A  storm,  des- 
cribed as  a  small  tornado,  caused  considerable  dam- 
age in  Murray  County.  Three  people  were  injured  by 
lightning  and  five  workmen  suffered  mostly  minor  in- 
juries when  a  sudden  windstorm  collapsed  a  cotton 
gin  they  were  repairing. 

According  to  the  Georgia  Crop  Reporting  Service,  the 
ample  to  excessive  rainfall  enabled  crops  to  make 
rapid  vegetative  growth  and  generally  improved  yield 
prospects.  However,  as  a  result  of  extremely  wet 
soils,  farming  activities  in  most  areas  were  almost 
at  a  standstill. 


Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
e  Agricultural  Engineering  Building 

University  of  Georgia 
d  Athens,  Georgia 
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68.0 

76;9 

-  2.9 
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.0 

0 

11 

6 

3 

ATLANTA  »B  AIRPORT 

R 
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93 
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4.77 

.87 

1.49 

18 

.0 

0 

9 

1 

MC   I NTYRE   1  WNW 
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.0 
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86.4 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
JULY  196* 


Continued 
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Temperature 

Precipitation 
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Departure 
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Min. 

Total 
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\ti 

5  ft 
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NEWINGTON  4  NW 
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93 

11 

0 

0 

0 
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2.10 

18 

.0 

0 
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86,8 

68.6 

77.7 

92 
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59 

7 

0 

8 

0 

0 

0 
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2.32 

21 

.0 

0 

18 

11 
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67.2 
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I  1 
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o 

3 

0 

0 

0 
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0 

o 
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WAYNFSBORO  2  NE 

8  7  •  8M 

78.3M 

92 

15* 

62 

8 

0 

9 

0 

0 

0 

4.06 

1,25 

1  7 

.  o 

o 

a 

4 

1 

DIVISION 

78.1 

-   3. A 

10.09 

5.21 

.0 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

87.8 

70.0 

78.9 

-  3.6 

92 

1  1 

62 

7 

0 

11 

0 

0 

0 

6.28 

2.59 

2.13 

19 

.0 

0 

11 

6 

3 

AMERICUS  *  ene 

86.  1 

69.5 

77.8 

-  3.2 

91 

10 

63 

7 

0 

2 

0 

0 

0 

12.32 

6,*V7 

2,50 

16 

.0 

0 

16 

9 

3 

BAIr.BRIDGE 

89.7 

70,0 

79.9 

_  1,7 

95 

14. 

63 

7 

0 

16 

0 

0 

0 

8.61 

1.86 

2,28 

22 

.  0 

o 

16 

2 

flL  AK  EL  Y 

87.3 

69,  3 

78.3 

-  2.8 

92 

15 

62 

7 

0 

8 

0 

0 

0 

7.39 
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1  ,  3<» 

26 

.  0 

0 
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A 

j 

CAIRO   2  NNW 

88.3 
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78  5 
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63 

8 

o 

12 

0 

0 

0 
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5,03 
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16 

o 

o 
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* 
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89.2 

70,7 

80.0 

9A 

31. 

6A 

7 

0 

15 

0 

0 

0 

12.66 

.0 

0 

COLCUITT   2  E 

CUTHBERT 

88  A 
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6A 

7 

o 

11 

o 

0 

0 

8  6A 

1  95 
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o 

g 

13 

FORT  GAINES 

8  7.8 

69,2 

78  1  5 

_  2,7 

92 

15 

63 

7 

o 

9 

0 

0 

0 

7.13 
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2,00 
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.0 

o 
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LUMPKIN 

86.5m 

70,  5M 

78  ,  5M 

92 

10 

66 

8 

o 

s 

0 

0 

0 

10,24 

1.85 

13 

.  o 

o 
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86. 0 

68.6 

77.3 

91 

15 

62 
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0 
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0 

0 

0 

9.54 

1.98 

24 

.0 

0 

12 

6 

3 
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86.6 

69.0 

77.8 

91 
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*1 
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o 
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0 
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,7 

95 

10 

63 

7 

o 

i  e 

0 

0 

0 
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4.12 

18 

0 

o 

1  3 
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DIVISION 

78.8 

-  2.6 
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3.07 

.0 
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ALAPAHA  EXP  STATION 

88.1 

69,3 
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92 

17 

62 
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o 

u 

0 

0 

0 
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60 

] 
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0 
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1 
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88.9 
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79.5 

-  2.5 

9A 

15 

63 

0 
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o 
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7.8* 

2.33 
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.0 

0 

15 

6 

2 
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89.2 

69,1 

79.2 

9A 

31 

59 

7 

o 

18 

0 

0 
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11,76 

2,20 

27 
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o 
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68,5 

78.5 
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1 

58 

o 

12 

o 

0 
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2.91 

1.31 
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o 
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16 

0 
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79.3 

9A 
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7 
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0 
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88.3 

71.9 

80.1 

95 

11 

68 

9 

0 
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0 

0 
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9,36 

1.97 

28 

.0 

0 

19 
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BRUNSWICK 

71.8 
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o 
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0 
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87.8 
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60.6 

9A 
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18 

0 

10 

0 

0 

7,67 

1.31 

18 

.0 

0 

14 
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1 

CAMP  STEWART 

89.7 

70.2 

80.0 

95 
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62 

8. 

0 

17 

0 

0 

0 

10,10 

1.92 

16 

.0 

0 

15 
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88.7 

69. A 

79.  1 

93 

14. 

57 

7 

15 

o 
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21 

.0 

0 

19 

9 

A 

FOLK5TON  9  SW 
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69,7 

60.1 

95 

31. 

6A 
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16 

0 

0 

0 

12.22 

2.07 
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.0 

0 

13 

8 

7 

GLENNVILLE 

88.9 
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9A 

15. 

61 

7 

0 

IS 

0 

0 

0 
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0 
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69.3 
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0 
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.0 

0 

17 
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89.5 

66,9 
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9A 
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57 

28. 

0 

18 

0 

0 

0 

16.95 

5.13 

27 

.0 

0 

18 

10 

3 

SAPELO  ISLAND 

87.3M 
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79. AM 

93 
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67 

6 

0 

0 

0 

0 

11.08 

.0 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

87.9 

69,5 

78.7 

-  1.5 

9A 

11 

58 

7 

0 

10 

0 

0 

0 

18. 6A 

11,09 

3.81 

18 

.0 

0 

14 

10 

7 

SAVANNAH  wB  AP  R 

88.5 

69.7 

79.1 

-  2.2 

96 

10 

61 

7 

0 

13 

0 

0 

0 

20.10 

13.-*9 

3.13 

18 

.0 

0 

15 

11 

7 

SAVANNAH  BEACH 

8  3.0m 

72.0m 

77. 5M 

66 

8 

0 

0 

0 

0 

12.34 

2,52 

21. 

.0 

0 

13 

7 

A 

SURRFNCY  2  WNW 

89.0 

66.6 

78.8 

9A 

1A. 

58 

7 

0 

16 

0 

0 

0 

15.<:5 

2.60 

18 

.0 

0 

17 

9 

4 

WAYCROSS  *  NE 

89.6 

66.9 

79. A 

-  2. A 

95 

16. 

55 

7 

0 

1* 

0 

0 

0 

13,56 

6,52 

4,85 

18 

.0 

0 

17 

8 

2 

DIVISION 

79. A 

-  2.0 

13.35 

6,52 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  86  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  J 

2  | 

3 

4  1 

5  |  6 

7   |   8  | 

9 

10  1 

11  | 

12 

13  1 

U 

25  1  26  1  27 

28  | 

 L 

1 

29 

1 

30 

31 

NORTHWEST  01 

ADA ] 8  5v 1 LLE 

47 

. 

*  li 

•  04 

•  07 

•  12 

■  44 

.22 

•  II 

ALLAT0ONA  OAN  2 

*  05 

*  . 

*  11 

*  J  1 

•  52 

.01 

.03 

•02 

.24 

T 

•  SI 

BEAvEROAlE 

* 

01 

1  13 

* 

.21 

* » 
,36 

•  23 

.  J*> 

•  03 

■4< 

•03 

,60 

.02 

.  •>) 

CALHOUN  EXP  STATION 

6,60 

,43 

.  2  *> 

*  10 

1.13 

*40 

I  IS 

70 

.12 

•  17 

.10 

.  30 

•  90 

.28 

•  30 

.63 

CARTERS 

5.14 

.21 

.17 

.23 

.13 

•  53 

.90 

•49 

■  f  1 

.03 

•  43 

.2b 

.33 

CAR~ER5V I LLE 

*• 

21 

* 

02 

30 

* 

• 

1(1 

'In 

•  9T 

•  11 

•  97 

.06 

T 

7 

•  11 

•  09 

CARTERSVILLE  5  5W 

1  8* 

*  5 

41 

01 

1.02 

•  20 

•  21 

.05 

.  10 

T 

•  11 

CEOAQTOwN 

T*56 

• 

■  03 

T 

.  5 : 

.37 

7 

CMAT5«09TM 

9.69 

*0S 

*69 

*48 

*  J : 

*  69 

T 

84 

.41 

.99 

.  v; 

1.12 

.16 

.0. 

.11 

2.0T 

•  01 

chickamauGa  PARK 

7,27 

!l9 

.49 

!si 

1*85 

•  17 

•  IB 

.26 

\u 

!29 

1.04 

1  .CI 

.  19 

•  71 

.:i 

CyH°'VILLE   i  H 

,28 

t 

1*04 

1*34 

.02 

49 

49 

1.04 

.  91 

•  29 

DALLAS  4  E 

T.21 

I  ,30 

•  12 

•  65 

,60 

.18 

1 ,01 

'.*30 

32 

* 

.10 

.26 

.2'j 

.07 

.90 

.95 

.21 

DALTON 

7,06 

•  01 

,52 

•  17 

,04 

1,00 

•  20 

,82 

.62 

,b\ 

.2. 

T 

,46 

•  16 

•  29 

embry 

5.49 

,36 

.25 

.44 

T 

1.11 

i*9 

Its 

!oi 

*.80 

.02 

•  01 

•  23 

,26 

.32 

■  01 

,10 

.60 

FA  I RMQUN  T 

3,46 

,24 

.25 

.32 

.38 

.50 

.96 

T 

.09 

•  50 

T 

.  2t 

T 

K E  N ' I NG "0 » 

.05 

.32 

•  04 

1.38 

2.09 

•  29 

•  12 

.65 

.46 

•  66 

•  12 

.  l' 

•  1C 

•  06 

KINGSTON 

1,10 

^  *4A 

1 .:  1 

.11 

,42 

•  21 

8  35 

.  30 

1  32 

28 

1.52 

1.03 

.82 

.06 

T 

BE  SAC A 

10*57 

• 

.73 

* 

•  01 

.73 

•  05 

,t" 

.02 

•  I. 

•  IT 

RINGGOlO 

6.71 

OS 

*  06 

1  *05 

*  *  70 

*08 
* 

' " 

*50 

* 

1*62 

.40 

.if 

.17 

.08 

1.53 

•  02 

,44 

.50 

.22 

1,20 

.16 

.27 

•  40 

.  'i 

7 

7 

.  *  I 

.27 

7 

,07 

.12 

T 

T 

1.00 

RO*E  «B  A  I  RPORT 

* 

1  ji 

"?o 

*  '* 

*  1 1 

•  25 

.  ••2 

T 

•  06 

.  IC 

.44 

.01 

,02 

T 

•  0. 

SUMMERVlLLE 

a*07 

*  69 

07 

"o» 

Ai 

1 . 1  a 

7 

.34 

,  if 

TAYLOSSVILLE 

6.44 

■  21 

1  .*. 

.  18 

1.64 

'  * 

,21 

•  33 

.22 

.1* 

1*01 

NORTH  CENTRAL  02 

alpharetta  1  wNW 

• 

*  , 

,10 

•  "* 

' '  J 

•  * 

•  35 

. :  ^ 

.  15 

1 .  3  1 

•  09 

,13 

T 

•  06 

12*83 

|    \  - 

*  ft  A 

■  90 

.09 

6.03 

•  02 

1  .  6  j 

.  3  1 

.20 

«09 

'  J 

.06 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

12*tt 

.  '« 

07 

05 

117 

' )  i 

141 

•  11 

•  09 

Z«] 

2.43 

1.01 

.22 

1.29 

.  10 

.12 

.09 

*  ' 

ATHENS  M8  AIRPORT 

10,55 

34 

*03 

*05 

'  6* 

*0 1 
* 

•  Tj 

1  35 

.28 

.11 

••12 

•  02 

1.17 

7 

.63 

•  09 

.  M 

T 

ATLANTA  BOLTON 

8,92 

!l6 

1*3 

.51 

.  1- 

.61 

!06 

1.16 

■  18 

•09 

.  Dt 

.41 

.91 

2.03 

.  1  1 

,71 

.♦T 

ATLAN  A  rfo     IR  0" 

* 

•  02 

08 

* 

* 

• 

* 

14 

.27 

■  01 

l . )  I 

.  16 

.  3* 

■    .  ■ 

.16 

•  2j 

.02 

•  ?* 

BALL  GROUND 

6*00 

04 

* 

1*90 

*  1  j 

* 

* 

.19 

•  12 

L,Z| 

.11 

BLAIRSVILLE  E*P  STA 

5*67 

in 

1 

*  ir 

*  7» 

•  36 

.03 

■  41 

:l\ 

.41 

.*3 

!B6 

T 

*  1  k 

BLUE  RIDGE 

7.12 

03 

02 

a i 

■  82 

'  )  " 

28 

*  J  j 
* 

*58 

•  64 

.:* 

.04 

.6i 

.2* 

T 

.*6 

.0. 

•  01 

.11 

CANTON 

T,02 

!l7 

l*i 

.14 

.44 

!08 

.94 

•  62 

.06 

1.3) 

.  0^ 

.  38 

•  03 

1.91 

Cleveland 

6.55 

• 

*  ~ 

1 

*  " 

.45 

•09 

.2  3 

.09 

1  .  ^ 

.02 

•  07 

.  T2 

•  33 

T 

.  Dl 

.09 

COMMERCE  2  SSW 

03 

'  fl  « 

•  40 

ni 

•ft 

.05 

■Oi 

1.31 

•03 

2«P 

,C5 

2,60 

7 

CUNNING   1  N 

10*03 

ft* 

2*81 

03 

67 

- 

4* 

1.75 

.1C 

.30 

1,09 

.OT 

.93 

.06 

OAHLONEGA 

9,28 

*  70 

•  87 

7 

.25 

T 

1.75 

.73 

1.73 

.21 

1.02 

.05 

•  91 

DAwSONvlLLE 

11.44 

.04 

120 

In 

.40 

•  30 

.93 

.97 

1*90 

•  21 

1.31 

1.65 

2.71 

.  16 

.A3 

.10 

•  09 

elli  jay 

«   4  7 

.15 

•  02 

2.69 

.29 

.31 

.12 

.92 

•  20 

.79 

•  02 

.  1 ! 

•  02 

.  1 1 

1.26 

.43 

1,02 

.22 

•  C  1 

.10 

.90 

GAI NE Sv I LLE 

I'M 

•  03 

.81 

.is 

.64 

.20 

.99 

.40 

•  37 

1.13 

1.10 

,16 

.-.2 

.o; 

HELEN  1  3E 

I'll 

,31 

•  14 

*«J»! 

»" 

.  1  . 

.69 

.16 

.8  1 

■'.66 

.  1 1 

.28 

1  .  10 

,  16 

•  29 

.  0. 

JASPER    1  NNW 

4.49 

*in 

*74 

.23 

.62 

.41 

,50 

MAYSV I LLE 

5.19 

.13 

.12 

1.15 

.23 

.40 

T 

1.60 

7 

T 

MONROE 

9.6S 

2,40 

.41 

.05 

•  10 

•  P 

,15 

1*26 

•  82 

.  3! 

1«30 

.  T5 

,4! 

.  31 

.21 

.26 

.10 

NORCROSS  a>  n 

6  ,95 

T 

.29 

•  66 

•  49 

.15 

."0 

,37 

T 

1.20 

7 

•  47 

7 

1.61 

.43 

.20 

•  69 

wAlESKA 

3,80 

■  1 1 

*  si! 

*  1 1 

*i? 

•  12 

.  *a 

,60 

.23 

WINDER  1  SSE 

8  ,  JT 

* ; 

,06 

1  •  : 

•  62 

.  1 1 

2*05 

•  17 

.06 

1,43 

.  13 

,65 

.01 

•  01 

WOODSTOCK 

5,04 

.97 

•  01 

•  04 

.2*) 

!  V 

•  11 

Tn 

NORTHEAST  0) 

BOtlMAN 

11,11 

•zo 

.„ 

.04 

T 

T 

7 

T 

T 

1.06 

.14 

•  02 

4.52 

7 

2,01 

.  18 

1,65 

T 

CAWESvILLE 

5,86 

L«41 

.44 

.10 

•  34 

•  06 

.3: 

1.39 

1.6. 

.04 

Clayton 

6,15 

"?r 

• 1 

• 1 

•  ** 

■  »6 

.20 

.  1  4 

•  96 

.  )* 

1  .  J* 

,6fl 

.  1  1 

.11 

•  61 

CORNEL  I A 

4,96 

*04 

01 

•  30 

•  03 

•  37 

•  09 

.8* 

.01 

.46 

1.10 

•  90 

.02 

ELBERTON  2  N 

12.10 

•  02 

•  29 

•  09 

1,40 

'** 

1 . 

9.46 

1,79 

.:s 

.66 

•  Of 

HARTmELL 

.  1  5 

LEXINGTON 

T.21 

■41 

7 

1.20 

,05 

.55 

.06 

T 

: .  ^* 

1.60 

.  *s 

.  6? 

7 

7 

•  90 

T 

T 

.C5 

,10 

LINCOLNTON 

6.9T 

.  1  9 

.44 

•  40 

2.00 

.  !  T 

.  0  3 

.69 

•  03 

.12 

.6. 

TOCCOA 

T,T6 

1,8? 

•  1 1 

,0| 

.01 

.0* 

1.98 

.  C 

.03 

•  01 

.26 

WASHINGTON 

7.45 

,86 

•  06 

•  38 

7 

7 

•  72 

•  94 

1  ,2« 

1.64 

.02 

,0! 

.02 

•  16 

■  19 

.1' 

'  * 

•  08 

WEST  CENTRAL  0* 

BUENA  VISTA 

6,26 

•  38 

•  32 

•  19 

•  07 

• J  J 

.?8 

1  .  3S 

•  37 

•  63 

.4; 

•  29 

.  26 

1.98 

.11 

.20 

•  61 

BUTLER 

10,51 

*  ?» 

.  b* 

•  99 

.T3 

•  09 

.24 

1*15 

.  33 

.92 

CARROLLTON 

4,79 

*  18 

•  34 

.  i  1 

•  20 

1.91 

.17 

■  39 

.  5C 

.2* 

•  09 

,05 

COLUMBUS 

9.11 

.10 

•  25 

•  42 

.49 

1.48 

.c: 

.41 

l.i: 

3.45 

.05 

1.10 

•  10 

.» 

COLUMBUS  «B  AIRPORT 

R 

9.5T 

•  12 

.6T 

•  31 

,02 

.91 

.64 

7 

•  20 

.  0, 

T 

.  8  ) 

•  23 

1.30 

.  '0 

•  91 

T 

.01 

.10 

CONCORD 

5,84 

1*92 

,66 

•  04 

*** 

1 '  II 

•  20 

' 

.  2 : 

.  Ci 

,0* 

.  72 

■ :* 

OOuGlASvILLE 

*44 

\l\ 

__ 

.«5 

1.60 

*  16 

10 

19 

EXPERIMENT 

t|24 

•  05) 

.39 

,93 

!S8 

.34 

.91 

!o2 

.01 

T 

FRANKLIN 

4,74 

2*09 

03 

* 

*  16 

1  09 

*  j  j 

"lO 

"  1  T 

•  85 

•  09 

.08 

.10 

.05 

.27 

.25 

•  09 

•  0. 

.09 

goat  Rock 

9.51 

i  loo 

*93 

U48 

!oi 

.04 

!04 

i\n 

.66 

.12 

ill 

.2*: 

•  09 

.  1  3 

.  9! 

•  65 

1,02 

.10 

GREENVILLE  2  N 

7,54 

.95 

•  35 

00 

■ .  \  - 

'  i . 

1.11 

.30 

•  98 

.26 

T 

T 

.2T 

.99 

GRIPMN 

7.54 

2  56 

T02 
* 

*03 

04 

04 

* 

*  *64 

1  96 

•91 

.31 

.  36 

.97 

.17 

.04 

.19 

HAMILTON  *  H 

6.10 

.92 

!76 

.03 

I  TO 

T 

!04 

.57 

.49 

!23 

.  )! 

.03 

,3S 

.16 

.44 

,06 

.66 

JONESBORO 

10.10 

1.73 

•  69 

•11 

,87 

•  45 

l.TS 

1.17 

.02 

.19 

.04 

.•'•< 

.04 

.16 

.0* 

.45 

.10 

•  01 

,67 

.9. 

LA  GRANGE 

T.21 

1.87 

.42 

•  30 

7 

.11 

.10 

•  9B 

.26 

7 

•  04 

•  06 

1.71 

•  09 

.06 

.10 

MARSHALLVILLE 

8.46 

1  ,  7* 

•  17 

2*71 

•  91 

•21 

•  60 

MONTEZUMA 

12.18 

•  33 

•  97 

.30 

7 

•  90 

.  1  ft 

1 .02 

,09 

T 

. ) 1 

':!! 

*  *1 

*0' 

.21 

.30 

2,66 

.01 

'c2 

*2T 

NEuNAN 

7,00 

T 

•  05 

1*12 

.34 

•  3  0 

.02 

•  92 

,  19 

•?i 

.13 

.21 

lIb; 

.  34 

• 

TALBOTTON 

5.92 

.99 

•  10 

•  2* 

*07 

*  1  ' 

•  12 

.« 

.06 

.13 

.12 

.05 

.22 

TALLAPOOSA  2  NN« 

THOMASTON  2  S 

, :  9 

•  22 

WEST  POINT 

6.62 

1.66 

■  50 

.15 

.25 

T 

,14 

.7; 

Ill 

•OOOB JR* 

4,7] 

•  57 

.58 

•  04 

07 

.06 

.2S 

.11 

•02 

*30 

!oi 

•  96 

CENTRAL  05 

ABBEVILLE 

16,06 

,07 

3,93 

,01 

.  C  1 

.43 

• 

.04 

.7J 

.69 

.  a* 

2.16 

.16 

I.M 

.90 

.29 

1 

.!■ 

1.11 

ft  I  LEV 

j. 

•  93 

1.42 

■04 

.07 

.08 

•  04 

.10 

COV INGTON 

10.40 

•  14 

.43 

.2- 

•  20 

[40 

1.42 

.30 

1.16 

,39 

.10 

1 '. : 

loz 

'.*•> 

'.  1 : 

•  03 

!  24 

... 

.;- 

.69 

1.10 

DANVILLE 

11.08 

1,00 

.38 

"  ' 

2.13 

.57 

.41 

.17 

.20 

.:i 

9.91 

DUBLIN   3  5 

12.51 

.48 

1,67 

.04 

.15 

1*00 

,73 

,23 

.32 

•  10 

2.1* 

1.09 

i.n 

.07 

.09 

.06 

EASTWAN    l  . 

8.45 

,08 

2  ,54 

.  " 1 

•  19 

58 

95 

20 

,f 

■  12 

•  04 

.12 

.20 

PORSvTh  1  5 

5,53 

.40 

.54 

U3! 

.45 

.65 

T 

i«*i 

.04 

.06 

7 

.10 

T 

•  Of 

T 

.01 

.29 

T 

T 

FORT  VALLEY  2  £ 

13,76 

.85 

•  11 

2.06 

.  10 

.41 

4.65 

. :  v 

•  93 

.33 

.06 

T 

T 

.90 

!»9 

GOOFREv  *  NC 

6.58 

.09 

.26 

.92 

.76 

111 

.* 

1.95 

.21 

.16 

•  47 

.23 

.22 

1.10 

.96 

HAWKlNSVl LLE 

7,90 

,95 

•  12 

.22 

•  09 

.09 

,19 

1.15 

.10 

.15 

T 

T 

1.21 

1.09 

.1? 

.  Zt 

.25 

7 

T 

T 

I 

T 

JULIETTE 

9.26 

•41 

•07 
7 

.30 

•  10 

1.4| 

.47 

.26 

1.21 

L.31 

.  .8- 

.31 

•  01 

.11 

.19 

MACON  «B  AIBPORT 

R 

4,71 

,1' 

.01 

•  07 

T 

. :  S 

.29 

.04 

,*7 

.06 

.56 

•  21 

.02 

•01 

.1* 

.03 

.02 

•02 

.02 

.19 

T 

T 

.61 

mc   InTyRE   I  WNw 

milledgevillE 

8.61 

•  02 

•  02 

•  OA 

.25 

1.60 

.29 

•  39 

1.4 

2.00 

.04 

•  12 

1.96 

.20 

.02 

T 

.19 

T 

MONTICELLO 

9,02 

,07 

2.70 

•  96 

.60 

•  81 

■  72 

,7( 

1.20 

.3C 

.19 

MOUNT  VERNON  9  WNW 

7.54 

T 

1.22 

7 

7 

.26 

7 

.06 

.96 

.05 

.10 

•  19 

.  •< 

1.24 

.  « 

.29 

.06 

.02 

1.02 

.01 

.01 

.99 

..1 

.92 

SANOCRSVILLE 

SILOAM 

4.92 
9.44 

.03 

1.04 

.03 

•01 

1.10 

.09 

.62 

.43 

.90 

.2- 

.05 

.04 

1 .1 

.6C 

2.30 

.16 

1.21 
.6] 

l.'O 

.03 
.12 

.02 

.02 

•  2T 

•  IT 

.06 

T 

T 

•  96 

•  11 

SPARTA  2  NNm 

9,91 

.24 

1.10 

1,21 

.14 

.91 

.09 

.16 

2,33 

.13 

.22 

2.33 

.64 

.22 

.09 

.19 

•  tolkrtruifl  SUIMO  IndM 


DAILY  PRECIPITATION 


JULY  1964 

Continued  


Station 

~a 

Day  of  Month 

O 

21 

22 

23 

24 

25 

H 

1 

2  1 

3 

4  | 

5 

6 

7  |  8 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14  | 

15 

IE 

17  | 

18 

19 

20 

26 

27 

28 

29  | 

30 

31 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING  1  NH 

6  .58 

.06 

.35 

.90 

.10 

.06 

.35 

.95 

.04 

2.26 

•  04 

.97 

.23 

.17 

T 

.17 

.0* 

.21 

AUGUSTA  MB  AIRPORT  R 

9.66 

T 

1.19 

.01 

T 

T 

T 

T 

,U 

.51 

.45 

.10 

.16 

i  .40 

2.32 

2.10 

T 

.01 

.02 

T 

T 

.15 

.37 

•  47 

.06 

.02  . 

BROOKLET  1  w 

12.  SI 

1.60 

.73 

T 

.64 

1.65 

.73 

1.38 

1.99 

T 

.63 

T 

T 

1.65 

.62 

.10 

.10 

.78 

T 

T 

.42  . 

BUTLER  CREEK 

s.ss 

.28 

T 

60 

.03 

.07  . 

DOVER 

10.61 

.32 

.44 

!a3 

,20 

.01 

Ml 

1.23 

.07 

.91 

.60 

1.23 

.92 

.52 

.33 

!o5 

,73 

!oi 

GIBSON 

9.63 

•  75 

T 

.43 

•  25 

,62 

.  82 

3.10 

T 

.  94 

.33 

T 

.57 

.63 

T 

.45 

T 

.69  ■ 

LOUISVILLE 

7.39. 

.73 

.93 

•  12 

1.08 

1.92 

1.00 

.22 

.23 

.36 

.62 

.12 

.06 

METTER 

13. 99 

.09 

.02 

1.22 

1.60 

.90 

.10 

.  l  o 

M1DVILLE 

•  23 

.43 

'.12 

.53 

.07 

!i« 

1.48 

1.09 

.70 

.  38 

!l5 

.03 

1.16 

.17 

.20 

|09 

lot  ! 

M1DVILLE  EXP  STA 

1 2 ,52 

•  20 

.16 

.97 

.66 

,11 

•  44 

.41 

.10 

.97 

1,73 

1.83 

.99 

.43 

.40 

.37 

.06 

.13 

.05 

.03 

.51 

2.13  . 

MILLEN  4  N 

12  AT 

1.97 

.07 

.74 

.12 

1.40 

.53 

.03 

.94 

2.39 

,54 

.71 

,0« 

.93 

.09 

.03 

.01 

.97 

,03 

1.46  . 

HILLHAvEN  6  E 

t!21 

1,13 

.21 

.35 

.35 

.90 

,76 

1.24 

.20 

.55 

,96 

.09 

.37 

.70  . 

NEW INGTON  *  NW 

.71 

38 

* 

T* 

.20 

2.20 

.98 

.49 

T 

T 

T 

T 

2.4' 

.22 

i!oo 

i  loo 

l!o2 

T 

.21 

f 

2*24 

.27 

.26  '. 

SWAINSBORO 

12*9e 

.97 

.11 

.92 

.07 

,63 

,46 

.33 

.21 

.02 

.45 

1.10 

1.04 

.31 

2.32 

•  27 

.04 

1.02 

,04 

•  05 

.10 

.97 

•  03 

.70 

1.31  . 

wARRENTON 

8. 75 

,09 

1.19 

,91 

1.41 

.20 

.70 

2.53 

.09 

.SB 

.22 

,30 

.10 

.05 

•  3a  , 

WAYNESBORO  2  NE 

A, 06 

.25 

1.25 

.90 

.90 

.46 

.75 

.10 

.10 

.13  . 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

1  6 

.09 

.03 

.03 

.13 

.26 

.41 

.78 

•  02 

1  .06 

2.13 

.01 

.41 

.05 

.01 

.66 

•  •3 

1.06 

AMERICUS  *  ENE 

T 

,38 

.60 

.29 

.  >9 

1.90 

.94 

.05 

.20 

2.5C 

2.30 

.78 

,20 

T 

.62 

.16 

.13 

.26 

7 

T 

.03 

7 

.33  , 

BAINBR IOGE 

6.61 

.OA 

•  04 

.04 

.66 

.09 

.14 

.26 

•  19 

.  je 

.23 

.60 

.44 

.11 

..8 

2.28 

1.12 

.77 

.14 

.66 

.31  . 

6LAKELY 

7.39 

.1* 

.12 

» 

04 

,07  , 

CAIRO  2  NNW 

11,76 

!oi 

1 22 

|79 

!l9 

1,29 

'.■>« 

Iso 

1.11 

T 

ill! 

.34 

K02 

T 

In 

.12 

•  12 

!aO 

*63 

.01 

.96 

CAMILLA 

12.66 

2,40 

,64 

.88 

.07 

.52 

.98 

1.20 

1,40 

.02 

.56 

.04 

* 

• 

* 

• 

• 

* 

3.32 

1.09 

• 

COLOUITT  2  E 

CUTHBERT 

8.6A 

.19 

.63 

.96 

1.95 

.09 

1.16 

.07 

.12 

.31 

•  16 

.32 

.04 

.03 

.27 

.07 

.36 

.05 

1.74 

.02 

.10 

DAWSON 

U.26 

.30 

" 

OONAL  SON V I LLE   1  S 

6.56 

.05 

T 

',11 

.10 

',2i 

in 

.56 

.10 

!o3 

T 

!si 

1.66 

.06 

!9» 

.84 

T 

!o2 

T 

.04 

.61 

*06 

I39 

7  ! 

PORT  GAINES 

7.13 

•  75 

T 

.28 

.66 

,20 

2.00 

.40 

.20 

•  10 

1.11 

.10 

.32 

.11 

.96 

T 

• 

LUMPKIN 

10.26 

•  65 

.76 

.06 

1.30 

.'0 

1.85 

•  09 

.13 

,30 

.35 

.65 

.09 

.93 

.05 

.97 

.05 

,40 

1.41  , 

MORGAN 

9.5A 

■  89 

.69 

.36 

.08 

.74 

.12 

1,61 

.15 

■  03 

1.98 

.12 

.60 

1.79 

.23 

• 

MORGAN  5  NW 

6.AA 

.06 

02 

.05 

.60 

.09 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7.*l 

.47 

T 

!70 

1.16 

T 

1.42 

•  48 

.03 

1.30 

!oi 

.43 

!06 

,05 

!o2 

!l4 

•  64 

lot 

"l9 

.04  \ 

PRESTON  3  SW 

10. AS 

.16 

1.62 

.15 

.20 

1.86 

1.29 

1.0. 

.93 

.19 

.51 

1.10 

,98 

.20 

.14 

.32 

.02  . 

TH0MA5V I LLE 

6.13 

.03 

.07 

,97 

.77 

.40 

.32 

,60 

.19 

-.12 

.20 

.54 

.30 

.04 

.10 

.63 

.01 

•  14  . 

THOMASvILLE  WB  CITY 

SOUTH  CENTRAL  06 

AOEL  2  S 

11.91 

.06 

1.00 

.  3  6 

.22 

.53 

.OS 

.52 

.21 

.97 

.70 

2.27 

.02 

.14 

1.40 

.79 

1.93 

ALAPAHA  EXP  STATION 

7.SA 

ASHBURN 

CORDELE  WATER  WORKS 

11.  AS 

.97 

1.31 

.61 

1.34 

'|64 

•  OT 

DOUGLAS  2  NNE 

8,671  T 

i!oo 

,21 

1.12 

'l°2 

.19 

T 

ill! 

ill 

III 

.14 

T 

|28 

!76 

!ie 

WIS 

.26 

r 

P I T2GERALD 

7.8A 

1.27 

•  64 

,21 

.66 

.01 

.14 

.18 

.0? 

1.03 

.37 

.02 

.06 

.14 

.77 

.38 

.07 

.55 

.31 

.09 

.45 

.41 

HOMERVILLE  3  wSw 

11.76 

.21 

.60 

1  .  '8 

.16 

.63 

,4| 

.11 

.19 

2.09 

T 

.18 

.58 

.16 

■  35 

1.24 

.72 

.04 

2.20 

,03 

LUMBER  CITY 

9,19 

•  06 

1.31 

.43 

1.02 

.24 

,2s 

.48 

.45 

.33 

.51 

.77 

.31 

.36 

.67 

■  33 

.05 

.39 

.10 

.20 

.26 

.04 

MOULTRIE  2  ESE 

11.91 

2.32 

.01 

.01 

.03 

.28 

NASHVILLE  5  5SE 

9.77 

,48 

1.71 

!l8 

'leo 

!l3 

.17 

!>« 

•  23 

.04 

2ioC 

i  10 

.  74 

.60 

^77 

!09 

"■90 

111 

!o3 

.02 

QUITMAN 

12.50 

•  49 

.12 

.03 

.83 

1.08 

,i» 

.68 

.19 

1.78 

.72 

.04 

.71 

3.00 

.19 

1.76 

TIFTON  EXP  STATION 

10. AA 

•  26 

1.88 

.52 

.94 

.70 

•  26 

.41 

.08 

.26 

1.05 

.86 

.05 

T 

1.07 

.57 

.17 

.06 

.02 

.04 

.70 

.90 

.02 

VALOOSTA  A  NW 

11.95 

•  99 

.42 

.0« 

1.23 

.79 

2.40 

.-i 

.34 

.06 

2.2. 

.35 

.28 

T 

.01 

1.16 

.02 

.44 

.43 

.30 

SOUTHEAST  OR 

ALMA  FAA  AIRPORT 

9.13 

•  39 

1.08 

,32 

.60 

T 

1.97 

.06 

.19 

.37 

T 

.72 

1.62 

.03 

.  39 

.42 

.30 

.16 

•  03 

.10 

.24 

.14 

.11  . 

ATKINSON  I  W 

17,39 

1.70 

1.34 

.40 

.76 

1.10 

.28 

2,!C 

.68 

.26 

.01 

.18 

1.36 

.38 

2.90 

3.45 

8LACK8EARD  ISLAND 

9.36 

T 

.29 

.  T" 

.15 

.13 

.88 

.1! 

.19 

•  48 

.23 

1.12 

•  06 

.16 

.88 

.14 

.33 

T 

.21 

.07 

.45 

1.97 

.02 

.11 

.30  . 

BRUNSWICK 

16.29 

•  03 

.03 

1.46 

BRUNSWICK  FAA  AP 

7.67 

■  29 

ill 

T 

r 

.27 

.07 

.93 

.90 

.06 

.09 

.78 

lill 

lis 

.23 

.79 

.97 

!03 

'.21 

■  tl 

!oi 

■  11 

.08 

.04 

•  OB  ', 

CAMP  STEWART 

10.10 

.44 

.74 

.03 

.08 

1.03 

T 

.10 

.23 

.19 

T 

T 

.93 

1.92 

.13 

.09 

1  .  16 

T 

.99 

1.21 

.92 

.04 

.06 

.10 

.13 

.04 

7  . 

DOCTORTOWN  I  WSW 

13.57 

1.39 

.02 

1.6.' 

.44 

.16 

.13 

.11 

.15 

.02 

.00 

.43 

3.03 

1.04 

.31 

.62 

.35 

.70 

.14 

.07 

2.27 

.25 

.10 

.12 

.01 

FLEMING  EXP  STATION 

1A.A3 

.12 

.20 

.99 

.28 

.36 

.27 

.46 

.01 

.01 

.62 

2.50 

.90 

.60 

2.99 

,01 

.15 

.11 

.20 

1.67 

.10 

.30 

.05 

1.70  . 

FOLKSTON  3  SW 

13.36 

1.39 

.30 

.75 

.56 

1.00 

.30 

.05 

.56 

3.  76 

.43 

.10 

.20 

.10 

.13 

2.79 

1.85 

.69 

FOLKSTON  9  SW 

12.22 

1.94 

.16 

.,'5 

2.07 

.02 

.75 

.J6 

.02 

1.73 

1.05 

.09 

.39 

■  30 

.03 

1.06 

1.33 

1.09 

GLENNV I LLE 

13. 6A 

.89 

,02 

1.79 

T 

T 

.26 

.02 

.02 

.60 

.16 

.10 

T 

.17 

3.12 

1.17 

.01 

1.77 

.03 

.79 

.72 

.74 

.73 

,06 

.63 

7 

•  24  . 

JESUP  8  S 

12.13 

,29 

.49 

.55 

.'J 

.16 

.  38 

2.21 

3.0C 

.42 

.07 

1.52 

.46 

.63 

.27 

.38 

.24 

,07 

.16 

.36  , 

NAHUNTA 

16.95 

•  03 

.90 

■4i 

.36 

,84 

.95 

.37 

.42 

.03 

2.17 

1  .00 

.42 

.16 

.03 

1.20 

.17 

.60 

.11 

1.14 

5.13 

.03 

.23  . 

PATTERSON 

13,55 

.02 

SAPELO  ISLAND 

11,08 

.02 

|so 

.06 

•  26 

• 

2.  37 

.27 

•  30 

6 

2.30 

U56 

.99 

.04 

°26 

.02 

•  19 

2)27 

.06 

!o! 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

18.641  T 

1,70 

1.22 

.01 

.24 

.04 

.06 

•  04 

.73 

.18 

3,11 

.3* 

3.36 

2.2  9 

.60 

1.23 

.47 

.11 

1.30 

.06 

.09 

.08 

T  . 

SAVANNAH  WB  AP  R 

20,10 

.63 

7 

.76 

.01 

.48 

.04 

.04 

.06 

.99 

.01 

3.10 

3.13 

2.10 

2.03 

1.06 

2.27 

.07 

.09 

.02 

.61 

.22 

.99 

.14 

1.95  , 

SAVANNAH  BEACH 

12.3A 

1.13 

.02 

1.66 

.60 

.18 

.02 

.01 

.31 

2.52 

.30 

.39 

2.52 

.99 

.32 

.05 

.06 

.07 

.99 

.01 

.50  , 

SURRENCY  2  WNW 

15,23 

.1. 

.29 

.77 

.99 

.03 

.14 

.09 

•  74 

•  96 

2, 60 

•  43 

2.22 

.19 

.36 

.94 

1.74 

.31 

2.41 

.96 

WAYCROSS  »  NE 

13.96 

.10 

.63 

1  .'6 

.66 

.27 

.61 

.19 

.04 

..»5 

•  40 

.31 

.62 

.16 

.19 

,67 

.84 

.94 

.60 

Sm  roloience  no!*a  following  Station  Icdoi. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1963  -  1964 


GEORGIA 


Station 


July 


August 


September 


November 


December 


January 


February 


April 


May 


Total 


NORTHWEST  01 
ADA  I RSV I LLE 

ALLATOONA  0AM  2 

BEAVERDALE 

CALHOUN   EXP  STATION 

CARTERS 

CARTERSV1LLE 

CARTERSVILLE  3  SW 

CEDARTOWN 

CHATSWORTh 

CHICKAMAUGA  PARK 

CURRYVILLE  2  W 

DALLAS  -  E 

0ALT0N 

EMBRY 

F A I RMOUNT 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LA  FAYETTE 

RESACA 

RINGGOLD 

ROME 

ROME  W8  AIRPORT 

SUMMERVILLE 

TAYLORSVILLE 

NORTH  CENTRAL  02 
ALPHARETTA    1  WNW 

ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA   WB  AIRPORT 
BALL  GROUND 
8LAIRSVILLE   EXP  STA 
BLUE  RIDGE 
CANTON 
CLEVELAND 
COMMERCE  2  SSW 
CUMHING    1  N 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


2.9 

2 


1.2 

3 


2.5 

1 


1.0 
1 


5.0 

2 


9.5 
5.0 


6.9 
5 


3.5 

1 


2.0 
* 


r.f.r.rv.  aot««  rollovlBf  Bti 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1963  -  1964 


July 


August 


September 


December  January 


February 


April 


May 


DAWSONVILLE 
ELL  I  JAY 
GAINESVILLE 
HELEN  1  SE 
JASPER    1  NNW 
MAYSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  4  N 

WALESKA 

WINDER  1  SSE 

WOODSTOCK 

NORTHEAST  03 
BOWMAN 

CARNESV I LLE 

CLAYTON 

CORNELIA 

ELBERTON  2  N 

HARTWELL 

LEXINGTON 

LINCOLNTON 

TOCCOA 

WASH  I NGTON 

WEST   CENTRAL  04 
BUENA  VISTA 

BUTLER 

CARROLLTON 

COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 

DOUGLASVILLE 

EXPER IMENT 

FRANKLIN 

GOAT  ROCK 

GREENVILLE   2  W 

GRIFFIN 

HAMILTON   4  W 

JONESBORO 

LA  GRANGE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


V  -Fl  1 
1     IN   ON  -,t- 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SN0WFAL1 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


2.0 

1 


3.0 
1.5 


5.0 
1 


See  reference  notes  rollovlng  Stktlon  Indei 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Station 

July 

August 



September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MARSHALLVILLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

MONTEZUMA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

NEWNAN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

4.0 

TALBOTTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

TALLAPOOSA  2  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

THOMASTON  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

WEST  POINT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

WOODBURY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

CENTRAL  05 

ABBEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

AILEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

COVINGTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.0 

T 

OANVI LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

DUBLIN  3  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

EASTMAN    1  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FORSYTH    1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.4 

1 

1.4 
1 

FORT  VALLEY  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

GODFREY  4  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

HAWK  I  NSV  I  LLE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

JUL  I ETTE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.2 

T 

MACON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 
1 

T 

T 

.5 
1 

MC    I N  TYRE   1  WNW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

MILLEDGEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.2 

_ 

MONT  I  CELLO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

MOUNT    VERNON    3  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

; 

_ 

SANDERSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

SI  LOAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

- 

SPARTA   2  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

: 

: 

- 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING  1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

BROOKLET  1  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

BUTLER  CREEK 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

- 

- 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

_ 

- 

GIBSON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

LOU  I SV 1 LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

METTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

MIDVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

Ml DV I LLE   EXP  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1963  -  1964 


GEORGIA 


July  August 


September 


December  Januar 


February  ]  March 


April 


May 


June  Total 


MILLEN  4  N 

M I LLHAVEN   9  E 

NEW  I NGTON   4  NW 

ST  I LLMORE 

SWAINSBORO 

WARRENTON 

WAYNESBORO   2  NE 

SOUTHWEST  07 
ALBANY    3  SE 

AMERICUS    A  ENE 

BAINBRIOGE 

BLAKELY 

CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 

COLQUITT   2  E 

CUTHBERT 

DAWSON 

DONALSONVILLE    1  S 

FORT  GAINES 

LUMPKIN 

MORGAN 

MORGAN   5  NW 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON    3  SW 

THOMASV I LLE 

THOMASVILLE   WB  CITY 

SOUTH  CENTRAL  08 
ADEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN 

CORDELE  WATER  WORKS 
DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE    3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  ?  ESE 
NASHVILLE   S  SSE 
QUITMAN 

TIFTON   EXP  STATION 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
!    IN  ON  5D 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


N JWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ~N  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  Gl 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1963  -  1964 


Station 


valdosta  ws  airport 

valdosta  <•  nw 

southeast  09 
alma  faa  airport 

atkinson  1  w 

8lackbeard  island 

brunswick 

brunswick  faa  ap 

camp  stewart 

00ct0rt0wn  1  wsw 

fleming  exp  station 

folks  ton  3  sw 

folkston  9  sw 

glennville 

JESUP  8  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA    PL  GRDN 
SAVANNAH   WB  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCV  2  WNW 
WAYCROSS   4  NE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


July 


August 


September 


November 


December  January 


February 


April 


May 


r«f*r*ac«  not**  rollovlM  ■t«tlo«  I nd» i 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

NORTHWEST  01 

ALLAT00NA  DAM  2 

MAX 

Mm 

87 
68 

77 
67 

88 
66 

90 
67 

89 

63 

87 
61 

89 
64 

92 
67 

82 
66 

88 
69 

85 
64 

87 
66 

78 
67 

79 
60 

84 
63 

85 
63 

86 
67 

85 
68 

84 
65 

88 
65 

82 
67 

85 
67 

90 
69 

90 
70 

90 
67 

86 
69 

85 
68 

87 
70 

92 
69 

90 
69 

86 
69 

86,2 
66,5 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MM 

90 
66 

88 
66 

87 
66 

89 
67 

86 
58 

88 
54 

91 
60 

90 
60 

89 

60 

88 
62 

86 
63 

80 
64 

80 
64 

86 
60 

86 
60 

89 
59 

90 
64 

88 
62 

89 
63 

83 
67 

88 
67 

91 
66 

90 
66 

91 

66 

89 
65 

88 
65 

90 
65 

92 
69 

92 
64 

91 
66 

93 
67 

88,3 
63.6 

CARTERSvILLE 

MAX 

Mm 

tl 
63 

89 

67 

90 
67 

88 
68 

85 

59 

86 
54 

89 
63 

85 
66 

88 
69 

87 
67 

88 
64 

85 

64 

80 
67 

85 
58 

89 
67 

90 
62 

89 
65 

85 
67 

86 
61 

84 

69 

67 
66 

90 
66 

91 
69 

92 
67 

88 
65 

86 
65 

90 
65 

92 
67 

90 
68 

87 
68 

91 
69 

87,7 
65,2 

CEDARTOWN 

MAX 

Mm 

86 
Tl 

88 
68 

89 
68 

88 
69 

84 

64 

86 
56 

90 
62 

87 
67 

88 
65 

63 
70 

85 
65 

80 
67 

80 
68 

84 
60 

87 
66 

85 
65 

85 
66 

81 
69 

87 

64 

84 

70 

85 
68 

88 
66 

90 
68 

89 
68 

87 
67 

36 
68 

87 
66 

91 
68 

90 
71 

83 
71 

88 
69 

66,2 
66,6 

DALLAS  4  E 

MAX 

Mm 

83 
62 

77 
65 

87 
66 

87 
67 

86 
62 

83 
56 

86 
59 

87 
64 

85 
66 

84 
65 

87 
68 

85 
66 

86 
65 

81 
67 

79 
60 

63 
61 

87 
64 

65 
65 

85 
67 

78 
64 

87 
68 

85 
67 

84 
64 

87 
67 

88 
66 

89 
66 

85 
67 

85 
65 

86 
65 

87 
69 

82 
70 

84,9 
64,9 

DALTON 

MAX 

Mm 

91 
72 

80 
67 

87 
68 

86 
67 

88 
60 

86 
5* 

97 
60 

96 
67 

82 
68 

90 
66 

89 
61 

87 
62 

82 
65 

79 
60 

85 
62 

36 
64 

87 
65 

88 
65 

65 
65 

62 
69 

88 
66 

89 
68 

91 
68 

91 
67 

88 
68 

88 
67 

89 
67 

92 
67 

88 

70 

69 
69 

87.5 
65.5 

LA  FAYETTE 

MAX 

Mm 

80 
67 

85 
67 

86 
66 

88 
55 

84 
51 

87 
51 

90 
67 

86 
67 

88 
65 

86 
62 

85 
65 

80 
66 

79 
56 

85 
58 

85 
60 

88 
64 

89 
63 

86 
62 

86 

62 

61 
66 

88 
64 

91 
66 

92 
66 

93 
64 

91 
66 

90 
65 

92 
66 

92 
70 

89 
67 

86 

69 

93 
65 

87,1 
63,5 

ROME 

MAX 

Mm 

95 
65 

85 
67 

86 
69 

86 
70 

84 
63 

85 
58 

89 
62 

85 

69 

86 
70 

84 
71 

62 
67 

78 
67 

80 
60 

82 
55 

85 
64 

85 
61 

84 
65 

82 
68 

86 
65 

83 
71 

82 
68 

90 
67 

89 

70 

89 
69 

67 
68 

87 
67 

87 
67 

89 
68 

90 
70 

85 
71 

88 
70 

85.3 
66.5 

ROME  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

77 
69 

88 
67 

88 
68 

89 
69 

86 
62 

87 
5* 

91 
60 

85 
65 

87 
69 

83 
68 

86 
65 

80 
66 

79 
67 

84 
58 

88 
63 

88 
65 

88 
66 

83 
68 

87 
65 

85 
71 

87 
70 

91 
66 

90 
69 

92 
69 

90 
68 

89 
67 

90 
68 

93 
70 

89 
70 

87 
71 

91 
70 

87,0 
66,6 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  1  WNW 

MAX 

Mm 

88 
65 

80 
66 

87 
67 

87 
68 

86 
59 

87 
56 

87 
61 

89 
66 

81 
66 

87 
68 

65 
64 

66 
67 

81 
66 

79 
60 

83 
63 

85 
63 

88 

67 

82 
67 

74 
63 

87 
66 

80 
68 

85 
67 

88 
66 

87 
68 

91 
65 

87 
67 

66 
66 

87 
67 

90 
68 

88 
69 

84 
69 

85,2 
65.4 

ATHENS 

MAX 

Mm 

80 
67 

86 
68 

86 
69 

86 

70 

82 
65 

85 

63 

86 
67 

79 
68 

80 
68 

82 
69 

85 
65 

61 
68 

82 

70 

82 
66 

83 
68 

85 

69 

81 
70 

75 
68 

86 
68 

82 
69 

82 
69 

86 
71 

86 
68 

86 

70 

85 
68 

82 
70 

83 
66 

89 
70 

87 
71 

87 
72 

S3 
71 

83.6 
68.5 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

MAX 

Mm 

86 
67 

89 
68 

88 
67 

89 
69 

88 
64 

88 
62 

88 
64 

81 
65 

90 
65 

86 
67 

88 
63 

85 
66 

83 
68 

85 
65 

84 
67 

87 
67 

85 
69 

76 
68 

87 
68 

85 
68 

87 
69 

89 
70 

69 

67 

89 
69 

88 
68 

86 
69 

86 
69 

84 
68 

90 
70 

88 
71 

86 
70 

86.5 
67.4 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

84 

66 

90 
68 

88 
69 

88 
70 

86 

66 

88 
62 

89 
65 

80 
67 

90 
67 

85 
67 

88 
65 

61 
68 

83 
68 

84 
66 

84 
67 

87 
66 

82 
69 

74 
68 

87 
68 

79 
69 

86 
71 

88 
69 

89 
67 

88 
69 

86 
68 

81 
69 

86 
69 

90 
70 

66 
71 

87 
73 

86 
72 

85,5 
68.0 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
69 

86 
69 

87 
69 

85 

70 

85 
67 

85 
65 

87 
66 

83 
68 

67 
68 

81 
66 

65 
63 

80 
68 

81 
68 

84 
64 

84 
68 

85 
68 

82 
71 

77 
70 

86 
66 

82 
71 

84 
70 

88 
70 

86 
70 

88 

70 

84 
69 

34 
70 

85 
70 

89 
70 

68 
72 

83 
72 

85 
72 

84,2 
68.7 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

84 

61 

79 
60 

84 
63 

82 
65 

83 
52 

82 
49 

86 

56 

88 
62 

79 
64 

65 
58 

85 
59 

83 
62 

77 
65 

75 
53 

80 
52 

82 
60 

84 
59 

83 
62 

72 
62 

84 
64 

78 
65 

84 
64 

85 
64 

85 
64 

85 
62 

82 
61 

83 
60 

67 
63 

87 
64 

85 
65 

86 
66 

82.7 
60.8 

blue  ridge 

MAX 

Mm 

80 
62 

85 
63 

80 
66 

85 

65 

83 
54 

85 
49 

85 
57 

89 

62 

84 
65 

84 
60 

62 
61 

77 
65 

78 
63 

81 
56 

84 
54 

87 

62 

86 
60 

77 
59 

85 
60 

79 
65 

87 
69 

89 
64 

89 
63 

88 
67 

88 
64 

88 
62 

90 
62 

88 
69 

85 
67 

86 
65 

90 
62 

84,7 
62.0 

COMMERCE   2  SSN 

MAX 

Mm 

90 
60 

83 
65 

91 
68 

91 
69 

88 

60 

85 
56 

88 
60 

92 
65 

82 
64 

89 
64 

88 

60 

88 
65 

88 
68 

84 
62 

85 
64 

85 
66 

87 
67 

85 
69 

73 
68 

67 
69 

81 
69 

86 
71 

69 
65 

89 
69 

88 
69 

88 
67 

84 
68 

88 
66 

69 
68 

87 
69 

90 
68 

86.7 
65.7 

DAHLONEGA 

MAX 

Mm 

86 
65 

83 
64 

87 
64 

87 
66 

88 
57 

87 
57 

89 
61 

90 
63 

82 
64 

88 

63 

87 
60 

66 
65 

75 
66 

80 
57 

82 
58 

83 
63 

87 
62 

82 
66 

70 
62 

67 
63 

76 
66 

85 
65 

69 
66 

88 
65 

67 
65 

83 
67 

82 
65 

87 
67 

86 
67 

86 
67 

87 
65 

84.6 
63,6 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

82 
65 

89 
67 

89 
68 

87 
69 

8  7 

61 

88 
63 

91 
66 

85 
69 

88 
66 

82 
67 

86 
62 

79 
67 

80 
69 

84 
63 

86 
65 

87 
63 

81 
62 

75 
66 

87 
65 

79 
66 

86 
68 

88 
69 

87 
68 

69 
69 

84 
67 

64 
68 

86 
67 

90 
68 

86 
71 

86 
69 

86 
69 

85,4 
66,6 

HELEN  1  SE 

MAX 

Mm 

85 
59 

87 
62 

81 
62 

88 
66 

84 

52 

87 
53 

92 
58 

86 
61 

91 
63 

68 
58 

85 
57 

79 
65 

ao 

64 

85 
54 

87 
54 

67 
60 

83 
62 

77 
67 

89 
59 

76 
64 

82 
67 

83 
64 

86 
65 

85 
62 

83 
62 

82 
66 

85 
63 

88 
64 

84 
64 

88 
65 

84 
63 

84,7 
61.5 

JASPER   1  NNW 

MAX 

Mm 

78 
67 

87 
66 

84 
64 

84 
66 

84 

58 

84 
57 

89 
54 

84 
64 

86 
66 

85 
62 

84 
61 

77 
61 

78 
61 

80 
58 

82 
60 

86 
64 

64 
64 

78 
68 

64 
61 

84 
61 

84 
66 

37 
65 

86 
65 

85 
66 

84 
63 

83 
66 

85 
66 

91 
61 

85 
70 

87 
67 

87 
66 

84.1 
63.4 

WINDER   1  SSE 

MAX 

Mm 

90 
62 

91 
67 

89 
68 

91 
69 

87 

61 

88 
59 

91 

60 

90 
66 

92 
67 

90 
69 

90 
62 

66 
67 

84 
71 

86 
64 

86 
68 

88 
63 

34 
68 

75 
67 

88 
66 

85 
68 

86 
67 

88 
67 

69 
66 

88 
69 

88 
66 

86 

68 

91 
67 

91 

70 

91 
70 

88 
70 

86 
69 

87.8 
66,5 

NORTHEAST  03 

CLAYTON 

MAX 

Mm 

84 
58 

84 
6  1 

83 
61 

85 
65 

84 
54 

84 
53 

89 
60 

88 
62 

87 
63 

86 
58 

82 
59 

62 
62 

79 
64 

83 
55 

83 
53 

84 
62 

84 
61 

78 
65 

84 
58 

74 
62 

82 
66 

85 
63 

65 
63 

85 
63 

81 
64 

82 
64 

85 
62 

87 
61 

87 
65 

87 
60 

84 
65 

83,8 
61.0 

CORNELIA 

MAX 

Mm 

77 
60 

82 
63 

83 
62 

83 
65 

78 
54 

82 
54 

86 
60 

80 
65 

B6 
61 

87 
60 

78 
58 

74 
63 

80 
65 

80 
55 

60 
56 

83 
60 

78 
62 

71 
62 

85 
61 

75 
63 

79 
64 

82 
64 

82 
63 

83 
63 

81 
62 

77 
63 

81 
63 

86 
62 

83 
64 

83 
63 

80 
65 

80.8 
61.5 

ElBERTON  2  N 

MAX 

Mm 

87 
59 

88 
65 

91 
67 

88 
66 

87 
56 

89 
52 

91 
57 

88 
56 

92 
60 

90 
62 

90 
59 

88 
67 

82 
69 

86 
63 

85 
65 

89 
67 

85 
67 

75 
67 

87 
69 

89 
68 

83 

67 

89 
69 

87 
66 

90 
67 

88 
65 

84 
65 

85 
64 

92 
69 

90 
68 

90 
70 

88 
63 

87,5 
64,4 

HARTWELL 

MAX 

Mm 

TOCCOA 

MAX 

Mm 

85 
63 

85 
67 

88 
64 

88 
65 

88 
60 

88 
59 

91 
62 

88 
65 

90 
65 

89 
62 

87 
60 

61 
63 

84 
66 

85 
59 

66 
60 

86 
64 

84 

65 

77 
66 

90 
60 

60 
67 

85 
67 

88 
67 

68 
65 

85 
68 

85 
64 

84 
69 

86 
67 

92 
64 

91 
68 

90 
67 

88 
66 

86,5 
64,3 

WASHINGTON 

MAX 

Mm 

87 
60 

84 
62 

86 
63 

89 
64 

86 
62 

84 
53 

87 
60 

87 
62 

79 
61 

88 
63 

88 
60 

90 
62 

79 
62 

81 
63 

84 
62 

87 
62 

86 
65 

84 
66 

74 
63 

67 
68 

80 
65 

81 
66 

67 
65 

86 

65 

83 
65 

64 
65 

62 
66 

85 
67 

91 
69 

88 
68 

88 
67 

85,0 
63,6 

WEST  CENTRAL  04 

BUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

87 
69 

86 
69 

88 
66 

84 
69 

88 
69 

87 
62 

89 
61 

87 
63 

85 
68 

91 
69 

90 
65 

66 

67 

80 
67 

86 
68 

90 
66 

86 
68 

84 
68 

79 
68 

85 
70 

64 
69 

66 
67 

89 
66 

87 
65 

88 
66 

86 
68 

86 
68 

85 
69 

85 
69 

67 
67 

88 

70 

89 
70 

86,4 
67,3 

CARROLLTON 

MAX 

Mm 

85 

86 
66 

89 
64 

88 
69 

85 
61 

87 
55 

89 
60 

87 
64 

88 
66 

85 
66 

86 
62 

82 
66 

80 
61 

85 
62 

88 
67 

86 
65 

84 

67 

81 
66 

89 
64 

84 
71 

87 
68 

90 
68 

91 
70 

89 
67 

87 
66 

86 
68 

88 
66 

92 
65 

89 
70 

87 
69 

86 
69 

86.6 
65.7 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

84 
73 

87 
72 

87 
69 

83 
70 

88 
67 

88 
64 

89 
63 

88 
66 

85 
70 

90 
71 

89 
68 

65 
70 

81 
71 

82 
67 

89 
70 

86 
73 

86 
72 

65 
72 

89 
74 

67 
74 

89 
71 

89 
68 

90 
71 

90 
71 

88 
71 

89 

72 

89 
73 

89 
73 

90 
70 

87 
73 

93 
73 

67.5 
70,4 

EXPERIMENT 

MAX 

Mm 

89 
71 

80 
66 

87 
68 

89 
69 

84 
64 

86 
62 

86 
66 

88 
66 

85 
66 

88 
65 

83 
64 

88 
65 

79 
69 

82 
64 

83 
68 

86 

70 

85 
69 

84 
69 

80 

69 

89 
72 

85 
70 

87 
69 

89 
68 

67 
67 

88 
67 

87 
69 

84 
67 

86 
70 

90 
69 

88 

70 

88 

70 

85.8 
67.7 

GREENVILLE  2  w 

MAX 

Mm 

90 
61 

85 
65 

88 
66 

88 
68 

81 
65 

87 
63 

88 
61 

87 
55 

88 

55 

67 
56 

87 
62 

68 
61 

90 
62 

90 
67 

88 
67 

89 
62 

GRIFFIN 

MAX 

Mm 

82 
68 

86 
67 

88 
68 

83 
70 

86 
66 

86 
65 

88 
67 

82 
68 

67 
68 

80 
67 

86 
65 

78 
66 

81 

70 

61 
66 

84 
68 

85 
70 

83 
70 

76 
69 

87 
70 

65 
72 

86 
70 

87 
70 

87 
69 

88 
68 

67 
68 

63 
70 

86 
69 

69 
71 

87 
72 

86 
71 

81 
70 

84.5 
68.6 

LA  GRANGE 

MAX 

Mm 

P  7 

69 

88 
68 

90 
68 

87 
69 

90 
62 

88 
57 

89 

59 

89 
65 

89 
67 

85 
71 

69 
64 

89 
67 

83 
71 

65 
61 

89 
67 

86 
67 

86 
69 

63 
70 

90 
68 

87 

70 

88 
65 

89 
67 

89 
70 

90 
69 

88 
68 

86 
67 

88 
66 

89 
68 

89 
71 

86 
70 

89 
68 

87.7 
67,0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JULY  1964 


Station 

Day  o!  Month 

• 

01 
i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avor 

MAR5HALLVILLE 

MAX 
MIN 

87 
69 

90 
65 

92 
65 

87 
69 

90 
67 

91 
61 

91 
66 

91 
62 

91 
66 

92 
69 

91 
64 

86 
64 

87 
65 

69 
66 

40 
65 

91 
68 

87 
68 

»' 

67 

66 
68 

9t 
67 

86 

72 

>  - 
65 

67 
65 

66 
68 

85 
66 

86 

'1 

88 

67 

90 
69 

•  ' 

86.9 

66.7 

NEwNAN 

MAX 
MIN 

88 
69 

89 
67 

92 
66 

88 
67 

87 
62 

89 

59 

88 
64 

87 
66 

89 
66 

85 
66 

88 

60 

83 
66 

84 
67 

66 
61 

86 
68 

87 
66 

83 
68 

84 

e  ■ 

90 
64 

69 
62 

88 

64 

91 
66 

91 
68 

I'- 
ll 

87 
67 

86 
68 

87 
67 

92 
67 

86 

66 

86 
66 

84 

67 

67.5 
65.9 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

86 
70 

85 
65 

87 
66 

85 
65 

86 

65 

88 

60 

89 
61 

88 
64 

86 

67 

88 

70 

89 
65 

84 

67 

83 
67 

82 
64 

B8 
66 

86 
66 

84 
68 

85 
66 

88 

70 

87 

70 

B  , 
67 

90 
65 

89 
65 

89 

6  6 

86 

63 

86 
66 

-1 
67 

88 

69 

89 

67 

87 
68 

86 

67.0 
66.4 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 
MIN 

THOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

90 
63 

86 

72 

90 
70 

85 
66 

87 
67 

89 
60 

85 
63 

65 
63 

90 
68 

89 

72 

89 
66 

63 
68 

85 

73 

86 
64 

88 

ro 

65 

70 

86 

70 

85 
61 

90 
71 

88 

72 

90 
69 

90 
69 

90 
70 

) 

ro 

67 
69 

87 
'J 

) ) 
»i 

90 
72 

90 
70 

69 

73 

76 

67.9 
66.8 

CENTRAL  05 

AILEY 

MAX 

Mm 

89 
69 

91 
70 

91 

69 

89 

ro 

86 
69 

89 

'0 

93 
67 

91 

70 

86 
69 

79 
' 

84 

72 

89 
69 

84 

ro 

86 

70 

19 

F2 

86 

72 

86 

72 

|) 

72 

86 

73 

90 
70 

90 
72 

91 
71 

87,8 
70.4 

CCVINGTON 

MAX 
MIN 

84 
64 

89 

67 

«i 
68 

85 
68 

84 

63 

85 
61 

86 

62 

78 
64 

85 
66 

80 
66 

85 
62 

81 
67 

80 
70 

62 
64 

8» 

67 

84 
69 

82 
70 

76 
68 

83 

67 

60 
67 

85 
68 

85 
71 

B6 
68 

87 
68 

1, 

68 

83 

6- 

84 
6) 

68 

6' 

86 
71 

86 
71 

64 

70 

83.9 
67.1 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

90 

70 

ee 

69 

94 
69 

91 

70 

89 
69 

90 
68 

89 

70 

90 
68 

89 
68 

88 

70 

90 
69 

88 

70 

86 

69 

69 

70 

95 

6(> 

92 
70 

90 
71 

85 
69 

78 
70 

65 

70 

89 
69 

85 

70 

88 
71 

89 

72 

90 
72 

91 

73 

86 
'  ' 

88 

72 

65 

70 

9C 
72 

90 
73 

88.6 

70.0 

EASTMAN    1  W 

MAX 
MIN 

88 
69 

85 
68 

87 
68 

90 
72 

86 
74 

87 
63 

85 

60 

87 
63 

85 
70 

87 

70 

92 
68 

9? 
69 

88 
69 

84 
69 

B8 
67 

90 
70 

87 

71 

84 
69 

80 
68 

65 

70 

67 
70 

86 

70 

89 
71 

87 

71 

65 

70 

87 

87 
'0 

85 
72 

80 
71 

66 

72 

89 

72 

86.7 
69.2 

FORSYTH  1  S 

MAX 

MIN 

82 
65 

87 
66 

92 
68 

89 
71 

88 
65 

89 
60 

90 
61 

85 
62 

92 
66 

67 
66 

91 
65 

87 
66 

84 

70 

85 
65 

87 
67 

87 
69 

84 

70 

76 
69 

86 

71 

85 
71 

67 
71 

88 
67 

89 

70 

88 
' 

87 
70 

83 
70 

66 

re 

86 

70 

89 
69 

90 
70 

86 
'• 

86.9 
67.7 

FORT  VALLEY  2  E 

MAX 

MIN 

90 
72 

79 
69 

89 
68 

91 
72 

86 
66 

89 
64 

86 
62 

89 
65 

85 
68 

89 

70 

91 
67 

91 
69 

64 

70 

84 
68 

87 
68 

90 
71 

87 
71 

89 

'  - 

74 
70 

85 
72 

88 

72 

86 
68 

69 
71 

87 

70 

89 

69 

88 

72 

84 

72 

85 
73 

87 
70 

90 
72 

89 

71 

86.9 
69.4 

HAwKINSVILLE 

MAX 

MIN 

91 
71 

87 
69 

86 
68 

91 
70 

89 

63 

88 

61 

89 

63 

86 
68 

88 

70 

94 
68 

92 
69 

87 
69 

85 

70 

88 
66 

92 

70 

87 
72 

86 

ro 

'6 
69 

85 

rc 

91 
70 

88 

70 

90 

11 

70 

91 

71 

90 
71 

87 

71 

82 
72 

81 

70 

90 

72 

11 
72 

87.9 
69.2 

MACON  W8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
70 

87 
69 

90 
71 

83 
73 

90 
67 

89 

63 

90 
64 

85 
69 

90 
70 

89 

72 

93 
69 

86 
'0 

85 
71 

88 

70 

91 

1  9 

90 
70 

86 

70 

75 
69 

88 
71 

86 

70 

85 

ro 

87 
68 

88 

7( 

89 

71 

86 

70 

86 
71 

87 
71 

85 
72 

90 
69 

69 

71 

87 

87.3 
69.7 

MC   INTYRE   1  WNW 

MAX 

Mm 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

Mm 

se 

68 

81 

70 

87 
69 

91 
71 

84 
66 

87 
59 

68 

61 

88 

62 

83 
*» 

88 
67 

90 
66 

90 
70 

82 

70 

84 
68 

64 
68 

86 

69 

66 

70 

84 

70 

74 
71 

86 

71 

85 
71 

86 

70 

83 
71 

72 

86 

72 

66 
71 

63 

72 

84 

70 

66 

72 

90 
73 

87 
71 

85.5 
68.9 

MONTICELLO 

MAX 

Mm 

89 
61 

80 
62 

90 
65 

91 
68 

85 
65 

87 
62 

88 
61 

88 
64 

82 
66 

90 
70 

85 
64 

89 
64 

84 
64 

82 
64 

83 
6- 

84 
68 

82 
66 

84 
69 

74 
68 

84 
70 

83 
69 

86 
68 

90 
67 

Ho 

69 

86 

64 

91 
69 

91 
66 

90 
66 

90 
70 

90 
70 

89 

70 

66.6 
66.4 

SANDERSVILLE 

MAX 

Mm 

84 

70 

88 

70 

90 
69 

90 
69 

84 

70 

94 
58 

85 
64 

85 
71 

84 
68 

87 
70 

88 

72 

88 

70 

84 

71 

84 

69 

«8 
69 

85 

70 

84 

70 

85 
69 

82 
71 

82 

r< 

66 

1  3 

66 

71 

86 

72 

88 

73 

85 

70 

87 
71 

85 
72 

68 

73 

89 

72 

90 
71 

90 

rc 

86.2 
69.8 

S1L0AM 

MAX 

Mm 

85 
66 

90 
69 

93 
66 

85 
68 

85 
65 

87 
61 

88 
64 

80 
66 

B  B 
66 

84 
65 

88 
64 

60 
68 

82 

70 

83 
67 

«fl 
67 

87 

70 

85 
69 

73 
69 

87 

71 

84 
69 

65 

ro 

87 
70 

86 
68 

65 
69 

67 

70 

84 

69 

84 
69 

91 
71 

90 
72 

66 

71 

64 

85.6 
66.0 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING   1  NM 

MAX 

Mm 

90 
68 

86 
68 

87 
68 

91 
69 

85 
67 

86 
55 

89 
58 

89 
64 

85 
67 

89 
66 

92 
65 

92 
68 

84 
69 

85 
67 

86 
66 

90 
66 

90 
68 

63 
68 

64 
68 

89 
70 

63 
66 

84 

70 

89 
71 

90 
68 

88 
69 

85 
69 

84 

61 

87 
72 

92 
71 

89 
71 

90 
66 

87.5 
67.5 

AUGUSTA  wS  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
64 

86 

71 

93 
72 

86 
71 

88 
64 

89 

60 

90 

60 

88 
64 

94 

'0 

94 
71 

90 
71 

86 

72 

66 

71 

90 
69 

90 
'0 

90 
70 

85 

71 

77 
71 

64 

72 

82 
72 

85 
71 

88 

73 

89 
74 

16 

73 

a  1 
72 

87 

72 

86 

73 

89 

75 

91 
74 

90 
74 

90 
71 

86.0 

70.3 

BROOKLET  1  . 

MAX 

Mm 

88 
66 

82 
71 

89 

70 

88 

73 

85 
69 

85 

64 

86 
61 

88 
63 

92 
68 

91 
69 

68 
66 

66 

69 

86 
69 

89 
72 

92 
66 

92 
68 

81 
71 

79 
6R 

89 

72 

9  0 
67 

86 
66 

85 
70 

87 
70 

62 

70 

86 
71 

84 
71 

86 

72 

85 
72 

86 
69 

89 
71 

88 

72 

86.8 
69.1 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

88 
65 

88 

74 

92 
73 

86 
69 

88 

70 

88 

61 

90 
66 

65 
65 

90 
69 

90 
70 

68 

70 

65 

71 

85 
70 

88 

70 

90 

68 

85 

71 

84 
69 

85 

67 

88 

71 

90 

70 

82 
70 

84 

70 

86 

72 

89 

71 

86 
69 

85 
71 

>• 
71 

88 

73 

89 

73 

89 
71 

|6 

72 

87,1 
69.7 

HETTER 

MAX 

Mm 

90 
70 

86 

70 

93 
70 

91 
74 

91 
70 

92 
65 

89 
64 

90 
64 

93 

70 

94 
68 

91 
69 

92 
72 

88 
69 

90 

70 

92 
61 

92 

72 

85 
72 

80 

7: 

68 
74 

89 
68 

67 
70 

86 

71 

89 
71 

86 

71 

89 

72 

86 

71 

-1 
72 

67 

72 

91 
71 

92 
73 

90 

71 

89.3 
70.1 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

87 

66 

88 

70 

91 
68 

86 
71 

87 
69 

87 
59 

89 
59 

B8 
57 

90 

68 

90 
71 

88 
68 

85 
69 

85 
68 

87 
68 

90 
68 

86 

70 

81 

71 

75 
69 

83 
69 

85 
64 

82 
69 

86 

70 

88 
74 

65 

ro 

86 
69 

84 

71 

83 

70 

85 

73 

89 

70 

88 

70 

87 

72 

86,2 
68.4 

MILLEN  4  N 

MAX 

Mm 

95 

70 

92 
62 

84 
65 

88 
68 

86 
69 

88 

62 

88 
57 

89 

60 

86 

67 

86 
68 

90 
67 

86 

70 

85 
69 

89 
68 

93 
67 

90 
72 

82 
71 

76 

70 

84 

72 

86 

70 

84 

70 

86 

72 

87 

70 

86 

70 

93 

72 

85 
72 

84 

72 

84 

72 

88 

72 

92 
72 

87 
69 

67,1 
68.6 

NEW  I NGTON  4  NW 

MAX 

Mm 

91 
66 

92 
68 

93 

67 

66 
68 

84 

72 

84 

69 

89 
68 

90 
69 

68 

69 

89 
66 

89 

69 

66 
67 

67 
68 

81 
66 

85 
68 

87 
69 

86 
68 

85 
70 

83 

71 

85 

72 

85 
69 

65 

71 

90 
72 

87,0 
69.0 

SWA INSSORO 

MAX 

Mm 

88 
66 

89 
68 

92 
68 

90 
72 

86 
69 

R  7 

6C 

87 
59 

88 

62 

90 
69 

90 
69 

90 
66 

86 
69 

86 
66 

67 

70 

92 
68 

92 
67 

80 
72 

77 
69 

85 

72 

67 
66 

83 
69 

60 

70 

86 

69 

R6 

71 

85 
69 

84 
71 

B  ' 
71 

67 

71 

69 

70 

90 
71 

72 

86.8 
68.6 

NARRENTON 

MAX 

Mm 

85 
68 

86 

70 

90 
66 

83 
66 

84 

66 

R6 
t  1 

87 
61 

86 
64 

86 

66 

89 

67 

91 
65 

87 

86 
67 

86 
66 

86 

67 

87 
69 

84 
69 

83 
69 

88 
68 

84 

69 

63 
>  ) 

87 

69 

89 
71 

83 
61 

85 
61 

82 
70 

89 

69 

90 
72 

69 

73 

84 

71 

66 

'0 

66,0 
67.2 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

Mm 

89 

65 

88 
64 

92 
71 

90 
68 

91 
65 

87 
66 

88 

68 

88 
62 

90 
68 

87 
72 

91 
68 

86 

70 

86 

70 

92 
68 

91 
66 

84 

70 

85 
69 

84 
66 

85 
69 

65 

rc 

88 

70 

66 

70 

86 

1  0 

66 

70 

85 
69 

86 

70 

87 

73 

69 

73 

86 

72 

91 

71 

87,6 
68.8 

SOUTHWEST  07 

ALBANY   J  SE 

MAX 

Mm 

87 
7} 

88 

72 

90 
69 

91 

71 

87 
71 

90 
65 

87 

62 

83 

63 

89 
68 

87 
70 

92 
69 

67 
'  1 

90 
70 

86 
69 

90 
69 

91 

72 

68 

72 

84 

71 

80 

70 

84 

70 

9C 

72 

69 

70 

89 

70 

90 
72 

91 

72 

88 

72 

67 

73 

85 

73 

81 

70 

86 

69 

91 
70 

87,8 

70.0 

AMERICUS  -  ENE 

MAX 

Mm 

85 

72 

89 

71 

99 

68 

85 
71 

89 

70 

8* 
65 

66 

63 

84 

66 

«5 

'0 

91 
69 

90 
68 

86 
68 

82 
68 

84 

'0 

1R 
68 

85 

71 

84 

70 

79 
69 

62 

71 

86 

70 

66 

70 

87 

70 

88 

70 

68 

7  0 

85 

70 

84 

69 

•9 

re 

68 

72 

67 
69 

86 

73 

8* 

72 

86.1 
69.5 

BAINBRIDGE 

MAX 

Mm 

92 
71 

92 
72 

95 
M 

94 
69 

92 
69 

89 
6  7 

88 
63 

95 
65 

91 
7  3 

94 
69 

85 

71 

69 

'0 

69 

72 

95 
69 

93 
68 

90 
72 

84 

72 

■K 
71 

80 
68 

91 
70 

86 
66 

89 
69 

94 
69 

93 
72 

89 

73 

87 

72 

71 

65 

71 

68 

71 

90 
70 

93 
71 

89.7 
70.0 

blakely 

MAX 

Mm 

91 

70 

90 
71 

JO 
!>9 

85 
69 

89 
68 

l>» 

65 

88 

62 

87 
64 

88 

72 

90 
68 

86 
69 

69 
69 

84 

69 

87 

70 

92 
68 

87 
71 

86 

71 

81 

M 

63 

72 

86 

70 

86 

70 

91 
68 

90 

71 

1 1 

70 

86 

71 

86 

70 

86 

'0 

77 
71 

65 

69 

88 

69 

91 
'1 

67.3 
69.3 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

Mm 

91 
69 

89 

71 

1  1 
68 

89 
69 

89 
68 

8fl 

67 

86 
64 

90 
63 

90 
70 

92 
68 

84 
68 

66 
69 

65 

70 

92 
68 

»1 
6  7 

89 

71 

86 

71 

>'< 

6, 

84 

66 

90 
69 

67 

69 

89 

67 

91 

70 

•9 

72 

68 

72 

86 

70 

«•> 

70 

65 

70 

90 
67 

93 
66 

97 

69 

88.3 
68.7 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

91 
71 

91 

72 

9* 
69 

87 

71 

90 
70 

19 
'0 

88 
64 

92 
65 

89 

'3 

94 

70 

88 

70 

87 
70 

66 

72 

9? 
70 

93 
69 

92 
74 

87 
67 

»S 

63 

70 

83 

72 

»! 

72 

92 
70 

92 
72 

93 
7^ 

86 

72 

89 

73 

87 

73 

63 

73 

91 
70 

92 

72 

5» 

89.2 
70.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ot  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I  Ave 

COLQUITT  2  E 

MAX 

Mm 

CUTHBERT 

MAX 

Mm 

B  9 

73 

90 
71 

91 
70 

8  7 
Tl 

90 
70 

89 
67 

64 

89 
67 

72 

70 

69 

70 

69 

69 

69 

71 

72 

70 

73 

70 

71 

90 
69 

71 

90 
72 

72 

87 
71 

8  8 
72 

71 

70 

72 

73 

88 
70 

4 
4 

FORT  GAINES 

MAX 

Mm 

90 
72 

90 
70 

90 
68 

8  6 
69 

90 
69 

89 
65 

63 

64 

71 

69 

66 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

69 

68 

70 

6  7 
71 

86 
69 

87 
70 

71 

69 

72 

70 

87 
69 

8 

2 

LUMPK I N 

Mm 

B  8 
72 

71 

ft  9 
69 

71 

70 

67 

66 

72 

71 

69 

69 

68 

68 

70 

71 

85 
71 

82 
71 

8  5 
73 

83 
71 

85 
71 

72 

90 
70 

89 
70 

85 
71 

87 
70 

87 
72 

8  3 
72 

87 
71 

8  7 
73 

72 

B6 
70 

5 
5 

MORGAN 

Mm 

87 
71 

86 

70 

89 
64 

87 
69 

88 
69 

68 
65 

86 
62 

64 
62 

86 
69 

69 
67 

87 
66 

86 
68 

82 
68 

87 
70 

91 
69 

87 

70 

85 

70 

76 
70 

83 
71 

87 
69 

87 
70 

87 
67 

88 
70 

87 

70 

85 
70 

85 
69 

86 
71 

80 
70 

84 
68 

88 
71 

89 
71 

ft  6 

68 

0 
6 

PLAINS  SM  GA  EXP  $TA 

MAX 

Mm 

88 

71 

87 
67 

88 

70 

84 

70 

88 
64 

88 
64 

87 
61 

66 
69 

86 
69 

90 
67 

8B 
6  9 

87 
68 

82 
70 

65 
67 

91 
70 

89 
70 

86 

70 

'6 
70 

83 
70 

85 
70 

87 
70 

89 

70 

89 
69 

90 
70 

87 

70 

85 
71 

87 
71 

82 
69 

88 
72 

89 
71 

88 
71 

86 
69 

6 

0 

TH0MA5V I LLE 

MAX 

Mm 

92 
71 

90 
72 

69 

71 

70 

69 

63 

65 

72 

95 
71 

70 

71 

72 

69 

68 

72 

72 

78 
71 

69 
70 

71 

87 
72 

90 
69 

9 1 
71 

9 1 

73 

87 
72 

88 
73 

86 
72 

87 
72 

93 
66 

93 
71 

72 

89 
70 

,7 
,5 

THOMASVI LLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

Mm 

89 
69 

67 
70 

88 
70 

90 
71 

90 
71 

90 
67 

62 

63 

69 

70 

68 

68 

71 

69 

91 
68 

68 

70 

69 

69 

71 

72 

69 

71 

73 

70 

72 

73 

72 

67 

68 

69 

88 
69 

1 
3 

ASHBURN 

MAX 

Mm 

COROELE  WATER  WORKS 

MAX 

Mm 

B  5 
70 

68 

92 
70 

69 

94 
70 

64 

61 

63 

71 

69 

68 

70 

68 

71 

68 

69 

71 

68 

71 

70 

71 

69 

71 

72 

71 

70 

71 

73 

70 

73 

72 

88 
69 

3 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

Mm 

ft  7 
69 

71 

89 
69 

9  1 
71 

69 

66 

60 

63 

69 

72 

69 

71 

69 

71 

68 

72 

71 

69 

69 

71 

72 

71 

73 

73 

71 

72 

73 

73 

69 

72 

73 

88 

70 

0 
0 

FITZGERALD 

MAX 

Mm 

90 
69 

89 

70 

93 
70 

8  9 
70 

86 
70 

65 

63 

90 
66 

73 

71 

69 

71 

68 

69 

68 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

70 

72 

72 

69 

71 

73 

73 

70 

74 

74 

8B 

70 

9 
0 

HOMERV I LLE  3  WSW 

MAX 

Mm 

e  9 
71 

90 
70 

91 
68 

69 

92 
68 

68 

59 

61 

70 

68 

69 

70 

70 

67 

93 
68 

71 

70 

68 

72 

71 

69 

71 

70 

70 

71 

72 

70 

72 

67 

72 

70 

69 
69 

,2 
1 

LUMBER  CITY 

MAX 

Mm 

B  7 
69 

90 
68 

89 
69 

9  1 
69 

88 
70 

89 
64 

58 

59 

62 

70 

70 

70 

69 

69 

9 1 
66 

66 

71 

70 

70 

68 

67 

70 

70 

72 

71 

71 

72 

73 

70 

70 

72 

88 
68 

4 

,5 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

Mm 

89 
68 

90 
69 

92 
69 

90 
69 

89 
69 

66 

63 

9 1 
63 

70 

69 

68 

69 

71 

92 
68 

9 1 
66 

71 

71 

68 

69 

69 

71 

68 

70 

73 

70 

70 

71 

70 

90 
66 

71 

92 
70 

88 
68 

,4 

9 

NASHVILLE  3  SSE 

MAX 

Mm 

ft  7 
72 

8  7 
69 

68 

70 

88 
73 

61 

63 

71 

70 

68 

69 

66 

72 

76 

71 

68 

73 

71 

69 

71 

71 

73 

70 

75 

72 

72 

88 
66 

71 

90 
69 

87 
70 

3 
,2 

QUITMAN 

MAX 

Mm 

90 
69 

90 
70 

90 
68 

92 
70 

92 
68 

90 
68 

87 
59 

87 
61 

90 
69 

92 
68 

94 
67 

89 

70 

89 
68 

86 
67 

92 
68 

92 
69 

90 
70 

83 
68 

80 
69 

90 
69 

90 
70 

89 
69 

90 
69 

90 
71 

92 
71 

85 
71 

86 

70 

83 
70 

88 

67 

91 
68 

93 
70 

89 

68 

,2 
4 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

86 
71 

87 
68 

88 
68 

70 

69 

68 

62 

64 

70 

69 

66 

70 

69 

69 

89 
67 

70 

69 

68 

69 

69 

71 

68 

68 

72 

70 

70 

72 

71 

8  3 
67 

70 

70 

85 
6B 

9 

8 

VALOOSTA  *  NW 

MAX 

Mm 

65 

69 

67 

69 

69 

66 

59 

63 

70 

60 

63 

71 

67 

68 

68 

71 

72 

70 

70 

70 

71 

69 

70 

70 

71 

73 

71 

72 

67 

71 

70 

89 
68 

2 
5 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 

71 

69 

70 

9 1 
69 

63 

60 

92 
61 

94 
69 

71 

67 

72 

69 

69 

67 

70 

71 

69 

73 

68 

89 
70 

70 

70 

73 

71 

72 

73 

8  3 
71 

92 
68 

94 
72 

90 
69 

89 

69 

4 
2 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

Mm 

ft  9 
74 

88 
75 

86 
69 

9  1 
73 

9  3 
71 

71 

73 

89 
70 

90 
68 

72 

75 

72 

90 
70 

90 
70 

69 
74 

78 

71 

69 

71 

71 

89 
70 

8  8 
71 

70 

9 1 
74 

72 

74 

73 

72 

89 
69 

90 
73 

92 
73 

88 
71 

3 
9 

BRUNSWICK 

MAX 

Mm 

74 

74 

71 

74 

72 

70 

67 

9 1 
69 

72 

73 

70 

72 

71 

71 

89 
75 

77 

71 

74 

74 

69 

70 

70 

7! 

90 
73 

73 

73 

70 

70 

92 
71 

74 

70 

88 
71 

9 
8 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 

Mm 

76 

7* 

73 

7ft 

73 

75 

72 

72 

74 

73 

70 

73 

73 

73 

78 

74 

73 

69 

73 

74 

72 

72 

73 

75 

74 

74 

72 

73 

90 
71 

75 

92 
74 

87 

73 

B 
3 

CAMP  STEWART 

MAX 

Mm 

68 

73 

70 

70 

72 

66 

62 

62 

70 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

72 

70 

69 

74 

69 

70 

71 

71 

72 

71 

72 

72 

71 

90 
70 

92 
73 

89 
74 

89 

70 

7 
2 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

64 

72 

71 

73 

70 

6  7 
61 

8  7 

57 

58 

69 

71 

66 

72 

72 

70 

67 

68 

71 

69 

76 

72 

72 

70 

70 

71 

71 

71 

74 

70 

69 

71 

70 

88 
69 

7 
4 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

Mm 

7  0 

71 

69 

72 

89 
70 

68 

65 

64 

70 

70 

69 

88 

70 

89 

70 

95 
70 

94 

70 

88 

70 

89 
70 

68 

9 1 
70 

93 
69 

89 
71 

90 
70 

92 
70 

94 
71 

86 
71 

8  5 
74 

8  7 
69 

93 
70 

95 
69 

95 
72 

95 
70 

90 
69 

4 
7 

GLENNVILLE 

MAX 

Mm 

9  1 

69 

65 
73 

9  3 
70 

9  2 
69 

89 
70 

66 

61 

9 1 
64 

94 
73 

94 
71 

92 
70 

88 

72 

70 

94 
71 

94 
68 

90 
71 

82 
72 

8  1 

70 

86 
72 

89 
69 

87 
70 

90 
71 

90 

71 

84 

73 

87 
71 

84 
73 

87 
73 

85 
72 

9  1 

69 

92 
74 

89 
73 

68 
70 

9 
4 

JESUP  8  S 

MAX 

Mm 

67 

72 

71 

71 

71 

65 

56 

59 

70 

71 

66 

8  8 
70 

71 

95 
70 

94 
68 

88 
70 

85 
71 

69 

90 
73 

9  1 
69 

90 
70 

8  7 
69 

9  1 
69 

87 
72 

88 
71 

71 

79 
73 

90 
71 

92 
68 

93 
72 

89 
71 

89 
69 

5 
3 

NAHUNTA 

MAX 

Mm 

8  8 
66 

85 
69 

92 
67 

90 
68 

90 
69 

88 
65 

87 
57 

91 
56 

94 
65 

93 
68 

93 
67 

87 
68 

89 
68 

94 
65 

92 
68 

89 
68 

82 
68 

85 
67 

92 
70 

90 
68 

91 
70 

87 
68 

92 
69 

90 
69 

89 
70 

85 
70 

67 

92 
57 

93 
66 

94 
70 

93 
69 

89 
66 

5 
9 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

Mm 

ft  5 
74 

85 
69 

90 
72 

9  1 
71 

8  3 
74 

ft  5 
73 

88 
67 

93 
73 

9  3 
73 

9  1 
69 

89 
69 

87 
71 

87 
72 

88 
68 

88 
73 

87 
71 

89 
71 

88 

73 

83 
73 

83 
73 

79 
72 

87 
71 

89 
70 

87 
71 

3 
4 

SAVANNAH  USOA  PL  GRON 

MAX 

Mm 

64 

72 

8  1 
70 

7  3 

9 1 
69 

62 

58 

86 

60 

90 
69 

72 

94 
68 

89 

72 

88 
71 

89 
71 

93 
68 

9  1 
69 

88 

72 

79 
70 

83 
70 

89 
69 

90 
68 

87 
71 

88 
69 

89 
71 

87 
72 

86 
72 

84 

73 

82 
71 

87 

70 

90 
73 

93 
74 

87, 
69. 

9 

5 

SAVANNAH  WB  AP 

MAX 

Mm 

8  7 
67 

85 
71 

93 
72 

9  2 
'0 

86 
69 

86 
64 

86 
61 

90 
63 

95 
71 

96 
70 

87 
69 

89 
72 

89 
72 

94 
71 

9 1 
69 

88 
72 

80 

70 

83 
69 

91 
70 

92 
70 

87 
69 

69 

90 
70 

85 
72 

85 
72 

83 
72 

85 
72 

67 
71 

9  1 
70 

93 
73 

90 
69 

88, 
69, 

5 
7 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

Mm 

8  2 

72 

81 
73 

84 
72 

85 
70 

81 

76 

82 
68 

84 

70 

86 
70 

87 

70 

84 
73 

84 

72 

82 
79 

80 
73 

83 
70 

80 
69 

82 
70 

85 
71 

82 
73 

80 
70 

78 
74 

82 

72 

84 

72 

86 
74 

88 
75 

83, 
72. 

0 
0 

SURRENCY  2  WNW 

MAX 

Mm 

89 
66 

86 
71 

92 
68 

91 

6  9 

89 
68 

88 
64 

90 
58 

91 
60 

94 
70 

94 
71 

92 
69 

86 
71 

87 
69 

94 
69 

93 
61 

91 
67 

92 
69 

81 
69 

67 
73 

90 
67 

85 
69 

90 
69 

89 
70 

87 
70 

90 
72 

83 
71 

86 
72 

82 
71 

91 
67 

92 
74 

88 
72 

99. 
68, 

0 
6 

WAYCROSS  4  NE 

MAX 

Mm 

99 
69 

69 
68 

88 
67 

93 

72 

93 
71 

89 
66 

ft  7 

55 

69 
58 

90 
63 

94 
70 

95 
70 

93 
68 

93 
66 

86 

70 

95 
70 

95 
72 

90 
71 

81 
69 

85 
69 

89 
71 

89 
72 

90 
71 

88 

70 

89 
73 

92 
72 

86 
74 

84 
73 

88 
71 

88 
67 

93 
68 

94 
71 

69. 
68, 

8 
9 
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MONTHLY  AND 


SEASONAL  HEATING 


DEGREE  DAYS 


Season  of  1963  -  1964  GEORGIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 

July-June 

NORTHWEST  01 

ALLATOONA  0AM  2 

0 

0 

21 

83 

412 

929 

813 

770 

514 

177 

32 

0 

3741 

CALHOUN   EXP  STATION 

0 

0 

15 

106 

462 

960 

792 

714 

446 

167 

18 

0 

3664 

CARTERSVILLE 

0 

0 

12 

87 

414 

887 

720 

722 

610 

130 

10 

0 

3392 

C  E  dar  town 

J? 

J? 

719 

405 

123 

2 1 

3438 

DALLAS  4  E 

7? 

36 

o™ 

820 

772 

498 

1 80 

39 

0 

3831 

DALTON 

450 

984 

841 

768 

506 

1 57 

41 

0 

3843 

LA  FAYETTE 

0 

0 

21 

86 

510 

1016 

691 

806 

543 

183 

34 

2 

4092 

ROME 

0 

0 

17 

76 

377 

882 

740 

705 

366 

106 

12 

0 

3303 

2865 

ROME  WB  Al RPORT 

® 

1  8 

1  04 

454 

958 

616 

766 

467 

160 

24 

0 

376  7 

3326 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA   1  WNW 

0 

0 

26 

115 

970 

616 

794 

542 

207 

44 

1 

ATHENS 

0 

0 

19 

74 

352 

822 

691 

679 

397 

143 

22 

0 

3199 

2711 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

1  5 

705 

680 

370 

136 

21 

0 

3215 

ATHENS  WB  AIRPORT 

65 

371 

859 

2929 

ATLANTA   WB   A  I RPORT 

0 

0 

19 

55 

398 

907 

743 

713 

42  3 

160 

32 

0 

3430 

2961 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

e 

1 

36 

235 

558 

1096 

907 

896 

614 

261 

99 

20 

4733 

4049 

BLUE  RIDGE 

5 

0 

27 

165 

470 

1003 

611 

822 

520 

204 

55 

14 

4096 

COMMERCE  2  SSW 

~i 

|^ 

787 

207 

39 

0 

391  9 

D AHLONEG A 

? 

l  ?fi 

476 

962 

f  f  5 

5? 

' 

- 

21 

69 

404 

689 

771 
721 

71  ft 
716 

42 

162 

3 

71*7 

HELEN  1  SE 

0 

0 

35 

170 

492 

940 

776 

795 

523 

224 

60 

9 

4024 

JASPER    1  NNW 

0 

0 

18 

77 

428 

949 

744 

780 

487 

185 

39 

0 

3707 

KINDER  1  SSE 

0 

0 

12 

60 

371 

846 

•  -  e 

703 

436 

186 

20 

0 

3342 

NORTHEAST  03 

C  L  A YT  ON 

30 

185 

491 

926 

763 

799 

7 

J  J 

*?77 

CORNEL  I A 

951 

817 

817 

54  3 

7«n 

250 

413 

3298 

t  Lot «  1  UN    £  Vi 

n 

20 

1 64 

450 

910 

763 

422 

1 47 

3644 

H AR  t well 

n 

g 

43 

810 

653 

TOCCOA 

0 

0 

15 

65 

352 

632 

670 

700 

416 

156 

0 

2866 

WA  SH I NGTON 

0 

44 

1 50 

466 

890 

763 

742 

477 

1  95 

3778 

2519 

WEST  CENTRAL  04 

8UENA  VISTA 

0 

0 

1 

31 

304 

7  39 

596 

575 

243 

54 

12 

0 

2555 

CARROLLTON 

0 

0 

16 

98 

422 

906 

739 

707 

382 

103 

17 

0 

3392 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2383 

EXPERIMENT 

57 

341 

829 

692 

666 

389 

H5 

3125 

GREENVILLE  2  w 

0 

26 

47 

352 

800 

678 

644 

323 

65 

12 

0 

GRIFFIN 

0 

0 

15 

34 

307 

798 

641 

630 

326 

89 

16 

0 

2656 

23(7 

LA  GRANGE 

0 

0 

10 

85 

383 

835 

696 

652 

331 

89 

16 

0 

3097 

MAR  SHALL  V  I  LLE 

1 1 

/!i 

601 

566 

300 

0? 

J? 

NEWNAN 

*? 

1  7 

7*A 

663 

I? 

26 

T  ALBOTTON 

" 

77A 

761 

667 

611 

306 

BO 

10 

7B50 

TALLAPOOSA   2  NNW 

l 

602 

775 

434 

119 

40 

3 

3202 

THOMASTON   2  S 

0 

0 

15 

31 

346 

776 

608 

295 

93 

11 

0 

WEST  POINT 

0 

0 

* 

60 

347 

789 

662 

623 

306 

80 

9 

2860 

2442 

CENTRAL  05 

A  I  LEY 

0 

0 

0 

31 

276 

526 

502 

196 

63 

COVINGTON 

0 

0 

18 

80 

383 

854 

702 

681 

396 

132 

22 

0 

3266 

2726 

DUBLIN  3  S 

323 

709 

EASTMAN   1  W 

718 

600 

567 

254 

75 

2526 

1866 

FORSYTH    1  S 

0 

0 

13 

51 

339 

799 

650 

604 

315 

87 

12 

0 

2870 

FORT   VALLEY   2  E 

0 

0 

3 

47 

330 

762 

672 

598 

315 

74 

15 

0 

2616 

2276 

HAWK  1 NSVI LLE 

0 

0 

2 

32 

301 

722 

655 

570 

276 

71 

10 

0 

2639 

1964 

MACON   WB  AIRPORT 

0 

j? 

290 

722 

614 

^ft6 

265 

65 

?, 

I? 

2579 

21  36 

MC    INTYRE    1  WNW 

3 

*J 

AO 

566 

* 

M I LLEDGEV I LLE 

0 

0 

69 

36 

794 

711 

645 

354 

125 

- 

.  . 

MONT  I  CELLO 

0 

0 

32 

75 

399 

866 

728 

667 

391 

126 

24 

0 

3326 

SANOERSVILLE 

0 

0 

12 

63 

305 

749 

592 

605 

317 

93 

0 

3 I  LOAM 

56 

314 

793 

645 

621 

347 

107 

22 

0 

2927 

2581 

EAST   CENTRAL  06 

APPLING   1  NW 

0 

0 

29 

95 

365 

826 

721 

679 

399 

143 

35 

0 

3292 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

0 

0 

11 

75 

308 

782 

630 

614 

268 

81 

9 

0 

2796 

2397 

BROOKLET    1  W 

0 

0 

6 

30 

217 

659 

530 

486 

164 

34 

6 

0 

2152 

1765 

LOUISVILLE 

0 

0 

14 

48 

282 

743 

606 

561 

288 

52 

7 

3 

2604 

2060 

METTER 

0 

0 

2 

25 

228 

647 

525 

468 

196 

35 

5 

0 

2131 

MIDVILLE   EXP  STA 

0 

0 

1 1 

49 

279 

Io7 

590 

2549 

1984 

MILLEN  *  N 

5 

46 

270 

697 

558 

531 

7*  A 
258 

5A 

- 

NEW  I NGTON   4  NW 

0 

0 

' 

70 

SWAINSRORO 

0 

0 

1 1 

39 

270 

696 

545 

5  36 

243 

0 

2381 

WARRENTON 

0 

0 

14 

66 

318 

746 

627 

594 

304 

95 

16 

0 

2782 

WAYNESBORO  2  NE 

0 

0 

1  2 

60 

303 

781 

626 

624 

255 

0 

SOUTHWEST  07 

ALBANY    3  SE 

0 

0 

0 

45 

292 

717 

544 

251 

60 

4 

0 

2397 

1662 

AMERICUS  *  ENE 

0 

0 

2 

34 

271 

679 

571 

549 

230 

54 

7 

0 

1977 

BAINBRIOGE 

0 

0 

J? 

458 

4o« 

i  ol 

33 

g 

0 

1936 

1601 

BLAKELY 

0 

0 

634 

Q 

2155 

1744 

CAIRO   2  NNW 

0 

0 

26 

22  1 

617 

47* 
4  0 

0 

19*2 

CAMILLA 

0 

0 

0 

26 

212 

611 

446 

446 

132 

29 

1 

0 

190  3 

COLQUITT    2  E 

0 

240 

614 

486 

463 

239 

CUTHBERT 

0 

0 

0 

20 

228 

642 

526 

500 

181 

37 

0 

0 

2134 

1622 

FORT  GAINES 

0 

0 

645 

\ 

0 

2211 

LUMPKIN 

0 

0 

0 

20 

263 

672 

562 

532 

218 

56 

» 

0 

2330 

MORGAN 

0 

0 

0 

33 

265 

176 

47 

0 

0 

2459 

plains  sw  ga  exp  st» 

0 

0 

1 

30 

293 

7,4 

561 

542 

241 

51 

6 

0 

1341 

thomasville 

0 

0 

0 

33 

212 

596 

464 

449 

143 

33 

1944 

THOMASVILLE   WB  CITY 

0 

0 

2 

27 

201 

597 

461 

471 

158 

23 

4 

0 

1529 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA   EXP  STATION 

0 

0 

5 

37 

272 

.„ 

54. 

491 

245 

60 

9 

0 

2346 

1771 

ASHBURN 

658 

686 

544 

B*«  r»t»r*nc*  «.!•■  folio*.*!  Mat  to*  !■»•«. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1963  -  1964  GEORGIA 
Continued  


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-Jun< 

CORDELE  WATER  WORKS 

0 

0 

0 

33 

262 

672 

579 

498 

201 

42 

2 

0 

2289 

DOUGLAS  2  NNE 

0 

0 

4 

36 

274 

673 

561 

512 

266 

61 

7 

0 

2394 

Fl TZGERALD 

0 

0 

2 

26 

235 

646 

532 

486 

182 

28 

2 

0 

2139 

1659 

HOMERVILLE    3  WSW 

0 

0 

0 

37 

254 

635 

476 

446 

172 

33 

1 

0 

2054 

LUMBER  CITY 

0 

0 

3 

62 

313 

724 

614 

5  34 

261 

8 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

J? 

0 

24 

220 

619 

182 

NASHVILLE   5  SSE 

_ 

o 

273 

648 

Aft7 

1  fl  1 

43 

2 

o 

2158 

OU 1 TMAN 

n 

.  P 

269 

655 

1  7=. 

40 

T1FT0N   EXP  STATION 

0 

34 

255 

681 

577 

520 

213 

51 

2343 

1  797 

VALDOSTA   WB  AIRPORT 

0 

0 

3 

36 

247 

VALDOSTA   4  NW 

o 

o 

4S 

253 

635 

15  7 

38 

o 

o 

2030 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AIRPORT 

0 

0 

3 

42 

265 

642 

492 

473 

190 

36 

3 

0 

2146 

8LACKBEARD  ISLANO 

0 

0 

0 

22 

187 

595 

521 

458 

210 

51 

2 

0 

2046 

BRUNSWICK 

J~ 

506 

388 

Alt 

in 

J? 

J? 

!^ 

BRUNSWICK   FAA  AP 

_ 

79 

189 

567 

?nn 

J: 

CAMP  STEWART 

0 

0 

1 

26 

207 

602 

46 

TO 

no 
18 

FLEMING  EXP  STATION 

0 

0 

0 

44 

235 

642 

494 

475 

212 

63 

4 

0 

2169 

FOLKSTON  9  SW 

0 

0 

0 

18 

176 

518 

392 

358 

127 

19 

0 

0 

1608 

GLENNVILLE 

0 

0 

2 

24 

224 

632 

497 

463 

190 

38 

3 

0 

2073 

1686 

JESUP   8  S 

0 

0 

1 

39 

247 

646 

488 

464 

217 

51 

2 

0 

2155 

NAHUNTA 

0 

0 

0 

50 

243 

625 

466 

450 

197 

44 

2 

0 

2077 

SAPELO  ISLANO 

0 

0 

0 

16 

178 

521 

418 

146 

35 

1 

0 

SAVANNAH  USOA   PL  GRDN 

0 

0 

2 

45 

242 

632 

524 

479 

223 

63 

7 

0 

2217 

1903 

SAVANNAH  WB  AP 

0 

0 

1 

42 

232 

653 

514 

493 

221 

50 

4 

0 

2210 

1819 

SAVANNAH  BEACH 

0 

0 

18 

256 

563 

519 

227 

82 

6 

0 

SURRENCY   2  WNW 

0 

0 

2 

39 

289 

661 

496 

467 

190 

44 

3 

0 

2191 

WAYCROSS  4  NE 

0 

0 

5 

475 

477 

0 

147-0 

See  reference  notes  following  Station  Inde*. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  geo«i» 

JULY  19t4 


STATION  AND  DEPTH 

Day  ol  month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

.  4 

2S 

2b 

27 

28 

29 

30 

31  ' 

< 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 

102 
80 

98 
80 

18 

91 
77 

X 
70 

98 

75 

98 
80 

1 

90 
75 

95 
75 

90 
73 

84 
76 

83 
73 

84 
73 

85 
7S 

89 
80 

87 
80 

60 

65 
74 

84 
76 

63 
75 

65 
61 

88 

75 

90  1  90 
78  78 

80 

96 
76 

90 

80 1 

90 

79 

c7 
7  7 

65' 
78 

69.6 
77.2 

4  INCHES 

MAX 
MI  N 

100 
60 

93 
80 

a 

60 

88 

78 

90 

70 

93 

15 

76 

m 

6  0 

90 
80 

87 
75 

85 
75 

85 
78 

80 

75 

BO 

82 
75 

85 

76 

83 
76 

60 

75 

82 
74 

79 
75 

81 
76 

84 

77 

85 
78 

67 

80 

85 
SO 

60 
78 

83 
76 

86 

77 1 

64 

79 

63 

80 

83 1 
78 

66.1 
77.1 

8  INCHES 

MIN 

93 
88 

90 
85 

85 

B.. 

BO 

92 

90 
85 

90 

64 

90 
78 

65 
83 

85 
80 

84 

79 

80 
80 

63 
80 

83 

81 

60 

80 
75 

B7 
78 

84 
76 

61 
80 

87 
81 

05 
80 

87 
80 

85 1 
85 1 

67 
83 

85 
82 

85 
83 

65 

83 

85 

83 

64 

83 

86.3 
81.6 

T I F TON  EXPERIMENT  STA 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

83 
7* 

84 
74 

es 

74 

85 
76 

85 
77 

66 
77 

86 
76 

85 
76 

85 
76 

85 
77 

85 
78 

85 
78 

83 
77 

83 

77 

86 
75 

87 
76 

76 

80 
75 

77 

75 

82 
75 

85 
76 

ei 

76 

85 
76 

84 
77 

83 
79 

87 

80 

83 
78 

tl 
77 

80 

75 

62 
74 

84 

76 

83.9 
76.3 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

83 
82 

83 
81 

63 

61 

82 
81 

82 
81 

8  3 
61 

82 
80 

82 
81 

82 
81 

8  2 
81 

82 
61 

81 

80 

81 

80 

8! 

60 

80 

76 

82 
80 

62 
61 

82 
81 

81 

eo 

80 
79 

79 
77 

79 
78 

80 

78 1 

80 
79 

eo 
60 

80 
79 

79 

79 

79 
76 

80 
76 

79 
76 

eo 

79| 

61.0 
79.7 

ATHENS  HORT   FARM  STA  3  -  MAX   AND  MIN  FOR  2*  HOURS  ENDING  AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND.     LESS  THAN  5  PERCENT   TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE,     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 
GROUND  ALMOST  BARE,   SOME   THIN  NATIVE  GRASS.      INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 

TIFTON  EXP  STATION  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE   OF  GROUND,      LESS   THAN  5   PERCENT   TO  THE   NORTHWEST .      SOIL   TYPE,      TIFTON  LOAMY   SAND.     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.      INSTRUMENTATION,      3  I NCh  DEPTH  -  FRI EZ  STANDARO  DISTANCE   AND  SOIL  THERMOGRAPH.  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE   THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  01  Month 

25 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
— 

,6 



17 

is! 

19 

I 

20 

21 

24 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

ALLA  TOONA  DAM  2 

EVAP 

.25 

,01 

.21 

.  ia 

.29 

.10 

.24 

.16 

.in 

.09 

.16 

.25 

.06 

.10 

.11 

.30 

.18 

.27 

.  "1 

.16 

.  1  3 

.13 

.22 

.18 

.26 

.24 

.26 

.23 

.11 

.34 

5.81 

WIND 

41 

34 

21 

29 

27 

28 

29 

22 

13 

23 

17 

16 

18 

1* 

24 

31 

27 

T1 

29 

15 

1- 

14 

it. 

24 

M 

26 

2< 

15 

2! 

l  i 

814 

ROME  we  AIRPORT 

EVAP 

.01 

.14 

.18 

. 

.55 

.21 

.16 

.17 

.12 

.13 

.22 

.21 

.19 

.34 

. 

.26 

.08 

.  16 

.18 

,37 

.22 

.22 

.16 

.17 

5.668 

WIND 

>9 

26 

20 

19 

* 

53 

10 

37 

6 

u 

15 

. 

10 

14 

18 

14 

24 

8 

25 

14 

13 

5 

8! 

l( 

7 

6 

23 

10 

466 

MAX 

90 

80 

94 

93 

95 

89 

9t 

)4 

92 

67 

81 

62 

95 

77 

85 

95 

90 

S8 

94 

97 

98 

1  •  1 

9g 

l  0  l 

94 

■  1 

91.3 

MIN 

64 

71 

Tl 

72 

'. 

64 

64 

71 

73 

73 

71 

70 

66 

67 

70 

70 

70 

* 

71 

73 

72 

75 

74 

74 

72 

74 

75 

74 

73 

70.9 

NORTH  CENTRAL  02 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.22 

.28 

.22 

.20 

.2* 

.30 

.20 

.21 

.10 

.12 

.25 

.39 

.  14 

.15 

.19 

.23 

.22 

.24 

.32 

.24 

.27 

.10 

.41 

.:. 

.30 

.  0  - 

6.996 

WIND 

18 

13 

31 

T 

72 

1  3 

23 

34 

25 

17 

16 

36 

55 

25 

18 

17 

24 

38 

33 

14 

18 

12 

18 

13 

30 

29 

24 

31 

15 

2  2 

20 

761 

MAX 

103 

no 

109 

105 

109 

1  10 

110 

107 

log 

IOC 

109 

107 

97 

104 

103 

106 

103 

96 

106 

105 

104 

110 

:  1 

no 

110 

107 

1 '  ' 

llfl 

110 

105 

;  )4 

106.4 

MIN 

TS 

n 

77 

76 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

71 

77 

75 

77 

77 

78 

71 

'1 

80 

77 

80 

77 

81 

■  8 

88 

77 

sr. 

87 

79 

79 

77.2 

WEST  CENTRAL  04 

EXPERIMENT 

EVAP 

.4] 

.12 

.27 

.26 

.15 

.30 

.31 

.25 

.16 

.27 

.14 

.13 

.15 

.20 

.21 

.15 

.24 

.15 

.03 

.26 

.16 

.22 

.29 

.21 

.24 

.24 

.16 

.24 

,29 

.20 

6.91 

WIND 

65 

40 

JO 

45 

30 

20 

20 

30 

40 

70 

26 

72 

111 

42 

70 

30 

5C 

55 

45 

30 

35 

35 

20 

10 

25 

25 

30 

5 

5 

►  [ 

45 

1290 

MAX 

92 

76 

92 

94 

«> 

90 

95 

9* 

62 

91 

IS 

95 

77 

83 

85 

87 

gg 

87 

79 

97 

86 

91 

94 

41 

95 

03 

89 

92 

97 

92 

•C 

89,2 

MIN 

71 

6. 

TO 

66 

6' 

67 

66 

67 

70 

66 

66 

67 

66 

66 

72 

70 

68 

70 

71 

70 

72 

70 

70 

71 

71 

73 

71 

71 

71 

69.2 

CENTRAL  05 

A I  LEY 

EVAP 

.2* 

.00 

.32 

.35 

.14 

.21 

.10 

.16 

.25 

.11 

.19 

.23 

.05 

.18 

.20 

.24 

20 

35 

12 

7 

32 

20 

33 

22 

11 

9 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFTON   EXP  STATION 

EVAP 

.20 

.26 

.24 

.22 

.16 

.29 

.31 

.27 

.19 

.22 

.27 

.21 

.10 

.18 

.20 

.26 

.20 

.07 

.07 

.18 

.19 

.42 

.14 

.15 

.14 

.1) 

.13 

.12 

.15 

6.09B 

WIND 

72 

33 

2, 

26 

30 

64 

44 

35 

27 

37 

37 

48 

55 

45 

34 

48 

36 

55 

28 

17 

25 

16 

26 

24 

13 

32 

24 

1 

29 

20 

11 

1069 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

• 

c 

•  t* 

1*1 

Prevailing 

Percent  ot 
time  from 
prevailing 

Average 

I  . 

11 

« 

J  1 

a  1 

Date  ol 
fastest  mile 

$k 

o  tn 
otu 

f 

7,00  AM 
EST 

X 
a 

O  IA 
O  UJ 

7,00  PM 
EST 

Trace 

8 
j_ 
3 

10-49 

3! 
A 

in 

100-199 

200 
and  over 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

24 

6.5 

25++ 

22 

13 

91 

94 

71 

80 

4 

7 

5 

3 

2 

1 

22 

8.1 

ATLANTA  WB  AI RPORT 

27 

7 

6.0 

45 

SE 

22 

87 

90 

70 

75 

3 

5 

2 

2 

0 

21 

54 

7.7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

24 

7 

6.9 

30++ 

24 

14 

86 

67 

64 

72 

8 

5 

7 

i 

2 

2 

25 

8.3 
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REFERENCE  NOTES 


Artdllio€l«l  Information  "Fading  the  climate  of  Ceorgl,  may  be  obtained  by  writing  to  the  Slate  Cllnialologi»l.  Weather  Bureau  Office.  Agricultural  Engineering  Building.  University  of  Georgia  Athena  Georgia  30601 
or  to  any  Weather  Bureau  Ofl.ce  near  you.  "  * 

f;MfhNS'0|^AL."^ITS:    , Unl"9  indicated    dimensional  unit,  used  In  this  bulletin  are:      Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inche.  and  wind  movement  In  mUe.     Monthly  decree  da,  total. 

•  re  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65-  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  ' 

OBSERVATION  TIME:      The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  lime.    During  the  summer  months  some  observer,  lake  the  ob.ervatlon*  on  daylight  saving  time     Sno*  on  .round  in  the  "Snowfall 

and  Snow  on  Ground    tabic  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA  A  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7  00  a  m      E  S  T     Data  m  th7  "Fxt^nW"  ■•LtT 

tion    table.  "Daily  Temperature"  tabic.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  Snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table'  when  published!  are  for  tn^ii  of  *Trvat£    '  '  ^ 

r^ferTn^xTrels  SSL^  T  ^  FT**  ,T  J*.?  dlSmCtCr  UnlC88  shown  by  footnote  foUowlng  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  In  •Evaporation  and  Wind"  table 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation.  -hi*™**™  mau  w™  wow 

W^T^^n^N^  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Sample,  for  obtaining  measurement-  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistences  in  the  record. 

slcer Induce    EntriC8  01  snowfaU  ta        "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  .now  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  mow. 
NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IX  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
4     And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
+*     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    Sec  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  dally  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  PrectpiUtion  Data"  Bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

I      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  al 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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GEORGIA  -  AUGUST  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:      99°  on  the  31+  at  Thomaston  2  S 

Lowest  Temperature:       46°  on  the  13th  at  Blairsville  Exp  Sta  and  Cornelia 

Greatest  Total  Precipitation:      13.45  inches  at  Millen  4  N 
Least  Total  Precipitation:         2„  15  inches  at  Monticello 

Greatest  One-Day  Precipitation:     8.  92  inches  on  the  29th  at  Savannah  Beach 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  most  significant  feature  of  Georgia's  weather 
during  August  1964  was  the  movement  of  Hurricane 
C  leo  through  the  southeastern  and  eastern  sections 
of  the  State  near  the  end  of  the  month.  The  storm 
had  weakened  to  no  more  than  gale  force  winds 
when  it  reached  Georgia,  but  it  brought  heavy  to 
excessive  rains  to  most  of  the  eastern  third  of 
the  State.  Over  9  inches  fell  in  the  coastal  sections 
near  Savannah  and  around  7-1/2  inches  were  re- 
corded in  the  Augusta  area.  The  effects  of  Cleo 
dropped  off  sharply  to  the  west,  with  only  light 
rain  occurring  in  central  sections  and  little  or 
none  in  the  west. 

Due  mainly  to  Cleo,  August  rainfall  was  well  above 
normal  in  the  eastern  part  of  Georgia.  Augusta  had 
nearly  10  inches  of  rain,  making  this  the  wettest 
August  in  that  city  since  1915.  Rainfall  was  above 
normal  over  most  of  the  remainder  of  the  State, 
except  in  the  Central  and  West  Central  Divisions 
where  averages  were  slightly  below  normal.  Sev- 
eral middle  Georgia  weather  stations  reported 
less  than  3  inches  of  rain  for  the  month. 

August  temperatures  were  unseasonably  cool, 
continuing  the  trend  begun  in  July.  Except  for  a 
few  days  near  the  beginning  and  end  of  the  month, 
daily  readings  were  consistently  cooler  than 
normal.  Most  areas  experienced  their  lowest 
temperatures  on  the  13th  or  14th  when  new  re- 
cord lows  for  the  date  were  set  at  many  stations. 
Averages  for  the  month  ranged  mostly  from  1  to 
3  degrees  below  the  long-term  normals.  August 
combined  with  an  unusually  cool  July  to  make 
this  2-month  period  of  1964  rank  among  the 
mildest  July-August  periods  in  Georgia's  weather 
history.  Athens  has  not  experienced  a  milder  July- 
August  since  1891.  Atlanta  had  only  two  days  in 
August  when  the  temperature  reached 90  degrees, 
after  experiencing  no  such  days  in  July. 

Severe  thunderstorms  hit  the  Metropolitan  Atlanta 
area  on  the  4th  and  22d,  causing  numerous  inter- 
ruptions of  electric  and  telephone  service  in 
some  sections.  Heavy  rains  associated  with  the 
storms  flooded  streets  and  caused  some  wash- 
outs. Adownpour  at  Columbus  on  the  12th  strand- 
ed  motorists   and   required  the  evacuation  of 


several  persons  from  their  flooded  homes;  and 
a  windstorm  caused  some  property  damage  at 
Tifton  on  the  17th.  The  torrential  rains  of  Cleo 
caused  very  extensive  damage  to  roads,  bridges, 
culverts,  and  other  property  in  many  east  Georgia 
counties.  Numerous  areas  were  flooded  by  rapidly 
rising  small  streams.  More  than  200  families  were 
evacuated  from  their  homes  in  the  Augusta  area 
and  75  to  100  homes  were  flooded  or  threatened 
in  Savannah.  Crops  and  farmland  suffered  dam- 
age in  some  areas  while  the  rains  were  benefi- 
cial to  pastures  and  grain  crops. 

The  first  eight  months  of  1964  have  been  unusual- 
ly wet  and  cool  in  Georgia.  Average  rainfall 
through  August  ranges  from  about  12  to  more 
than  18  inches  above  normal  in  the  State's  nine 
climatological  divisions.  All  divisions  except 
the  Northwest  and  West  Central  have  already 
received  more  than  their  normal  rainfall  for 
an  entire  year.  Individual  stations  have  accumu- 
lated much  larger  excesses  through  the  first 
eight  months.  Several  places,  including  Athens, 
Augusta,  Dublin,  Millen,  and  Cairo,  are  more 
than  20  inches  above  normal  so  far  this  year, 
and  Augusta  has  already  received  over  12  inches 
more  than  normal  for  the  whole  year.  Cairo,  in 
southwest  Georgia,  has  had  an  unusual  number 
of  very  heavy  rains.  More  than  2  inches  of  rain 
has  been  recorded  on  nine  different  days  and 
lowland  flooding  has  occurred  in  the  area  on  six 
occasions  since  January. 

Average  temperatures  through  August  range  from 
1-1/2  to  more  than  2-1/2  degrees  below  normal 
for  the  period.  The  greatest  departures  have  been 
in  the  northern  third  of  the  State,  where  no  month 
of  1964  has  averaged  warmer  than  the  long-term 
normal. 


Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia  30601 
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54 

13 

0 

3 

0 

0 

0 

2,66 

.57 

1.32 

5 

.0 

o 

1 

DUBLIN  3  S 

89.8 

68.  1 

79.0 

-  2.0 

95 

27. 

60 

14 

0 

20 

0 

0 

0 

3.72 

• 

.75 

1.44 

13 

.0 

0 

I 

j 

1 

EASTMAN   1  w 

68.8 

_  2.9 

96 

60 

14 

o 

16 

0 

0 

0 

5,59 

.38 

2,90 

6 

.0 

0 

I 

FORSYTH  1  S 

87.6 

67.1 

77.4 

95 

31 

56 

14 

0 

8 

o 

o 

c 

2.56 

.78 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

FORT  VALLEY  2  E 

88.6 

69.0 

78.8 

-  1.5 

95 

4 

58 

1* 

0 

17 

0 

0 

0 

3,95 

.01 

.96 

12 

•  0 

0 

a 

o 

HAwK INSVlLLE 

91.1 

69.  1 

80.  1 

•  1.3 

97 

30 

58 

14 

0 

0 

0 

0 

3,26 

.91 

1.15 

6 

.0 

0 

g 

2 

I 

MACCN   »b  AIRPORT 

It 

89.0 

68.4 

78  7 

-  2  .  * 

97 

3 i 

56 

14 

o 

IT 

0 

0 

0 

2,81 

1.37 

1.23 

1 1 

.0 

0 

4 

2 

1 

MC    INTYRE    1  WNW 

3.92 

.03 

1.04 

1 

Ml LLEDGE V I LLE 

87.3m 

67. 8M 

77. 6M 

-  2.6 

93 

5. 

59 

14 

0 

8 

0 

0 

0 

5 

.0 

0 

MONT ICELLO 

88.2 

65.4 

76.8 

94 

4 

55 

15. 

0 

1* 

0 

0 

0 

2.15 

.72 

5 

.0 

0 

0 

SANDFRSV I LLE 

86.7 

68.8 

77.8 

92 

31« 

63 

26 

0 

8 

0 

0 

0 

2.39 

1.10 

29 

.0 

0 

1 

SILCAM 

87.0 

67.3 

77.2 

-  2.2 

94 

3 

58 

14. 

0 

12 

0 

0 

0 

3,47 

.83 

1.15 

17 

.0 

0 

2 

DIVISION 

78.1 

-  2.3 

3.34 

.61 

.0 

•       ft  « 

EAST  CENTRAL  06 

APPl  ING   1  NW 

87.8 

65.3 

76.6 

94 

28 

55 

14 

0 

17 

- 

0 

0 

8.38 

6.02 

5.75 

30 

.0 

0 

6 

1 

2 

AUGUSTA    .p  AIRPORT 

R 

88.9 

69.3 

79.1 

-  1.1 

94 

27. 

60 

14 

0 

19 

0 

0 

0 

9.91 

5.95 

29 

.0 

0 

5 

i 

3 

Soe  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


AUGUST  1964 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

s,l 

2  .1 
>  5 
<S 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
od  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

'  « 

■A 

BROOKLET    1  W 

88.* 

69.0 

78.7 

-  2,2 

9* 

26. 

6* 

15. 

0 

16 

0 

0 

0 

8.06 

2.6* 

*,50 

29 

.0 

0 

7 

5 

1 

LOUISVILLE 

87.5 

6  8.8 

78.2 

"  2,9 

9* 

27 

6 1 

1* 

0 

10 

0 

0 

0 

.0 

0 

METTER 

90.5 

70.1 

80.3 

96 

3 

6* 

7 

0 

19 

0 

0 

0 

10.79 

3.85 

29 

.0 

0 

11 

6 

4 

MIDVILLE  EXP  STA 

68.8 

78.* 

92 

31* 

61 

1* 

0 

10 

0 

0 

0 

9.32 

*,25 

29 

.0 

0 

9 

4 

4 

MILLEN  *  N 

89^5 

68.5 

79.0 

-  2.7 

9* 

3 

62 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

13. *5 

8.98 

8.02 

29 

.0 

0 

9 

4 

2 

NEW  I NGTON  *  NW 

M 

M 

H 

0 

0 

0 

.0 

0 

SWA tNSBCRC 

88.8 

6  8.0 

7  6.* 

92 

31. 

8 

1" 

0 

0 

0 

1,58 

2  9 

.0 

1 1 

7 

3 

WARRENTON 

86.7 

67,3 

77.0 

-  2.6 

92 

3 

59 

1* 

0 

9 

0 

0 

0 

s!oi 

.99 

2.87 

30 

.0 

0 

5 

3 

2 

WAYNESBORO  2  NE 

8  9.1 

68.8 

79.0 

92 

31* 

62 

22 

0 

15 

0 

0 

0 

8,30 

3.50 

29 

.0 

0 

5 

3 

3 

rtTv/T^InN 
U  I  V  1  3  iu^i 

78.5 

-  2.* 

9.02 

*,5* 

.0 

«      •  * 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

88.  * 

70,0 

79.2 

-  3.0 

9* 

31 

60 

1* 

0 

10 

*.23 

-  ,58 

1.19 

1 

.0 

0 

9 

* 

1 

87.6 

69.3 

78.5 

•  2  5 

96 

58 

1* 

9 

0 

0 

0 

5  51 

1,17 

1,*0 

.0 

0 

9 

5 

2 

BAINBRIDGE 

BLAKELY 

88.5 

69.9 

79.2 

-  1.7 

9* 

31 

60 

1* 

0 

13 

0 

0 

0 

6.05 

-  ,02 

1.1* 

23 

.0 

0 

10 

4 

1 

CAIRO  2  NNW 

68.7 

79.0 

95 

31* 

59 

1* 

0 

13 

0 

0 

0 

11,77 

5,68 

3.68 

18 

.0 

0 

13 

8 

2 

C  A  M  I  L  L  A 

90.3 

70.7 

80.5 

98 

31 

59 

1* 

0 

17 

0 

0 

0 

6.90 

1.93 

1 

.0 

0 

12 

7 

1 

COLCUITT   2  E 

90.1 

69.2 

9* 

58 

o 

19 

0 

0 

0 

1.78 

1 0 

5 

3 

CUThBERT 

89.2 

71.2 

80^2 

95 

31 

61 

1* 

0 

17 

0 

0 

0 

7!27 

1.63 

11 

.0 

0 

12 

6 

2 

FORT  GAINES 

69.2 

78.8 

-  2.2 

95 

31 

58 

14 

0 

12 

0 

0 

0 

5,39 

.  ,36 

1,60 

21 

.0 

0 

12 

* 

1 

LUMPKIN 

87.7 

70.1 

78.9 

96 

31 

60 

1* 

0 

9 

0 

0 

0 

7,*5 

2.20 

6 

.0 

0 

8 

5 

4 

MORGAN 

87.7 

69.2 

78.5 

93 

31 

58 

1* 

0 

6 

0 

0 

0 

6,94 

2.60 

7 

.0 

0 

9 

6 

2 

PLAINS  S*  GA  EXP  STA 

87.5 

31* 

58 

j  3 

0 

10 

0 

0 

0 

3  97 

9 

3 

0 

THOMASVILLE 

90.* 

70^7 

80.6 

-  .1 

97 

31 

61 

i* 

0 

18 

0 

0 

0 

5!** 

-  .10 

1.73 

1 

.0 

0 

10 

3 

2 

THOMASVILLE  wB  CITY 

l>  I  V  I  o  z  uni 

79.3 

-  1.9 

6,*7 

1.18 

.0 

•       •  « 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  ExP  STATION 

89.6 

68.7 

79.2 

-  1.3 

9* 

31 

60 

26* 

0 

21 

0 

0 

0 

*,91 

-  .52 

2.06 

7 

.0 

0 

8 

3 

2 

M 

M 

M 

96 

31 

0 

0 

0 

.0 

0 

CORDELE  water  works 

69.5 

79.3 

93 

31. 

58 

1* 

0 

18 

0 

0 

0 

9,50 

2.44 

18 

.0 

0 

12 

T 

3 

DOUGLAS  2  NNE 

88.9 

70.1 

79.5 

9* 

27 

*1 

1* 

0 

17 

0 

0 

0 

*,5* 

2,06 

5 

•  0 

0 

11 

3 

1 

F I TZGERALD 

90.2 

70.* 

80.3 

-  1.2 

96 

31 

62 

I* 

0 

20 

0 

0 

0 

7,00 

1.83 

2.27 

5 

.0 

0 

9 

* 

4 

HOMERVILLE   3  WSW 

89.8 

69.9 

79.9 

95 

31. 

61 

1* 

0 

19 

0 

0 

0 

5.18 

.94 

22 

.0 

0 

13 

3 

0 

LUMBER  CITY 

68.7 

78.8 

93 

31 

59 

1* 

0 

19 

0 

0 

0 

5,90 

,*1 

2,0* 

6 

.0 

0 

1 

* 

2 

MOULTRIE  2  ESE 

89^0 

69.0 

79.0 

-  2.4 

95 

31 

61 

1* 

0 

1* 

0 

0 

0 

6.28 

.73 

1.98 

22 

.0 

0 

11 

* 

1 

NASHVILLE   5  SSE 

87.  3M 

70. *M 

78. 9M 

93 

31 

60 

1* 

0 

1 1 

0 

0 

5.18 

.85 

6 

•  0 

0 

11 

5 

0 

QUITMAN 

90.0 

69.7 

79.9 

.  1.2 

95 

31* 

61 

15. 

0 

18 

0 

0 

0 

5.05 

-  1.23 

1.70 

7 

.0 

0 

12 

* 

1 

TIPTON  EXP  STATION 

87.0 

69.* 

78.2 

-  2.6 

92 

28 

58 

1* 

0 

8 

0 

0 

0 

7.60 

2.58 

3.65 

6 

.0 

0 

9 

4 

1 

VALOOSTA  4  NW 

89.5 

69.9 

79.7 

95 

31 

60 

1* 

0 

20 

0 

0 

0 

4.29 

.83 

12 

.0 

0 

10 

2 

0 

79.3 

-  1.8 

5.95 

.56 

.0 

•    •  • 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

90.3 

69.2 

79.8 

97 

31 

58 

1* 

0 

20 

0 

0 

0 

4,58 

1.25 

29 

.0 

0 

12 

2 

1 

BLACKBEARD  I SLAND 

89. 3M 

72. OM 

80. 7M 

96 

* 

68 

1* 

0 

10.73 

.3 

0 

BRUNSWICK 

89.3 

72.5 

80.9 

.  1.* 

96 

31. 

67 

14 

0 

15 

0 

0 

0 

8.82 

1.78 

3.48 

28 

.0 

0 

9 

4 

2 

BRUNSWICK  FAA  AP 

88.1 

73.5 

80.8 

96 

31 

68 

14 

0 

j  3 

4.85 

3.11 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

FLEMING  ExP  STATION 

89.* 

69.* 

79.* 

95 

* 

63 

14. 

0 

17 

0 

0 

0 

11.09 

6.02 

29 

.0 

0 

8 

3 

2 

FOLKSTON  9  SW 

91.1 

71.1 

81.1 

97 

25 

67 

14 

0 

23 

0 

0 

0 

12,38 

3.33 

29 

.0 

0 

13 

T 

3 

FORT  STEWART 

71.1 

80.5 

97 

31 

66 

14. 

0 

19 

0 

0 

0 

10.39 

4,00 

29 

.0 

0 

9 

3 

3 

GLENNVILLE 

90.3 

70.5 

80.* 

.  .* 

95 

2* 

6* 

1* 

0 

21 

0 

0 

0 

7,*5 

2.00 

2.76 

29 

•  0 

0 

7 

6 

2 

JESLP  8  S 

90.0 

69.3 

79.7 

95 

31. 

61 

1*. 

0 

19 

0 

0 

0 

9.10 

3.07 

28 

.0 

0 

9 

5 

2 

NAHUNTA 

89.6 

67.0 

78.3 

96 

25 

55 

15 

0 

18 

0 

0 

0 

10,27 

2.30 

28 

.0 

0 

13 

6 

3 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 

89.2M 

69,  6M 

79. *M 

•  .6 

9* 

25. 

63 

15. 

0 

16 

0 

0 

0 

13.25 

6,97 

8.20 

29 

.0 

0 

9 

4 

2 

SAVANNAH  WB  AP  R 

88.6 

70.5 

79.6 

-  1.* 

95 

3 

67 

21. 

0 

16 

0 

0 

0 

8.37 

1.75 

4.61 

28 

.0 

0 

7 

4 

2 

SAVANNAH  BEACH 

8*. 5m 

72.5M 

78. 5M 

0 

0 

0 

0 

11.17 

8.92 

29 

•  0 

0 

6 

2 

1 

SURRENCY  2  WNW 

90.5 

69.8 

80.2 

95 

31. 

61 

1* 

0 

21 

0 

0 

0 

8,*2 

2.62 

29 

.0 

0 

10 

6 

4 

WAYCROSS  *  NE 

90.3 

69,8 

80.  1 

-  1.6 

96 

2 

61 

15 

0 

17 

0 

0 

0 

6,83 

1.19 

3,02 

29 

.0 

0 

8 

» 

2 

DIVISION 

80.0 

.  1.2 

9.18 

3.05 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
AUGUST  196* 


Day  of  Month 


(2 

1   |  2  | 

3 

I 

g 

1 

1 

1U 

11 

L2 

13 

1A  1 

14 

IS 

16 

17 

18 

19     20  21 

22  1 

23  | 

24 

25  | 

26  | 

27 

28  ] 

29 

30 

31 

•     •  • 

NORTHWEST 

01 

ADA  I B 5  v 1 L  L  F 

•2" 

.90 

•09 

.77 

•  84 

.06 

ALLATOONA  DAM  2 

4  50 

.41 

.69 

T 

•  22 

■  10 

.  32 

T 

.93 

.33 

.33 

.59 

•21 

.19 

BEAvEROALE 

9.29 

■01 

•  23 

1.42 

T 

.6* 

.34 

.  1 1 

1*49 

.63 

,02 

CALHOUN  ElP  STATION 

5.59 

•  39 

1.30 

.23 

.  16 

1.04 

.12 

•  19 

CARTERS 

9.94 

•  82 

1.90 

.50 

.32 

•09 

2.14 

•07 

.14 

CARTERSvILLE 

6*43 

*  94 

•  09 

•  21 

•  a; 

.06 

1*11 

■43 

•  23 

1.40 

.66 

1.00 

CARTCftSVILLE  3  Ski 

*  .  36 

.62 

.48 

.65 

.63 

.71 

.40 

CEOARTOHN 

4.01 

.39 

•  47 

•  93 

•  OS 

,01 

•  *T 

•  67 

.60 

•  19 

CHATSHORTH 

4.24 

•  22 

1.46 

•I* 

.19 

.13 

1.09 

.61 

.06 

.06 

CHICKAMAUQA  PARK 

9.T0 

•  6T 

.  1  1 

.21 

•  22 

•  11 

T 

.31 

2.17 

1.30 

•  34 

CURRvvlLLE  2  to 

•  96 

•  3* 

.07 

T 

.38 

.66 

T 

.09 

DALLAS  4  | 

4.T2 

.84 

!l3 

.99 

•  AS 

•  20 

.22 

.43 

.09 

.99 

.42 

9.19 

•  66 

•  AA 

.63 

.  14 

1  .49 

1.14 

T 

.01 

.04 

INMV 

9.91 

,06 

!o2 

1,99 

1.52 

.92 

.16 

.26 

.46 

.46 

.29 

.09 

FAIRMOUNT 

3. S3 

.42 

•  99 

1.29 

•  12 

.  1  * 

T 

.48 

KENSINGTON 

4.38 

•  26 

,02 

•  02 

1.32 

.12 

■  12 

.  54 

1.31 

.79 

.01 

.05 

.10 

KINGSTON 

■  18 

1.11 

1.62 

■  32 

LA  PAvETTE 

5.T7 

.  13 

•  16 

•  11 

.22 

•  96 

.61 

.  3  3 

.8? 

.79 

T 

•ESACA 

2,01 

•  27 

,  *  "L 

6    ]  ' 

.60 

1.23 

T 

.  -  * 

BINMOLD 

sIlB 

.98 

T 

•  92 

.03 

.  10 

1.50 

1.43 

•  OKI 

4.  72 

•  56 

•  21 

.20 

1.34 

1.31 

.36 

T 

•  30 

.24 

RONE   "6  AIRPORT 

R 

2.98 

.03 

T 

•  78 

.  1* 

.79 

•  01 

.01 

.21 

T 

SUNNE  Rv  I  lLE 

4.66 

1.06 

UA1 

.11 

.02 

1.20 

■  44 

.26 

.08 

TAVLORSVILLE 

9,7B 

•  IB 

3,11 

.  19 

.96 

.47 

•  26 

•  9* 

•      •  • 

NORTH  CENTRAL. 

o; 

»l»MAR£TT»  ^ 

•  1  5 

•  21 

.08 

•  •2 

.62 

,66 

.31 

•  24 

•  61 

ATHENS 

3*63 

•  04 

,08 

.  38 

.11 

■  01 

.17 

.56 

.07 

.  I 

.  37 

..<■'■ 

•  02 

ATHENS  COL  Of  A6BI 

U19 

.06 

.99 

.11 

.02 

.43 

.06 

•  27 

•  33 

ATHENS  MB  AIRPORT 

J. 78 

T 

.69 

.24 

T 

.10 

.14 

.33 

.02 

.03 

.06 

.02 

? 

1.20 

.71 

ATLANTA  BOLTON 

6*12 

1.21 

•  67 

1.74 

•  37 

.  3. 

.05 

.37 

.61 

•  97 

.*  | 

.11 

ATLANTA  nB  AIRPORT 

4,10 

1.12 

•42 

.36 

.89 

.01 

T 

T 

.21 

T 

T 

.93 

•  09 

.01 

.10 

T 

BALL  GROUND 

•  H 

1.61 

.16 

.82 

.08 

•  94 

.64 

.02 

.04 

BLAIRSVILIE  ElP  STA 

9!73 

Io7 

•  78 

•  41 

.23 

.07 

•  16 

.79 

.12 

•  93 

.53 

.  1  1 

•  10 

.48 

■  S3 

.22 

BLUE  RIME 

8.16 

1.83 

.96 

.43 

1.32 

.31 

.35 

1  .63 

.20 

■  13 

T 

.  1 ; 

•  10 

•  07 

CANTON 

9.48 

.91 

•  06 

1.70 

•  60 

.33 

•  04 

.65 

.74 

.37 

.15 

•  11 

CLEVELAND. 

6.99 

,66 

122 

.06 

•  09 

•  13 

1.10 

1.10 

1.01 

.11 

.05 

1.33 

.92 

.09 

COMMERCE  2  SSH 

•  09 

T 

•  97 

.121 

T 

•  61 

•  10 

.19 

1.91 

.03 

CUMMIN«  1  N 

4,63 

.49 

.41 

•  Tl 

.28 

.73 

•07 

.73 

.89 

.05 

,2C 

•  04 

.  96 

OAHLONECA 

3.S9 

,46 

•  49 

.03 

•  07 

•  31 

,32 

•  11 

.62 

.83 

T 

.  -6 

T 

•  14 

.05 

DAtoiONV ILLE 

4.49 

1.90 

•  29 

.07 

.36 

.17 

.  91 

.63 

1.14 

.09 

.24 

•  10 

ELLlJAY 

6.39 

T 

•  TO 

.99 

1.19 

.80 

.01 

.01 

1.03 

1.96 

•  13 

.14 

.09 

GAINESVILLE 

3.18 

•  OT 

.01 

T 

■  98 

.061 

•09 

•  34 

.89 

.08 

.07 

.55 

.06 

HELEN  I  SE 

7,  39 

•  70 

•  09 

•  12 

•  80 

1.16 

.65 

1.93 

.03 

.17 

.06 

,03 

.41 

1*04 

JASPER  I  NNto 

3,43 

• 

* 

.78 

.53 

1.00 

•  70 

.43 

MAVSVILLC 

4.74 

•  06 

T 

T 

•  28 

.26 

T 

•  25 

.67 

1*27 

.04 

.03 

MONROE 

3.30 

•03 

.68 

.12 

.19 

.58 

.24 

.  * : 

.80 

NORCROSS  *  N 

5.*4 

.07 

•  23 

,26 

•  03 

.21 

.67 

•  57 

•  76 

.99 

•  07 

■ALCSKA 

3,69 

•  33 

•  23 

.49 

•  OS 

.38 

.09 

1,00 

•  76 

•  04 

•  10 

. '-  '1 

HINDER  1  SSE 

.06 

•  6b 

.13 

•  ie 

•  49 

•  15 

1.20 

U12 

MOOOSTOCK 

5,92 

.99 

•  27 

.71 

•  66 

.16 

T 

.76 

•  98 

.97 

.62 

NORTHEAST 

03 

BOtoNAN 

4.12 

.19 

T 

1*7 

•  04 

.26 

.6* 

.04 

.24 

.04 

2.10 

.14 

CARNESV ILLE 

5.23 

•  13 

.69 

.22 

■  04 

•  41 

1.20 

.06 

•  99 

2*00 

•  13 

CLAYTON 

8.19 

.14 

•  04 

•  20 

.13 

•  89 

•  31 

.)■> 

1.72 

•  21 

.10 

1.25 

.05 

.  1  I 

2*07 

•  09 

CORNEL  I A 

6.25 

,09 

•  12 

•  14 

•  10 

.!6 

.  ^ 

•  67 

•  98 

•  38 

•  07 

•  61 

•  10 

ELBCRTON  2  N 

5,13 

•  05 

•  29 

.68 

.31 

.5* 

.04 

.03 

3«27 

.  16 

HARTtoELL 

LEXINGTON 

3.43 

•  10 

T 

•  19 

.10 

•OS 

.15 

•  09 

Y 

.19 

.03 

2a40 

.05 

LINCOLNTON 

8,72 

.67 

1.16 

T 

.23 

.41 

•  49 

5.90 

•  10 

TOCCOA 

9,60 

.07 

•  20 

•  07 

•  89 

1.50 

, " 1 

•  69 

1.13 

,76 

.  '  1 

1.01 

.  '  1 

2.8C 

•  37 

WASHINGTON 

5,70 

T  .02 

•  02 

T 

•  16 

.  l- 

.06 

T 

•  01 

•  *.9 

•  02 

T 

•  09 

T 

.23 

4.19 

•  29 

•       •  • 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENA  vista 

5,92 

.07 

T 

■64 

•  07 

.01 

T 

•  16 

9.09 

.03 

1.21 

.29 

•  02 

.02 

.29 

•  04 

T 

BUTLER 

3.49 

T 

.37 

•  02 

.32 

.25 

.99 

.16 

.67 

.03 

•  50 

T 

CARROLL  TON 

3.44 

.T3 

.40 

.96 

.26 

.13 

.29 

.30 

.33 

.  * : 

COLUMBUS 

4,42 

.10 

•  49 

.68 

.10 

2.30 

.10 

•  36 

.33 

COLUMBUS  W6  AIRPORT 

R 

5,18 

T 

.12 

.  19 

T 

■  26 

•  62 

2.79 

.23 

.02 

.72 

7 

•  06 

.01 

CONCORD 

2,20 

T 

.18 

1  .25 

•  SS 

.06 

T 

.16 

OOOGLASvILLE 

4,26 

•  10 

•  10 

1  .40 

•  10 

T 

•  99 

.36 

T 

•  99 

EXPERIMENT 

2.69 

.39 

•  04 

.22 

•  02 

.07 

T 

•  02 

.18 

.01 

!29 

.62 

.01 

|03 

FRANKLIN 

6.67 

1.93 

1.T9 

.23 

.30 

.53 

.09 

1.84 

•2C 

•  17 

.03 

GOAT  ROCK 

5,64 

.96 

•  11 

1*22 

2.90 

.13 

•  42 

.01 

.27 

GREENVILLE  2  H 

5.40 

.10 

.79 

.30 

2.00 

.05 

1.05 

T 

1.13 

GR I  F F I N 

J.  39 

.96 

•  02 

.16 

.79 

.07 

.61 

T 

.13 

T 

.19 

.01 

HAMILTON  *  H 

5.42 

.02 

1.02 

.99 

.96 

2.19 

.43 

.12 

.22 

•  07 

.28 

•  09 

T 

.09 

JONESBORO 

9,44 

1.19 

.04 

.06 

.26 

.19 

•  09 

.02 

1.10 

•  93 

la  grange 

4,33 

.24 

.09 

.12 

T 

.05 

.69 

,*) 

.66 

.04 

.33 

1.13 

.63 

marshallvillE 

3.96 

1.20 

1.20 

.26 

.68 

.  >. 

.22 

,06 

MONTEZUMA 

4.39 

.01 

T 

1.90 

T 

.69 

.66 

.60 

.12 

,07 

•01 

,29 

Nf  toNAN 

4.54 

.27 

.02 

.48 

.01 

•  99 

.la 

.30 

T 

.01 

■  09 

•  93 

•  67 

.06 

1.03 

TALBOTTON 

2.78 

.33 

•  19 

.69 

.90 

.41 

.16 

TALLAPOOSA  2  NNw 

3.20 

1.39 

•  15 

.60 

.16 

.27 

.10 

.35 

THOMASTON  2  S 

3.75 

.04 

•  11 

1.95 

.09 

.69 

.01 

.04 

.  . ' . 

mEST  POINT 

4,68 

.43 

T 

•  69 

1.09 

1.95 

•  *  " 

T 

toOOOBURY 

3,47 

.91 

.08 

•  12 

.96 

•  17 

.94 

.22 

•  07 

.  7| 

CENTRAL 

09 

ABBEv I LLE 

6.28 

1.T8 

.29 

L,BI 

.22 

•  *9 

.25 

1.36 

.79 

•  41 

AIlEv 

3.73 

.11 

.01 

■  73 

,26 

.21 

.23 

.09 

.01 

•09 

.90 

1.24 

•  02 

.13 

L.53 

•  11 

COVINGTON 

2.86 

.19 

1.32 

.26 

.06 

•  16 

.39 

•  03 

•  11 

DANVILLE 

3.62 

•  17 

.44 

1.24 

1.11 

.10 

.38 

.38 

DUBLIN  3  S 

3.72 

.26 

.46 

•  16 

.70 

1.66 

•  39 

•  27 

3.39 

.21 

.06 

.96 

.13 

.36 

•  09 

.12 

•  67 

•  It 

•  04 

fORSvTH  i  $ 

2.96 

.67 

•  06 

.78 

.33 

.1 

T 

.30 

.04 

•  06 

PORT  VALLEY  2  E 

3.99 

.28 

T 

.04 

T 

.61 

. 

.21 

.36 

.66 

.11 

•  04 

.23 

•07 

GOO'REY  4  NE 

3.1* 

1.31 

.53 

.20 

.22 

•  B6 

HAuK inSvILLE 

3.26 

.30 

T 

1.19 

T 

T 

.20 

.69 

.26 

T 

T 

.10 

•  11 

•  29 

JULIETTE 

2.29 

.12 

.45 

.22 

.73 

.  >c 

•  09 

MACON  «6  AIRPORT 

R 

2.61 

T 

.26 

T 

T 

•  07 

1.23 

.26 

T 

T 

.03 

T 

.11 

•  11 

,66 

MC    INTYRE    I  DNH 

.12 

milleogeville 

3.92 

.07 

1.04 

•  90 

T 

•  OS 

.13 

•  26 

•  01 

T 

.  *  • 

.20 

.14 

•  74 

•  IB 

monticello 

2.13 

.72 

■  OS 

.39 

.39 

.13 

.20 

.07 

MOUNT   VERNON  1 

*,96 

.92 

.96 

.26 

.09 

T 

•  04 

.87 

1.47 

T 

•  21 

.64 

■  11 

SANOCRSvlLLE 

2.39 

.30 

.21 

.66 

.04 

1.10 

SILOAM 

3.47 

.09 

•  02 

T 

.30 

T 

T 

1.15 

•  01 

•  14 

.13 

.01 

; .  ■ 

.05 

IP ART  A  I  HHm 

2.77 

•  14 

1.2a 

.16 

.69 

Sam  r  •*•»-•  rvc.  mm.  tolkr».r*g  iuw>n  Ind*. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


station 

Tol 

I    1    2    1  3 

4 

5 

6 



7 

 r 

8 

9 

10 

 r 

11 

12 

 1  1  

13     14  |  IS 

j 

16  | 

17 

18 

19 

20  1 

21 

i 

22 

23 

24 

1 

25 

1 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

•  • 

CAST  CENTRAL  06 

APPLING  I  NH 

9.39 

T 

.67 

.67 

.15 

.05 

.06 

T 

1.1* 

5.75 

.11 

AUGUSTA  W6  AIRPORT  R 

T 

2.0* 

T 

.  1  7 

.09 

.09 

T 

T 

T 

63 

T 

.11 

5.95 

1.30 

BROOKLET  I  H 

8.06 

.93 

.  6 

BUTLER  CREEK 

T 

cl«3 

!35 

Iza 

T 

.16 

.09 

.06 

1.81 

5.60 

.96 

DOVER 

t!23 

.96 

.61 

.22 

.09 

•  01 

.01 

3.98 

1.36 

GIBSON 

A. AS 

.69 

T 

1.8C 

.20 

T 

T 

.60 

3.20 

T 

LOUISVILLE 

1.7J 

.20 

WETTER 

10*79 

.10 

1.29 

.03 

.55 

.30 

.20 

MI0V1LLE 

.61 

!♦« 

.99 

.15 

. 

.71 

!oa 

.63 

1.70 

2.6* 

H1DV1LLE  EXP  STA 

* 

.20 

1.19 

.29 

1.36 

1.62 

.05 

.23 

.10 

6,25 

.25 

HILLEN  A  N 

13. AS 

.92 

.69 

.90 

.33 

2.20 

.15 

.05 

.22 

8.02 

.27 

MILLHAVEN  8  E 

9. 30 

•  - 

1.36 

.08 

.36 

•  50 

.1* 

.16 

.03 

3,70 

2.60 

.06 

NEW INGTON  *  Nw 

■ 

•  71 

STILLMORE 

*  10 

• 

.71 

!m 

1.06 

T 

.26 

6,00 

1.05 

SNAINS60R0 

7  96 

.70 

.20 

.15 

1.09 

.36 

•  02 

1.33 

.0* 

.02 

.68 

•  66 

.88 

1.38 

•  26 

WARRENTON 

S.01 

.72 

.13 

1.17 

2.87 

.10 

■AVNESBORO  2  NE 

8,30 

* 

.30 

1.10 

3,50 

3.00 

•       •  • 

SOUTHWEST  OT 

ALBANY  S  SE 

A. 23 

1.19 

.06 

.10 

.68 

•  60 

.56 

.10 

.10 

.03 

.02 

.21 

.82 

AHERICUS  A  ENE 

T 

.59 

.05 

T 

•  09 

.26 

•  BO 

.70 

T 

1.17 

•  19 

1 .60 

.10 

.16 

BAINBRIOGE 

BLAKELY 

6, OS 

.12 

.60 

.99 

.98 

.60 

.66 

.39 

.67 

.06 

.03 

•  06 

.67 

1.16 

T 

CAIRO  2  NNW 

11.77 

.99 

2.11 

.67 

.12 

.56 

.03 

.29 

.06 

.06 

.29 

.97 

1. 1,8 

.32 

.02 

.03 

.99 

.67 

.16 

CAMILLA 

6.90 

1.93 

.  6  1 

COLOUITT  2  e 

6.72 

!io 

1 1*1 

.03 

!o* 

.33 

.56 

.26 

•  72 

1.12 

1  I  7  B 

.19 

.19 

CUTMBERT 

07 

.16 

•  67 

.39 

.03 

.99 

1.63 

T 

.60 

T 

.75 

.11 

.53 

.63 

.19 

l.OS 

.03 

T 

DAWSON 

1  A 

i 

.79 

DONALSONV ILLE   1  S 

A  01 

.06 

T 

!*2 

2.02 

■  21 

T 

.23 

!■>! 

.28  T 

T 

.06 

•  91 

.22 

.07 

.61 

.02 

T 

FORT  GAINES 

S.39 

.27 

.35 

.22 

.13 

.83 

.96 

.21 

.60 

.10 

1.60 

.60 

.10 

LUMPKIN 

7. AS 

•  OA 

2.20 

•  06 

.20 

1.25 

.79 

1  ,0C 

•  66 

1.25 

.23 

.01 

MORGAN 

.79 

2.60 

.29 

.62 

.10 

.61 

.as 

1.05 

MORGAN  S  NW 

*75 

1 .39 

.03 

.99 

.12 

■  A3 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

»o  1 

.66 

.12 

T 

T 

•  3A 

.69 

',7* 

•  33 

•  36 

.36 

.09 

•  35 

T 

.09 

PRESTON  3  SW 

A.A9 

.62 

.18 

1.38 

.67 

1.10 

•  66 

.35 

.13 

THONASVILLE 

3.AA 

1.73 

.16 

.01 

1.36 

.09 

.05 

.26 

.32 

.19 

.26 

.21 

.09 

.63 

.U 

AAA 

SOUTH  CENTRAL  OS 

ADEL  2  S 

3.69 

.06 

.61 

.06 

.62 

.12 

.39 

.13 

.76 

.03 

•  03 

.15 

.82 

.07 

ALAPAHA  EXP  STATION 

6.91 

1.02 

2.06 

.17 

.U 

.62 

.11 

.06 

.67 

.15 

.07 

ASHBURN 

.10 

CORDELE  WATER  WORKS 

1  .00 

•  09 

.69 

1.22 

•  07 

.61 

,69 

DOUGLAS  2  NNE 

*06 

06 

2.06 

.10 

.3* 

.29 

III 

!l5 

T 

T 

.12 

.15 

1 10 

.06 

.56 

.19 

FITZGERALD 

7.00 

1.00 

2.27 

1.29 

1.06 

.36 

T 

.32 

a  IS 

.61 

.18 

•  02 

HOHCRVILLE  3  WSW 

9. It 

.69 

T 

•  It 

.13 

.19 

.06 

.30 

.03 

.92 

.09 

.19 

.69 

T 

■  26 

•  96 

.27 

.38 

.10 

LUMBER  CITY 

2.06 

.66 

.09 

.11 

.08 

.10 

•  06 

.11 

.98 

1.56 

.16 

MOULTRIE  2  CSC 

.03 

.92 

.03 

•  15 

.01 

.15 

.  39 

.98 

.30 

NASHVILLE  S  SSC 

A     1  ■ 

_ 

* 

!m 

.as 

1*2 

.13 

.»» 

■  13 

.25 

.56 

,6f 

.26 

■  06 

QUITMAN 

9.09 

T 

T 

•  19 

1.70 

.30 

•  30 

.20 

.20 

.70 

.10 

■  29 

.59 

.10 

.50 

T 

TIPTON  CXP  STATION 

7.60 

.AO 

.06 

.07 

3.65 

.19 

.33 

,*7 

.62 

•  62 

.06 

.68 

.02 

.69 

VALOOSTA  A  NH 

6,29 

.AA 

.09 

.16 

.09 

.36 

.67 

.93 

.32 

•  67 

.07 

■  10 

.99 

.25 

.07 

T 

AAA 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

A.  SB 

.10 

.66 

.26 

.27 

■  67 

.36 

.28 

.10 

•  12 

•  16 

.06 

.73 

1.25 

T 

ATKINSON  1  W 

1.17 

•  30 

.96 

1.30 

•  27 

2.00 

.95 

BLACKBEAfiO  ISLAND 

• 

T 

T 

•  21 

1*10 

•  02 

T 

.29 

.01 

8*60 

BRUNSWICK 

A  A3 

76 

* 

T 

.  66 

.05 

•  12 

,06 

.79 

•  06 

.02 

.06 

■  10 

.28 

.61 

•  06 

3.68 

2.18 

BRUNSWICK  FAA  AP 

A  B) 

T 

T 

T 

T 

.11 

•  06 

•  33 

.61 

.07 

T 

.02 

•  38 

•  01 

3.11 

.15 

DOCTORTONN  1  wSw 

•  21 

.10 

.OS 

.90 

.09 

.02 

.12 

.63 

•  22 

.61 

•  02 

•  02 

6.33 

•  19 

FLEMING  EXP  STATION 

iiioi 

.16 

.79 

.65 

.26 

.03 

.01 

.06 

.01 

.01 

•  70 

.02 

.79 

•  01 

1.82 

6.02 

FOLKSTON  3  SW 

11.39 

.09 

.35 

.25 

.10 

.15 

.39 

1.30 

1.60  ,55 

2.60 

.20 

■  03 

.10 

•  09 

.90 

2.73 

FOLKBTON  9  SW 

12.  3» 

1.17 

.03 

.19 

.1* 

.36 

.29 

.21 

2,20  .15 

.16 

1.22 

.  16 

.60 

.63 

•  03 

•  02 

1.56 

3.33 

FORT  STEWART 

10.39 

.OB 

T 

T 

.20 

.67 

.28 

T 

T 

.50 

•  06 

1.65 

.06 

T 

.63 

•  11 

2.50 

6.00 

.07 

6LENNV1LLE 

7. A3 

.01 

T 

T 

.68 

.12 

.08 

.03 

.06 

•  76 

.02 

T 

.58 

.68 

•  06 

1.62 

2.76 

.03 

jesup  a  s 

9.10 

.12 

.'0 

.26 

.'2 

.02 

.23 

•?! 

.61 

3.07 

3.01 

•  06 

NAHUNTA 

10.27 

.as 

.69 

.10 

1.38 

.68 

.5' 

.62 

.01 

.18 

.16 

.26 

2.30 

2.12 

PATTERSON 

10.  79 

1.06 

.29 

•  05 

.78 

.9a 

.62 

.60 

T 

.17 

.20 

.68 

.36 

.97 

.20 

6,27 

.17 

SAPCLO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

13,29 

2. 16 

.01 

.38 

.05 

•  59 

.01 

.32 

•  69 

.01 

.01 

.17 

8.20 

.10 

SAVANNAH  WB  AP  R 

9.37 

T 

.55 

T 

T 

.17 

.09 

.06 

•  02 

.03 

.33 

.53 

T 

.03 

6.61 

1.63 

.30  T 

SAVANNAH  BEACH 

11.17 

.27 

.38 

•  33 

.02 

.08 

•  96 

8.92 

•  23 

SURRENCY  2  NNW 

8. .2 

.62 

.12 

.90 

.21 

.02 

•  12 

.26 

1.15 

1.03 

.03 

.03 

1.27 

2,62 

.02 

WAYCROSS  A  NE 

6,83 

.19 

.76 

.71 

.06  .03 

.30 

.07 

.36 

1.03 

.27 

3.02 

.07 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

■ 
• 

< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8  J  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTHWEST 

01 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

88 

88 

95 

93 

92 

80 

87 

88 

89 

93 

88 

82 

84 

78 

82 

74 

78 

87 

85 

86 

87 

84 

g  | 

85 

86 

85 

89 

88 

67 

68 

88 

86  0 

68 

70 

69 

68 

68 

68 

o7 

67 

69 

71 

69 

53 

57 

58 

66 

62 

37 

60 

63 

65 

69 

69 

67 

56 

60 

67 

68 

69 

66 

69 

65!2 

CALHOUN  £»P  STATION 

MAX 

90 

92 

94 

94 

94 

92 

92 

91 

91 

89 

83 

88 

79 

81 

73 

73 

85 

66 

90 

90 

90 

89 

90 

10 

90 

91 

90 

91 

91 

90 

92 

8  6.4 

65 

65 

65 

65 

67 

65 

62 

65 

70 

71 

53 

54 

58 

61 

64 

58 

59 

58 

59 

39 

60 

60 

62 

60 

60 

59 

61 

60 

60 

6U7 

CARTERSvlLLE 

MAX 

B9 

91 

92 

93 

89 

89 

89 

89 

90 

87 

85 

84 

81 

80 

78 

70 

83 

67 

90 

90 

86 

87 

83 

67 

86 

89 

91 

90 

84 

88 

92 

86  7 

66 

66 

65 

66 

66 

65 

65 

6  3 

63 

67 

68 

67 

48 

56 

61 

63 

63 

55 

59 

67 

64 

67 

68 

67 

54 

64 

62 

68 

66 

66 

63 

63^5 

CEOARTOwN 

MAX 

87 

89 

92 

91 

85 

88 

88 

88 

88 

87 

84 

83 

78 

80 

7* 

77 

81 

85 

86 

67 

89 

86 

83 

85 

■S 

87 

88 

88 

87 

90 

92 

85  7 

66 

68 

69 

71 

68 

66 

65 

65 

69 

67 

71 

73 

53 

55 

62 

62 

67 

38 

61 

62 

65 

67 

61 

68 

57 

61 

65 

66 

65 

66 

69 

66,9 

DALLAS  *  E 

MAX 

89 

87 

91 

91 

90 

81 

88 

91 

85 

83 

87 

61 

82 

76 

81 

81 

75 

81 

84 

88 

88 

90 

87 

87 

85 

83 

87 

89 

86 

86 

86 

85  4 

65 

66 

71 

68 

67 

65 

64 

62 

62 

65 

69 

69 

52 

54 

57 

56 

63 

62 

63 

63 

64 

66 

68 

65 

60 

61 

63 

65 

66 

66 

67 

63|7 

OALTON 

MAX 

90 

90 

91 

94 

94 

88 

91 

90 

91 

91 

88 

85 

87 

78 

78 

67 

71 

83 

85 

82 

90 

91 

90 

84 

87 

87 

86 

92 

I  1 

Bt 

89 

66  7 

MIN 

68 

69 

68 

68 

69 

68 

68 

66 

65 

67 

71 

72 

54 

57 

58 

59 

63 

36 

63 

62 

66 

69 

69 

67 

56 

62 

63 

62 

68 

66 

64^7 

LA  FAYETTE 

MAX 

90 

92 

94 

95 

88 

90 

91 

92 

92 

91 

84 

85 

80 

77 

76 

76 

85 

87 

89 

90 

9( 

89 

85 

92 

90 

90 

>1 

8  7  8 

Mm 

f« 

65 

67 

69 

67 

64 

62 

66 

73 

69 

53 

58 

59 

61 

57 

59 

61 

62 

66 

68 

69 

62 

63 

36 

63.4 

ROME 

MAX 

IS 

88 

91 

90 

88 

87 

89 

90 

82 

87 

82 

85 

79 

80 

72 

77 

81 

85 

88 

88 

»  9 

65 

80 

86 

66 

88 

89 

89 

89 

90 

92 

85.7 

Mm 

62 

65 

65 

71 

70 

69 

70 

68 

69 

71 

63 

55 

57 

65 

64 

67 

60 

62 

64 

66 

67 

70 

69 

56 

65 

65 

64 

66 

69 

67 

65  6 

ROME  MB  AIRPORT 

MAX 

89 

92 

94 

96 

84 

89 

90 

91 

92 

90 

83 

87 

79 

82 

70 

76 

84 

87 

90 

9  0 

90 

87 

84 

87 

87 

89 

91 

92 

88 

92 

94 

6  7  5 

«      •  • 

Mm 

67 

67 

68 

70 

70 

69 

66 

65 

66 

68 

72 

64 

55 

55 

62 

61 

65 

59 

61 

63 

65 

65 

71 

63 

55 

64 

64 

66 

65 

69 

66 

64^7 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA   1  »n» 

MAX 

88 

88 

90 

91 

92 

82 

88 

87 

88 

86 

88 

84 

84 

78 

61 

68 

66 

82 

86 

87 

87 

86 

88 

85 

85 

83 

87 

89 

86 

86 

87 

84.9 

Mm 

67 

67 

69 

68 

69 

68 

65 

62 

65 

64 

69 

69 

51 

53 

38 

61 

61 

57 

60 

63 

64 

67 

70 

67 

59 

64 

63 

65 

68 

6r 

70 

64.2 

ATHENS 

MAX 

B- 

88 

90 

B9 

80 

85 

85 

87 

88 

87 

84 

86 

78 

80 

75 

66 

80 

85 

86 

85 

84 

86 

86 

86 

85 

88 

88 

84 

77 

81 

91 

64.0 

Mm 

71 

72 

72 

71 

68 

69 

69 

67 

70 

70 

71 

58 

58 

63 

62 

63 

64 

66 

65 

68 

71 

70 

68 

66 

66 

68 

69 

69 

66 

72 

67.5 

ATHENS  COL  OF  AGRT 

MAX 

87 

91 

92 

92 

85 

88 

88 

89 

90 

90 

88 

87 

84 

82 

81 

68 

8J 

89 

89 

89 

88 

90 

90 

89 

88 

96 

91 

90 

82 

83 

92 

87.5 

Mm 

70 

68 

72 

71 

67 

67 

67 

69 

69 

70 

54 

66 

63 

61 

63 

61 

65 

64 

67 

69 

69 

65 

65 

65 

66 

68 

68 

68 

72 

66.2 

ATHENS  *B  AIRPORT 

MAX 

87 

90 

93 

89 

82 

87 

87 

87 

90 

89 

87 

88 

81 

83 

71 

68 

82 

88 

88 

88 

88 

90 

90 

89 

87 

90 

92 

87 

76 

84 

9* 

86.  1 

Mm 

71 

69 

72 

71 

68 

68 

67 

66 

68 

69 

69 

66 

56 

57 

62 

62 

63 

62 

66 

64 

68 

68 

70 

66 

66 

66 

67 

69 

70 

re 

72 

66.7 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

MAX 

86 

88 

90 

B9 

78 

85 

85 

87 

85 

86 

82 

82 

78 

79 

71 

76 

80 

85 

86 

85 

85 

86 

85 

87 

84 

87 

87 

86 

84 

87 

91 

84.2 

Mm 

71 

70 

71 

72 

69 

69 

68 

70 

70 

70 

66 

56 

60 

64 

67 

62 

66 

66 

67 

69 

71 

70 

63 

67 

69 

70 

72 

69 

70 

67.7 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

86 

84 

88 

88 

90 

85 

83 

84 

85 

86 

82 

79 

81 

73 

74 

65 

65 

81 

81 

83 

83 

83 

62 

80 

82 

60 

84 

85 

83 

82 

76 

61.4 

Mm 

65 

64 

64 

69 

66 

62 

63 

60 

61 

63 

67 

66 

46 

48 

55 

59 

59 

56 

57 

57 

60 

63 

64 

61 

53 

56 

56 

63 

60 

63 

64 

60.2 

Blue  ridge 

MAX 

89 

90 

91 

92 

85 

86 

85 

87 

89 

85 

80 

83 

77 

75 

67 

67 

63 

83 

88 

84 

86 

84 

79 

86 

85 

86 

65 

87 

66 

84 

89 

86.0 

Mm 

64 

64 

64 

63 

67 

65 

63 

6 

63 

65 

68 

69 

48 

33 

59 

60 

63 

57 

61 

58 

63 

65 

65 

62 

56 

57 

58 

62 

65 

62 

64 

61.7 

COMMERCE  2  SSU 

MAX 

88 

87 

91 

94 

90 

84 

88 

88 

89 

91 

89 

89 

87 

82 

84 

66 

65 

83 

87 

87 

88 

86 

89 

89 

91 

88 

90 

90 

85 

77 

63 

86.0 

Mm 

68 

70 

68 

69 

68 

69 

64 

65 

69 

70 

50 

50 

60 

60 

62 

61 

60 

60 

62 

66 

69 

65 

60 

60 

60 

61 

68 

66 

68 

63.6 

DAHLONEGA 

MAX 

8* 

85 

90 

91 

90 

81 

85 

85 

87 

88 

85 

84 

84 

79 

79 

62 

64 

85 

86 

86 

85 

86 

85 

65 

87 

65 

87 

66 

83 

82 

83 

83.7 

Mm 

6T 

66 

68 

67 

67 

65 

66 

66 

68 

68 

53 

56 

60 

59 

58 

59 

61 

62 

64 

67 

68 

63 

54 

60 

62 

65 

66 

67 

66 

63.5 

GAINESVILLE 

MAX 

86 

90 

92 

91 

82 

87 

88 

87 

92 

88 

84 

86 

82 

80 

76 

62 

85 

86 

87 

87 

86 

89 

87 

88 

67 

90 

90 

82 

83 

83 

69 

85.5 

Mm 

71 

69 

70 

68 

68 

67 

67 

66 

69 

69 

69 

71 

53 

58 

60 

59 

61 

62 

64 

65 

67 

69 

70 

68 

62 

66 

66 

69 

69 

68 

70 

66.1 

HELEN  1  SE 

MAX 

85 

91 

92 

88 

77 

85 

85 

88 

88 

86 

80 

85 

81 

77 

71 

62 

86 

86 

84 

83 

83 

85 

86 

85 

87 

88 

86 

82 

81 

77 

90 

83,5 

Mm 

69 

63 

66 

67 

67 

63 

65 

60 

6  3 

63 

68 

67 

53 

53 

60 

60 

61 

57 

57 

58 

61 

66 

65 

60 

56 

59 

57 

64 

61 

67 

69 

62.0 

JASPER   1  NNW 

MAX 

88 

83 

78 

84 

76 

77 

68 

64 

61 

84 

84 

64 

84 

83 

84 

84 

83 

81 

86 

86 

85 

63 

69 

61.7 

Mm 

63 

65 

69 

67 

52 

55 

62 

62 

62 

56 

62 

64 

65 

69 

62 

64 

58 

64 

61 

69 

65 

65 

66 

62.9 

HINDER  1  SSE 

MAX 

88 

92 

94 

92 

80 

88 

89 

90 

92 

89 

87 

86 

82 

84 

79 

68 

85 

89 

89 

89 

86 

91 

88 

89 

87 

90 

92 

87 

81 

85 

93 

67.1 

•      •  • 

Mm 

69 

67 

67 

67 

68 

67 

65 

60 

67 

67 

67 

70 

52 

52 

63 

61 

62 

59 

63 

64 

66 

68 

69 

66 

62 

64 

66 

67 

70 

68 

72 

65.1 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON 

MAX 

83 

89 

92 

88 

76 

83 

83 

87 

87 

85 

79 

84 

so 

77 

73 

61 

60 

84 

84 

84 

83 

84 

83 

87 

85 

86 

86 

65 

81 

77 

88 

82.7 

Mm 

68 

63 

64 

66 

65 

64 

66 

62 

62 

67 

62 

51 

54 

57 

57 

58 

57 

60 

57 

63 

63 

63 

60 

57 

58 

58 

65 

60 

64 

65 

61.2 

CORNELIA 

MAX 

82 

87 

89 

83 

76 

82 

88 

86 

86 

83 

79 

81 

78 

7* 

69 

57 

76 

83 

78 

80 

60 

61 

83 

84 

83 

85 

82 

79 

74 

72 

83 

60,2 

Mm 

66 

63 

65 

64 

64 

62 

64 

62 

63 

64 

65 

46 

52 

56 

55 

56 

57 

57 

58 

62 

63 

65 

60 

56 

58 

58 

66 

65 

62 

66 

60.6 

ELBERTON  2  N 

MAX 

88 

92 

95 

93 

84 

89 

90 

90 

92 

90 

88 

88 

85 

81 

79 

67 

83 

88 

89 

88 

84 

88 

88 

89 

87 

92 

91 

86 

82 

77 

92 

86,9 

Mm 

68 

65 

68 

69 

68 

64 

61 

61 

64 

65 

68 

69 

52 

54 

62 

60 

62 

59 

60 

60 

39 

58 

59 

62 

62 

59 

61 

64 

69 

68 

65 

62.7 

HARTHELL 

MAX 

Mm 

TOCCOA 

MAX 

87 

94 

95 

87 

87 

87 

89 

91 

91 

88 

82 

67 

81 

80 

7* 

63 

83 

87 

88 

87 

88 

88 

88 

90 

88 

90 

89 

83 

80 

79 

90 

85.8 

Mm 

70 

68 

71 

68 

67 

67 

67 

66 

67 

65 

68 

68 

54 

58 

58 

59 

59 

60 

60 

61 

64 

65 

74 

65 

63 

63 

64 

69 

68 

67 

67 

66.6 

kaShINGTOn 

MAX 

86 

86 

90 

93 

86 

84 

87 

84 

88 

69 

90 

87 

87 

80 

79 

74 

72 

80 

88 

89 

87 

89 

89 

89 

89 

89 

91 

90 

85 

73 

76 

85,4 

•       •  • 

Mm 

66 

66 

69 

68 

65 

63 

63 

64 

62 

65 

65 

64 

56 

54 

51 

60 

63 

59 

61 

59 

60 

64 

65 

64 

64 

61 

61 

63 

60 

66 

67 

62.5 

taEST  CENTRAL 

0* 

BUENA  VISTA 

MAX 

86 

90 

91 

90 

88 

84 

86 

88 

87 

87 

87 

87 

81 

84 

83 

87 

87 

89 

90 

88 

86 

86 

68 

88 

86 

91 

91 

86 

86 

92 

94 

87.7 

Mm 

68 

68 

69 

73 

68 

69 

67 

65 

67 

67 

69 

69 

61 

58 

66 

68 

71 

68 

66 

64 

69 

67 

69 

69 

67 

67 

65 

69 

67 

66 

70 

67.6 

CARROLLTON 

MAX 

88 

92 

92 

93 

85 

88 

89 

88 

90 

85 

85 

81 

79 

81 

60 

76 

83 

87 

88 

87 

90 

87 

86 

88 

66 

89 

90 

88 

87 

91 

92 

86.8 

Mm 

68 

66 

67 

71 

69 

66 

63 

65 

68 

64 

70 

71 

53 

54 

63 

64 

66 

57 

59 

62 

64 

68 

70 

67 

56 

56 

64 

67 

66 

68 

66 

66.4 

COLUMBUS  >B  AIRPORT 

MAX 

•  V 

92 

93 

92 

80 

87 

86 

90 

87 

86 

88 

87 

84 

85 

67 

86 

88 

91 

92 

89 

91 

82 

89 

91 

90 

92 

93 

91 

90 

93 

96 

88.9 

Mm 

71 

72 

71 

73 

72 

74 

70 

67 

71 

70 

74 

71 

61 

60 

67 

72 

72 

70 

70 

70 

71 

70 

72 

73 

66 

66 

69 

71 

71 

71 

71 

70.0 

S»«  R*l«r*nc«  Not**  following  Station  Indvi 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EXPERIMENT 

MAX 

93 

86 

90 

92 

91 

80 

97 

87 

89 

88 

89 

86 

84 

79 

81 

78 

93 

83 

89 

90 

88 

86 

98 

86 

87 

85 

90 

90 

87 

82 

88 

86, 

NUN 

69 

69 

69 

72 

68 

67 

67 

66 

69 

68 

71 

69 

56 

65 

64 

69 

6  7 

63 

65 

67 

66 

7 

GREENVILLE  2  H 

MAX 

87 

91 

92 

90 

89 

88 

89 

88 

87 

95 

85 

85 

78 

80 

83 

82 

93 

88 

87 

87 

89 

90 

90 

90 

87 

90 

90 

87 

86 

87 

0 

MIN 

67 

68 

69 

72 

62 

63 

62 

64 

67 

65 

65 

69 

° 

58 

63 

63 

64 

66 

65 

62 

66 

4 

GBTPFIN 

MAX 

87 

89 

9  1 

99 

82 

86 

87 

89 

8  7 

86 

85 

85 

79 

80 

77 

81 

82 

89 

88 

88 

86 

87 

85 

97 

86 

89 

90 

85 

81 

68 

92 

85 

9 

MIN 

69 

7 1 

72 

72 

69 

69 

69 

69 

70 

71 

71 

71 

56 

59 

66 

65 

65 

69 

71 

68 

2 

LA  GRANGE 

MAX 

88 

90 

93 

90 

86 

98 

88 

86 

88 

88 

87 

86 

79 

81 

84 

83 

86 

89 

90 

89 

91 

88 

89 

89 

87 

92 

91 

89 

87 

92 

93 

88 

MIN 

69 

67 

67 

7  3 

69 

69 

65 

67 

68 

66 

72 

72 

56 

63 

68 

65 

68 

68 

67 

67 

67 

66 

9 

MARSHALLVILLE 

MAX 

88 

91 

94 

91 

90 

90 

90 

90 

9  1 

90 

85 

90 

86 

83 

88 

90 

90 

90 

91 

87 

87 

90 

91 

92 

91 

90 

84 

97 

89 

MIN 

69 

69 

69 

7  1 

67 

66 

6  7 

64 

64 

62 

66 

66 

54 

64 

64 

65 

68 

62 

* 

68 

68 

67 

67 

65 

65 

4 

NEWNAN 

MAX 

87 

91 

93 

91 

87 

89 

88 

88 

90 

89 

87 

84 

79 

82 

77 

79 

85 

89 

89 

90 

92 

90 

88 

89 

87 

89 

90 

87 

86 

91 

93 

87 

6 

MIN 

67 

67 

68 

69 

68 

64 

67 

59 

64 

9 

TALSOTTON 

MAX 

89 

91 

90 

90 

90 

88 

89 

88 

83 

89 

88 

85 

81 

83 

83 

85 

87 

89 

90 

88 

88 

84 

89 

88 

90 

92 

93 

90 

96 

87 

94 

8  8 

0 

MIN 

67 

69 

7  3 

72 

66 

66 

67 

65 

66 

6 

TALLAPOOSA    2  NNW 

MAX 

91 

88 

94 

91 

85 

89 

88 

90 

89 

90 

94 

87 

80 

85 

78 

77 

85 

86 

90 

89 

90 

88 

87 

88 

86 

88 

91 

90 

88 

90 

93 

87 

6 

MIN 

62 

65 

65 

67 

65 

65 

61 

63 

62 

62 

69 

65 

48 

50 

60 

63 

58 

55 

58 

58 

60 

70 

68 

59 

50 

63 

60 

63 

50 

63 

55 

60 

7 

THOMASToN  2  S 

MAX 

91 

94 

95 

93 

93 

92 

94 

93 

86 

92 

82 

89 

85 

86 

86 

86 

90 

94 

95 

91 

93 

88 

88 

91 

91 

95 

96 

89 

88 

94 

99 

9  0 

9 

MIN 

65 

64 

66 

70 

67 

65 

63 

61 

62 

64 

66 

62 

5 

52 

62 

65 

65 

59 

62 

62 

62 

62 

64 

61 

60 

64 

66 

66 

65 

62 

9 

WEST  POINT 

MAX 

88 

91 

95 

93 

88 

86 

85 

88 

87 

86 

85 

97 

80 

82 

93 

S3 

89 

90 

89 

90 

91 

89 

89 

89 

89 

92 

92 

88 

89 

93 

95 

88 

•      •  » 

Mm 

70 

72 

69 

73 

7  1 

7 

68 

67 

70 

76 

72 

71 

59 

58 

64 

71 

67 

68 

68 

68 

63 

69 

69 

6  9 

68 

3 

CENTRAL 

OS 

AILEY 

MAX 

88 

90 

93 

92 

88 

B6 

89 

90 

9  1 

90 

96 

92 

86 

87 

85 

89 

91 

90 

90 

9  0 

89 

92 

92 

93 

93 

89 

75 

92 

89 

MIN 

70 

69 

72 

76 

68 

66 

68 

71 

70 

67 

66 

73 

69 

71 

70 

68 

8 

69 

69 

7 

COVINGTON 

MAX 

85 

87 

89 

90 

78 

8* 

8* 

8  6 

87 

83 

83 

78 

75 

75 

80 

86 

86 

86 

"o 

87 

86 

86 

86 

88 

90 

85 

79 

87 

9l 

88 

MIN 

70 

69 

70 

71 

68 

68 

67 

64 

67 

68 

71 

55 

66 

63 

59 

70 

69 

68 

69 

66 

6 

DUBLIN   3  S 

MAX 

88 

89 

90 

94 

95 

85 

90 

9  1 

90 

86 

93 

88 

90 

85 

86 

85 

89 

92 

91 

90 

90 

91 

90 

91 

92 

93 

95 

92 

81 

88 

92 

89 

8 

MIN 

70 

69 

7 1 

73 

69 

68 

66 

68 

69 

71 

70 

70 

67 

* 

62 

65 

71 

68 

64 

69 

68 

61 

69 

68 

68 

68 

1 

EASTMAN   1  w 

MAX 

90 

88 

90 

92 

90 

76 

85 

91 

90 

87 

89 

93 

87 

83 

89 

90 

89 

90 

89 

89 

85 

89 

90 

90 

92 

90 

84 

82 

91 

8  8 

MIN 

70 

69 

72 

75 

69 

6  7 

68 

66 

67 

7  1 

73 

68 

60 

67 

67 

73 

65 

6  8 

69 

7 1 

70 

66 

72 

68 

8 

FORSYTH  1  S 

MAX 

87 

90 

91 

92 

89 

87 

87 

89 

88 

89 

87 

87 

80 

82 

80 

85 

87 

88 

90 

88 

87 

87 

88 

89 

87 

90 

90 

89 

80 

91 

95 

87 

6 

Mm 

68 

68 

71 

75 

67 

68 

66 

65 

68 

70 

71 

58 

56 

65 

65 

70 

62 

68 

4 

70 

69 

6 

66 

64 

69 

70 

70 

7 

67 

1 

FORT  VALLEY  2  E 

MAX 

90 

89 

91 

95 

92 

78 

88 

88 

9 1 

88 

91 

90 

90 

84 

83 

82 

88 

91 

91 

91 

89 

87 

86 

90 

90 

91 

94 

93 

84 

79 

9* 

88 

Mm 

70 

° 

69 

67 

68 

58 

68 

72 

7  i 

68 

68 

70 

69 

7 

69 

0 

HAWK  1 NSv I LLE 

MAX 

95 

90 

91 

95 

92 

79 

99 

90 

91 

92 

90 

92 

86 

85 

86 

93 

92 

92 

93 

92 

90 

91 

9* 

93 

93 

94 

93 

87 

97 

96 

9  1 

1 

Mm 

7 

69 

68 

69 

67 

67 

72 

69 

58 

63 

68 

68 

64 

67 

70 

63 

68 

72 

73 

75 

7 

69 

1 

MACON  W8  AIRPORT 

MAX 

98 

91 

93 

92 

80 

89 

90 

93 

89 

89 

93 

84 

83 

88 

90 

90 

92 

91 

87 

86 

90 

90 

90 

94 

93 

85 

80 

92 

97 

89 

0 

Mm 

70 

69 

71 

67 

67 

68 

7 

71 

66 

66 

71 

68 

* 

71 

7 

8 

70 

71 

71 

68 

4 

MC   INTYRE   I  WNW 

MAX 

Mm 

MILLEOGEVILLE 

MAX 

85 

97 

90 

93 

93 

79 

88 

88 

99 

86 

92 

88 

99 

81 

82 

80 

83 

86 

89 

92 

90 

88 

88 

90 

89 

89 

92 

86 

78 

89 

87. 

3 

Mm 

69 

70 

72 

72 

68 

7  0 

66 

66 

68 

69 

70 

72 

63 

59 

61 

66 

68 

64 

66 

66 

68 

70 

7  1 

69 

69 

64 

66 

69 

70 

73 

67, 

8 

MONTICELLO 

MAX 

96 

91 

91 

94 

93 

89 

89 

90 

90 

91 

90 

87 

96 

82 

82 

77 

81 

84 

89 

90 

89 

88 

90 

89 

90 

89 

92 

92 

85 

91 

87 

88. 

2 

Mm 

67 

68 

69 

71 

66 

66 

65 

65 

69 

67 

66 

69 

57 

55 

55 

67 

66 

62 

62 

65 

66 

67 

66 

67 

65 

67 

66 

66 

67 

65 

69 

65, 

4 

SANOERSv ILLE 

MAX 

86 

89 

90 

92 

82 

!1 

86 

8  8 

89 

90 

88 

89 

91 

81 

80 

84 

85 

87 

88 

86 

85 

88 

89 

90 

90 

92 

90 

81 

72 

89 

92 

86, 

7 

Mm 

70 

7  1 

70 

74 

68 

69 

66 

67 

72 

71 

7  1 

72 

68 

64 

66 

65 

70 

65 

68 

64 

69 

71 

72 

7  1 

68 

63 

64 

72 

7  1 

7 1 

71 

68, 

B 

SILOAM 

MAX 

86 

91 

94 

91 

82 

89 

88 

9  0 

90 

92 

87 

88 

92 

84 

76 

76 

82 

89 

90 

89 

86 

68 

90 

90 

89 

92 

90 

85 

75 

84 

92 

8  7  , 

0 

Mm 

69 

69 

70 

72 

67 

68 

66 

66 

69 

69 

70 

70 

58 

58 

65 

65 

68 

62 

68 

64 

68 

70 

71 

68 

6  7 

67 

67 

68 

69 

69 

69 

67, 

3 

EAST  CENTRAL 

0  6 

APPL 1 NG   1  NW 

MAX 

89 

88 

90 

93 

88 

85 

90 

9  0 

9 1 

92 

90 

87 

89 

83 

34 

77 

77 

84 

90 

92 

90 

91 

91 

90 

92 

91 

93 

94 

85 

74 

83 

8  7  , 

8 

Mm 

71 

71 

6: 

66 

69 

67 

69 

60 

55 

6 1 

62 

64 

59 

64 

60 

65 

68 

69 

66 

67 

60 

65 

6  7 

70 

69 

69 

66  , 

3 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

99 

90 

9* 

98 

87 

90 

89 

9  t 

90 

90 

91 

85 

84 

79 

79 

88 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

93 

93 

94 

86 

79 

88 

93 

88  , 

9 

Mm 

69 

76 

72 

70 

7 

66 

67 

68 

71 

70 

73 

68 

60 

65 

67 

70 

66 

69 

6  7 

68 

7  1 

72 

7  1 

70 

64 

69 

7  1 

72 

70 

72 

69, 

3 

brooklet  i  w 

MAX 

87 

89 

89 

87 

84 

87 

90 

91 

94 

86 

90 

86 

83 

82 

87 

90 

88 

92 

89 

90 

90 

90 

91 

93 

94 

90 

79 

78 

91 

91 

88  . 

4 

Mm 

7  1 

68 

71 

75 

67 

70 

64 

67 

71 

7 1 

68 

72 

7  1 

64 

64 

65 

71 

71 

68 

68 

68 

69 

67 

72 

71 

68 

68 

68 

68 

70 

72 

69, 

0 

LOUI SVlLLE 

MAX 

88 

88 

89 

99 

88 

80 

88 

90 

90 

93 

86 

87 

83 

82 

83 

91 

87 

86 

88 

87 

87 

90 

90 

90 

92 

93 

94 

87 

79 

87 

91 

87  , 

5 

Mm 

7  1 

70 

72 

75 

7  1 

70 

65 

66 

73 

70 

69 

7  1 

65 

6  1 

62 

65 

71 

69 

69 

65 

68 

7  1 

71 

72 

71 

64 

68 

72 

65 

71 

70 

68  . 

8 

METTER 

MAX 

89 

91 

96 

94 

89 

86 

89 

8  8 

94 

93 

88 

92 

89 

86 

88 

90 

93 

92 

91 

91 

91 

90 

89 

93 

94 

93 

93 

89 

79 

92 

95 

90. 

5 

Mm 

71 

76 

68 

73 

64 

68 

71 

70 

70 

72 

7 1 

67 

66 

67 

73 

72 

70 

70 

69 

7  1 

69 

70 

73 

68 

70 

70 

70 

70 

72 

70. 

1 

HIDVILLE  EXP  STA 

MAX 

87 

99 

92 

89 

95 

87 

88 

89 

89 

91 

86 

89 

84 

83 

81 

85 

88 

89 

91 

87 

91 

89 

90 

91 

91 

92 

91 

86 

75 

89 

92 

87, 

9 

Mm 

66 

69 

70 

6  7 

70 

64 

67 

70 

71 

70 

7  1 

68 

6  1 

65 

65 

7  1 

71 

69 

65 

67 

72 

7  1 

70 

71 

65 

70 

73 

69 

70 

72 

68. 

8 

MILLEN  4  U 

MAX 

89 

90 

94 

91 

96 

88 

89 

91 

91 

92 

87 

90 

86 

85 

83 

86 

90 

90 

91 

89 

91 

91 

90 

92 

93 

93 

92 

90 

79 

91 

93 

89. 

5 

Mm 

64 

68 

70 

69 

7 1 

65 

64 

72 

71 

68 

66 

67 

69 

7  1 

69 

70 

63 

65 

68 

71 

70 

72 

68. 

5 

85 

89 

90 

93 

87 

88 

83 

90 

92 

87 

90 

85 

82 

90 

90 

Mm 

70 

67 

70 

74 

66 

69 

63 

69 

71 

69 

63 

64 

68 

67 

SWA1NSBORO 

MAX 

87 

90 

92 

90 

90 

87 

89 

90 

90 

90 

87 

91 

85 

84 

82 

87 

90 

90 

90 

89 

90 

91 

89 

90 

91 

90 

91 

87 

82 

91 

92 

88. 

a 

Mm 

69 

67 

71 

73 

64 

70 

63 

62 

69 

70 

69 

70 

68 

63 

66 

65 

71 

70 

67 

67 

68 

70 

70 

68 

66 

63 

68 

71 

68 

68 

71 

68. 

0 

HARRENTON 

MAX 

86 

90 

92 

99 

93 

87 

89 

89 

89 

91 

86 

89 

82 

81 

79 

79 

84 

88 

90 

87 

86 

89 

89 

90 

90 

91 

90 

85 

75 

83 

91 

86. 

7 

Mm 

70 

69 

71 

72 

68 

68 

61 

65 

67 

70 

70 

70 

61 

59 

65 

68 

70 

64 

67 

64 

67 

70 

70 

69 

69 

61 

68 

69 

70 

70 

64 

67. 

3 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

90 

91 

90 

98 

86 

88 

97 

88 

86 

98 

91 

92 

90 

90 

88 

89 

92 

91 

92 

91 

89 

85 

86 

69 

87 

90 

91 

89 

87 

90 

92 

89. 

1 

Mm 

68 

70 

70 

68 

65 

68 

70 

69 

73 

73 

72 

70 

66 

70 

64 

68 

72 

70 

70 

68 

67 

62 

67 

69 

66 

68 

70 

74 

73 

66 

68 

68. 

8 

See  Reference  Noies  Following  Station  Index 
-   110  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
AUGUST  1964 


Station 

Day  of  Month 

• 
a 
S 
• 

< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■     «  • 

SOUTHWEST 

0  7 

Albany  3  SE 

MAX 

89 

86 

90 

93 

89 

80 

86 

85 

89 

88 

88 

66 

91 

85 

84 

88 

90 

92 

89 

87 

89 

89 

83 

87 

92 

91 

93 

91 

89 

68 

94 

H  P 

,  4 

MIN 

7  3 

7  J 

68 

70 

71 

60 

65 

'* 

72 

68 

69 

7  1 

7  1 

70 

67 

64 

g  9 

72 

71 

69 

'  i 

TC 

AMERICU3  «  ENE 

MAX 

65 

89 

92 

91 

86 

62 

86 

89 

82 

88 

66 

81 

81 

84 

85 

86 

89 

89 

91 

87 

96 

85 

84 

■a 

90 

94 

91 

86 

84 

92 

98 

9  1 

,6 

MIN 

TO 

70 

70 

71 

7 1 

58 

68 

68 

67 

71 

7 1 

70 

T  G 

69 

65 

6  * 

70 

70 

66 

72 

63 

.3 

BAINBO I  DOE 

MAX 

MIN 

BLAKELY 

MAX 

86 

90 

92 

91 

67 

86 

89 

87 

89 

86 

86 

89 

83 

86 

88 

88 

90 

89 

87 

69 

90 

79 

85 

3. 

90 

91 

92 

90 

90 

93 

94 

■3  e 

.  9 

MIN 

70 

73 

7 1 

7  i 

70 

7 1 

73 

64 

69 

72 

7 

70 

71 

72 

67 

70 

65 

B  < 

70 

70 

70 

73 

6  V 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

90 

89 

93 

92 

89 

87 

67 

89 

90 

86 

88 

69 

84 

85 

89 

91 

92 

69 

83 

89 

89 

87 

86 

91 

92 

91 

91 

90 

88 

95 

95 

B  3 

.  2 

MIN 

68 

69 

72 

70 

67 

68 

7  I 

72 

59 

° 

69 

69 

* 

69 

69 

7  1 

6  SI 

69 

64 

67 

70 

66 

67 

73 

69 

.7 

CAMILLA 

MAX 

88 

91 

94 

69 

88 

87 

69 

88 

89 

86 

88 

91 

66 

87 

90 

91 

9  ) 

94 

82 

91 

89 

93 

89 

93 

92 

93 

93 

90 

90 

97 

98 

9C 

.  3 

MIN 

TO 

70 

73 

73 

69 

72 

59 

68 

73 

72 

70 

72 

T  3 

7 1 

65 

fl  y 

73 

7  1 

69 

72 

TO 

,  7 

COLOUITT  2  E 

MAX 

89 

90 

91 

92 

89 

86 

90 

87 

86 

88 

90 

90 

69 

B| 

87 

86 

89 

88 

92 

(2 

92 

91 

93 

)C 

92 

94 

92 

90 

92 

93 

93 

90 

,  1 

MIN 

72 

72 

66 

58 

66 

65 

67 

72 

71 

'2 

71 

T  0 

69 

6 9 

71 

70 

66 

7  1 

6  3 

,2 

CLThBERT 

MAX 

89 

92 

94 

92 

87 

82 

86 

90 

87 

87 

86 

90 

89 

67 

68 

88 

90 

90 

90 

96 

90 

82 

66 

10 

91 

93 

92 

91 

90 

93 

95 

9  9 

,  2 

MIN 

7 

7' 

72 

70 

72 

71 

7  1 

71 

69 

61 

67 

7 1 

74 

72 

73 

70 

73 

7  1 

73 

6  3 

72 

70 

72 

1  3 

71 

7  1 

7* 

71 

,2 

FORT  6A|NES 

MAX 

87 

90 

92 

91 

85 

87 

68 

87 

82 

84 

87 

90 

67 

84 

85 

88 

89 

88 

89 

87 

90 

81 

84 

B 1 

90 

91 

3  ) 

92 

90 

94 

95 

HP 

.3 

MIN 

6 B 

64 

7 1 

71 

1  -1 

1 0 

70 

71 

6 1 

70 

69 

71 

69 

66 

72 

69 

,2 

LUMPKIN 

MAX 

88 

91 

91 

88 

84 

81 

83 

88 

83 

86 

87 

87 

81 

85 

84 

88 

86 

88 

90 

87 

88 

82 

88 

68 

69 

92 

93 

92 

90 

93 

ii 

9  7 

t7 

MIN 

70 

71 

73 

76 

71 

71 

70 

69 

71 

71 

72 

71 

65 

60 

67 

70 

71 

71 

71 

'0 

72 

70 

72 

69 

70 

69 

71 

70 

68 

69 

71 

70 

.1 

MORGAN 

MAX 

88 

89 

90 

91 

86 

84 

86 

88 

87 

86 

85 

69 

87 

B  1 

87 

87 

88 

87 

87 

87 

88 

83 

86 

88 

89 

90 

91 

89 

69 

92 

3  3 

97 

,7 

MIN 

70 

69 

68 

72 

72 

71 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

71 

58 

70 

69 

74 

71 

71 

69 

69 

71 

68 

66 

69 

63 

i  4 

69 

69 

66 

72 

69 

,2 

PLAINS  SW  GA  ExP  STA 

MAX 

88 

90 

92 

91 

76 

85 

89 

88 

83 

86 

85 

87 

80 

85 

83 

87 

88 

87 

91 

90 

86 

84 

85 

88 

90 

93 

95 

67 

85 

92 

15 

87 

,5 

MIN 

69 

70 

69 

71 

71 

70 

68 

69 

71 

73 

70 

66 

58 

65 

68 

72 

70 

69 

67 

70 

71 

71 

70 

69 

64 

68 

70 

70 

66 

71 

69 

68 

,9 

THOMASVHLE 

MAX 

88 

90 

94 

93 

91 

89 

91 

91 

91 

87 

89 

91 

85 

87 

91 

91 

94 

87 

81 

89 

40 

69 

89 

93 

94 

93 

95 

87 

66 

96 

97 

90 

MIN 

69 

71 

69 

71 

61 

67 

69 

7 

71 

71 

71 

70 

72 

72 

7 

71 

67 

6  9 

72 

71 

69 

73 

70 

1 

•      •  • 

SOUTH  CENTRAL 

08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

90 

91 

91 

92 

87 

86 

81 

88 

90 

90 

90 

88 

90 

86 

87 

89 

90 

91 

90 

84 

90 

90 

90 

63 

92 

93 

92 

93 

91 

93 

94 

9  9 

MM 

69 

69 

71 

73 

72 

69 

66 

68 

70 

70 

71 

73 

70 

60 

63 

66 

66 

65 

75 

68 

69 

72 

70 

69 

60 

65 

70 

69 

70 

71 

6fl 

^7 

ASHBURN 

MAX 

92 

92 

90 

87 

93 

96 

MIN 

6 

68 

65 

72 

69 

72 

CCRDELE  WATER  WORKS 

MAX 

90 

90 

93 

90 

84 

85 

67 

90 

88 

88 

87 

91 

85 

85 

87 

89 

90 

90 

92 

90 

90 

86 

89 

91 

91 

93 

92 

91 

83 

93 

93 

MIN 

70 

71 

70 

71 

71 

7 1 

71 

68 

69 

72 

7 1 

72 

68 

58 

67 

69 

71 

70 

66 

T 1 

70 

71 

70 

70 

64 

69 

71 

70 

68 

72 

69 

'.i 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

89 

88 

91 

92 

90 

81 

81 

67 

89 

92 

89 

90 

92 

87 

87 

87 

91 

92 

88 

68 

90 

91 

91 

91 

92 

93 

96 

93 

80 

78 

93 

■  9 

MIN 

Tl 

70 

72 

7* 

70 

71 

69 

69 

71 

72 

71 

73 

70 

61 

64 

70 

72 

7 

71 

67 

69 

71 

72 

? 

67 

68 

3 

71 

70 

72 

70 

,1 

F I T2GERALO 

MAX 

88 

90 

94 

91 

86 

81 

88 

89 

90 

92 

88 

93 

86 

85 

89 

91 

93 

89 

91 

90 

93 

92 

92 

93 

94 

92 

3  3 

91 

80 

94 

96 

MIN 

69 

70 

72 

76 

68 

71 

70 

69 

71 

62 

69 

70 

68 

7 

72 

72 

69 

70 

7* 

ft 

,4 

HOMERVILLE  3  WSW 

MAX 

87 

91 

93 

88 

85 

82 

88 

90 

92 

90 

91 

91 

85 

88 

90 

92 

94 

88 

84 

91 

90 

92 

88 

9  ' 

95 

93 

93 

68 

82 

94 

95 

B  9 

MIN 

71 

68 

70 

70 

71 

71 

61 

68 

■  n 

71 

73 

71 

69 

3 

LUMBER  CITY 

MAX 

89 

89 

91 

92 

92 

85 

84 

88 

90 

91 

90 

86 

91 

87 

87 

85 

90 

92 

90 

89 

90 

90 

90 

9 : 

92 

91 

n 

92 

60 

76 

93 

86 

1 

MIN 

71 

69 

69 

7 1 

70 

70 

68 

68 

66 

71 

70 

72 

70 

59 

6 1 

67 

69 

72 

69 

66 

69 

6  9 

72 

t  V 

64 

64 

68 

70 

72 

71 

6fl 

7 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

92 

92 

93 

87 

84 

86 

87 

90 

69 

89 

88 

91 

85 

85 

91 

68 

90 

90 

65 

89 

89 

84 

85 

93 

93 

91 

9i 

86 

85 

94 

99 

89 

C 

MIN 

70 

68 

71 

73 

72 

71 

69 

69 

71 

73 

6 1 

68 

7 1 

6  9 

69 

71 

70 

66 

69 

0 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

83 

89 

90 

90 

86 

81 

85 

86 

88 

66 

85 

88 

84 

85 

88 

90 

90 

85 

81 

87 

88 

66 

90 

92 

91 

90 

91 

76 

92 

93 

fl' 

3 

MIN 

72 

69 

70 

73 

74 

70 

72 

70 

70 

73 

70 

60 

66 

70 

70 

70 

69 

70 

,4 

OUITMAN 

MAX 

95 

86 

90 

93 

69 

92 

88 

89 

90 

90 

87 

89 

91 

86 

67 

90 

92 

94 

90 

82 

90 

88 

89 

91 

93 

94 

93 

93 

65 

88 

3' 

90 

0 

Mm 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

69 

70 

72 

72 

73 

70 

61 

61 

69 

71 

70 

72 

70 

69 

69 

71 

71 

69 

66 

67 

70 

72 

68 

72 

69 

7 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

88 

67 

69 

91 

85 

78 

60 

65 

88 

68 

87 

87 

89 

84 

85 

86 

89 

88 

87 

86 

90 

90 

86 

B8 

90 

91 

90 

92 

83 

60 

91 

Mm 

69 

69 

69 

74 

70 

69 

68 

67 

69 

7 1 

70 

7  1 

69 

58 

68 

69 

72 

70 

68 

6  9 

71 

" 

69 

69 

73 

69 

69 

4 

VALOOST*  4  NW 

MAX 

86 

90 

92 

90 

86 

87 

87 

90 

91 

89 

90 

90 

84 

87 

90 

91 

93 

88 

83 

I ; 

90 

91 

90 

92 

93 

92 

93 

65 

84 

94 

99 

•       •  l 

Mm 

71 

70 

70 

72 

73 

71 

71 

69 

70 

70 

72 

71 

71 

60 

68 

69 

71 

72 

68 

69 

71 

7 

71 

63 

9 

SOUTHEAST 

09 

ALMA  FA»  A | RPORT 

MAX 

89 

92 

94 

91 

86 

85 

91 

92 

93 

89 

87 

94 

89 

90 

68 

93 

94 

90 

86 

89 

90 

94 

92 

)2 

96 

93 

93 

78 

76 

95 

97 

1  " 

Mm 

70 

69 

70 

76 

69 

7  1 

65 

70 

70 

72 

71 

58 

67 

68 

71 

68 

l  Q 

68 

' 

69 

2 

BlACKBEARO  ISLAND 

MAX 

88 

87 

88 

96 

88 

87 

87 

87 

87 

89 

92 

92 

67 

87 

86 

68 

95 

89 

80 

87 

89 

90 

94 

95 

92 

92 

90 

90 

Mm 

73 

73 

71 

75 

70 

7  1 

69 

73 

70 

72 

76 

72 

68 

74 

69 

75 

7* 

7 

71 

7' 

7 1 

72 

72 

: 

BRUNSWICK 

MAX 

87 

87 

94 

91 

67 

83 

68 

90 

92 

89 

90 

93 

87 

86 

86 

89 

96 

90 

81 

86 

89 

91 

93 

94 

93 

91 

89 

83 

82 

91 

96 

|  , 

3 

Mm 

73 

73 

73 

76 

7l 

74 

71 

73 

72 

74 

72 

75 

7* 

67 

69 

69 

69 

72 

72 

72 

3 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 

86 

87 

95 

92 

84 

82 

85 

88 

90 

90 

90 

95 

88 

85 

83 

86 

93 

87 

80 

84 

87 

69 

92 

92 

91 

91 

89 

81 

91 

96 

II 

1 

Mm 

73 

75 

74 

76 

71 

74 

71 

73 

73 

73 

73 

77 

75 

66 

75 

70 

7S 

74 

72 

70 

71 

73 

74 

7* 

76 

73 

79 

73 

73 

77 

73 

•> 

Fleming  Exp  station 

MAX 

88 

90 

94 

95 

87 

86 

87 

90 

92 

90 

88 

91 

91 

88 

83 

88 

92 

88 

86 

90 

69 

92 

90 

94 

94 

92 

89 

84 

91 

94 

69 

4 

Mm 

71 

67 

72 

75 

68 

71 

63 

68 

69 

72 

70 

71 

72 

63 

64 

67 

74 

72 

70 

69 

66 

69 

70 

65 

70 

65 

67 

73 

70 

73 

63 

FCLKSTOn  9  SW 

MAX 

95 

90 

94 

93 

86 

85 

87 

92 

95 

91 

89 

90 

86 

91 

90 

44 

96 

96 

81 

90 

92 

93 

94 

93 

97 

95 

90 

85 

95 

)» 

91 

1 

Mm 

70 

71 

71 

74 

73 

71 

71 

72 

69 

71 

71 

75 

71 

67 

70 

68 

74 

73 

72 

69 

70 

70 

71 

71 

7* 

72 

TI 

73 

69 

69 

71 

1 

FORT  STEWART 

MAX 

89 

91 

96 

92 

88 

87 

89 

92 

93 

90 

78 

94 

92 

88 

85 

89 

94 

87 

87 

90 

91 

92 

93 

94 

96 

92 

90 

80 

92 

97 

A3 

3 

Mm 

71 

69 

72 

78 

69 

74 

66 

69 

70 

71 

70 

72 

72 

66 

67 

68 

73 

7  3 

70 

70 

69 

71 

71 

70 

73 

72 

71 

72 

70 

64 

71 

1 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ot  Month 

rage 

1 

z 

3 

4 

s 

e 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

OLENNVlLLE 

MAX 
NUN 

90 
Tl 

91 
69 

9* 
73 

92 
76 

88 
68 

88 
7* 

91 
65 

92 
68 

94 
72 

91 
70 

87 
71 

92 
73 

88 
71 

69 
64 

85 
66 

91 
67 

92 
73 

88 

72 

88 
69 

92 
70 

92 
69 

91 

71 

93 

72 

95 
70 

94 

73 

93 
71 

92 
70 

82 
72 

76 
71 

93 
71 

94 

75 

90.3 
70.5 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

88 

70 

91 
61 

92 

70 

87 
76 

88 
70 

88 
74 

88 
65 

92 

70 

92 
69 

92 
69 

89 
69 

93 
71 

89 

72 

90 
61 

84 
66 

91 
68 

94 

72 

88 

70 

84 
70 

91 
67 

92 
67 

93 
69 

91 
67 

94 
67 

95 
71 

93 
69 

91 
68 

67 
73 

76 
71 

93 

70 

95 
75 

90.0 
69.3 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

85 
69 

90 
68 

93 
68 

88 

71 

88 
69 

80 
70 

87 
66 

92 
69 

92 
66 

90 
68 

89 
67 

92 
69 

87 
69 

90 
61 

87 
55 

93 
66 

94 
69 

88 
68 

82 
69 

89 
65 

92 
65 

94 
65 

93 
67 

94 
66 

96 
68 

93 
66 

90 
66 

83 
69 

80 
66 

93 
66 

95 
70 

89.6 
67.0 

SAPELO  1 SLAND 

MAX 

Mm 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

Mm 

91 

70 

88 
67 

90 
71 

94 
70 

90 
68 

88 
70 

87 
63 

88 
67 

90 
70 

92 
71 

90 
71 

87 
73 

92 
72 

69 
65 

85 
63 

85 
67 

88 
70 

91 
73 

89 
72 

87 
68 

89 
67 

89 
69 

91 
70 

90 
67 

94 
73 

93 
72 

91 
66 

90 
74 

77 
73 

91 
73 

89.2 
69.6 

SAVANNAH  wB  AP 

MAX 

Mm 

88 
71 

88 
69 

95 
72 

90 
72 

87 
68 

66 
71 

86 
67 

90 
68 

92 
72 

91 
71 

89 
71 

93 
75 

87 
71 

83 
69 

83 
67 

88 
67 

90 
73 

89 
73 

87 
70 

88 
68 

90 
67 

92 
70 

91 
71 

92 
68 

91 
74 

91 
73 

90 
69 

80 
72 

78 
73 

90 
71 

92 
74 

88.6 
70.5 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

Mm 

87 
72 

83 
71 

91 
74 

89 
74 

80 
69 

79 
74 

79 
75 

89 

84 

72 

84 
72 

89 
70 

88 
73 

83 
66 

81 
62 

86 
73 

81 
74 

81 
72 

83 
72 

83 
72 

86 
72 

86 
73 

88 
72 

86 
76 

85 
75 

85 

80 

60 
75 

86 
74 

84.5 
72. S 

SUMENCV  2  MNH 

MAX 

Mm 

90 
70 

90 
70 

9* 
71 

92 
76 

90 
69 

85 

73 

89 
66 

91 
68 

92 
76 

92 
69 

87 
69 

92 
72 

89 

70 

89 
61 

66 
67 

91 
68 

95 
72 

69 

70 

89 
71 

91 
66 

90 
68 

91 
69 

93 

70 

94 
70 

95 
71 

94 
69 

94 
68 

87 
73 

76 
69 

93 

70 

95 
74 

90.3 
69.8 

MAVCAOW  A  NE 

MAX 

Mm 

92 
71 

96 
69 

88 
71 

94 
75 

87 
71 

88 
72 

80 
68 

89 
70 

93 
69 

95 
70 

94 
70 

89 
7  1 

92 
71 

88 
63 

90 
61 

89 
69 

94 
69 

95 
71 

69 
73 

84 
67 

91 
68 

88 
70 

94 
71 

89 
69 

94 
72 

95 
70 

94 
68 

92 
74 

77 
71 

85 
69 

94 
72 

90.3 
69.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

3  -  ? 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

z°z 

NORTHWEST 

01 

ALLAT00NA   0AM  2 

EVAP 
WIND 

.07 
28 

.  1  7 

23 

.28 
14 

.18 

38 

.24 

41 

.02 
25 

.20 

33 

.33 
35 

.16 

10 

.12 

14 

.28 

37 

.09 

20 

.21 

30 

.17 

33 

.20 
47 

.13 

72 

# 

*0 

.08 

20 

.20 

.24 

34 

.17 
35 

.21 
37 

.11 

20 

.  15 

12 

.22 
26 

.21 
24 

.24 

26 

.24 
42 

.21 
60 

.14 
34 

.19 

31 

5,46 
987 

•        •  » 

NORTH  CENTRAL 

02 

ATHENS  COL  OF  A6R1 

EVAP 
WIN0 
MAX 
MIN 

.13 
9 

106 
86 

.20 
IB 

110 
86 

.26 

33 
HO 
80 

.28 

41 
110 
79 

.21 

18 

110 
77 

.16 

10 
110 
78 

.51 

10 
110 
79 

.19 

15 

no 

88 

.24 

21 
110 

89 

.24 

21 
110 
78 

.13 
39 

105 
77 

.22 

68 
103 
77 

.24 
• 

107 
78 

.21 
43 

107 
77 

.16 

23 
100 
74 

.08 

23 
88 
72 

.02 

13 
102 
76 

.03 

13 
110 
74 

.24 

14 
110 
71 

.23 
13 

110 
74 

.19 

14 
110 
74 

.18 

21 
107 
87 

.28 
38 

108 
88 

.15 

13 

104 

75 

.26 

33 
107 
76 

.29 

32 

109 

75 

.19 
13 

109 

77 

.24 
34 

109 

77 

.  1  1 

61 

101 
72 

.06 

72 
96 
73 

.23 

64 
108 
76 

5.96 
840 
106.7 
78.1 

ft      ft  ft 

WEST  CENTRAL 

04 

Experiment 

EVAP 
WIN0 
MAX 
MIN 

.05 
19 
78 

70 

.18 

15 
87 
72 

.30 

20 
98 
73 

.  il 

40 
98 
73 

.20 
38 
93 

70 

.09 

10 
80 
68 

.24 

28 
94 
69 

.26 

20 
95 
68 

.26 

42 
96 
69 

43 

62 

110 

70 
83 
61 

.27 
38 
85 
62 

.15 

17 
85 
67 

.16 

a 

80 

64 

.08 
87 

78 
66 

.20 
28 
88 
66 

.24 
15 
93 
70 

.26 

27 
96 
70 

.26 

20 
91 
6B 

.20 
25 
90 
70 

.23 
45 
93 
70 

.18 

30 
89 
69 

.25 

20 
92 
67 

.27 

30 
88 
67 

.09 

30 
80 
69 

.25 

33 
91 
70 

.20 
57 
87 
69 

.18 

85 
79 
67 

•  41 

95 
90 
69 

6.64B 

1200 
88,5 
68.3 

•     •  • 

CENTRAL 

05 

A1LEY 

EVAP 
WIND 

.18 

8 

.26 

T 

.20 
15 

.22 

12 

.18 

11 

.14 

3 

.21 

10 

.21 
> 

.17 

5 

.25 

22 

.17 
37 

.16 

38 

.19 

23 

.16 

7 

.16 

7 

•  14 
6 

.24 

15 

.14 
4 

.20 

7 

.18 

7 

.20 
10 

.24 

15 

.32 
21 

12 

.16 
9 

.31 

S 

.15 
10 

.14 

47 

.01 

105 

.30 

52 

.20 
9 

6.00B 
549 

*      •  » 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFT0N  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.11 

22 

.13 

21 

.20 
12 

.21. 

30 

.07 

31 

25 

.39 

43 

.18 

25 

.19 
14 

.11 

12 

.11 
42 

.12 

39 

.22 
52 

.19 
25 

.20 
34 

.21 

45 

.15 

.18 

24 

.16 

16 

.11 
19 

.19 

22 

.13 
19 

.15 
29 

.09 
17 

.20 
16 

.24 

19 

.22 
17 

.26 
49 

.15 

92 

.11 

77 

.21 

31 

3.398 
940 

Sm  Rttlamc*  NoU«  Following  Sialion  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

AUGUST  1964 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

• 

• 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

■  5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2  b 

29 

30 

31 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 

90 
61 

90 
80 

93 
63 

93 

80 

90 
60 

90 
78 

92 
7  9 

93 

95 

95 

90 

87 

90 
73 

95 
75 

90 
80 

60 
73 

83 
70 

67 
70 

90 
75 

91 
76 

92 
79 

90 

eo 

91 
77 

89 
79 

87 
73 

90 
80 

90 
80 

90 

60 

60 
78 

80 
76 

90 
75 

69.4 
77.7 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

85 
80 

65 
80 

90 
80 

90 

ec 

85 

6  0' 

68 
80 

B  9 
7  9 

6  6 

7  6 

90 
80 

6  6 

eo 

90 
80 

87 
79 

90 
76 

85 
75 

85 
78 

76 
73 

60 
73 

84 
73 

85 
80 

68 
76 

86 
79 

88 

ec 

S5 

76 

87 
79 

85 

86 

88 

90 

80 

85 

es 

75 

86.4 
77.9 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

85 
65 

85 
85 

65 
80 

92 
B3 

69 
62 

85 
85 

i: 

63 

89 
63 

90 
85 

90 
90 

90 
85 

68 
84 

90 
80 

85 
85 

90 
80 

80 
80 

60 
60 

61 

79 

63 

60 

87 
81 

a  / 

83 

87 

69 

89 
63 

88 
83 

65 

02 

85 
82 

87 

es 

88 
85 

68 

60 

87 
80 

85 
60 

86.6 
82 . 6 

TIFTON  EXPERIMENT  STA 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

82 
76 

84 
78 

85 
76 

B6 
77 

62 
77 

79 
75 

78 

73 

60 
75 

65 
77 

=  5 
79 

83 
78 

62 
78 

84 
78 

83 
74 

62 
76 

65 
78 

85 
76 

85 
78 

85 
78 

83 
78 

85 
78 

65 
79 

81 
74 

81 
74 

82 
76 

82 
74 

83 
74 

83 
76 

79 
75 

76 
73 

80 
73 

82.6 
76.2 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

60 
79 

60 
78 

80 
78 

60 
79 

80 
80 

80 
79 

79 
78 

80 
78 

80 
79 

80 
79 

79 
77 

80 
79 

60 
79 

80 
79 

60 
79 

80 
79 

79 
79 

79 
77 

79 
78 

80 
79 

61 

80 

81 
80 

80 
79 

80 
79 

79 
78 

80 
79 

60 
79 

80 
79 

79 
77 

79 
77 

78 
77 

79.6 
78.6 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND.     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE,     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 
GROUND  ALMOST  BARE,  SOME  THIN  NATIVE  GRASS.     INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 

TIFTON  EXP  STATION  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SAND .     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.      INSTRUMENTATION!      3  INCH  DEPTH  -  FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE   THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m  p  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

o  i/i 

O  UJ 

7i00  AM 
EST 

1 lOO  PM 
EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

I 

tn 

100-199 

2  00 
and  over 

3 

(2 

ATHENS  WB  AIRPORT 

24 

6 

6.7 

24++ 

24 

12 

90 

93 

64 

75 

3 

4 

3 

3 

1 

0 

14 

5.8 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

29 

7 

6.5 

27 

N 

11  + 

89 

94 

66 

73 

4 

3 

4 

2 

1 

0 

14 

60 

5.9 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

24 

5 

5.6 

30++ 

23 

12 

87 

89 

60 

72 

6 

2 

2 

0 

1 

2 

13 

7.0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

4.9 

25++ 

25 

11  + 

92 

62 

72 

3 

3 

4 

2 

0 

1 

13 

6.5 

MACON  WB  AIRPORT 

30 

5 

6.4 

26 

N 

29 

95 

96 

65 

74 

6 

3 

4 

1 

1 

0 

15 

61 

6.4 

ROME  WB  AIRPORT 

2 

3 

2 

3 

0 

0 

10 

5.2 

SAVANNAH  W8  AIRPORT 

22 

7 

8.0 

34 

NE 

28 

91 

92 

62 

77 

5 

5 

3 

2 

1 

1 

17 

70 

6.5 

Sm  taUraso*  notm  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
AUGUST  1964 


STATION 

INDEX  NO. 

DmSION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 
0 

p 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  j 

COUNTY 

0= 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

EVAP. 

if 

II 

TEMP. 

PHECiP 

SPECIAL i 

ABBEVILLE 

WILLIAM  Ma  CAMPBELL 

JENK 1 NS 

6 

KERM IT  J,  CHANCE 

ADA] RSV| LLC 

i : 

3*  21 

MRS.  Cm  T,  JARRETT 

Ml  LLHAVEN   8  E 

SCREVEN 

I0i 

OLLIE  D.  CALVERT 

AOCL  2  S 

005* 

COOKE 

16 

31  07 

83  25 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNlt 

WALTON 

CITY  FIRE  OEPT 

OC  'JC 

MONTGOMERY 

ic 

32  11 

82  34 

it 

£.i 

SP 

WALTER  GUY  RIVERS 

MONTE2UMA 

GEORGE  FOWLER 

ALAPAHA  EXP  STATION 

BERRIEN 

7* 

H 

ROY  E ■  HOLLAND 

MONT ICELLO 

POSTMASTER 

ALBANY  3  SC 

DOUCHE RT Y 

CHESTER  C.  ROGERS 

MORGAN 

CALHOUN  PUB.  wks.  camp 

ALLATOONA  OAM  2 

BAR TOw 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORGAN  5  NW 

CALHOUN 

27 

CLARENCE  W.  CHENEY 

A LMA  FAA  AIRPORT 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MOULTRIE  2  ESE 

C0LOUI IT 

RADIO  STATION  WMTM 

ALPhaRETTA   1  WNh 

FULTON 

1  lot 

ELI  E .  GRIMES 

MOUNT   VERNON    3  WNW 

WHEELER 

H 

La  G.  REYNOLDS 

ANERlCUS  *  ENE 

0255 

y 

SUMTER 

6 

32  06 

84  10 

476 

BLANCHE  S.  RhynE 

NAHUNTA 

62  I 

BRANTLEY 

1 

31  11 

81  58 

7 

- 

61 

H 

RICHARD  H,  SCHHITT 

AM£R|CUS  EXP    STA  NRSY 

GA*  FORESTRY  COMM. 

A PPL  1  NO  1  NW 

ROY  D.  TANKERSLEY 

NFwINCiTON   4  NW 

7i 

NEWNAN 

JAMES  0.  HARD I N •  JR. 

an 

H 

PROF.  E.   S.  SELL 

GW1 NNET 

MRS,  M.  H.  DEMPSEY 

6* 

61 

COLLEGE  EXP.  STATION 

GAa  FORESTRY  COMM. 

ATHENS  WB  AIRPORT 

NIC 

COUNTY  AGENT 

75' 

BRANCH  EXP.  STATION 

ATKINSON   1  W 

BRANTLEY 

MRS.  CAThlaeen  Smith 

41 

1 

JOHN  L.  STEWART 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

772 

henry  t.  baRnett 

QUIT MAN 

BROOKS 

] 

M 

DR.  GERALD  W*  HOLLOWAY 

ATLANTA  W6  AIRPORT 

0*51 

02 

FULTON 

33  39 

64  26 

1005 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

RESACA 

7431 

0 

GORDON 

i; 

84  57 

JOSEPH  B  HOLLAND 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

RICHMOND 

143 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

TVA-721 

STEPHENS 

890 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

S9( 

WILL  1  AM  M.  TOWERS.    I  1 1 

8*1 NBR IDGE 

DECATUR 

120 

]\ 

'  H 

MISS  MARY   H.  MULLEN 

70C 

JACK  MONTGOMERY 

BALL  GROUND 

CHEROKEE 

3*  20 

84  23 

1100 

MRS.  ESTELLE  grogan 

7611 

0. 

34  21 

85  10 

MIC 

Hit 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BEAVERDALE 

L  Tltfc 

72* 

en 

MPS.   M.    E.  WAHMACK 

WASHI ng'on 

32  58 

43' 

1  it 

6F 

RADIO  ST AT  ION  WSNT 

07S7 

31 

1 1 

32  09 

Bl  58 

185 

HENRY   C.  H£ARN 

y 

MC    IN TOSH 

81  17 

Sf 

U.  OA.  MARINE  BIO.  LAB • 

BLACK6E  ARO   1 SLANO 

0946 

10  7* 

U.S.  FISH  *  ULDLF.  SVC. 

SAVANNAH  USDA   PL  GRDN 

2; 

'  ' 

i 

PLANT    INTRODUCTION  STA, 

BLAIRSV1LLE  EXP  STA 

|  »69 

1917 

9* 

GEORGIA  MTn.  ExP.  STA. 

41 

MIC 

MIL 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0979 

01 

EARLY 

31  23 

SOU 

7P 

70 

OR.  J.  G.  STANDI FER 

SAVANNAH  BEACH 

CHATHAM 

s« 

SI 

CI7Y  OF    SAVANNAH  BEACH 

BLUE  R IDGE 

L024 

FANNIN 

1 

8*  19 

1760 

P.  B.  CARRuTh 

SI  LOAM 

806' 

GREENE 

LC 

33  32 

83  06 

69C 

6P 

MRS.   MABEL  C.  CRj^PTON 

03 

780 

MRS.  GWENDOLYN  BROWN 

MRS.  LOIS  B.  WARREN 

BROOKLET  1  M 

126( 

BULLOCH 

32  23 

190 

6F 

61 

W.  C.  CROMLEY 

ST  |  LLHORE 

EMANUEL 

23* 

ll 

MRS • MAR JOR 1  £  HUDSON 

BRUNSWICK 

01 

GLYNN 

10 

5P 

SP 

"  * 

SUMMERVILLE 

78C 

JAMES  R.  BURGESS 

BRunshic*-  faa  ap 

134] 

09 

14 

MID 

MID 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

SURRENCY  2  WNW 

APPL I NG 

: 

82  14 

20C 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

BUENA  VIST* 

1372 

MAR  I  ON 

32  16 

84  31 

665 

if 

SP 

:  h 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

SWA  I NSBORO 

EMANUEL 

32  35 

32! 

RADIO   STATION  WJAT 

L»13 

03 

1770 

GUY  W.  RUCKER 

8*  13 

: 

TVA-129 

1*25 

04 

32  33 

84  14 

625 

Thomas  f.  mathews 

SYLVAN  I  A 

16 

SCREVEN 

32  *5 

25* 

SCREVEN  FORESTRY  UNIT 

BUTLER  C*EEK 

06 

RI CHMONO 

118 

81 

EDWIN  S.  EPSTEIN,  JR. 

T ALBOTTON 

32  *0 

8*  32 

70C 

CI 

L.  R.  MINER.  SR. 

CAIRO  2  NNW 

1*62 

37 

26* 

t.r 

6P 

TALLAPOOSA  2  NNW 

lit, 

HARALSON 

65  18 

100C 

GEORGE  T.  HAGOOO 

CALHOUN  E«P  STATION 

GORDON 

U 

34  29 

84  38 

6P 

6P 

NW  GA.  EXP.  STATION 

T AYL0RSV1 LLE 

01 

BARTOW 

5 

34  05 

B*  59 

71C 

Thomas  f.  cousins 

l  5O0 

07 

MI TChELL 

175 

T 

>* 

CHARLES   La  KELLY 

8*  1* 

SOO 

CECIL  HARRIS 

15*« 

59 

31  52 

81  37 

92 

7P 

NAME  CHANGE- 

thomastqn  2  S 

ft'  f  J 

6 

32    5  2 

84  19 

■  i ' 

SP 

5P 

RADIO  STATION  WSFT 

CHEROKEE 

5 

34  1* 

8*  29 

7* 

C.  B.  TEASLEY 

THOMASV I LLE 

6661 

0  7 

30  50 

83  58 

270  5P 

SF 

MISS    SARAH  L.  HJORT 

CAR.1£SV|LLE 

1619  0) 

FRANKL IN 

700 

8* 

MJSS   J  I MM I E   R.  AGNEW 

30  50 

283 

Mil 

U.S.   HEATHER  BUREAU 

CARROLLTON 

L64( 

CARROLL 

985 

6P 

6P 

:  m 

CITY  OF  CARROLLTON 

337  BA 

et 

BA 

GA.CSTL .PL AI N  EXP,  STA. 

1457 

01 

695 

6  = 

MARY  S  MESSER 

34  35 

1015 

6P 

FRED  Ha    DEAN  JR. 

C ARTfRSVl LLE 

01 

752 

SP 

5Pj 

RADIO  STATION  WKRW 

15*1 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

CAR TE R S V 1 L LE   3  Sw 

167C 

685, 

GRANVEL    P.  TAIUM 

'J  ) 

STEPHENS 

1  ' 

34  35 

B3  21 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

CAVE  SPGS  A  SSW 

POLK 

J 

. 

MRS.  GRADY  0EMP5EY 

TOCCOA  7  S 

STEPHENS 

3*  31 

83  20 

620. 

I 

SOI L  CONSERVAT ION  SVC. 

CEDAR TOWN 

1732 

POLK 

3*  01 

85  IS 

7B« 

6P 

8A 

RALPH  M.  AYEPS 

TRAY  MOUNTAIN 

0  3 

TOWNS 

3*  48 

c 

TVA-15* 

Bit 

765 

7A 

• 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

LOWNDES 

30  52 

265.  6P 

6P 

E  H 

GEORGE  B.  COOK 

CHJCK  AHAUGA  PARK 

L906 

760 

It 

TVA-566 

WALESKA 

CHEROKEE 

3*  19 

84  3  3 

1100 

MRS.  MARY  P.  CLINE 

L982 

1995 

SP 

■" 

WILBURN  O.    MANE Y 

WARREN 

33  24 

62  *0 

SI 

8  A' 

L.  MONROE  CASON 

CLERMONT  3  Sw 

1990 

1100 

JIMMY  C.    UUILL IAN 

1' 

63< 

WILLIAM  T.  THORNTON 

CLEVELAND 

20  06 

1570 

8A 

MARY  L.  SUTTON 

10 

33  52 

83  26 

750 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

COL JU ITT    Z  £ 

llll 

153 

GEORGIA  FORESTRY  COHH 

WAYCROSS  *  NE 

9181 

31  15 

V  I 

1*5 

7* 

f  ^ 

ERNEST  L.  SWEAT 

COL JMBUS 

0* 

MUSCOGEE 

231 

7A 

ARTHUR  L.  SMITH 

WAYNESBORO  2  NE 

BURKE 

14 

33  07 

81  59 

270 

6P 

it 

RADIO  STATION  kBRO 

JACK SON E 

32  31 

385 

Mil 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WEST  PO I N  T 

929] 

3 

32  52 

B5  11 

57  *> 

6P 

CAM  B.    LANIER.  JR. 

COMMERCE  2  SSW 

2191 

762 

7A 

JOE  NCISLER 

WINDER  1  SSE 

:z 

BARROW 

10 

33  58 

83  43 

960 

5P 

7A 

E  H 

CONCORD 

PIKE 

33  OS 

8*  27 

825 

C.  R*  SMITH 

WOODBURY 

950( 

MER  IWETHER 

32  59 

800 

8A 

ALVIN  A.  SIMS 

COOL  1 DGC 

22  a  e 

31  01 

63  52 

250 

C.  W.  ELLINGTON.  JR.  | 

WOODSTOCK 

9524 

CHEROKEE 

5 

34  06 

84  31 

992 

W.  G.  BOOTH 

COOPE"  GAP 

2246 

12 

34  38 

8*  03 

19001 

M.  LUTHER  GADOIS 

COROELE  WATER  WORKS 

31 

S3  *7 

305 

51 

CITY  OF  COROELE 

NAME  CHANGE 

CORNELI A 

2283 

01 

HABERSHAM 

83  32 

6P 

J] 

MRS.  BOBBIE  C.   FOSTER  1 

COVINGTON 

1  1 1  B 

NEW TON 

770 

6P 

8A 

H 

JACK   L.  CHAPMAN 

CUBING   1  N 

2  *  0  b 

02 

FOR  S  Y  T  H 

6*  08 

1  300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

FORT  STEWART 

35  18 

09 

11 

31  52 

Bl  37 

92 

7P  7P 

POST  ENGINEERS 

CURRYVILLE  2  w 

2429 

0  1 

8A 

MRS.    AZLEE   B.  DAVIS 

CUTHBERT 

0  7 

RANDOLPH 

461 

5P 

5P 

FIRE  DEPARTMENT 

OAHLONEGA 

!47J 

02 

LUMPK |N 

1519 

it 

JOE  W-  WOODWARD 

DALLAS  A  E 

2485 

01 

1 

33  55 

e*  *6 

1  100 

7A 

7A 

WALTER   C.  HUNT 

1 

2493 

WH I T  F 1  ELD 

720 

JOHN   S.  ANDREWS 

OANVI LLE 

2532 

05 

32  36 

13  15 

450 

5P 

EARL   T.  SMITH 

11  *6 

8*  27 

355 

7  A 

menPy  l.  Randall 

2*-79 

B*  07 

1370 

MRS.   THELMA  F.  COX 

DOCTORTOWN  I  wSW 

2716  OR 

1 

31  39 

81  31 

80 

R.  c.  Thompson 

;v;p 

■  1 

63  53 

MRS.  SARA  L.  HILL 

2736 

07 

SEM  JNOLE 

"t 

8A 

ROBERT    P.  ARMSTRONG 

2783 

2*0 

» 

7A 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

OOUGLASVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

1219 

fit 

LEONA  6.  THOMPSON 

DOVER 

06 

SCREVEN 

jj 

32  35 

81  43 

103 

WARREN  W.  WYANT 

0U6LIN  3  S 

2839 

215 

8A 

8A 

WILIFORO  P.  NALLEY 

DUPLIN  2 

2844 

03 

LAURENS 

82  3* 

190 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTANOLLEE  2  Sw 

!  9  -  1 

STEPHENS 

83  16 

880 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

296c 

32  12 

83  12 

*0O 

GA.  FORESTRY  COMM. 

3028 

295 

DAN  H«  HAMMACK 

J  060 

0  3 

3*  06 

82  52 

5*0 

5P 

L   D  ALLEN 

3115 

1  2 

3*  *2 

8*  29 

1300 

ti 

MRS.  LORA  OOVER 

»*7 

PAULD1 NG 

33  52 

8ft  59 

1200 

BA 

MISS    JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

SPALDING 

33  16 

8*  17 

925 

.  0* 

.  DA 

OA 

U.  OF  GA.  ExP.  STATION 

FAIRMOUNT 

3295 

0] 

GORDON 

,* 

738 

8A 

DYMPLE    0.  WARMACK 

3312 

16 

30  4] 

82  34 

115 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FIELDS  CROSS  ROADS 

J  36  1 

8*  19 

1030 

SAMUEL  R.  HARMON 

3386 

0  9 

BEN  HILL 

63  15 

SP 

5F 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING  EXP  STATION 

;9 

81  24 

19 

*P 

■  M 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

3*60 

CHARLTON 

30 

.  0 1 

FRANK  H.  DAVIS 

)46! 

09 

CHARLTON 

30  ** 

82  08 

120 

5P 

OKEFENOKEE  REFUGE 

FORSYTH  I  S 

1506 

05 

MONROE 

33  01 

83  57 

6  3C 

6P 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

31  36 

PS  03 

5P 

MRS.   MAYME   R.  HATES 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

PEACH 

83  51 

8A 

9a 

VICTOR  E  PRINCE 

FRANKLIN 

3567 

HEARD 

33  17 

66! 

B* 

02 

1254 

6P 

HI. 

SAM  S.  HAPBEN 

G ISSOS 

169! 

06 

GLASSCOCK 

1 1 

33  1* 

82  36 

SANFORD  N.  BRADOY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

1 

31  56 

61  55 

173 

M 

W.   C.  BARNARD 

1783 

04 

32  36 

85  05 

450 

t 1 

GA.  POWER  COMPANY 

GODFREY  A  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33  29 

83  27 

MRS  CURTIS  TUMLIN 

GREEN v 1 LLE  2  w 

3915 

04 

MER  I  WE  Th£R 

33  02 

84  *5 

820 

STATE  FORESTRY  SERVICE 

3936 

04 

SPALDING 

33  15 

64  16 

980 

J  F 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

HAMILTON  «•  H 

3 

32  *S 

660 

SLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

40  7C 

COWETA 

B*  34 

84C 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

1* 

34  21 

5P 

SP 

RALPH  D.  SCOTT 

4170 

32  17 

83  28 

245 

8A 

R.   A.  MC  LENOON 

HAZLEHURST 

4204 

82  35 

239 

HORACE  L.  DAVIS 

4230 

)2 

WHI  TE 

3 

34  *1 

83  ** 

1485 

6P 

6P 

COMER  L.  VANDIVER 

hOmERVILLE   3  WSW 

442  9 

31  02 

82  *8 

183 

6P 

6P 

UNION  d AG-CAMP  CORP. 

462  ) 

02 

33  19 

83  51 

420 

OA.    POWER  COMPANY 

t ,..  \  | 

s 

3*  29 

84  27 

1463 

HOWARD  L.  DILBECK 

*651 

5 

34  28 

84  26 

1512 

: 

EDWARD  L.  STEPHENS 

09 

1 

31  37 

81  53 

100 

CITY  OF  JESUP 

jesup  a  s 

46  re 

09 

WAYNE 

1 

31  29 

8]  53 

100 

SP 

>,p 

BRUNS.    PULP   ♦   PAPER  CO. 

JOWNTOWN 

•  -  -  a 

DAWSON 

5 

34  31 

84  17 

1350 

MISS  MAMIE  L.  FAUSEIT 

4700 

33  31 

8*  21 

930 

C ICERO  w,  SWINT 

4728 

OS 

MONROE 

33  07 

83  48 

375 

CLAUDE  SCOTT 

4802 

01 

34  47 

83  22 

850 

7A 

TVA-T22 

*es* 

01 

5 

34  14 

8*  56 

720 

SUSAN  MCD.  HARGIS 

4941 

01 

34  42 

85  16 

8A 

" 

CLYDE  T  IVEY 

0* 

3 

33  03 

85  01 

^P 

7A 

RAY   J.  RELIHAN 

5165 

ogle  Thorpe 

1* 

83  07 

8A 

SIDNEY  E.  STEVENS 

5192 

33  56 

85  16 

B50 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LINCOLN TON 

5204 

LINCOLN 

U 

33  47 

82  2% 

510 

8A 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE 

06 

JEFFERSON 

I  1 

33  00 

B2  2* 

337 

fcP 

6P 

NESBIT  BAKER 

LUMBER  CITY 

TELFAIR 

31  55 

82  41 

130 

7A 

w.  ALEi  JERNIGAN 

LUMPK IN 

3394 

STEWART 

3 

32  03 

8*  48 

582 

SP 

6  P 

JOHN  C.  HOUSE 

MACON  WB  AIRPORT 

5443 

o  5 

BIBB 

32  42 

83  39 

35* 

■'ID 
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REFERENCE  NOTES 

^^T^^^^X^mU^^  ^  °b'""Cd  *  Wr"'"8  '°       S"*'  C"m•'°">«'•••  Bu""  A««cUHur.l  En^aartn,  Building.  U.lv.™l*  o(  Ceor,,..  Alhen.. 

^^fhfium^fZ^m.w"'d^^^',L'nd^*''in'":'"''°"','  """VT".?.^  ^»«""  «*  Temperature  In  -F.  precipitation  .nd  evaporation  In  Inch.!  and  wind  «,„,„  ,„  „U...  Monthly  d.gr..  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65-  F.    In  "Supplemental  Data   table  directions  entered  In  figures  ore  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME,     The  Station  Index  show,  observation  times  In  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observation,  on  daylight  ...In,  time.    Snow  on  ground  In  Ihe  Snowfall 
and  Snow  on  Ground   table  is  at  observat  on  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  station,.    For  these  station,  snow  on  grouni  value,  are  at  7:00  a.m.  .  E.  S.  T     Data   '  ihe  "Extreme. "  table    "Dally  Precipita- 
tion  table.    Daily  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  ,„  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table   when  published,  are  for  the  24  hour,  ending  at  lime  of  Sm^UobT  P' 

EVAPORATION  1.  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwi.e  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  or  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  value,  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow.  .leet.  or  ice  on  the  ground.   Sample,  for  obtaining  measurement,  are  token  from  different  point, 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  cause,  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  ihe  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "C Histological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet.    Enlrles  of  snow  on  ground  include  snow 
sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  IX  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  fur  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'K'.  Such  amounts  .nay  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  Slate,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Locai  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  *2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  >  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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GEORGIA  -  SEPTEMBER  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:    100°  on  the  2d  at  Bainbridge 


Lowest  Temperature:     38°  on  the  25th  at  Elberton  2  N  and  Tallapoosa 

2  NNW 

Greatest  Total  Precipitation:    10.99  inches  at  Folkston  9  SW 

Least  Total  Precipitation:         0.47  inch  at  Carnesville  3  N 

Greatest  One-Day  Precipitation:    4.75  inches  on  the  29th  at  La  Fayette 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


For  the  second  straight  month  a  hurricane 
was  the  dominant  feature  of  Georgia's  weather. 
Hurricane  Dora  moved  inland  just  south  of 
Jacksonville  shortly  after  midnight  on  the  night 
of  September  9-10,  and  produced  hurricane- 
force  winds  along  the  Georgia  coast  northward 
to  the  Brunswick  area.  The  winds  and  abnormally 
high  storm  tides  caused  very  heavy  damage  to 
beaches  and  beach  property  along  the  entire 
Georgia  coast.  Winds  and  water  also  caused 
heavy  property  damage  inland  from  the  beaches 
in  Glynn  and  Camden  Counties,  and  lighter 
damage  to  the  north  and  west  over  several 
southeastern   and   extreme    southern  counties. 

Heavy  to  excessive  rains  fell  over  much  of 
south  Georgia  from  the  9th  through  the  1 2th 
as  Dora  moved  slowly  westward  across  north 
Florida  on  the  10th  and  11th  and  east-northeast- 
ward across  south  Georgia,  at  an  increased  speed, 
on  the  12th.  Storm  totals  exceeded  10  inches  in  the 
extreme  southeast  and  were  3  inches  or  more  over 
most  of  the  southern  half  of  the  State.  Rapidly 
rising  streams  flooded  or  threatened  homes  and 
businesses  in  several  communities  and  caused 
extensive  damage  to  streets,  roads,  bridges,  etc. 
Many  county  roads  and  some  main  highways  were 
closed  because  of  washouts.  Total  damage  from 
Dora  has  been  estimated  at  several  million 
dollars  in  Georgia. 

Damage  to  crops  was  comparatively  light.  Un- 
harvested  cotton  and  peanuts  suffered  some  re- 
duction in  quality  from  the  heavy  rains  and  wind. 
Corn  was  blown  over  in  several  areas,  making 
harvest  more  difficult,  and  considerable  farm 
and  pasture  land  was  flooded. 


September  would  have  been  a  very  dry  month, 
except  for  hurricane  Dora,  as  many  stations 
in  south  Georgia  reported  no  measurable  rain 
other  than  that  resulting  from  the  storm.  Better 
than  95  percent  of  the  rain  that  fell  in  the  three 
southern  divisions  was  associated  with  Dora 
and  about  75  percent  of  the  month's  rain  over 
the  entire  State  was  a  result  of  this  tropical 
storm.  In  spite  of  Dora's  rainfall,  division 
averages  were  below  September  normals  in  all 
except  the  West  Central  and  South  Central  Divi- 
sions. In  most  areas,  September  was  the  driest 
month  of  1964,  so  far.  It  was  the  first  month  of 
the  year  that  the  Southwest  Division  has  received 
less  than  normal  rainfall.  Accumulated  rainfall 
for  the  year  continues  well  above  normal  in  all 
sections  of  Georgia,  ranging  from  over  12  inches 
above  in  the  West  Central  and  Central  Divisions 
to  better  than  18  inches  above  normal  in  the  North- 
east and  East  Central  Divisions. 


Temperature  averages  were  below  normal  over 
most  of  the  State,  but  were  normal,  or  slightly 
above,  in  a  few  areas.  Averages  for  the  first  nine 
months  of  1964  are  1°  to  3°  below  normal  for  the 
period. 


Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
Agricultural  Engineering  Building 
Athens,  Georgia  30601 
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,0 

0 

ATHENS  WB  AIRPORT 

83.2 

63.1 

73,2 

— 

.3 

91 

1 

49 

Z5 

1 

1 

0 

0 

0 

1.84 

_ 

1.18 

.80 

11 

.0 

0 

I 

• 

J 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

R 

82.0 

63.2 

72.6 

■  5 

91 

1 

50 

25 

2 

1 

0 

0 

0 

1.38 

_ 

1,88 

.88 

12 

.0 

0 

0 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

T8.8 

33.9 

66.4 

• 

1.1 

83 

11* 

39 

26 

38 

0 

0 

0 

0 

6.12 

2,81 

3.23 

30 

.0 

0 

2 

2 

BLUE  RIDGE 

81,5 

35.2 

68.4 

90 

10. 

40 

26. 

24 

2 

0 

0 

0 

3.42 

1.91 

29 

.0 

0 

2 

COMMERCE  2  5SW 

83.5 

58.5 

71.0 

94 

1 

40 

26. 

10 

3 

0 

0 

0 

.62 

.43 

12 

•  0 

0 

0 

DAHLONEGA 

80.5 

59,0 

69,8 

*  ° 

90 

2» 

48 

26. 

7 

2 

0 

0 

0 

4.68 

1,12 

3,84 

30 

.0 

0 

a 

1 

1 

GAINESVILLE 

81.5 

62.3 

71.9 

.1 

92 

1 

50 

26 

1 

2 

0 

0 

0 

3.88 

,50 

1,92 

30 

.0 

0 

a 

1 

HELEN  I  SE 

80.1 

55.9 

68.0 

90 

1 

39 

23 

24 

I 

0 

0 

0 

6,03 

2.33 

29 

.0 

0 

3 

3 

2 

JASPER    1  NNW 

80.4 

61.4 

70.9 

88 

i* 

48 

25 

2 

0 

0 

0 

0 

2,26 

.92 

30. 

•  0 

0 

? 

0 

WINDER  1  SSE 

83,4 

60.8 

72,  1 

94 

1 

43 

25 

5 

3 

0 

0 

0 

2.18 

1.63 

12 

.0 

0 

j 

1 

DIVISION 

70,8 

m 

1.2 

3.07 

m 

.16 

.0 

•       ft  • 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON 

79.7 

54.8 

67.3 

1.0 

87 

5* 

39 

25 

29 

0 

0 

0 

0 

6.  16 

1.32 

3.44 

29 

.0 

0 

5 

2 

2 

CORNEL IA 

75.2 

55.8 

65.5 

m 

5,2 

87 

} 

44 

26 

42 

0 

0 

0 

0 

3.93 

.22 

2.66 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

ELBERTON  2  N 

83.4 

57,  1 

70.3 

90 

38 

25 

13 

1 

0 

0 

0 

.48 

.33 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

HARTwELL 

84.3 

62.3 

73.3 

,5 

93 

I 

*9 

26 

1 

3 

0 

0 

0 

1.21 

. 

2.41 

.33 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

TOCCOA 

81.6 

59.6 

70,6 

1.7 

92 

I 

4« 

26 

5 

2 

0 

0 

0 

4.76 

.67 

3.34 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

WASH  I NGTON 

82.4 

56.8 

69,6 

5.4 

91 

I 

43 

25 

12 

1 

0 

0 

0 

1.58 

1.53 

1.03 

13 

.0 

0 

3 

1 

t 

DIVISION 

69.4 

- 

2.8 

3.02 

• 

,66 

.0 

•       *  * 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

85.2 

64.2 

74.7 

96 

1 

52 

26 

0 

4 

0 

0 

0 

4,95 

4.19 

12 

.0 

0 

3 

j 

CARROLLTON 

83.3 

59.4 

71.4 

92 

1 

43 

25 

7 

3 

0 

0 

0 

3,92 

1.97 

12 

.0 

0 

4 

2 

2 

R 

86.4 

66.1 

76.3 

.  3 

97 

1 

S3 

25 

0 

B 

0 

0 

0 

4,80 

2,03 

1.92 

12 

.0 

0 

EXPERIMENT 

84.0 

62,5 

73,3 

96 

2 

49 

26 

0 

5 

0 

0 

0 

4,00 

1.71 

12 

.0 

0 

* 

* 

•  -  .     ■     i  -  -  •    £  W 

84.2 

60,8 

72,5 

91 

7 

*• 

25 

3 

8 

0 

0 

0 

4.41 

2.00 

12 

.0 

0 

GRIFFIN 

83.5 

63.9 

73.7 

1.0 

94 

1 

31 

26 

0 

* 

0 

0 

0 

3.89 

.34 

1.79 

12 

.0 

0 

4 

3 

LA  GRANGE 

84.7 

59. 6M 

72, 2M 

93 

1 

*l 

25 

9 

5 

0 

0 

0 

2.97 

2.10 

12 

,0 

0 

* 

} 

J 

87.  1M 

6  1  .  1M 

74,  1M 

97 

1 

66 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

2,56 

2.00 

12 

,0 

0 

nEwnan 

8  3.7 

61.3 

72,5 

1  *  <• 

93 

1 

48 

25 

3 

1 

0 

0 

0 

2,12 

m 

1.10 

1.38 

12 

.0 

0 

j 

I 

TALeOTTON 

B5.8 

60.8 

73.3 

97 

1 

4J 

26 

3 

10 

0 

0 

0 

6,06 

3.91 

12 

.0 

0 

4 

2 

2 

TALLAPOOSA  2  NNW 

84.0 

55.5 

69,8 

• 

1  .<• 

90 

23* 

38 

25 

10 

5 

0 

0 

0 

5.70 

2.51 

2.63 

30 

.0 

0 

6 

3 

3 

THOMASTON  2  S 

87.6 

58.6 

73.1 

98 

1 

43 

25 

1 

8 

0 

0 

0 

2.51 

2,08 

12 

•  0 

0 

} 

85.3 

62,9 

74,  1 

.5 

95 

1 

46 

25 

1 

5 

0 

0 

0 

3.86 

.56 

2.65 

12 

.0 

0 

J 

DtVlSION 

73.2 

- 

1. 1 

3.96 

.63 

.0 

•       ft  • 

CENTRAL 

05 

AILEY 

86.  1M 

64,  5M 

75. 3M 

93 

32 

25 

0 

8 

0 

0 

0 

1.83 

1.18 

1 3 

.0 

0 

3 

1 

COVINGTON 

82.7 

61.9 

72.3 

• 

1  .  8 

91 

| 

4J 

25 

3 

1 

0 

0 

0 

1.71 

* 

1.12 

1.11 

12 

.0 

0 

4 

I 

1 

DUBL IN  3  S 

8  3,9 

62.1 

74,0 

2  .  5 

95 

48 

26 

1 

8 

0 

0 

0 

1.92 

1.66 

.82 

12 

.  0 

0 

2 

FASTMAN   1  W 

85.8 

64.5 

75.2 

- 

?.n 

95 

2 

32 

26 

0 

8 

0 

0 

0 

2.48 

- 

1.20 

1.28 

12 

.0 

0 

1 

2 

} 

FORSYTH   1  S 

84.4 

62,8 

73.6 

93 

30 

26. 

1 

5 

0 

0 

0 

2.81 

1.31 

1 2 

.0 

0 

3 

FORT  VALLEY  2  E 

85.6 

63,7 

74.7 

.8 

96 

31 

25 

0 

T 

0 

0 

0 

2.84 

.55 

2.14 

12 

.0 

0 

4 

1 

1 

HAWK INSVlLLE 

87. 6M 

64,  1M 

75. 9M 

1.1 

99 

} 

30 

25 

0 

0 

0 

0 

2.45 

1.31 

1.90 

12 

.  0 

0 

I 

1 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

86.7 

63.1 

74.9 

1.5 

96 

46 

26 

0 

8 

0 

0 

0 

1.46 

1.31 

.64 

12 

.0 

0 

1 

0 

MC   INTYRE   1  WNW 

.98 

13 

M I LLEDGEV I LLE 

84.8 

62.3 

73.6 

1.6 

94 

48 

25 

1 

3 

0 

0 

0 

2.22 

.79 

.0 

0 

2 

0 

MONT  1  CELLO 

85.1 

60.8 

73.0 

96 

2 

30 

26 

1 

4 

0 

0 

0 

1.97 

.80 

11 

.0 

0 

2 

0 

SANDERSVlLLE 

83.2 

62.6 

72.9 

93 

48 

25 

0 

3 

0 

0 

0 

6.93 

.61 

2.75 

11 

.0 

0 

3 

3 

SILCAM 

83.6 

62.3 

73.0 

1.4 

91 

23. 

*T 

23 

4 

3 

0 

0 

0 

2.67 

.95 

12 

.0 

0 

3 

0 

DIVISION 

74.0 

1.6 

2.61 

.76 

.0 

«       ft  • 

EAST  CENTRAL 

06 

APPL ING  1  NW 

84.6 

39.5 

72.1 

94 

1 

44 

26 

7 

4 

0 

0 

0 

1.66 

1.30 

13 

.0 

0 

2 

t 

1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

R 

86.  1 

62.6 

74.4 

.9 

93 

23. 

48 

25 

1 

6 

0 

0 

0 

2.39 

.41 

1.70 

12 

.0 

0 

3 

1 

1 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


SEPTEMBER  1964 

Conllnuod  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

A 

a 

Dale 

Lowest 

o 
Q 

• 

s 
a 

No.  oi  Days 

3 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

8  J 

S  k 

S3 

hi 

li 

BROOKLET    1  W 

85.8 

62.2 

74,0 

.  2,8 

93 

29 

52 

26. 

0 

6 

0 

0 

0 

5.11 

.55 

1.85 

12 

.0 

0 

7 

3 

2 

LOU  1 SV I LLE 

83. 1 

64.1 

73.6 

-  2.4 

90 

1 

50 

25 

3 

1 

0 

0 

0 

3.60 

.23 

1.75 

13 

.0 

0 

4 

3 

2 

METTER 

86.7 

64.7 

75,7 

94 

1 

55 

26* 

0 

10 

0 

0 

0 

3.77 

1.55 

10 

.0 

0 

5 

2 

2 

MIDVILLE  EXP  STA 

84,6 

63.2 

73,9 

92 

1 

51 

26* 

1 

4 

0 

0 

0 

3,60 

1.95 

12 

.0 

0 

3 

2 

2 

MILLEN  *  N 

89,4 

62.8 

74,1 

.  2,8 

92 

6. 

46 

26 

1 

6 

0 

0 

0 

4,38 

.24 

2,17 

12 

.0 

0 

4 

3 

2 

NEWINGTON  4  NW 

SWAINSBORO 

84.8 

63.0 

73.9 

93 

1 

51 

25 

0 

6 

0 

0 

0 

2,65 

1.22 

12 

.0 

0 

4 

2 

1 

WARRENTON 

82 . 3 

63.3 

72 .  8 

-  1.9 

89 

23+ 

♦7 

25 

4 

0 

0 

0 

0 

3,69 

.  14 

1.46 

13 

.0 

0 

3 

3 

2 

WAYNESBORO  2  NE 

M 

M 

M 

.0 

0 

DIVISION 

73,9 

-  2.3 

3.45 

.35 

•  0 

•      »  » 

SOUTHWEST  OT 

Albany  3  sE 

87.2 

65,0 

76,1 

•  2.1 

96 

3* 

54 

26* 

0 

8 

0 

0 

0 

3,15 

.41 

2.04 

12 

.0 

0 

3 

2 

x 

AMERICUS  *  ENE 

86.0 

65.2 

75,6 

•  1,2 

97 

1 

54 

26* 

0 

7 

0 

0 

0 

4,05 

.36 

3.45 

12 

.0 

0 

3 

2 

BA I NBR I DGE 

89.7 

66,3 

78.0 

.2 

100 

2 

55 

25 

0 

18 

0 

0 

0 

3,55 

1.45 

1.81 

11 

•  0 

0 

3 

2 

j 

BLAKELY 

87.3 

65.2 

76,3 

•  .9 

96 

2 

54 

26. 

0 

11 

0 

0 

0 

3,43 

m 

•  96 

2.29 

11 

.0 

0 

2 

2 

CAIRO  2  NNW 

86.8 

65.1 

76,0 

97 

2 

58 

25* 

0 

T 

0 

0 

0 

3,01 

_ 

1.62 

1.66 

11 

.0 

0 

2 

2 

CAMILLA 

89.1 

66.6 

77.9 

98 

1 

57 

26. 

0 

14 

0 

0 

0 

3,67 

1.37 

12 

.0 

0 

« 

4 

1 

COLOUITT  2  E 

88.2M 

65.  2M 

76.  7M 

55 

25 

0 

0 

0 

0 

5.09 

3.07 

12 

.0 

0 

3 

2 

2 

cuthbert 

87.3 

66.6 

77.0 

97 

2* 

35 

26* 

0 

10 

0 

0 

0 

4,35 

3.62 

12 

.0 

0 

z 

2 

FORT  GAINES 

86.3 

66.0 

76.2 

■  ,7 

95 

3* 

50 

25 

0 

7 

0 

0 

0 

2.80 

_ 

1.44 

1.50 

12 

,0 

0 

2 

2 

LUMPKIN 

86. 4M 

66, 2M 

76. 3M 

97 

1 

54 

25 

0 

0 

0 

0 

3.75 

2.90 

12 

,0 

0 

3 

2 

, 

MORGAN   1  h 

85.9 

64,4 

75.2 

95 

1 

53 

25 

0 

4 

0 

0 

0 

4,57 

2.37 

12 

.0 

0 

4 

2 

2 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

86.  5 

64,5 

75.5 

96 

I 

52 

25 

0 

5 

0 

0 

0 

4.77 

4.  10 

11 

,0 

0 

3 

2 

THOMASVILLE 

87,8 

66.9 

77,4 

.0 

97 

2. 

59 

14 

0 

12 

0 

0 

0 

3,51 

1.39 

1.68 

H 

.0 

0 

4 

3 

DIVISION 

76,  5 

-  1,0 

3,82 

.43 

.0 

•       •  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  ExP  STATION 

86.4 

65.  1 

75,8 

•  ,9 

96 

2* 

53 

26 

0 

10 

0 

0 

0 

6,24 

2,38 

2.38 

11 

.0 

0 

4 

3 

ASHBURN  3  ENE 

86.6 

64.6 

75,6 

96 

1 

54 

14 

0 

8 

0 

0 

0 

3,03 

1.87 

12 

•  0 

0 

3 

2 

CORDELE  WATER  WORKS 

87.2 

65.4 

76.3 

98 

5 

52 

26* 

0 

11 

0 

0 

0 

2.77 

2,67 

12 

•  0 

0 

1 

1 

DOUGLAS  2  NNE 

84.9 

64.9 

74.9 

95 

2* 

55 

14 

0 

7 

0 

0 

0 

4,  73 

2,80 

12 

,0 

0 

4 

3 

F I T2GERALD 

86.4 

65.8 

76.1 

-  1,3 

96 

1 

53 

26 

0 

■? 

0 

0 

0 

4,91 

1.07 

3,27 

12 

,0 

0 

4 

2 

HOMERVILLE   3  WSW 

86.7 

66,  1 

76,4 

97 

1 

37 

14 

0 

10 

0 

0 

0 

8.11 

3.92 

12 

,0 

0 

4 

3 

LUMBER  CITY 

85.7 

62,4 

74.1 

94 

2* 

50 

Z7» 

2 

7 

0 

0 

0 

2,52 

1.80 

.88 

12 

,0 

0 

4 

3 

MOULTRIE  2  ESE 

86.2 

63.5 

74,9 

.  2,8 

93 

1 

56 

26* 

0 

T 

0 

0 

0 

3,19 

1,05 

1.50 

11 

,0 

o 

4 

2 

2 

NASHVILLE  5  SSE 

84.7 

65.8 

75,3 

94 

1 

56 

14 

0 

3 

0 

0 

0 

4,85 

2,15 

12 

,0 

o 

4 

3 

QUITMAN 

87.5 

64,7 

76.1 

-  1.8 

97 

2* 

57 

14 

0 

13 

0 

0 

0 

4,63 

_ 

,17 

1,85 

12 

,0 

o 

5 

3 

2 

TIFTON  EXP  STATION 

85.9 

66,6 

76.3 

-  ,8 

93 

2 

58 

26* 

0 

8 

0 

0 

0 

3.35 

■ 

.39 

1.32 

11 

,0 

0 

4 

2 

Z 

VALOOSTA  *  NW 

87,0 

65,5 

76.3 

96 

I 

58 

22* 

0 

10 

0 

0 

0 

5.38 

2,45 

,  0 

o 

3 

DIVISION 

75.7 

•  1,6 

4,48 

,34 

•  0 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

86.4 

65,6 

76,0 

98 

1 

55 

14 

0 

10 

0 

0 

0 

3,98 

2.07 

12 

.0 

0 

2 

BLACKBEA9D  ISLAND 

86.  8M 

68, OM 

77, 4M 

93 

1 

60 

14 

0 

0 

0 

0 

4,74 

4,58 

13 

.0 

0 

1 

} 

BRUNSWICK 

86.  1 

69,8 

78,0 

*  t* 

95 

1 

60 

14 

0 

4 

0 

0 

0 

6,95 

2,11 

4,51 

10 

.0 

o 

3 

BRUNSWICK  FAA  AP 

83.5 

70,1 

76.8 

93 

1 

61 

22* 

0 

2 

0 

0 

0 

6,75 

2.84 

9 

.0 

0 

3 

FLEMING  EXP  STATION 

85.2 

64,9 

75.1 

93 

1 

53 

14 

0 

6 

0 

0 

0 

3.39 

1.56 

10 

.0 

0 

2 

FOLKSTON  9  SW 

87.4 

66,6 

77,0 

97 

1 

57 

14 

0 

1 1 

0 

0 

0 

10,99 

4,46 

12 

.0 

0 

4 

FORT  STEWART 

85.8 

66.9 

76.4 

95 

1 

54 

14 

1 

6 

0 

0 

0 

3,14 

1.36 

12 

.0 

0 

2 

86.1 

65.7 

75.9 

-  ,9 

94 

1 

54 

14 

0 

8 

0 

0 

0 

3,  14 

2.26 

1.54 

12 

.0 

0 

2 

JESUP  8  S 

85.8 

65.3 

75.6 

95 

1 

51 

14 

0 

6 

0 

0 

0 

6.32 

2.57 

10 

.0 

0 

2 

NAHLNTA 

85.  6M 

63.  3M 

74. 5M 

96 

1 

52 

14 

0 

0 

0 

0 

8,20 

3,13 

12 

.0 

0 

3 

SAPELO  ISLAND 

M 

M 

M 

5.11 

2.70 

10 

.0 

0 

3 

SAVANNAH  USDA  PL  GRON 

84.7 

64.6 

74.7 

-  1,2 

94 

1 

32 

14 

5 

6 

0 

0 

0 

2.95 

4,07 

1,47 

13 

.0 

0 

2 

SAVANNAH  wB  AP  R 

84.4 

65.0 

74.7 

.  2.0 

92 

1 

54 

14 

0 

1 

0 

0 

0 

3.93 

1.32 

1.87 

12 

.0 

0 

3 

SAVANNAH  BEACH 

M 

M 

M 

58 

14 

0 

0 

0 

3.17 

2.14 

10 

•  0 

0 

2 

5URRENCY  2  WNW 

86.  1 

64.9 

75.5 

93 

1 

52 

14 

0 

9 

0 

0 

0 

3.40 

1.67 

12 

.0 

0 

2 

WAYCROSS  *  NE 

87.5 

65.2 

76.4 

.  1,5 

96 

2* 

55 

15* 

1 

11 

0 

0 

0 

7.43 

2.08 

3.83 

12 

.0 

0 

6 

3 

3 

DIVISION 

76.0 

•  1.4 

5.22 

1.27 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


4  |  5  |  6      7  |  8  |  9      10  |  11  |  ir   13  |  U  |  IS  1  16  |  17  |  18  I  19  1  20  1  21  |  22  |  23  |  24  I  2S  |  36  1  27  [  28  |  29  [  M 


5* 


NORTHWEST 

ADA  I RSVlLLE 

ALL A  TOONA  CAM  2 

BEAVERQALE 

CALHOUN  £XP  STATION 

CARTERS 


CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE 
CE0ART0HN 
CHATSwCRTH 
CHJCkAMAuGA  park 

CURRYVILLE  Z  w 

DALLAS  4  E 

DALTON 

EmBRy 

F  A I  RMOuNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROME 

ROME  «8  AIRPORT 

SUMMERVILLE 

TAYLCRSVILLE 


NORTH  CENTRAL 

ALRMARE  T  T A   t  MNW 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AQRI 
ATHENS  HB  AIRPORT 
ATLANTA  BOLTON 

ATLANTA  nS  A]RPORT 
BALL  GROUND 
BLAjRSvlLU  ExP  ST  a 
BLUE  RIDGE 
CANTON 

CLEVELAND 
COMMERCE  2  SSw 
CUMMING  t  N 
DAHLONEGA 
DAfcSCNV ILLE 

ELL  I  JAY 
GAINESVILLE 
HELEN   1  SE 
JASPER  t  NNn 
MAvSVlLLE 

MONROE 

NORCROSS  *  N 
mAlE&KA 
MINDER  I  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 

BOWMAN 
CABNESV I lle 
CLAYTON 
CORNELIA 
ELBERTON  Z  N 

HARTMELL 

LEXINGTON 

LINCOLNTON 

TOCCOA 

WASHINGTON 


-EST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS 

COLUMBUS  «B  AIRPORT 
CONCORD 

douglasvillE 
experiment 
franklin 
goat  sock 

GREENVILLE  2  w 
GRIFFIN 
HAMILTON  *  M 
JONESBOHO 
LA  GRANGE 

MARSHALLVlLLE 
MONTEZUMA 
NEwNAN 
TAL8CTT0N 
TALLAPOOSA  Z  NNw 


THOMASTON  2 
WEST  POINT 
WOODBURY 


CENTRAL 

ABBEVILLE 
AILEY 
COVINGTON 
DANvlLLE 

Dublin  j  s 

EASTMAN   1  to 
FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  Z  E 
GODFREY  *  Ht 
HAwK INSVILLE 

JULIETTE 

MACON  wB  AIRPORT 
MC  INTvRE  1  WNM 
MlLLEDGEvlLLE 

mONT icello 

MOUNT  vERNON  »  wNw 

SANOERSVILLE 

SI LOAM 

SPARTA    2  NNW 


1.89 

1.09 
2.35 


2.03 
3.00 
1.30 
3.39! 


3.89 
4.68 
*.3t 

3.56 
3.68 

6.03 
2.264 
1.23 

l.P 


3.92 
3.65 
4,80 


4.13 
4,00 
3.71 
3.30 

*.M 
3.89 
3.84 

2.22 
2.9T 


3.61 
L.B3 
1.71 
l.Bfr. 
1.92 

2.48 


6.93 
2.6*1 
2.63 


•  66 

T 

.2* 

.66 

.•1 

.17 

•  01 

1.-8 

.22 

•  13 

.03 

11 

.«( 

.67  T 

:.  .: 

.57 

r 

.65 

,11 

1.01 

.33 

.16 

.•2 

.10 

.32 

.30 

."•3 

.15 

.'0 

.16 

.*l 

.09 

.03 

.13 

.55 

.93 

.33 

.36 

.92 

.17 

.50 

.17 

•  25 

1.12 

•  36 

.39 

.30 

1.1.' 

* 

1.63 

.32 

.61 

T 

.12 

.16 

.06 

.03 

.13 

.52 

.30 

.06 

.33 

.06 

.05 

1.00 

.93 

.36 

.19 

.66 

•  IT 

.33 

1.03 

02 

.39 

6.1f 

.31 

2.33 

.32 

1.97 

.12 

•OS 

).  10 

.30 

05 

1.05 

1.92 

13 

1.05 

.33 

.20 

l.'l 

.37 

1.61 

.23 

06 

.21 

2.6* 

.50 

.05 

•  39 

1.'9 

T 

2.96 

:'A 

T 

1.91 

T 

2.10 

.30 

05 

.65 

2.0( 

•  06 

.01 

2.66 

.  12 

•  01 

1.31 

•  36 

.10 

.62 

.15 

1.15 

11 

.  > 

.'.  -» 

.02 

T 

2.63 

.61 

I. '5 

.33 

.16 

3.00 

.63 

.33 

.32 

1.1. 

.16 

1.11 

.23 

.22 

1.6S 

•  33 

.32 

.62 

•  03 

•  67 

1.23 

.69 

.73 

1.31 

.21 

2.16 

.19 

.62 

.-5 

■  73 

.30 

1.90 

.25 

1.05 

1.33 

.361 

.10 

.26 

.67 

.6* 

I 

•  91 

.98 

.30 

.  >6 

.63 

.60 

.19 

l.ltj 

.61 

1.52 

2.73 

2.37 

.65 

:» 

.36 

1.25 

1.60 

.03 
.02 
.05 


.36  l.»3 
.03  .36 

1 .00 
.71  .60 


.07  .33 

1.26  .63 

.12  1.22 

.0)  1.19 


.27  .31 

T        T  .03 

.03  1.36 

.26  2.27  3.23 

1.91  1.02 

.10  L.ST 

.03     .71  2.36 

7        .01  T 

.16  2.62 

.06     ,13  3.16 

.23  2.67 

1.99  .99 

T         .63  1.92 

,96  2.93  2.63 


,26  3.66  2.19 
.03  .19  2.66 
.02     .01  .03 


.66  1.36 
T  1.T5 


1.63 
1.30  2.63 
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DAILY  PRECIPITATION 


GEORGIA 
SEPTEMBER  196* 


Day  of  Month 


EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NW 
AUGUSTA  MB  AIRPORT 
BROOKLET   1  w 
SUTLER  CREEK 
DOVER 

GIBSON 
LOUISVILLE 
BETTER 
MIDVILLE 

MIDVILLE  EXP  STA 

MILLEN  4  N 
MILLHAvEN  8  E 
NEwINGTON  *  NW 
STILLHORE 
SwAINSBORO 


SOUTHWEST  0 

A  LB  ANT  3  SE 
AHERICUS  4  ENE 
BAINBRIDGE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 
COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 
DAWSON 

donalsonv ille  i  s 
fort  Gaines 

LUMPKIN 

MORGAN  1  w 

MORGAN  5  NW 

PLAINS  Sw  GA  EXP  STA 


SOUTH  CENTRAL 
AOEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASH8URN  3  ENE 
CORDELE  WATER  WORKS 
DOUGLAS  2  NNE 

FIT2GERALO 
HOMERVILLE  3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 

QUI TMAN 

TIFTON  EXP  STATION 
VALOOSTA  4  NW 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON  1  w 
8LACK8EARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

DOCTORTOwN  1  WSW 
FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  9  Sw 
FORT  STEWART 

GLENNV ILLE 
JESUP  8  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 
SAVANNAH  wB  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCV  2  WNW 
WAYCROSS  4  NE 


3.32 
3.60 
3.77 
5.69 
3.60 

4.38 


4.57 
4.35 


.15 
.32 

.10 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20  21 


1.73 
.26 


1.09  .16 

•87  ,65 
.50 
.15  I. 60 
3.59  .56 
1.95 

2.17 


.05 
.75 
1.69 


1.75 
.32 
1.54 


•65  2.04 

T         .10  3.45 

1.81  1.33 

.05  2.29  1 

1.66  1.30 

.98  1.57 

1.77  3.07 

T         .69  3.62 

.30  3,32 

2.00  2.61 

1.30  1.50 

•50  2.90 

1.55  2 

.49  3.00 
•  12  4,10  .55 


,57   1.68  1.05 


.88  1.73 
.58  2 
.87  1.87 
2.67 
.80  2.8 


.75  1.85 
.52  1.25 
,57  2.45 


.02   1.50  .01 


,02  1,87 
1,00 
,23  1,67 
.46  3,85 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.10  ,60 
.15  .11 


.02  .02 


Sm  i.leience  nol»a  following  Station  Ind.l 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1964 


Station 

Day  ol  Month 

I 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

1 8 

19 

21 

2 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

f 
< 

•       •  ■ 

NORTHWEST 

01 

ALLATOONA  0AM  2 

MAX 

92 

90 

85 

85 

85 

9C 

86 

85 

84 

67 

87 

66 

79 

78 

79 

81 

80 

78 

79 

76 

84 

60 

86 

g  , 

82 

76 

77 

76 

85 

85 

■  3 

1 

Mm 

65 

61 

64 

56 

63 

66 

63 

62 

60 

64 

72 

69 

56 

58 

54 

37 

37 

35 

62 

65 

64 

61 

62 

61 

32 

51 

63 

67 

70 

66 

61 

,9 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

91 

92 

91 

92 

92 

91 

90 

92 

90 

91 

91 

89 

80 

80 

86 

86 

87 

86 

85 

67 

8  9 

88 

90 

8  9 

79 

88 

8  ^ 

85 

80 

72 

2 

Mm 

61 

55 

57 

52 

53 

52 

54 

52 

52 

54 

55 

64 

55 

55 

49 

54 

54 

57 

54 

56 

56 

51 

52 

51 

40 

56 

56 

65 

62 

60 

54 

!e 

CARTERSVILLE 

MAX 

91 

89 

88 

88 

87 

89 

87 

89 

86 

91 

89 

82 

77 

80 

85 

83 

82 

83 

77 

85 

85 

8  7 

91 

85 

60 

78 

75 

8 1 

65 

75 

MIN 

58 

55 

66 

38 

59 

60 

62 

60 

52 

65 

73 

69 

59 

52 

50 

60 

58 

64 

67 

65 

64 

60 

60 

35 

41 

50 

53 

70 

69 

67 

6: 

,t 

CFOARTOwN 

MAX 

S9 

88 

88 

88 

90 

89 

87 

67 

89 

89 

86 

82 

77 

77 

83 

81 

60 

80 

78 

84 

82 

65 

88 

8  2 

77 

80 

8  ' 

82 

84 

71 

8  3 

Mm 

60 

57 

61 

60 

61 

63 

63 

57 

53 

63 

72 

69 

57 

50 

52 

55 

57 

65 

68 

63 

60 

58 

63 

58 

43 

43 

65 

68 

68 

66 

99 

9 

DALLAS  *  E 

MAX 

69 

88 

88 

89 

87 

89 

69 

86 

«» 

86 

85 

04 

74 

76 

78 

83 

83 

80 

81 

78 

85 

60 

83 

86 

79 

78 

8  I 

76 

66 

84 

85 

2 

Mm 

63 

60 

60 

57 

59 

58 

62 

60 

56 

37 

66 

68 

34 

52 

53 

53 

54 

55 

57 

63 

62 

57 

37 

59 

46 

48 

47 

65 

69 

66 

98 

'.I 

DALTON 

MAX 

92 

87 

89 

90 

90 

90 

91 

89 

88 

91 

92 

83 

86 

76 

81 

85 

87 

83 

77 

81 

84 

67 

88 

89 

80 

77 

82 

80 

60 

82 

89 

t  2 

Mm 

62 

57 

60 

62 

62 

62 

56 

55 

54 

59 

65 

69 

58 

53 

47 

50 

56 

62 

64 

64 

63 

62 

63 

54 

43 

45 

68 

68 

66 

66 

98 

. 

LA  FAYETTE 

MAX 

87 

90 

91 

91 

91 

92 

90 

87 

91 

93 

89 

85 

76 

82 

87 

88 

82 

79 

79 

88 

87 

88 

88 

79 

78 

82 

76 

80 

80 

73 

8  6 

o 

Mm 

S3 

57 

58 

59 

60 

54 

53 

51 

57 

64 

67 

58 

47 

46 

50 

48 

58 

66 

61 

59 

58 

51 

51 

40 

42 

55 

63 

68 

66 

56 

,1 

ROME 

MAX 

92 

90 

89 

88 

90 

91 

88 

88 

89 

90 

92 

65 

78 

80 

85 

85 

S3 

85 

80 

86 

63 

86 

90 

8' 

78 

61 

77 

67 

60 

72 

e5 

2 

Mm 

67 

59 

62 

61 

58 

55 

59 

56 

57 

56 

55 

70 

60 

32 

51 

55 

54 

55 

70 

65 

61 

60 

64 

59 

43 

47 

65 

68 

69 

99 

ROME  KB  AIRPORT 

MAX 

92 

92 

91 

92 

93 

92 

91 

90 

93 

94 

88 

87 

77 

80 

85 

85 

83 

81 

79 

89 

65 

87 

93 

83 

SO 

82 

79 

82 

80 

73 

85 

9 

•       •  • 

Mm 

61 

58 

60 

60 

62 

63 

59 

55 

54 

62 

71 

66 

57 

52 

51 

55 

54 

64 

66 

63 

59 

58 

62 

31 

43 

42 

67 

70 

66 

67 

99 

,3 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  1  WNM 

MAX 

91 

91 

87 

88 

87 

90 

88 

86 

67 

88 

87 

65 

76 

76 

77 

82 

81 

79 

81 

76 

85 

80 

83 

18 

76 

74 

79 

76 

84 

82 

8  3 

( l 

Mm 

62 

58 

60 

59 

38 

62 

61 

36 

'6 

60 

70 

69 

35 

53 

51 

56 

55 

'9 

59 

63 

63 

60 

62 

59 

46 

41 

56 

64 

69 

65 

58 

,9 

ATHENS 

MAX 

89 

St 

84 

85 

87 

84 

61 

82 

84 

85 

86 

75 

76 

75 

80 

78 

76 

78 

77 

61 

77 

82 

88 

84 

76 

77 

77 

82 

83 

78 

8  1 

1 

Mm 

67 

64 

64 

64 

64 

65 

62 

61 

61 

73 

73 

67 

64 

56 

56 

56 

56 

61 

67 

67 

64 

61 

68 

62 

49 

51 

65 

69 

71 

69 

69 

2 

ATHENS  COL  OF  AGP! 

MAX 

92 

90 

86 

87 

90 

86 

85 

85 

65 

87 

88 

76 

79 

79 

81 

80 

80 

62 

80 

84 

61 

85 

89 

87 

79 

79 

8 

85 

85 

84 

83 

9 

Mm 

66 

63 

63 

62 

61 

64 

62 

61 

63 

72 

72 

66 

62 

53 

54 

55 

56 

60 

66 

66 

64 

59 

66 

60 

47 

49 

63 

69 

70 

68 

62 

1 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

91 

83 

86 

86 

89 

8' 

64 

85 

86 

87 

88 

76 

79 

78 

82 

80 

79 

81 

76 

84 

80 

84 

89 

85 

78 

79 

79 

86 

85 

81 

85 

2 

Mm 

69 

63 

65 

64 

64 

66 

62 

62 

63 

73 

72 

66 

63 

55 

56 

57 

37 

60 

67 

66 

64 

61 

67 

57 

49 

52 

64 

70 

70 

69 

65 

,1 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

MAX 

91 

86 

85 

85 

88 

87 

64 

85 

86 

85 

80 

75 

75 

78 

60 

80 

76 

80 

77 

63 

78 

83 

88 

60 

76 

80 

81 

85 

62 

79 

82 

0 

Mm 

67 

65 

64 

63 

64 

66 

65 

63 

65 

72 

71 

66 

58 

57 

59 

60 

96 

61 

67 

66 

65 

63 

66 

56 

30 

31 

65 

66 

66 

66 

63 

2 

9t  airSville  Exp  st» 

MAX 

85 

85 

8  ) 

83 

83 

85 

81 

62 

85 

84 

65 

63 

81 

74 

72 

78 

"8 

74 

73 

73 

82 

80 

78 

81 

72 

73 

72 

73 

74 

73 

76 

6 

Mm 

56 

68 

54 

35 

54 

56 

51 

47 

46 

34 

71 

69 

52 

50 

41 

46 

45 

51 

62 

38 

68 

36 

39 

49 

40 

39 

35 

63 

66 

63 

33 

9 

61 UE  RIDGE 

MAX 

86 

87 

11 

87 

87 

89 

88 

86 

90 

90 

86 

86 

74 

75 

82 

82 

78 

74 

78 

85 

84 

82 

84 

76 

76 

75 

74 

74 

74 

70 

8  1 

5 

Mm 

55 

68 

56 

58 

55 

55 

48 

48 

52 

58 

65 

66 

53 

51 

42 

48 

48 

61 

63 

58 

65 

58 

60 

49 

40 

40 

65 

69 

69 

66 

35 

2 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 

94 

92 

85 

87 

88 

90 

86 

63 

8» 

66 

87 

83 

76 

78 

77 

82 

82 

80 

82 

79 

84 

81 

83 

88 

83 

79 

60 

76 

85 

84 

83 

5 

Mm 

60 

62 

60 

62 

56 

58 

60 

59 

59 

62 

72 

70 

58 

51 

46 

50 

52 

54 

56 

67 

65 

63 

60 

59 

40 

40 

49 

62 

70 

66 

58 

3 

DAHLONEGA 

MAX 

90 

90 

84 

85 

87 

88 

82 

80 

82 

64 

64 

63 

72 

81 

'6 

80 

79 

75 

77 

72 

63 

80 

82 

86 

78 

77 

74 

69 

76 

78 

80 

5 

Mm 

68 

36 

60 

60 

59 

60 

60 

37 

55 

57 

69 

69 

57 

54 

48 

50 

53 

56 

60 

63 

62 

63 

63 

61 

30 

48 

53 

63 

66 

63 

59 

0 

GA INESVI LLE 

MAX 

92 

8ft 

85 

89 

90 

85 

83 

85 

86 

85 

82 

76 

79 

76 

82 

82 

78 

B0 

73 

62 

SO 

63 

88 

■  1 

79 

77 

71 

81 

77 

73 

|| 

5 

Mm 

64 

62 

64 

64 

64 

66 

61 

60 

61 

71 

72 

69 

59 

54 

54 

57 

55 

60 

66 

65 

63 

63 

66 

60 

54 

50 

63 

67 

69 

66 

62 

3 

HELEN  1  SE 

MAX 

90 

83 

84 

88 

89 

82 

81 

67 

84 

85 

83 

76 

78 

76 

80 

79 

75 

76 

72 

81 

79 

64 

86 

79 

62 

73 

69 

74 

74 

72 

80 

,1 

Mm 

59 

51 

58 

57 

56 

58 

50 

49 

47 

62 

71 

66 

57 

53 

44 

47 

46 

55 

64 

62 

39 

63 

39 

55 

39 

40 

35 

63 

67 

65 

65 

9 

JASPER   1  NNta 

MAX 

ae 

85 

86 

87 

88 

65 

83 

87 

86 

87 

84 

80 

78 

75 

8  0 

80 

76 

77 

72 

75 

80 

83 

79 

SO 

77 

75 

73 

78 

79 

70 

8f 

4 

Mm 

66 

60 

64 

60 

60 

63 

63 

60 

61 

71 

73 

67 

56 

56 

53 

57 

56 

62 

62 

64 

65 

63 

57 

60 

48 

57 

39 

63 

68 

66 

61 

4 

MINDER  1  SSE 

MAX 

9* 

91 

87 

87 

91 

86 

84 

84 

85 

85 

87 

75 

78 

78 

82 

80 

79 

60 

81 

84 

84 

S3 

87 

83 

79 

78 

78 

83 

84 

83 

85 

4 

•       •  • 

Mm 

65 

62 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

61 

72 

71 

69 

58 

51 

94 

57 

55 

59 

65 

61 

63 

37 

64 

60 

43 

49 

62 

67 

69 

68 

60 

8 

NORTHEAST 

03 

Cl AYTON 

MAX 

87 

86 

83 

84 

87 

85 

62 

86 

86 

65 

85 

81 

77 

75 

76 

79 

77 

74 

73 

81 

76 

82 

85 

78 

77 

75 

71 

74 

73 

72 

79 

7 

Mm 

57 

53 

55 

56 

55 

57 

50 

48 

46 

61 

69 

65 

59 

52 

43 

46 

44 

52 

62 

61 

37 

37 

56 

35 

39 

42 

53 

64 

63 

63 

54 

8 

CORNEL IA 

MAX 

87 

78 

79 

8  1 

84 

77 

75 

77 

60 

60 

80 

72 

72 

70 

73 

73 

72 

71 

70 

76 

72 

79 

82 

73 

72 

68 

66 

74 

70 

71 

75 

2 

Mm 

37 

33 

58 

56 

56 

58 

53 

33 

52 

63 

68 

65 

33 

50 

49 

48 

49 

53 

61 

60 

58 

36 

58 

57 

46 

44 

58 

61 

64 

61 

55 

8 

ElBERTON  2  N 

MAX 

90 

86 

86 

87 

69 

86 

82 

83 

79 

87 

86 

85 

S3 

78 

62 

81 

60 

82 

80 

82 

80 

65 

69 

69 

78 

79 

79 

64 

83 

63 

63 

4 

Mm 

39 

56 

57 

58 

57 

59 

53 

55 

36 

71 

72 

66 

58 

49 

47 

47 

47 

62 

61 

63 

61 

55 

57 

93 

38 

40 

98 

67 

65 

66 

37 

1 

HAQTWELL 

MAX 

93 

90 

•7 

88 

87 

87 

87 

85 

85 

87 

85 

62 

80 

79 

83 

83 

82 

82 

60 

82 

63 

67 

92 

67 

82 

79 

77 

60 

86 

82 

8* 

3 

Mm 

67 

65 

63 

65 

65 

68 

67 

62 

64 

66 

66 

62 

62 

55 

99 

54 

56 

61 

66 

65 

65 

60 

66 

62 

30 

49 

64 

66 

69 

67 

62 

5 

TOCCOA 

MAX 

92 

86 

86 

87 

90 

84 

82 

84 

85 

66 

84 

78 

SO 

78 

81 

80 

78 

78 

75 

75 

79 

67 

67 

62 

77 

76 

79 

81 

79 

78 

81 

6 

Mm 

65 

57 

61 

61 

66 

66 

60 

61 

59 

59 

67 

62 

59 

55 

90 

53 

52 

51 

63 

63 

62 

60 

65 

36 

49 

48 

61 

66 

67 

63 

69 

6 

WASHINGTON 

MAX 

91 

89 

85 

84 

86 

■8 

68 

82 

82 

84 

86 

67 

'5 

74 

77 

80 

76 

78 

82 

61 

82 

80 

82 

81 

83 

77 

'7 

82 

85 

83 

82 

4 

ft        ft  • 

Mm 

62 

56 

58 

59 

59 

61 

56 

56 

95 

61 

66 

69 

35 

50 

49 

50 

46 

31 

53 

61 

61 

54 

52 

61 

43 

44 

54 

68 

65 

65 

36 

8 

WFST  CENTRAL 

OA 

BUENA  VISTA 

MAX 

96 

93 

91 

88 

89 

91 

86 

87 

88 

64 

60 

72 

81 

81 

84 

81 

81 

84 

84 

65 

62 

84 

88 

66 

83 

61 

8* 

86 

86 

87 

19 

2 

Mm 

71 

66 

71 

64 

64 

66 

70 

69 

63 

72 

70 

65 

56 

56 

39 

59 

59 

61 

65 

64 

62 

59 

66 

66 

56 

32 

66 

71 

70 

66 

64. 

2 

CARROLLTON 

MAX 

92 

89 

88 

88 

90 

90 

86 

85 

87 

65 

62 

'5 

76 

78 

RJ 

81 

80 

82 

79 

84 

81 

63 

89 

60 

76 

60 

69 

84 

84 

79 

1] 

3 

mtn 

62 

38 

57 

58 

57 

59 

63 

58 

33 

67 

71 

68 

57 

55 

50 

55 

56 

61 

65 

63 

59 

96 

61 

39 

43 

45 

6* 

67 

69 

66 

39, 

4 

COLUMBUS  wB  AIRPORT 

MAX 

97 

94 

■8 

91 

93 

94 

89 

91 

91 

87 

80 

'4 

80 

81 

85 

85 

82 

05 

86 

67 

82 

84 

90 

•6 

81 

83 

63 

87 

87 

69 

■1 

4 

Mm 

73 

66 

70 

68 

63 

66 

70 

69 

65 

76 

71 

69 

61 

60 

60 

63 

63 

'5 

68 

69 

66 

64 

66 

62 

53 

35 

70 

70 

73 

69 

66.1 

Sm  tUlstrunc*  Nolo*  Following  Sutton  tndV 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

rag* 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

03 
66 

94 
63 

90 
66 

87 
64 

88 
61 

91 

64 

90 
64 

87 

60 

88 

60 

88 
71 

86 

70 

79 
69 

73 
57 

76 
56 

78 
60 

82 
59 

80 
5T 

77 
60 

82 
65 

81 

65 

83 

62 

79 
60 

84 
64 

89 
63 

82 
30 

82 
49 

79 
65 

63 
68 

84 

71 

85 

67 

84.0 
62.5 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

Mm 

90 
61 

90 
60 

90 
62 

90 
61 

90 
62 

90 
66 

91 
66 

87 

60 

88 
54 

86 

70 

85 
70 

72 
61 

77 
55 

80 
56 

85 
55 

83 
58 

82 
56 

85 
56 

80 
65 

83 
65 

80 
60 

83 
39 

90 
60 

86 
63 

76 
48 

80 

SO 

83 
64 

85 
65 

80 

70 

80 

67 

84.2 
60,8 

GRIFFIN 

MAX 
MIN 

9* 
68 

90 
64 

88 
68 

88 

66 

91 
64 

91 
67 

87 
65 

87 
62 

86 

62 

83 
72 

77 
71 

72 
65 

75 
57 

77 
57 

82 
61 

82 
61 

80 
58 

83 
61 

81 
67 

83 
69 

78 
63 

82 
61 

88 
66 

82 
64 

88 
52 

81 
31 

83 
66 

85 

71 

84 
71 

78 
67 

83.3 
63,9 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

93 
63 

90 
59 

86 
66 

88 
58 

90 
57 

90 
60 

87 
64 

87 
61 

89 
54 

86 
71 

82 
73 

78 
70 

79 
50 

79 
58 

83 
33 

83 
56 

81 
58 

84 
60 

84 
59 

86 
59 

80 
39 

84 
37 

90 
62 

84 
61 

78 
41 

79 
45 

84 

87 

87 
70 

82 

66 

84.7 
39.6 

MARSMALLVILLE 

MAX 
MIN 

97 
66 

93 
65 

90 
61 

90 
59 

90 
61 

90 
61 

90 
62 

90 
62 

87 
61 

85 
71 

81 
67 

73 
62 

81 
59 

85 
58 

85 
37 

82 
56 

85 
58 

87 
62 

87 
61 

86 

60 

85 
57 

92 
64 

92 
64 

84 
46 

82 
51 

69 
60 

89 
64 

90 
68 

90 
68 

87.1 
61,1 

NEWNAN 

MAX 

Mm 

93 
66 

89 

62 

87 

65 

87 

61 

89 

60 

89 
63 

86 
63 

86 

62 

87 
58 

84 
69 

81 
69 

74 
65 

79 
54 

B0 
56 

84 
54 

82 
56 

80 
57 

82 
59 

79 
65 

84 
65 

79 
62 

84 
58 

89 

63 

83 
63 

76 
48 

80 
50 

85 
65 

86 
67 

86 

69 

82 
66 

83.7 
61,3 

TALBOTTON 

MAX 

Mm 

97 
66 

92 
64 

92 
64 

90 
60 

90 
66 

90 
67 

91 
58 

90 
68 

90 
58 

85 
71 

81 
7  1 

72 
65 

78 
56 

81 

55 

85 

55 

84 
56 

82 

5  6 

85 
68 

66 
64 

85 
63 

84 

60 

84 

57 

90 
65 

86 
64 

85 

47 

81 
45 

80 
48 

86 

64 

87 
68 

86 

63 

85,8 

60.8 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

Mm 

90 
57 

89 

54 

88 

60 

90 
55 

90 
56 

89 
54 

90 
60 

80 
50 

68 
47 

88 

62 

86 
61 

76 
67 

79 
53 

S4 

47 

84 
48 

83 

50 

81 

50 

81 
60 

T8 
60 

86 

58 

81 
57 

86 

53 

90 
55 

81 

50 

79 
38 

81 

40 

82 
65 

85 
63 

60 

70 

73 
63 

64,0 
55,5 

THOMASTON  2  S 

MAX 

Mm 

98 
6* 

97 
62 

87 
63 

93 

55 

95 

55 

96 
55 

86 

61 

92 
58 

94 
57 

80 
69 

80 
66 

80 
69 

78 
53 

83 
53 

86 
51 

86 
53 

86 
S3 

87 
60 

86 
60 

86 
63 

8» 

59 

86 
35 

93 
59 

89 
60 

85 

43 

86 
58 

87 
56 

88 
62 

89 
65 

85 

62 

87,6 
58.6 

WEST  POINT 
•       •  » 

MAX 

Mm 

95 
66 

92 
62 

92 
69 

89 
62 

89 

60 

91 
63 

87 
67 

87 
64 

87 
65 

86 

70 

83 
70 

83 

70 

80 
57 

80 
59 

86 
56 

83 
54 

80 
60 

82 
64 

81 
65 

83 
67 

81 
62 

84 

60 

91 
63 

86 
64 

83 
46 

80 
48 

81 
66 

86 
63 

86 
72 

84 

68 

85.3 
62.9 

CENTRAL 

AILEY 

MAX 

Mm 

93 
71 

91 
69 

88 
67 

88 

62 

91 
68 

91 
67 

88 
69 

86 
66 

82 
70 

81 
7* 

80 
71 

78 

61 

80 
S4 

84 
60 

83 
59 

84 
38 

87 
62 

87 
67 

86 
63 

84 
66 

83 
38 

91 
64 

89 
68 

85 
52 

84 
54 

88 
65 

90 
71 

90 
70 

66.  1 
64.5 

COVINGTON 

MAX 

Mm 

91 
65 

86 
63 

86 

62 

86 
61 

89 
60 

88 
64 

85 
62 

84 
60 

86 

61 

85 
72 

84 
71 

74 
66 

74 
59 

77 
53 

81 
56 

80 
57 

82 
58 

82 
60 

79 
66 

84 
66 

80 
63 

83 
59 

88 
63 

81 

60 

75 
45 

80 
SO 

82 
65 

83 
68 

86 

71 

48 

82,7 
61.9 

Dublin  3  s 

MAX 

Mm 

95 
69 

94 
66 

91 
64 

89 
61 

89 

62 

91 
64 

92 
66 

88 
64 

86 
64 

84 
66 

82 
72 

80 
70 

72 
60 

74 
55 

81 
36 

85 
57 

84 
56 

86 
58 

67 
62 

88 

63 

82 
64 

84 
58 

83 
58 

91 
64 

86 

50 

80 
48 

86 
60 

88 
66 

90 
70 

90 
70 

65.9 
62.1 

EASTMAN  1  W 

MAX 

Mm 

94 
70 

95 
70 

90 
68 

88 
61 

88 
68 

92 
64 

90 
68 

88 
65 

87 
67 

85 

71 

60 
72 

76 
69 

73 
62 

77 
55 

82 
59 

85 
58 

82 

37 

83 
61 

86 
66 

87 
68 

88 
63 

83 
38 

84 
62 

90 
68 

88 
53 

81 
52 

84 
66 

89 

71 

90 
71 

90 
72 

85.8 
64,5 

FORSYTH  1  S 

MAX 

Mm 

95 
68 

90 
65 

88 

66 

88 

60 

90 
60 

90 
61 

86 
66 

87 
64 

87 
63 

83 
72 

80 
70 

74 
61 

79 
61 

80 
55 

84 
36 

80 
58 

82 
61 

84 
61 

84 

66 

83 
65 

81 

63 

84 

60 

90 
65 

65 
63 

78 
50 

79 
50 

85 
65 

67 

70 

89 
71 

81 
68 

84.4 
62.8 

FORT  VALLEY  2  E 

MAX 

Mm 

95 
67 

96 

67 

90 
67 

88 
60 

88 

62 

90 
64 

92 
66 

86 

63 

86 
64 

85 
69 

82 
73 

77 
69 

71 
64 

81 
57 

81 
60 

84 
59 

82 
»9 

83 
61 

86 
64 

87 
64 

84 

64 

82 

60 

84 
64 

92 
68 

88 

51 

79 
32 

82 
62 

88 
71 

89 

70 

90 
70 

85.6 

63.7 

HAWKINSV1LLE 

MAX 

Mm 

99 
67 

98 

70 

93 
69 

90 
61 

94 
64 

89 
65 

86 

TO 

83 
74 

77 
69 

72 
63 

82 
56 

83 
60 

82 
59 

85 
58 

86 

62 

89 
66 

90 
64 

87 
65 

85 

60 

87 
63 

94 
67 

89 

50 

83 
35 

90 
65 

88 

70 

92 
TO 

91 
70 

67.6 
64.1 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

96 
66 

91 
68 

89 
67 

89 
59 

90 
62 

92 
62 

89 
67 

89 
65 

88 

65 

84 

72 

62 
71 

75 
65 

81 
63 

82 
56 

85 

60 

83 
57 

82 
57 

86 
60 

88 
63 

87 
63 

84 
64 

86 

60 

91 
65 

89 

60 

81 
48 

84 
46 

90 
66 

90 
71 

90 
72 

89 

70 

86,7 
63.1 

MC  INTYRE  1  WNW 

MAX 

Mm 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

Mm 

9* 
69 

93 
64 

89 
64 

88 
62 

87 
62 

90 
64 

90 
64 

85 
66 

85 
66 

84 

67 

85 
72 

82 
71 

75 
61 

73 
55 

78 
56 

85 
57 

83 
57 

82 
58 

85 
58 

85 
66 

86 
65 

81 

60 

82 
61 

91 
64 

87 
48 

80 
49 

80 
56 

87 
67 

87 

71 

66 

70 

84.6 
62.3 

MONTICELLO 

MAX 

Mm 

95 
69 

96 
61 

89 
63 

88 

66 

88 

61 

92 
61 

89 
62 

85 
59 

87 
59 

87 

63 

85 
69 

82 
68 

73 
60 

80 
53 

80 
54 

83 
37 

81 
55 

80 
59 

84 
58 

85 
61 

84 

60 

81 
58 

85 

63 

91 
61 

85 

52 

78 
50 

83 
56 

85 
63 

86 

71 

87 

70 

85.1 
60.6 

SAnDERSvIlLE 

MAX 

Mm 

93 
66 

92 
61 

84 
61 

85 
61 

88 

60 

88 
64 

87 
65 

83 
65 

80 
66 

79 
72 

79 
71 

78 
61 

72 
60 

77 
53 

81 
59 

79 
55 

79 
57 

81 
59 

81 
66 

83 
63 

82 
66 

81 
38 

90 
65 

89 
66 

83 
48 

80 
51 

84 
64 

85 
71 

86 
71 

86 

73 

83.2 
62,6 

5ILOAM 

MAX 

Mm 

91 
67 

86 
62 

87 
64 

86 

65 

90 
64 

87 
65 

85 
62 

85 
60 

85 
61 

86 
73 

85 
70 

74 
65 

76 
57 

79 
52 

82 
60 

80 
56 

80 
56 

84 
59 

82 
65 

83 
65 

80 
63 

83 
38 

°l 
63 

82 

63 

75 
47 

62 
50 

84 
64 

87 

70 

65 

71 

65 

70 

83,6 
62.3 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  NW 

MAX 

Mm 

94 
64 

91 
58 

88 

59 

86 
60 

87 
60 

90 
62 

88 
62 

85 
60 

84 
64 

83 
68 

87 
70 

89 

70 

77 
57 

72 
52 

79 
52 

82 
50 

82 
51 

82 

55 

84 
61 

82 
59 

84 
63 

81 

55 

84 
39 

90 
63 

66 
45 

77 
44 

82 

S6 

86 
66 

88 

70 

86 

70 

84.6 
59.5 

AUGUSTA  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

93 
67 

88 
64 

88 
65 

88 
63 

90 
64 

91 
66 

88 
64 

86 
63 

86 
67 

87 
73 

90 
73 

79 
66 

70 
59 

79 
54 

84 
57 

84 
54 

84 
57 

85 

60 

87 
66 

88 
62 

83 

63 

84 
58 

93 
63 

89 
37 

80 
48 

83 
49 

88 

64 

88 

70 

89 
70 

92 
71 

86,  1 
62,6 

BROOKLET  1  W 

MAX 

Mm 

92 
66 

87 
66 

87 
65 

86 
63 

89 
65 

89 
64 

89 
64 

84 
65 

84 
65 

81 
72 

90 
72 

79 
63 

73 
59 

78 
52 

85 
58 

85 
58 

83 
58 

85 
60 

83 
61 

85 
62 

81 
68 

87 

57 

90 
57 

89 

32 

86 
52 

84 

52 

88 
63 

92 
70 

93 
67 

90 
69 

85.8 
62.2 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

90 
69 

84 
69 

85 
64 

85 
64 

87 
65 

86 
64 

85 

65 

85 
66 

83 
67 

87 
75 

84 

71 

79 
63 

70 
59 

71 
53 

80 
59 

80 
38 

79 
58 

84 
61 

86 
66 

85 
63 

82 
65 

80 
59 

89 
65 

82 
69 

79 
50 

84 
61 

64 
63 

84 

70 

85 

69 

88 
72 

83.1 
64.1 

MAX 

Mm 

94 
74 

93 
68 

88 

68 

87 
66 

91 
68 

91 
67 

91 
67 

87 
68 

85 
68 

80 
66 

87 
67 

80 

58 

73 
60 

81 
55 

85 
58 

83 
60 

84 
61 

86 
62 

87 
68 

87 
65 

84 
66 

84 
60 

93 
65 

91 
67 

88 

56 

83 

55 

88 
66 

91 
71 

90 
TO 

90 
72 

86,7 
64.7 

MIOVILLE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

92 
70 

87 
63 

86 
63 

86 
63 

89 
65 

90 
65 

88 
65 

86 
65 

83 
68 

81 
72 

85 
71 

77 
60 

69 
38 

79 
54 

83 
57 

82 
57 

81 
59 

84 
62 

85 
65 

85 
62 

82 
66 

83 
58 

91 
65 

88 

67 

82 
51 

81 
51 

86 
64 

89 
71 

89 
67 

90 

71 

84.6 
63.2 

MILLEN  A  N 

MAX 

Mm 

92 
69 

89 

62 

87 
61 

89 
60 

90 
62 

92 
70 

86 
66 

86 

66 

83 
69 

82 
72 

83 
72 

77 
64 

69 
61 

79 
54 

85 
57 

85 
55 

85 
39 

86 
59 

85 
60 

82 
63 

83 
66 

83 
58 

91 
61 

89 
66 

87 
53 

82 
46 

87 
63 

89 

71 

90 
67 

90 
71 

83.4 
62.8 

NEWINGTON  4  NW 

MAX 

Mm 

SWAtNSBORO 

MAX 

Mm 

93 
71 

89 

65 

86 

62 

87 

61 

90 
64 

89 
65 

86 
66 

86 
65 

83 
68 

81 
74 

83 
71 

78 
63 

71 
58 

80 
52 

84 
57 

82 
57 

82 
57 

82 
61 

83 
65 

85 
63 

82 
65 

83 
57 

90 
61 

87 
67 

83 
51 

84 
52 

86 

63 

90 
70 

90 
67 

90 
71 

64,8 
63.0 

WARRENTON 

MAX 

Mm 

84 
67 

85 

63 

84 
63 

85 
62 

87 
62 

89 
68 

83 
63 

83 
64 

83 
64 

83 
74 

85 

77 

77 
70 

71 
56 

77 
58 

81 
57 

80 
56 

79 
57 

83 

58 

86 
64 

83 
63 

80 
64 

80 

57 

89 
63 

84 

62 

74 

47 

79 
57 

63 
64 

82 

74 

85 

71 

85 

71 

82.3 
63.3 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

Mm 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

•      •  • 

SOUTHWEST 

07 

*lb*nv  3  se 

MAX 

96 

96 

96 

89 

89 

91 

92 

68 

89 

87 

65 

T5 

76 

83 

81 

66 

84 

S5 

88 

88 

87 

84 

64 

66 

66 

82 

85 

69 

91 

91 

6T 

.2 

MI.N 

70 

69 

68 

6T 

69 

69 

65 

68 

67 

70 

64 

Tl 

66 

59 

62 

61 

61 

6  2 

68 

66 

65 

60 

63 

66 

34 

54 

66 

Tl 

69 

69 

6  5 

.  0 

AMERICUS  *  ENE 

MAX 

97 

93 

8' 

89 

92 

92 

86 

68 

86 

82 

78 

73 

60 

83 

14 

81 

81 

66 

86 

85 

62 

86 

90 

86 

82 

88 

«» 

69 

90 

91 

86 

,0 

MIN 

71 

69 

71 

64 

66 

66 

66 

65 

65 

75 

73 

65 

62 

56 

62 

60 

60 

63 

65 

65 

66 

61 

66 

66 

54 

54 

6T 

Tl 

70 

69 

6  6 

.2 

BAINBR1DGE 

MAX 

98 

100 

93 

90 

91 

90 

92 

9] 

93 

85 

90 

85 

86 

86 

88 

88 

87 

90 

91 

90 

69 

86 

91 

93 

84 

86 

8  9 

92 

90 

90 

99 

,T 

Mm 

72 

69 

70 

6T 

68 

68 

66 

68 

67 

74 

71 

68 

63 

60 

64 

63 

62 

66 

66 

65 

63 

61 

61 

68 

55 

56 

Tl 

T2 

71 

72 

66 

.3 

Bi  WCELV 

MAX 

95 

96 

90 

96 

91 

92 

68 

51 

91 

83 

81 

74 

84 

81 

87 

85 

85 

»6 

89 

87 

63 

84 

90 

89 

83 

85 

87 

68 

90 

90 

f 

,3 

Mm 

73 

67 

70 

6T 

67 

68 

66 

66 

69 

75 

70 

69 

62 

60 

63 

60 

39 

63 

68 

61 

63 

61 

67 

65 

34 

54 

67 

69 

69 

67 

85 

,2 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

95 

97 

89 

88 

89 

90 

88 

87 

66 

83 

77 

76 

84 

84 

95 

86 

83 

87 

89 

86 

82 

83 

90 

90 

S3 

87 

88 

69 

90 

91 

66 

.  8 

MIN 

72 

68 

70 

64 

68 

66 

63 

67 

69 

72 

70 

70 

64 

58 

62 

60 

60 

63 

66 

64 

63 

6  0 

62 

67 

38 

60 

68 

69 

64 

66 

69 

.1 

CAMILLA 

MAX 

98 

97 

91 

91 

92 

93 

91 

9  0 

87 

82 

86 

88 

85 

63 

8T 

85 

65 

89 

91 

68 

66 

8T 

92 

90 

89 

87 

69 

92 

91 

92 

19 

,1 

MIN 

71 

70 

69 

6T 

69 

70 

66 

69 

67 

75 

72 

69 

69 

60 

64 

62 

63 

63 

65 

67 

65 

60 

61 

6' 

37 

57 

70 

T3 

71 

70 

66 

.6 

CCLOUITT  2  E 

MAX 

89 

90 

92 

86 

89 

84 

83 

98 

89 

89 

66 

87 

67 

87 

90 

90 

II 

68 

90 

90 

90 

89 

66 

66 

,2 

MIN 

70 

67 

67 

68 

64 

66 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

66 

64 

67 

69 

66 

55 

56 

66 

TO 

66 

70 

6  5 

.2 

CUTHBERT 

MAX 

97 

97 

96 

89 

91 

91 

90 

89 

90 

86 

80 

73 

85 

83 

86 

67 

63 

87 

84 

86 

66 

86 

99 

86 

82 

84 

8' 

90 

91 

91 

6T 

.3 

MIN 

74 

69 

73 

69 

68 

68 

69 

67 

66 

75 

71 

67 

61 

61 

61 

62 

62 

64 

67 

68 

65 

62 

69 

Tl 

55 

55 

6  j 

Tl 

71 

69 

66 

,6 

FORT  GAINES 

MAX 

99 

95 

»9 

87 

89 

91 

86 

91 

92 

93 

SO 

74 

SO 

81 

85 

84 

83 

86 

85 

67 

85 

84 

69 

85 

81 

82 

84 

6T 

88 

90 

86 

,3 

Mm 

73 

63 

72 

69 

69 

68 

69 

65 

63 

73 

70 

69 

62 

61 

61 

63 

63 

65 

67 

67 

64 

63 

66 

TO 

50 

56 

51 

T3 

70 

69 

*6 

.0 

LUMPKIN 

MAX 

97 

92 

93 

89 

91 

91 

90 

85 

72 

82 

82 

86 

86 

63 

86 

86 

66 

83 

83 

69 

88 

83 

84 

83 

89 

89 

66 

86 

,  6 

Mm 

71 

67 

A  8 

70 

68 

6' 

65 

66 

67 

63 

69 

6T 

63 

61 

65 

67 

66 

65 

67 

66 

65 

34 

55 

69 

Tl 

72 

69 

66 

,2 

MORGAN   1  w 

MAX 

95 

94 

91 

87 

89 

90 

67 

86 

89 

64 

79 

74 

86 

90 

86 

83 

83 

86 

86 

86 

86 

83 

69 

IT 

62 

84 

86 

8T 

88 

66 

85 

,9 

Mm 

70 

65 

70 

66 

67 

68 

66 

67 

64 

69 

69 

67 

61 

60 

62 

39 

60 

63 

63 

65 

6  J 

39 

64 

66 

53 

54 

68 

69 

68 

67 

66 

,  4 

PlAINS    SW   GA   EXP  STA 

MAX 

96 

95 

99 

89 

91 

93 

69 

87 

87 

86 

75 

T2 

81 

93 

86 

87 

67 

89 

86 

88 

84 

85 

66 

85 

61 

65 

66 

68 

88 

90 

86 

,5 

Mm 

68 

72 

65 

65 

64 

66 

66 

64 

70 

70 

69 

61 

59 

60 

59 

38 

62 

64 

66 

64 

60 

64 

67 

63 

32 

57 

70 

70 

68 

71 

66 

,3 

TH0MA5V I LLE 

MAX 

97 

97 

92 

90 

91 

92 

89 

87 

86 

82 

77 

T3 

64 

93 

66 

86 

86 

66 

89 

89 

86 

85 

90 

93 

33 

87 

90 

92 

91 

92 

87 

.8 

•       «  • 

Mm 

74 

75 

Tl 

66 

69 

70 

69 

70 

69 

74 

73 

69 

65 

59 

62 

61 

61 

66 

66 

66 

65 

61 

64 

69 

60 

60 

70 

Tl 

70 

70 

66 

9 

SOUTH  CENTRAL 

08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

96 

96 

93 

89 

90 

91 

91 

85 

89 

85 

77 

T5 

74 

79 

82 

85 

84 

86 

87 

87 

87 

65 

63 

90 

90 

83 

86 

69 

90 

90 

66 

4 

Mm 

70 

70 

Tl 

64 

65 

66 

69 

64 

69 

70 

73 

69 

65 

57 

58 

60 

60 

62 

66 

66 

66 

61 

62 

65 

59 

53 

62 

TO 

70 

71 

65 

,1 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

96 

94 

88 

89 

92 

91 

90 

88 

85 

82 

76 

75 

80 

85 

65 

82 

82 

8T 

87 

87 

85 

83 

91 

88 

84 

69 

88 

69 

90 

91 

86 

6 

Mm 

73 

TO 

71 

64 

69 

68 

66 

66 

67 

71 

70 

67 

65 

54 

66 

59 

38 

59 

61 

64 

63 

60 

6T 

TO 

56 

56 

55 

71 

72 

71 

66 

6 

CORDELE  HATER  WORKS 

MAX 

95 

93 

90 

90 

98 

92 

90 

11 

86 

83 

76 

75 

60 

83 

87 

86 

83 

6T 

66 

66 

85 

86 

90 

89 

65 

86 

87 

90 

92 

91 

87 

2 

Mm 

69 

69 

72 

68 

68 

61 

68 

65 

63 

74 

70 

66 

64 

58 

63 

60 

59 

63 

67 

64 

66 

60 

65 

67 

52 

52 

66 

72 

71 

70 

65 

4 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

95 

95 

91 

87 

88 

12 

90 

64 

87 

82 

78 

76 

75 

75 

81 

84 

62 

85 

67 

87 

85 

84 

63 

9  0 

80 

83 

82 

68 

92 

91 

84 

9 

Mm 

72 

72 

TO 

64 

66 

66 

68 

68 

68 

70 

73 

68 

64 

55 

67 

58 

60 

62 

65 

64 

64 

59 

61 

67 

37 

37 

60 

71 

68 

72 

66 

9 

FITZGERALD 

MAX 

96 

94 

90 

89 

91 

91 

89 

87 

86 

63 

78 

T6 

76 

61 

85 

84 

85 

8T 

87 

66 

84 

62 

90 

89 

84 

83 

B8 

91 

92 

91 

86 

4 

Mm 

73 

71 

69 

64 

69 

69 

68 

66 

68 

69 

70 

69 

63 

57 

63 

60 

59 

62 

67 

64 

66 

59 

67 

70 

36 

35 

68 

71 

70 

73 

65 

9 

HOMERVILLE   J  WSW 

MAX 

97 

94 

90 

90 

92 

90 

87 

86 

82 

81 

78 

T6 

78 

83 

85 

84 

85 

92 

68 

66 

85 

84 

69 

89 

85 

64 

86 

90 

91 

91 

86 

7 

Mm 

73 

69 

TO 

64 

69 

66 

68 

70 

Tl 

72 

69 

TO 

64 

37 

61 

59 

60 

61 

69 

66 

6T 

60 

61 

67 

62 

60 

71 

71 

71 

72 

66 

1 

LUMBER  CITY 

MAX 

94 

94 

90 

88 

88 

91 

90 

88 

86 

83 

SO 

80 

73 

72 

ac 

84 

63 

83 

87 

86 

96 

86 

84 

91 

90 

82 

81 

69 

89 

66 

85 

7 

Mm 

70 

70 

68 

63 

63 

66 

66 

6T 

6T 

70 

73 

TO 

63 

54 

55 

57 

36 

55 

60 

62 

63 

58 

58 

63 

53 

50 

50 

66 

66 

69 

62 

4 

MOULTRIE  2  E5E 

MAX 

95 

93 

88 

88 

91 

69 

86 

8T 

86 

86 

75 

TT 

80 

83 

84 

82 

83 

87 

88 

85 

85 

83 

90 

90 

86 

83 

88 

69 

90 

90 

86 

2 

Mm 

72 

70 

Tl 

64 

68 

67 

64 

64 

6T 

72 

69 

66 

63 

56 

62 

60 

62 

61 

61 

64 

66 

59 

60 

60 

56 

56 

60 

39 

61 

61 

63 

3 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

9* 

93 

88 

87 

90 

88 

66 

86 

62 

82 

74 

7» 

78 

78 

86 

82 

82 

85 

85 

65 

83 

61 

87 

88 

65 

83 

85 

87 

88 

69 

86 

7 

Mm 

70 

70 

TO 

64 

70 

67 

67 

68 

TO 

73 

TO 

TO 

65 

56 

61 

62 

61 

63 

65 

64 

65 

59 

61 

63 

59 

59 

69 

70 

69 

Tl 

63 

8 

QUITMAN 

MAX 

97 

97 

93 

91 

90 

90 

90 

19 

89 

85 

76 

76 

74 

84 

93 

66 

85 

95 

69 

90 

87 

85 

65 

90 

94 

65 

85 

90 

92 

91 

87 

5 

Km 

71 

70 

TO 

65 

66 

66 

64 

69 

69 

69 

73 

TO 

66 

57 

56 

59 

59 

61 

64 

64 

62 

59 

59 

62 

59 

59 

63 

71 

69 

69 

66 

7 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

94 

95 

92 

87 

89 

91 

90 

85 

87 

85 

79 

T5 

75 

81 

81 

85 

83 

84 

87 

87 

86 

83 

83 

90 

90 

82 

66 

86 

86 

90 

19 

9 

Mm 

72 

71 

Tl 

64 

70 

69 

68 

68 

68 

74 

73 

TO 

65 

59 

63 

61 

60 

66 

67 

65 

65 

60 

64 

61 

56 

58 

69 

70 

71 

73 

66, 

6 

VALDOSTA  4  NW 

MAX 

96 

95 

90 

89 

91 

91 

89 

87 

84 

81 

77 

T5 

91 

92 

85 

65 

86 

68 

88 

87 

69 

83 

90 

91 

65 

85 

89 

91 

92 

91 

6', 

0 

ft      •  • 

Mm 

71 

69 

Tl 

64 

67 

66 

63 

69 

TO 

74 

66 

TO 

66 

58 

61 

59 

60 

63 

64 

63 

66 

58 

59 

66 

59 

60 

Tl 

72 

68 

71 

56. 

5 

SOUTHEAST 

09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

98 

93 

90 

88 

94 

91 

87 

87 

81 

81 

78 

72 

62 

84 

64 

84 

90 

89 

66 

86 

84 

93 

91 

65 

82 

88 

89 

90 

90 

66, 

6 

Mm 

69 

74 

69 

63 

68 

63 

70 

68 

66 

73 

72 

69 

61 

55 

64 

59 

60 

62 

65 

64 

65 

98 

60 

68 

56 

60 

69 

76 

71 

76 

69, 

6 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

95 

92 

90 

88 

88 

68 

90 

88 

63 

66 

77 

83 

86 

85 

85 

85 

85 

80 

83 

90 

92 

66 

66, 

1 

Mm 

76 

71 

TO 

76 

72 

69 

73 

75 

62 

60 

61 

66 

69 

69 

71 

69 

T2 

61 

62 

69 

64 

64 

6"  . 

0 

BRUNSWICK 

MAX 

95 

90 

89 

87 

87 

89 

88 

66 

83 

79 

87 

81 

74 

79 

84 

84 

85 

16 

88 

87 

!2 

95 

90 

91 

88 

87 

97 

86 

88 

68 

16, 

1 

Mm 

77 

76 

T2 

72 

73 

70 

72 

T3 

73 

73 

76 

67 

64 

60 

64 

63 

63 

70 

70 

69 

TO 

62 

65 

71 

66 

69 

T4 

71 

74 

74 

55  . 

a 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 

93 

88 

86 

86 

86 

86 

85 

82 

80 

81 

63 

•0 

72 

75 

80 

82 

61 

61 

83 

63 

76 

94 

69 

91 

60 

84 

96 

63 

65 

6T 

15, 

5 

Mm 

77 

72 

T2 

75 

73 

69 

72 

TT 

73 

71 

74 

70 

62 

61 

66 

62 

64 

69 

70 

69 

69 

61 

65 

72 

65 

73 

75 

73 

74 

76 

70. 

1 

Fleming  exp  station 

MAX 

93 

92 

86 

85 

90 

89 

87 

84 

83 

81 

94 

61 

76 

80 

S3 

91 

82 

83 

85 

85 

66 

62 

90 

90 

66 

62 

86 

87 

18 

90 

83, 

2 

Mm 

73 

69 

65 

66 

63 

70 

70 

72 

74 

74 

67 

62 

53 

67 

57 

59 

6  3 

63 

65 

67 

96 

60 

67 

36 

35 

7  0 

73 

65 

69 

6»  . 

9 

FCLKSTON  9  SW 

MAX 

97 

96 

90 

91 

92 

91 

91 

87 

82 

78 

79 

80 

75 

S3 

86 

94 

86 

89 

88 

86 

87 

95 

90 

93 

88 

87 

99 

89 

92 

92 

IT, 

4 

Mm 

75 

70 

TO 

70 

68 

69 

66 

Tl 

73 

70 

70 

69 

60 

37 

62 

61 

62 

66 

66 

64 

65 

60 

61 

69 

63 

60 

72 

72 

70 

70 

66a 

6 

FORT  5T£«ART 

MAX 

95 

91 

68 

86 

91 

■9 

88 

63 

63 

80 

85 

80 

74 

81 

84 

82 

92 

65 

88 

86 

84 

93 

92 

92 

63 

82 

66 

88 

89 

90 

8!  . 

e 

Mm 

75 

71 

68 

68 

70 

67 

72 

70 

72 

74 

73 

66 

61 

54 

60 

60 

62 

69 

67 

6T 

67 

60 

64 

TO 

60 

60 

66 

72 

71 

72 

ft. 

9 

Gl  ENNVULE 

MAX 

94 

93 

89 

88 

92 

gQ 

88 

a  • 

81 

80 

83 

'9 

73 

81 

85 

83 

83 

64 

88 

87 

85 

83 

92 

91 

63 

82 

89 

90 

90 

89 

16. 

1 

Mm 

T4 

69 

69 

65 

69 

65 

70 

69 

70 

74 

74 

66 

61 

54 

60 

39 

60 

63 

66 

65 

6  7 

59 

44 

70 

57 

57 

66 

71 

70 

71- 

65. 

7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|  Ave 

JESUP  8  s 

MAX 
Mm 

95 
72 

94 

71 

88 
69 

86 
65 

90 
69 

88 
64 

86 
69 

85 
71 

82 
73 

78 
74 

83 
74 

80 
67 

73 
61 

82 
51 

84 
60 

82 
58 

82 
58 

87 
62 

87 
64 

86 
64 

84 

67 

83 
59 

91 
59 

92 
67 

89 
57 

82 
56 

87 
69 

88 
71 

89 
67 

90 
70 

85. 

65 

8 
3 

NAHUNTA 

MAX 

Mm 

96 
70 

91 
71 

89 
66 

87 
64 

87 
65 

86 
68 

82 
70 

79 
70 

80 
72 

79 
65 

74 
59 

82 
52 

85 
58 

83 
55 

83 
56 

86 
59 

89 
62 

86 
63 

84 
64 

83 
56 

90 
63 

92 
64 

83 
58 

85 
57 

88 
68 

89 
68 

90 
64 

90 
66 

85 
63, 

6 

3 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MDJ 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 

MAX 
MIN 

9* 
73 

93 
66 

88 
65 

87 
65 

88 

66 

90 
64 

90 
69 

87 
69 

85 
71 

81 
75 

82 
76 

83 
73 

75 
62 

68 
52 

81 
S6 

84 
57 

81 
59 

82 
62 

83 
64 

86 
64 

85 
67 

82 
57 

82 
60 

90 
66 

91 
54 

81 
54 

83 
66 

86 

TO 

86 

66 

71 

64 

7 
6 

SAVANNAH  WS  AP 

MAX 
MIN 

92 
71 

87 
65 

86 
67 

85 
65 

88 
66 

88 
64 

87 
71 

85 
69 

84 
73 

82 
74 

84 
76 

80 
68 

74 
56 

79 
54 

82 
S8 

82 
59 

83 
61 

80 
63 

85 
65 

85 
65 

82 
63 

83 
58 

89 
60 

89 
66 

80 
56 

82 
58 

85 
68 

87 

70 

87 
68 

89 
73 

84 
65 

4 

0 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

85 
76 

83 
72 

82 
75 

82 
75 

83 
70 

80 
73 

79 
74 

78 
58 

77 
63 

77 
69 

77 
72 

75 
70 

81 
68 

79 
63 

82 
65 

85 
71 

80 
67 

81 
69 

82 
75 

82 
77 

SURRENCV  2  WNW 

MAX 

Mm 

95 
72 

92 
71 

90 
69 

87 
65 

91 
66 

90 
65 

87 
69 

86 
68 

81 
69 

80 
71 

80 
71 

78 
66 

73 
62 

82 
52 

84 
62 

83 
59 

84 
59 

87 
62 

86 
66 

87 
64 

85 

66 

86 
58 

91 
61 

91 
68 

86 
56 

81 
55 

89 

66 

89 
70 

90 
68 

91 

70 

86 
64 

1 
9 

WAYCROSS  4  NE 

MAX 

Mm 

96 
72 

96 
73 

92 
69 

90 
65 

89 

70 

92 
64 

91 
68 

88 
71 

87 
72 

83 
72 

89 
74 

83 
74 

76 
64 

72 
55 

82 
55 

85 
57 

85 
63 

86 
61 

88 
63 

88 
65 

88 
59 

86 
59 

84 
60 

91 
65 

91 
61 

86 
58 

87 
61 

90 
66 

91 
69 

93 
70 

87 
65 

5 
2 

GEORGIA 
SEPTEMBER  1964 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

Station 

3  „  os 

o  °i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

NORTHWEST 

01 

ALLAT00NA  0AM  2 

EVAP 

.27 

.19 

.31 

.21 

.30 

.16 

.28 

.29 

.14 

.36 

.22 

.12 

.12 

.20 

.17 

•  05 

.21 

.  19 

.21 

.05 

.15 

.25 

.23 

.20 

.17 

.34 

.21 

.04 

.04 

.02 

5,70 

W1N0 

32 

30 

45 

33 

37 

35 

66 

57 

49 

68 

106 

140 

78 

31 

35 

41 

44 

61 

47 

38 

49 

ft 

53 

37 

48 

61 

54 

43 

29 

16 

1463 

ROME  we  AIRPORT 

EVAP 

.22 

.28 

.26 

.11 

.19 

ft 

.21 

.20 

.22 

.22 

.24 

.17 

ft 

.43 

.16 

.14 

.21 

.15 

.08 

.19 

.13 

.11 

.25 

.22 

.17 

.17 

.03 

.00 

4.76 

W1N0 

24 

20 

22 

11 

7 

43 

26 

13 

21 

31 

71 

ft 

113 

8 

4 

10 

30 

19 

ft 

15 

4 

17 

36 

23 

26 

ft 

25 

2 

2 

623 

MAX 

95 

92 

97 

95 

96 

94 

93 

93 

92 

90 

81 

85 

87 

89 

88 

85 

78 

90 

90 

85 

89 

81 

82 

79 

79 

78 

87,8 

MIN 

68 

64 

68 

67 

67 

63 

67 

63 

67 

71 

69 

58 

59 

73 

74 

53 

68 

67 

66 

67 

62 

52 

54 

52 

70 

69 

64,5 

•      »  # 

NORTH  CENTRAL 

02 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.23 

.23 

.21 

.18 

.18 

.26 

.24 

.28 

.23 

.17 

.19 

.20 

.19 

.13 

.17 

.21 

.15 

.09 

.09 

.16 

.19 

.22 

.28 

.19 

.21 

.10 

.12 

.15 

.17 

5.616 

W1N0 

27 

24 

9 

10 

15 

23 

45 

32 

48 

76 

71 

72 

58 

23 

9 

13 

20 

22 

16 

30 

15 

41 

37 

19 

20 

14 

14 

39 

14 

858 

MAX 

100 

110 

108 

107 

110 

108 

105 

105 

102 

105 

102 

97 

96 

97 

100 

100 

100 

99 

103 

102 

102 

104 

102 

97 

96 

95 

99 

99 

98 

101,6 

MIN 

75 

73 

75 

74 

74 

70 

78 

68 

68 

75 

77 

71 

79 

68 

68 

70 

68 

76 

72 

73 

72 

76 

74 

71 

58 

65 

76 

76 

76 

76 

72,4 

ft        ft  • 

WEST  CENTRAL 

04 

EXPERIMENT 

EVAP 

•  26 

.  30 

.38 

.28 

.28 

.17 

.31 

.31 

.31 

.29 

.13 

.11 

.12 

.18 

.23 

.29 

.27 

.24 

.11 

.26 

.21 

.23 

.34 

.39 

.29 

.24 

.15 

.19 

.30 

7. 426 

WIND 

43 

47 

50 

ft 

55 

10 

50 

55 

40 

63 

102 

120 

80 

30 

20 

28 

42 

'5 

90 

20 

28 

22 

30 

55 

35 

50 

55 

55 

65 

38 

1393 

MAX 

92 

92 

90 

88 

90 

90 

89 

87 

88 

86 

80 

85 

70 

76 

80 

85 

83 

80 

86 

85 

87 

80 

85 

88 

82 

81 

79 

81 

85 

83 

84.4 

MIN 

67 

64 

67 

63 

64 

65 

65 

63 

62 

68 

70 

68 

58 

59 

61 

61 

58 

60 

66 

66 

66 

64 

66 

65 

52 

" 

63 

67 

69 

68 

63,6 

•      ft  « 

CENTRAL 

05 

AILEY 

EVAP 

.18 

.23 

.17 

.25 

.17 

.15 

.17 

.31 

.11 

.08 

.09 

ft 

.03 

.08 

.15 

.22 

.11 

.12 

.17 

.21 

.23 

.07 

.21 

.21 

.23 

.13 

.08 

.15 

ft 

.23 

4,54 

WIND 

12 

7 

9 

6 

5 

9 

24 

45 

105 

138 

66 

ft 

133 

4 

9 

12 

13 

10 

9 

26 

38 

29 

16 

11 

18 

10 

15 

18' 

ft 

48 

845 

ft      ft  * 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.24 

.24 

.20 

.20 

.25 

.20 

.26 

.15 

.31 

.20 

.01 

.18 

.14 

.21 

.24 

•  20 

.18 

.19 

.22 

.16 

.19 

.17 

.28 

.24 

.16 

.14 

.19 

.16 

5.90B 

WIND 

23 

22 

47 

36 

39 

28 

49 

57 

76 

142 

170 

66 

87 

44 

28 

43 

64 

64 

41 

32 

51 

45 

29 

24 

39 

55 

73 

59 

67 

34 

1634 

See  ReleroDCs  Notet  Following  Station  Indtn 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
SEPTEMBER  196* 


STATION  AND  DEPTH 

Day  ol  month 

1 

J 

2 

3 

4 

5 



g 

9 

10 

ji 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
> 
< 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 



2  INCHES 

MAX 

90 

88 

e  e 

86 

W 

90 

90 

90 

88 

86 

68 

ac 

60 

80 

80 

eo 

BO 

80 

BO 

85 

85 

85 

88 

65 

65 

6  5 

85 

MI  N 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

80 

It 

75 

70 

75 

75 

70 

70 

ro 

75 

75 

75 

18 

75 

75 

69 

72 

75 

73 

75 

74]  4 

4  INCHES 

MAX 

65 

65 

85 

85 

B5 

67 

B6 

66 

66 

85 

85 

80 

60 

78 

76 

re 

78 

80 

82 

82 

80 

6  '< 

63 

6  9 

80 

61 

b  1 

80 

80 

82 . 6 

MI  N 

78 

75 

75 

" 

75 

77 

75 

75 

75 

80 

80 

n 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

68 

69 

68 

75 

75 

75 

73^8 

8  INCHES 

MAX 

85 

85 

67 

88 

6b 

88 

t.6 

69 

89 

86 

86 

87 

60 

80 

80 

80 

b 

80 

80 

83 

65 

83 

60 

80 

60 

60 

80 

60 

80 

80 

83.4 

MIN 

85 

85 

65 

65 

85 

85 

87 

87 

88 

85 

87 

80 

80 

75 

75 

75 

75 

80 

»i 

77 

83 

80 

80 

80 

80 

75 

79 

80 

80 

81.1 

TIFTON  EXPERIMENT  5TA 

3  INCHES 

MAX 

83 

84 

83 

82 

82 

82 

79 

80 

77 

73 

73 

75 

7* 

76 

66 

76 

7  b 

78 

78 

75 

n 

7* 

'6 

74 

75 

77 

80 

80 

78.2 

MIN 

77 

77 

76 

75 

76 

76 

75 

75 

73 

73 

72 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

72 

72 

66 

69 

6S 

67 

67 

70 

71 

75 

75 

72.0 

6  INCHES 

MAX 

78 

79 

80  80 

78 

79 

79 

81 

82 

81 

80 

78 

73 

7* 

75 

75 

74 

76 

77 

75 

76 

It 

74 

77 

74 

75 

76 

77.1 

MIN 

77 

78 

79 

79 

77 

78 

78 

79 

81 

81 

F9 

77 

72 

73 

7* 

74 

13 

7* 

76 

74 

75 

75 

73 

7  » 

7S 

74 

75 

76.0 

ATHENS  HORT   FARM  STA  3 


MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND      LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE,     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVERi 
GROUND  ALMOST  BARE.  SOME  THIN  NATIVE  GRASS.     INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 


TIFTON   EXP  STATION 


-  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.     INSTRUMENTATION,     3  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH ,  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relah 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  ol 
time  Irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1 ,00  AM 
EST 

7i00  AM 
EST 

1 iOO  PM 

EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

s 

i 

100-1.99 

2  00 
and  over 

3 

0 

°  e  • 

hi 

Hi 

<  -S  i 

ATHENS  WB  AIRPORT 

05 

13 

7.6 

23++ 

04 

12 

83 

88 

59 

74 

3 

2 

2 

2 

0 

0 

9 

5.1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

06 

11 

7.3 

34 

NE 

10 

82 

89 

61 

68 

6 

1 

1 

1 

0 

0 

9 

63 

5.3 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

33 

6 

6.9 

28++ 

14 

12 

89 

93 

5b 

76 

3 

2 

2 

0 

1 

0 

8 

5.3 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

6.8 

23++ 

06 

12+ 

66 

56 

69 

3 

2 

0 

0 

3 

0 

8 

5.5 

MACON  WB  AIRPORT 

09 

10 

8.2 

35 

E 

11 

89 

93 

55 

71 

3 

1 

2 

1 

0 

0 

7 

63 

5.4 

ROME  WB  AIRPORT 

_ 

3 

1 

1 

1 

1 

0 

7 

4.3 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

04 

8 

9.0 

37 

E 

10 

89 

89 

61 

77 

1 

1 

2 

1 

2 

0 

7 

73 

5.2 

Stw  ralaruiM  notea  (oUowiim  Station  Ifidax- 
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STATION  INDEX 


ABBEVILLE 
AOAIRSVILLE 

aoel  :  s 
Mtn 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY    3  SE 
ALL A TOON A  DAN  2 
ALMA  FAA  AIRPORT 


ANERIC 


ENE 


ANERICUS  EXP  STA  NRSY 
APPLING  1  NM 
AShBURN  3  ENE 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  MB  AIRPORT 
ATHENS  mORT  FARM  ST*  3 
ATKINSON  1  t> 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  HO  AIRPORT 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 
AVALON   1  W 

BAINBRIDGE 
BALL  GROUNO 
8EAVERDALE 
BELLVl LLE 
BLACKBEARD  ISLAND 
BLA [RSV1LLE  EXP  STA 
BLAKELY 
BLUE  RIDGE 

BOWMAN 

BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAM 
BUTLER 

BUTLER  CREEK 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STAT  ION 


WILCOX 
BARTOW 

COOKE 

MONTGOMERY 

BERRIEN 

DOUGHERTY 

BARTOW 

BACON 

FULTON 

SUMTER 


06  COLUMBli 
Ofl]  TURNER 
02  CLARKE 


CLARKE 

BRANTLEY 

FULTON 


CHEROKEE 
WHITFIELD 
EVANS 
\  MC  1NTOSH 


SI  1 1 


RABUN 
0*1  TAYLOR 
06^  RIChmONO 
07  GRADY 
01  GORDON 


03  FRANKLIN 


CARTfRSVlLLE 

BARTOW 

11 

3* 

10 

04  40 

85  11 

CH I CKAMAUGA  PARK 

SKIf. 

COLQUITT  2  E 

215! 

01 

t 

31 

10 

84  46 

COLUMBUS 

2141 

0' 

MUSCOGEE 

j 

32 

28 

84  39 

64  " 

2231 

83  52 

COOPER  GAP 

22*6 

02 

2266 

22B3 

03 

2316 

05 

9 

CUNNING  1  N 

2*09 

: : 

FORSYTH 

3 

3* 

13 

84  08 

CUBRYVILLE  2  W 

"i 

FLOYD 

12 

3* 

85  07 

2490 

46 

2*75 

01 

2469 

01 

2*93 

01 

2932 

05 

2370 

07 

257B 

02 

271* 

DOLES 

me 

si 

WORTH 

31 

42 

83  53 

DONALSONVt LLE  1  S 

2736 

SEMINOLE 

OOUGLAS  2  NNE 

2783 

:  ! 

COFFEE 

13 

31 

31 

82  51 

OOUOLASVILLE 

2791 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84  45 

.  * 

SCREVEN 

11 

32 

39 

81  43 

DUBLIN  3  S 

2  8  39 

LAURENS 

10 

32 

30 

82  54 

DUBLIN  2 

05 

32 

32 

82  34 

EASTANOLLEE   2  SW 

1  3  -  i 

03 

STEPHENS 

1* 

83  16 

EASTMAN  1  W 

2966 

05 

32 

12 

83  12 

EDISON 

3026 

CALHOUN 

31 

ELBERTON  2  N 

03 

ELBERT 

3* 

82  52 

ELL  I  JAY 

3111 

02 

GILMER 

84  29 

EMBRY 

0  1 

PAULDING 

11 

33 

52 

64  59 

EXPERIMENT 

1271 

- 

SPALDING 

33 

FA1RH0UNT 

JZ9J 

GORDON 

FARGO 

3312 

Clinch 

16 

*1 

82  34 

FIELDS  CROSS  ROADS 

J563 

02 

FULTON 

97 

84  19 

FITZGERALD 

)3B6 

SEN  HILL 

If 

'. 

43 

83  15 

FLEMING  EXP  STATION 

)*0! 

01 

LIBERTY 

31 

S3 

81  24 

FOLKSTON  3  SW 

346C 

01 

CHARLTON 

15 

30 

82  02 

FOLKSTON  9  SW 

CHARLTON 

3  0 

82  06 

FORSYTH  1  S 

S904 

MONROE 

33 

01 

63  57 

FORT  GAINES 

CLAY 

31 

85  03 

FORT  STEWART 

3931 

01 

LIBERTY 

11 

31 

32 

81  37 

FORT  VALLEY  2  £ 

PEACH 

32 

83  51 

3961 

HEARD 

33 

89  06 

GAINESVILLE 

)62] 

02 

3* 

19 

83  50 

GIBSON 

1699 

: ! 

GLASSCOCK 

1] 

33 

82  36 

379* 

31 

81  99 

GOAT  ROCK 

>763 

D< 

HARRIS 

32 

85  05 

GODFREY  4  NE 

1792 

If 

33 

GREENVILLE  2  W 

191! 

MERIWETHER 

02 

84  45 

GRIFFIN 

3936 

SPALDING 

13 

64  16 

HAMILTON  *  W 

*033 

HARRI S 

32 

43 

84  36 

HARALSON 

4070 

COWETA 

84  34 

MART/ME  LI 

1* 

)- 

21 

82  56 

MAWKI NSVI LLE 

*1TC 

PULASKI 

32 

83  28 

MAILEHURST 

0$ 

JEFF  DAVIS 

31 

82  35 

HELEN    1  SE 

WHITE 

41 

HOME  R  V 1 L  L  E   3  WSW 

4*21 

CLINCH 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  bv  wrlttn.  tn  the  Qt.t.  r*iir«-.„i  ■      ,„  .w   

Ceorgl.  30601.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  '  Cllm.tologlst.  Weather  Bureau  Office.  Agricultural  Engineering  Building.  Unl.er.lt,  of  Georgia.  Athena. 

DIMENSIONAL  UNITS:      Unleaa  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are-     T.m„„„i,.r.  ,„ 

are  the  sum.  of  the  negative  demure.  „,  average  dally  temperature,  from  ST  h rT^Lj^T^Z  S^^iSS S ^"^.1^  'n0"^"n,  M""h"  ^  ,0,*U 

t.on"  uble.   ■.ally  Temperature"  table.  "Evaporation  and  WiTd"  tab.e.  ..^  Z&SttXZZSttXX  ^h."  XZ^U  ZFJgfttSSSE?' 
SfS^-tlS^-^^  >'  ">»*«  «"  -  ■**  M^andM.U,  "Ev.por.Uon  and  Wind"  ub.e 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  eoulvalen.  nf  .„™   .<..,   „  ,  ...  .  o 

for  successive  observation,   consequently,  occasional  drifting  and  other  '  **« 

St:..  Entr'"  "'  '"OW""  "       "Clta"0l°«i"1  **«*'        "S-»"""'  -  *>•»  -  OrW'  Uble.  and  ln  the  "Seaaonal  Sno.,.,1"  uble.  Include  .no,  and  s.eet.    Entr.e.  of  .no.  .  ground  include  .no,. 

NORMALS  for  all  station,  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  a.  u.ed  In  Oil.  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figure,  and  letter,  following  the  station  name,  such  a.  12  SSW.  Indicate  distance  In  mile,  and  direction  from  the  po.t  offlc.. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  .nowfau  and  heating  degree  day.  for  the  12  month,  ending  with  the  preceding  June  data  »U1  be  carried  In  the  July  U.u.  of  thl.  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  l.aues  of  thl.  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Da,."  uble.  "Dally  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  uble.  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  uble  and  the  "Daily  Temperature"  uble  Is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

<-t     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  sUtion  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  dau. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.    See  "Dally  Temperature"  Uble  for  deUlled  dally  record.    Degree  day  dau.  If  carried  for  thl.  nation 
nave  Deen  adjusted  to  represent  the  value  lor  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     {These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  In 
Cllmatological  Data  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R*.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  ease  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  ■  " 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

f     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary, )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents,    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chl.f 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 


ASHEVILLE:  1964 


GEORGIA  -  OCTOBER  1964 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:    94°  on  the  1st  at  Waycross  4  NE 

Lowest  Temperature:     24°  on  the  21st  at  Blairsville  Exp  Sta 

Greatest  Total  Precipitation:   16.74  inches  at  Waynesboro  2  NE 
Least  Total  Precipitation:     2.38  inches  at  Tallapoosa  2  NNW 
Greatest  One-Day  Precipitation:   8.27  inches  on  the  4th  at  Blue  Ridge 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Tropical  storms  HILDA  and  ISBELL  brought 
two  periods  of  heavy  rain  to  Georgia  during 
October.  The  circulation  associated  with  HILDA, 
as  it  moved  inland  on  the  Louisiana  coast  during 
the  night  of  October  3,  and  drifted  eastward 
during  the  following  two  days,  produced  heavy 
to  excessive  rains  in  all  sections  of  Georgia. 
Storm  totals  ranged  from  near  1  inch  to  more 
than  8  inches.  Heaviest  amounts  occurred  in 
the  northeast  mountain  section,  and  produced 
local  flooding  that  caused  extensive  damage 
to  roads,  bridges,  bottom  farmland,  crops,  and 
other  farm  property  in  Rabun,  Towns,  Union, 
and  Fannin  Counties.  Heavy  rains  had  fallen 
in  this  area  during  the  previous  week,  adding 
to  the  severity  of  the  flooding. 

ISBELL  passed  well  off  the  Georgia  coast  on 
October  15,  moving  on  a  northeastward  track. 
This  storm  brought  about  7  inches  of  rain 
to  the  extreme  southeast  coastal  area  and  more 
than  1  inch  to  all  other  sections  of  the  State. 
By  divisions,  the  average  rainfall  from  HILDA 
and  ISBELL  ranged  from  about  5-1/2  to  almost 
7  inches.  These  storms  were  responsible  for 
about  90  percent  of  the  total  rainfall  during 
the  month.  Practically  no  rain  fell  in  the  State 
from   the   7th  to  the  13th  and  after  the  16th. 


October  1964  was  one  of  the  coolest  experienced 
in  Georgia  in  recent  years.  Except  for  a  few 
days  at  the  beginning  and  end  of  the  month, 
daily  temperatures  were  consistently  below  nor- 
mal and  several  stations  recorded  new  record 
lows  for  one  or  more  dates.  Monthly  averages 
were  generally  from  around  4°  to  6°  below  long- 
term  normals. 

Ideal  harvesting  weather  prevailed  during  most 
of  October  and  rapid  progress  was  made  in  har- 
vesting operations.  Good  yields  were  being  har- 
vested for  all  major  crops  and  new  record 
yields   were   in   prospect   for   several  crops. 


Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
UNIVERSITY  OF  GEORGIA 
Athens,  Georgia  30601 


-  132  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
OCTOBER  196* 


SUtloo 

Temperature 

Precipitation 

sJ 
il 

<£ 

si 

<  £ 

§1 
j 
< 

1 
gj 

la 

•  £ 

I 
1 

1 

? 

i 

J3 

• 

Q 

t 
a 
t 

I 

No.  of  D.ya 

3 

A 

& 
1 

j 

• 

Snow.  SUol 

No.  ol  Day*. 

Mix 

Mia. 

3 

If 
it 

• 

i 

i 

3 

2 

j 

a 

j 
1 

| 

hi 

•1 

Si 

~i 

•1 

*  « 

NOR  TM wE  St 

01 

ALLATOONA  DAM  2 

68  .  5 

45,3 

56,9 

79 

4 

31 

20 

264 

0 

0 

2  •  78 

16 

.0 

0 

5 

CALhOUN  ExP  STATION 

Tl.T 

39.7 

55.7 

81 

4. 

28 

21. 

296 

Q 

6.65 

*.25 

* 

.0 

0 

3 

j 

1 

CARTERSV I LLE 

71.2 

*2.3 

56.8 

81 

3 

27 

20 

268 

0 

1* 

5.02 

2.00 

* 

.0 

0 

5 

CEDAR  TOWN 

TO. 4 

**.l 

57.3 

80 

18. 

31 

20 

235 

0 

0 

5.03 

2.57 

16 

.0 

0 

* 

2 

DALLAS  ^  E 

66  •  7 

**,5 

S6  6 

81 

3 1 

268 

0 

0 

1 

0 

7.25 

2.35 

16 

.0 

0 

*• 

* 

DALTON 

70.* 

*3.6 

57  0 

62 

19 

31 

22  . 

270 

0 

6  8  3 

2,03 

.0 

0 

6 

j 

LA  FAyETTE 

7  1  .  2M 

56  ■  8M 

&3 

268 

0 

0 

1.74 

.0 

0 

3 

3 

70.9 

*4 .  8 

57.9 

-  5.2 

82 

22 

31 

21 

237 

Q 

0 

3 

4*39 

1.6* 

1.70 

16 

•  2 

■ 

p 

70.5 

*3.1 

56. B 

•  *.* 

81 

18* 

28 

21 

266 

0 

Q 

0 

6,26 

3.33 

3,68 

* 

.  0 

* 

DIVISION 

56.9 

_  5  #  5 

6  09 

3  2  3 

.0 

•       •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPhARETTA    1  WNW 

68.5 

*3.5 

56.0 

79 

4 

30 

21 

287 

0 

0 

0 

6,14 

2,71 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

aThE  nS 

68.8 

47,3 

58,  1 

-  5,1 

81 

1 8 

35 

2  1 

219 

0 

0 

0 

7,84 

*.B7 

4,55 

3 

.0 

0 

7 

* 

Athens  col  of  agr ! 

71.0 

46.5 

58,8 

83 

18 

31 

21 

209 

0 

0 

1 

0 

6.67 

4,07 

S 

•0 

0 

6 

3 

\ 

ATHENS  WB  AIRPORT 

69.7 

46.9 

58.3 

-  4.7 

82 

18 

34 

21 

214 

0 

0 

0 

0 

7.73 

*.87 

2.45 

5. 

.0 

0 

5 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

69.3 

48.3 

58.8 

-  3.9 

82 

18 

3J 

21. 

201 

0 

0 

0 

0 

5,63 

3.19 

2.20 

15 

.0 

0 

S 

* 

BlairsvillE  exp  sta 

65.7 

38.  0 

51.9 

-  5.7 

78 

3 

24 

21 

415 

0 

0 

1  <• 

0 

10.72 

7.57 

*.26 

* 

.0 

0 

T 

s 

3 

BLUE  RIDGE 

69.8 

40.1 

55.0 

80 

2 

25 

21 

32* 

0 

0 

1 0 

0 

11.33 

8.27 

* 

!| 

COMMERCE  2  SSW 

70.5 

40.8 

55.7 

82 

19. 

27 

22. 

300 

0 

7,47 

2.58 

2 

0 

5 

OAHLONEGA 

6  7  8 

43  6 

55  7 

80 

19 

29 

2 1 

294 

0 

0 

2 

0 

7  56 

4  26 

2  59 

5 

*o 

0 

GAINESVILLE 

68.1 

47.1 

5  7  6 

•    3  !  8 

79 

1 8 

35 

2 1 

235 

0 

0 

0 

0 

5  64 

2,50 

1,70 

5 

0 

* 

0 

HELEN  1  SE 

69  6 

40  8 

55  2 

82 

22  ♦ 

27 

2 1 

312 

0 

0 

10 

0 

8,53 

5.75 

4 

.0 

0 

6 

3 

JASPER  1  NNW 

67!5 

45)7 

ib'.b 

78 

18 

32 

21 

264 

0 

0 

1 

0 

7.82 

2.57 

* 

.0 

0 

5 

\ 

UTWHCD    1  tec 

70.7 

46,0 

58.4 

82 

18 

31 

25. 

221 

0 

0 

3 

0 

8,04 

2.9* 

5 

.0 

0 

6 

* 

3 

ill  CTnN 

56,6 

-  5.2 

7.78 

4,79 

.0 

ft          ft  ft 

NORTHEAST 

03 

C  L  A  Y  TON 

68.9 

39.3 

54.1 

-  4.7 

80 

18 

26 

25. 

341 

0 

0 

12 

0 

10.69 

6.47 

8.02 

* 

*0 

0 

* 

3 

2 

66.7 

42  3 

54  5 

-  6,3 

8 1 

16 

30 

21. 

322 

0 

0 

3 

0 

5,5* 

2,09 

1.93 

16 

.0 

0 

7 

3 

3 

ElBERTQN  2  N 

72.1 

40  1 

56  1 

82 

17 

27 

20 

291 

0 

0 

13 

0 

6,41 

3.18 

5 

•  0 

0 

7 

4, 

3 

HART WELL 

72.5 

46,9 

59.7 

m    3  ,  g 

16 

35 

20 

160 

0 

Q 

0 

Q 

7,10 

4.09 

2,5* 

5 

.0 

0 

5 

* 

* 

TOCCOA 

70,3 

45,2 

57,8 

a  4,6 

84 

18 

30 

21 

237 

0 

0 

1 

0 

6,42 

2,93 

2,05 

5 

.0 

0 

7 

* 

3 

_ 

H A  SH I N^TON 

69.3 

*1.5 

55.4 

-  9.4 

82 

19 

30 

22 

306 

0 

0 

5 

0 

7,60 

5,02 

2.18 

5 

.0 

0 

0 

7 

2 

DIVISION 

56,3 

_     5  #  7 

7,63 

4.36 

.  0 

WEST  CENTRAL 

0* 

BUENA  VISTA 

61,  OM 

36 

20 

152 

0 

0 

0 

0 

6.94 

3.12 

4 

.0 

0 

6 

3 

3 

carroluton 

70*  ^ 

44*  1^ 

80 

1 6 

3 1 

25. 

256 

0 

0 

* 

0 

6.21 

3.53 

16 

.0 

0 

6 

* 

2 

C0LLMBUS  wB  airport 

73*,6 

49*.5 

61.6 

-  3.8 

83 

18. 

35 

21 

143 

0 

0 

0 

0 

8,09 

6.32 

5.00 

* 

.0 

0 

6 

* 

3 

EXPER I  WENT 

70.1 

47,7 

58.9 

80 

19 

35 

20 

212 

0 

0 

0 

0 

7.93 

3.07 

5 

•  0 

0 

6 

i 

* 

GREE NV I LLE   2  W 

72. 1M 

46. 4M 

59, 3M 

82 

18. 

33 

20 

198 

0 

0 

0 

0 

6.72 

.0 

0 

GRIFFIN 

70.6 

49.5 

60.1 

-  5.4 

82 

18 

36 

20 

167 

0 

Q 

0 

c 

8.72 

6.48 

3.82 

5 

.0 

0 

7 

* 

3 

la  grange 

73.0 

44,2 

58.6 

83 

18. 

30 

20 

222 

0 

0 

6 

0 

5.84 

2.65 

16 

.0 

0 

6 

2 

2 

MAR SHALL V  I LLE 

74. 3M 

46.41 

60, 4M 

90 

1 

35 

26. 

169 

1 

0 

0 

0 

7.2  7 

2.45 

* 

•  0 

0 

6 

* 

3 

N£  WN  AN 

71  5 

58  9 

•  5.1 

82 

18 

30 

20 

205 

0 

0 

1 

0 

6,86 

4,46 

3.29 

16 

,0 

0 

6 

3 

2 

Til   O  A  T  T  P  rVl 

73.5 

4fc'  9 
* 

60,2 

83 

18 

35 

26 

1  77 

0 

0 

0 

0 

10,66 

3.47 

5 

.0 

0 

8 

6 

2 

TALLAPOOSA   2  NNW 

- 

72.5 

40.3 

56,4 

-  4.0 

82 

3 

27 

21. 

285 

0 

0 

10 

0 

2.36 

-  .09 

1.3* 

5 

•  0 

0 

* 

1 

1 

ThOMASTON  2  5 

74.  9 

42.  7 

58.8 

86 

16 

27 

21 

201 

0 

0 

* 

0 

6,77 

2.61 

* 

.0 

0 

5 

* 

2 

Wt3  T    V\J  I  NT 

73.3 

46.5 

59.9 

-  4,5 

84 

1 

33 

21 

187 

0 

0 

0 

0 

6,65 

4.37 

2.59 

3 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

59.3 

_  5.  1 

7.16 

4.94 

•  0 

•       •  • 

CENTRAL 

05 

AILEY 

62  7M 

I 

36 

25. 

128 

0 

0 

0 

0 

6.07 

2.52 

15 

.0 

0 

COVINGTON 

6  9  2 

46*5^ 

5  7  9 

-  5,7 

BO 

18 

31 

2  1 

230 

0 

1 

0 

6,77 

4.29 

3.33 

5 

.0 

0 

\ 

DUBLIN  3  S 

74.9 

47,5 

6l*,2 

.  S.3 

93 

1 

33 

25. 

163 

1 

0 

0 

0 

*.*.* 

1.97 

2.03 

15 

.0 

0 

EASTMAN  1 

70.3 

50.0 

60.2 

-  7.4 

92 

1 

35 

21 

194 

2 

0 

0 

0 

5.32 

2.77 

2.36 

15 

0 

FORSYTH   1  S 

71.2 

48.2 

59.7 

83 

18 

32 

21 

187 

0 

0 

1 

0 

7,96 

*.30 

5 

.0 

0 

FORT   VALLEY  2  E 

7  2  6 

48  6 

60,6 

•  5,0 

90 

2 

33 

21 

176 

1 

0 

n 

0 

6,*6 

3.88 

2.  1* 

5 

.0 

0 

HAmK INSVlLLE 

75*1 

4b!l 

61.6 

-  5.4 

93 

1 

33 

21 

154 

z 

0 

0 

0 

3.61 

1.26 

1.66 

15 

.0 

0 

MACCN  «B  AIRPORT 

R 

73.3 

46.8 

60.1 

-   6.  1 

87 

1 

32 

26 

177 

0 

0 

1 

0 

4.93 

2.92 

1**5 

* 

.0 

0 

} 

MC   INTYRE   1  WNW 

75.6 

41.0 

90 

30 

2  7  * 

24  3 

1 

0 

0 

2,50 

3.57 

1.65 

15 

.0 

0 

MILLEDGEVILLE 

72.  5H 

47. 9M 

60. 2M 

-  4,4 

88 

1 

33 

21 

186 

0 

0 

0 

0 

5,60 

1.80 

5 

.0 

0 

HONTICELLO 

71.8 

*T,3 

59.6 

87 

1 

36 

22. 

19* 

0 

0 

o 

0 

8.17 

3.63 

5 

.0 

0 

SANOERSVlLLE 

70.9 

48.5 

59.7 

85 

I 

34 

26 

193 

0 

0 

a 

0 

*,71 

4.48 

1.31 

.0 

0 

SILCAM 

71.5 

47.5 

59.5 

-  4.8 

84 

18 

35 

21 

191 

0 

0 

0 

0 

6.93 

*.21 

5 

.0 

0 

DIVISION 

60.1 

-  5.4 

5.6  7 

3.31 

.0 

*       •  • 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  N» 

71. 4M 

45,1" 

58.  3M 

88 

1 

31 

25 

233 

3 

0 

2 

0 

6.83 

4.33 

2.92 

5 

.0 

0 

9 

9 

3 

AUGUSTA  he  AIRPORT 

R 

73.8 

47,4 

60.6 

-  4.6 

B6 

IB* 

35 

26. 

170 

0 

0 

0 

0 

6.3* 

2.67 

15 

.0 

0 

« 

3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  133  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


OCTOBER  1964 

Continued  


SUtton 

Temperature 

Precipitation 

a 

•  3 
sf 
<S 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Data 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

■5 

si 
Jz 

&  B 
»  2 
of 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

• 

1 

U 

•si 

■A 

BROOKLET  1  W 

7  5  » 1 

50,0 

62.6 

-  5,1 

88 

1 

38 

25. 

128 

0 

? 

0 

5,48 

2,40 

15 

.0 

0 

6 

4 

2 

LOUISVILLE 

71.8 

48,1 

60.0 

-  6,1 

88 

3 

35 

21 

197 

0 

0 

0 

0 

5.55 

2*81 

2.60 

15 

.0 

0 

5 

4 

2 

76.0 

51,7 

63,9 

86 

3* 

38 

95 

0 

6,49 

2.70 

1 5 

.0 

0 

8 

4 

2 

MIDVILLE  EXP  STA 

72.7 

6  1 ,  1 

87 

at 

26  ♦ 

161 

0 

t  *  JI 

.  o 

0 

MILLEN  *  N 

74.0 

49,0 

61,5 

•  5.5 

8  7 

1 

2  1 

149 

0 

0 

0 

0 

7,45 

4,97 

2.50 

1 5 

.0 

0 

7 

6 

3 

NEWING'ON  4  NW 

74  0 

48,8 

61.4 

87 

1 

33 

21 

131 

D 

0 

0 

4.85 

2.45 

15 

.0 

0 

8 

3 

1 

w  »*  H  K  t  N  1  w1^ 

71.1 

48,6 

59.9 

m  4,7 

82 

18 

3  7 

25 

186 

0 

7,63 

4,96 

2.40 

5 

.0 

0 

7 

7 

2 

71.7 

50,8 

6  1  •  3 

84 

1 

40 

21ft 

148 

0 

0 

0 

0 

16.  74 

5.30 

5 

.0 

0 

6 

6 

S 

DIVISION 

61.1 

-  5,2 

7.61 

5,15 

.0 

•  • 

CniiTuwC^T                            A  7 
->    L  1  MWt  3  1                            U  f 

ALBANY  3  SE 

74.6 

50.0 

62.3 

-  6.6 

92 

2 

34 

22ft 

138 

2 

0 

0 

0 

5.21 

3,10 

2.06 

15 

.0 

0 

5 

3 

2 

AMERICUS  4  ENE 

50.4 

62.2 

•   5  •  1 

90 

J 

37 

20 

1 34 

1 

0 

0 

0 

4.60 

2,45 

1.65 

4 

.0 

0 

6 

4 

3 

BA I NBR I DGE 

76.0 

52.0 

64,0 

"  ^  •  y 

92 

| 

36 

2 1 

92 

1 

0 

0 

0 

11.19 

9.18 

4,51 

15 

.0 

0 

6 

4 

3 

Blakely 

74.5 

52,1 

63.3 

•  5,1 

90 

37 

21 

107 

1 

0 

0 

0 

6.58 

4.66 

2,22 

4 

.0 

0 

6 

5 

3 

CAIRO  2  NNW 

76.0 

53,2 

64,6 

90 

37 

2 1 

75 

1 

0 

0 

0 

7.60 

5.56 

2,45 

15 

.0 

0 

6 

5 

3 

CAMILLA 

77.4 

52.3 

64,9 

93 

37 

21 

79 

0 

0 

9.50 

3.30 

15 

.0 

0 

7 

4 

3 

LOLCU I  1  >    c  t 

79. SM 

53. 8M 

66 .  7M 

92 

* 

3? 

20 

54 

0 

0 

0 

9,46 

3,23 

4 

.0 

0 

7 

3 

3 

CUTMBERT 

74.8 

52.  1 

6  3.5 

91 

• 

39 

20 

1 06 

1 

0 

0 

0 

6,84 

2,87 

4 

.0 

0 

5 

5 

2 

FORT  GAINES 

51.0 

62.7 

—  5  »  1 

87 

* 

39 

26* 

119 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

LUMPKIN 

• 

5 1 .  0M 

6  3  ,  1M 

88 

37 

20 

109 

0 

0 

0 

0 

7,10 

2,65 

4 

•  0 

0 

7 

4 

2 

MORGAN   1  W 

74  8 

50.0 

62.4 

89 

1 

35 

21 

127 

0 

0 

0 

7,97 

2.84 

4 

.0 

0 

7 

6 

2 

plains  sw  ga  exp  sta 

74*0 

50.5 

62.3 

90 

\ 

3  7 

20 

123 

1 

0 

0 

0 

6,  76 

2.75 

3 

•  0 

0 

4 

4 

2 

1  H  U     M  J  -J  i  LLC 

76.5 

53.4 

65.0 

-  3,8 

91 

37 

21 

74 

1 

0 

0 

7.32 

5.14 

2.58 

14 

.0 

0 

7 

4 

3 

DIVISION 

63.6 

-  4,9 

7,53 

5.48 

.0 

«      •  « 

ALAPAHA  ExP  STATION 

76.1 

51.9 

64,0 

-  3.7 

90 

2. 

36 

21 

106 

2 

0 

0 

0 

7,41 

5.22 

3.75 

15 

.0 

0 

3 

3 

3 

ASHBURN  3  ENE 

75.5 

49  •  7M 

62. 6M 

90 

1 

38 

21ft 

118 

1 

0 

0 

0 

4,91 

1.60 

15 

.0 

0 

7 

4 

1 

75. 9M 

49. 4M 

62.  7M 

92 

1 

35 

21 

122 

1 

0 

0 

0 

3,89 

1,10 

15 

.0 

0 

7 

4 

1 

DOUGLAS  2  NNE 

74,8 

51.5 

63.2 

91 

1 

37 

21 

128 

2 

0 

0 

0 

5,65 

3,69 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

FITZGERALD 

74.4 

52.0 

63.2 

-  5.0 

91 

1 

38 

21 

115 

1 

0 

0 

0 

5.40 

3.10 

1.65 

4 

.0 

0 

7 

2 

76. 7M 

53.4M 

65  .  1M 

90 

1 

36 

21 

71 

1 

0 

0 

0 

7,25 

3.30 

14 

.0 

0 

6 

2 

2 

LUMBER  CITY 

74.7 

48,9 

61.8 

90 

2ft 

30 

25 

163 

2 

0 

1 

0 

6.60 

3,90 

2.65 

15 

.0 

0 

7 

5 

3 

MOULTRIE  2  ESE 

75.1 

49  ,  9M 

62  .  5M 

•  6,9 

88 

1 

30 

2 1 

116 

0 

0 

1 

0 

6,19 

3,93 

2.25 

15 

•  0 

0 

6 

4 

2 

NASHVILLE  5  SSE 

73.8 

51,2 

6  Z  •  5 

88 

1 

35 

2 1 

125 

0 

0 

0 

0 

6,47 

2.35 

14 

.0 

0 

6 

3 

2 

UU  I  I  MAIN 

77.7 

51.2 

64.5 

-  5,0 

90 

3ft 

34 

21 

97 

' 

0 

0 

0 

6.83 

4,68 

4.76 

15 

.0 

0 

T 

3 

2 

TIFTHN   FtD   c. t  a t  t  niu 

74.3 

52,6 

63.5 

•  4.6 

89 

2 

36 

21 

112 

0 

0 

0 

5.57 

3.53 

2.94 

15 

.0 

0 

7 

4 

1 

UAl  Hfl^TA    U  MU 

76. 4M 

5  1  ,  6M 

64  »  0M 

91 

1 

35 

2 1 

93 

0 

0 

7.08 

2.97 

14 

•  0 

0 

6 

3 

3 

DIVISION 

63.3 

-  5,0 

6.10 

3.80 

.0 

•        *  ft 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

^t*t 

51,3 

63.9 

90 

1 

34 

21 

105 

i 

0 

0 

0 

5.76 

1.85 

1? 

.0 

0 

T 

4 

3 

BLACKBEARD  island 

55  ,8M 

64.  7M 

89 

1 

40 

21 

82 

0 

0 

0 

0 

4,96 

2.10 

15 

.0 

0 

7 

3 

3 

BRUNSW I CK 

77*  1 

58,2 

67.7 

-  3.2 

90 

4 

44 

21 

33 

1 

0 

0 

0 

5.94 

1.43 

4,21 

15 

.0 

0 

S 

2 

2 

BRUNSWICK  FAA  AP 

74  4 

57,5 

66,0 

88 

4 

39 

21 

60 

0 

0 

0 

0 

8.11 

4,88 

15 

•  0 

0 

5 

3 

2 

Fleming  Exp  station 

75*3 

51,9 

63,6 

90 

2 

35 

21 

100 

1 

0 

0 

0 

9.30 

4,93 

3 

.0 

0 

7 

3 

2 

FOLKST0N  9  SW 

77.3 

55.7 

66,5 

91 

3 

39 

21 

47 

3 

0 

0 

0 

2.56 

1.53 

14 

.0 

0 

4 

2 

1 

FORT  STEWART 

75.6 

54.2 

64,9 

88 

2ft 

38 

21 

81 

0 

0 

0 

0 

4.95 

1.83 

15 

.0 

0 

7 

3 

1 

GLENNVlLLE 

75.6 

52.8 

64,2 

-  3,9 

88 

3. 

37 

21 

95 

0 

0 

0 

0 

3.65 

1.03 

1.71 

15 

.0 

0 

8 

2 

1 

JESLP  8  S 

76.2 

51.6 

63.9 

91 

2 

34 

21 

100 

1 

0 

0 

0 

7.15 

2.57 

15 

.0 

0 

7 

4 

2 

NAHUNTA 

75. 6M 

50.  2M 

62. 9M 

90 

3* 

32 

21 

126 

3 

0 

1 

0 

7.70 

2.70 

3 

.0 

0 

6 

4 

3 

SAPELO  ISLAND 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 

75.3 

52.2 

63.6 

-  2,6 

88 

5ft 

35 

21 

113 

0 

0 

0 

0 

7.41 

4.48 

2.31 

3 

.0 

0 

8 

4 

3 

SAVANNAH  WB  AP  R 

74,4 

51.8 

63.1 

-    4,  1 

87 

2ft 

37 

25. 

116 

0 

0 

0 

0 

6,94 

4.36 

2.55 

2 

.0 

0 

7 

3 

3 

SAVANNAH  BEACH 

M 

58. 2M 

M 

82 

4ft 

43 

21 

0 

0 

0 

0 

6.06 

2.04 

3 

.0 

0 

7 

3 

3 

SURRENCY  2  WNW 

76.0 

51.3 

63.7 

90 

1 

35 

21 

100 

1 

0 

0 

0 

4,37 

2.25 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

WAYCROSS  *  NE 

76,8 

52.8 

64.6 

-  4.5 

94 

1 

35 

21 

94 

<. 

0 

0 

0 

8.13 

5.25 

3.30 

15 

.0 

0 

8 

4 

3 

DIVISION 

64.6 

-  4.1 

6.20 

2.95 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

I 

Day  of  Month 

1 

i  ' 

2 

3 

4  |  5 

g 

7          0  Q 

7  |  8  |  9 

in  1  « ,  r  » 
10    11  1  12 

13  1  14 

1  15 

16 

17  j  IB 

"I  1  1  

19  |  20  |  21 

T  I  1 

22     23  24 

 1  1 

25     26  27 

•      •  • 

NORTHWCST 

01 

 1  1 

ADMRSVIIU 

*.  97 

.»0 

.1* 

•66  l.OS 

.43 

1.01 

ALLATOONA  0AM  2 

T.6T 

1.11 

.12 

2.»0  1.21 

.03 

2.76 

.10 

.22 

9.09  l.»9 

•  03 

1«*1 

.01 

CALHOUN  E«P  STATION 

6.69 

.90 

•.29  .23 

.93 

.93 

CARTERS 

6.99 

07 

* 

2.00  2.30 

'.  .  »3 

CARTERSvILLE 

9.02 

.39 

2.00  .36 

.66 

1.39 

CARTERSVILLE  J  SN 

T.09 

1.00 

.09 

T 

1.33  1.69 

•  09 

2.90 

CEOARTOwN 

..«  1.79 

•  17 

2.97 

CNATSwORTH 

sis* 

.18 

tl« 

2.33  l.«0 

T 

1.98 

CHlCKAMAuGA  PARK 

).»' 

* 

.97  .39 

•  23 

1.36 

CuRRyvILLE  2  » 

6.66 

.29 

.16 

.02 

1.32  *.90 

■  OS 

: 

T 

BALL'S  *  E 

T.29 

1.19 

.0* 

2.00  1.31 

2.99 

DAL  TON 

6.69 

.16 

.89 

1.90  2.03 

.03 

1.70 

E"8RV 

6.67 

1.00 

.02 

.9*  1,80 

•  08 

2.96 

F  A 1 HMOlNT 

6.68 

.99 

2.00  2.19 

T 

2.9* 

T 

KENSINGTON 

A. 20 

.23 

1.92 

.01 

KINGSTON 

6.66 

I09 

|ti 

1.91  Z.10 

1.89 

LA  FAYETTE 

9.70 

.10 

T 

1.7*  1.7* 

.26 

1.69 

T 

RE  SAC  A 

6.BA 

.27 

.92 

1.82  2.*1 

•  02 

1.79 

R 1 NGGOLO 

• 

•  >2 

1.7*  ,T8 

•  16 

l.*0 

T 

RONE 

A  .  39 

07 

•  20 

1.70 

T 

ROME  "8  AIRPORT 

R 

6.26 

!o» 

T 

•31 

]l6 

.01 

1,33 

.33 

SUMMERvILLE 

9.07 

.2* 

1.31  l.«9 

.29 

1.66 

TAYL0RSV1LLE 

9.93 

1.19 

.71  1.31 

2.76 

•      •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA    1  WNW 

6.1A 

.29 

,06 

.11 

•TO  2.00 

.0* 

•  0* 

2.'1 

T 

ATHENS 

7.8A 

.90 

1,03 

.10 

.59  ».33 

.13 

.06 

.it 

.39 

.17 

.66  *.0T 

.*1 

.'1 

ATHENS  MB  AIRPORT 

7!73 

.89 

.1* 

.30 

2.*3  2.*3 

,03 

.96 

.29 

ATLANTA  BOlTON 

6.16 

•  09 

.51  l.T» 

•  U 

2.4T 

.07 

ATLANTA   -3  AIRPORT 

6) 

9.63 

,03 

T 

.»3 

.61  1.23 

.0* 

2.20 

1.07 

BALL  GROUND 

9.32 

1.10 

.06 

3.10  2.30 

.06 

2.61 

.06 

•  02 

BLAIRSvlLLE  EXP  STa 

,67 

.03 

.1° 

*.26  3,«0 

1.40 

.12 

BLUE  RIDGE 

1K39 

T 

.02 

8.27  ,19 

1,41 

.63 

CANTON 

9.08 

2,03 

.0* 

.06 

.»2  1.65 

•  02 

2.39 

.06 

.02 

Cleveland 

3.92 

.7* 

.03 

.02 

1.36  .02 

1.28 

.06 

COMMERCE  2  5S» 

7. AT 

T 

2,98 

.06 

.73  1.90 

.3* 

T 

1.70 

.01 

CUMMING  1  N 

6.79 

1,60 

,93 

.10 

.*3  1.65 

.10 

2.00 

.01 

DAHLCNEGA 

7.36 

1.22 

,19 

l.*2  2.39 

.03 

l.«9 

.11 

OAMSONVILLE 

7.62 

1.0* 

.26 

1.39  2.*0 

2.19 

.13 

ELL  I  JAY 

10.29 

.22 

T 

.99  6.67 

1.89 

.02 

GAINESVILLE 

9.6A 

.15 

T 

.12 

T 

HELEN  1  SE 

9.99 

!03 

!i* 

•  05 

3.73     1 93 

.22 

1.11 

JASPER  1  NNW 

7.82 

.60 

.17 

2.37  2.03 

2.*9 

MAYSV IcLE 

6.2A 

1.3* 

.09 

,90  1,80 

.20 

.03 

1.68 

.02 

MONROE 

2.7A 

.07 

.13 

.35  ,20 

•  26 

.07 

1.** 

N0RCR0S5  *  N 

S.»9 

01 

T 

.07 

MAlESkA 

6.32 

.78 

!°* 

2.98  1.56 

.  1- 

2i*2 

HINDER  1  SSE 

8.0* 

.1* 

2.60 

.03 

.50  2.9* 

•  30 

l.*3 

•  03 

WOODSTOCK 

8.91 

1.39 

•*3  1.80 

3.06 

NORTHEAST 

09 

BOWMAN 

S.3A 

.28 

2.30 

T 

l.OS  2.76 

•  »0 

1.30 

T 

T 

CARNESVILLE    3  N 

3.09 

1,37 

CLAYTON 

10.69 

.13 

|07 

T 

8.02  |79 

.13 

1.09 

CORNELIA 

9.9A 

.33 

.13 

•  01 

1.22  1.3T 

.13 

1.93 

.07 

EL8ERT0N  2  N 

8.A1 

.39 

2,32 

•  09 

1.00  3.18 

.10 

.07 

.91 

.03 

MARTwELL 

7.10 

l.*3 

.03 

1.38  2.3* 

,42 

1.03 

.03 

LEXINGTON 

7,20 

•  10 

.20 

LINCOLNTON 

9.70 

Io7 

is* 

!o6 

.78  2I00 

.*7 

•  71 

ill* 

.03 

TOCCOA 

6.62 

.17 

.39 

,02 

1.73  2.03 

.*1 

1.36 

T 

WASHINGTON 

7,60 

l.*0 

.60 

•  08 

.91  2.16 

.83 

.31 

.73 

.03 

•      •  • 

WEST  CENTRAL 

OA 

BUENA  VISTA 

6.9A 

.17 

.09 

•oe 

3.12  1.90 

,*0 

1.0* 

.20 

Butler 

7,3* 

.99 

2.*6  2.91 

•  11 

.19 

.8* 

T 

CARROLLTON 

6,21 

.60 

.10 

.61  1.21 

.16 

3.33 

COLUMBUS 

9,21 

.91 

1.20  3.20 

.30 

1.00 

COLUMBUS  wB  AIRPORT 

R 

8,09 

* 

.00  1.16 

.23 

.06 

.0* 

CONCORD 

7.60 

.09 

.10 

2.23  2.80 

.16 

1.90 

.3* 

DOUGLASVI LLE 

7.02 

T 

1.72  1.30 

.10 

3. TO 

ExPERI MENT 

7,93 

1.32 

.33 

T 

1.12  3.07 

.  5. 

1.32 

FRANKLIN 

3.29 

.22 

.27 

.26  1,90 

.2' 

2.37 

GOAT  ROCK 

8,30 

.63 

.05 

.2  2.1* 

,20 

1.71 

.37 

GREENVILLE  2  - 

e.'2 

1.13 

• 

•  »,19 

.17 

1.21 

2,00 

GRIFFIN 

8.72 

l.*9 

.3* 

T 

.*6  3.62 

.29 

.32 

1.77 

T 

HAMILTON    *  H 

8.82 

.92 

.'7 

.*0  3.99 

,01 

.22 

2.31 

JONESBORO 

6,  66 

.16 

.20 

3.13 

2.91 

LA  GRANGE 

9.8* 

.16 

.13 

.20  2.22 

.;v 

,41 

2.63 

MARSHALLVILLC 

7.27 

.13 

.06 

.10 

2.*3  2.*3 

1,49 

.63 

MONTEZUMA 

9,68 

.02 

.03 

,03 

2.6*  1.28 

.1* 

T 

1.15 

.99 

T 

NEwNAN 

6.86 

,03 

.3* 

.01 

.86  2.00 

•  10 

.^1 

3.29 

TALBOT  TON 

10.66 

.93 

.6* 

,*o 

1.60  9.*7 

.05 

,*3 

.82 

.92 

TALLAPOOSA  2  NNW 

2.98 

.22 

I 

.37  1.3* 

•  41 

THOMASTON  2  S 

6,77 

.01 

•  »' 

2.61  2.19 

.33 

•  7* 

.82 

WEST  POINT 

6.69 

■  *0 

.66 

•70  2.99 

.31 

1.99 

WOODBURY 

8.87 

.90 

.16 

1.91  3.73 

•  20 

1.80 

.03 

•      •  • 

CENTRAL 

09 

ABBEVILLE 

5.JT 

.17 

.22 

.70  .11 

.2* 

2.50 

.73 

•HIT 

6.07 

.13 

.80 

.39 

•  1.22 

.63 

.16 

COv INGTON 

6,77 

•  7T 

.07 

.01 

.30  3.33 

.05 

,17 

1.8* 

.01 

OANvlLLE 

3.89 

.27 

.13  1.10 

.30 

1,25 

OuBLIN  I  S 

«,6* 

.13 

.1 

.22  .3* 

'" 

2,03 

.97 

EASTMAN    I  w 

3.32 

.29 

.26 

■70  1.00 

.21 

.03 

2,36 

,41 

FORSYTH    I  S 

7.96 

T 

T 

2.30  *.I0 

.16 

.36 

.60 

FORT  VALLEY  2  E 

6.*6 

.99 

.12 

.  1 1 

1.69  2.1* 

.16 

T 

1.03 

.86 

T 

GODFREY  *  NE 

9.97 

."> 

.66  2.95 

.13 

I 

,»7 

.89 

.06 

HAWKINSV1LLE 

3.61 

.19 

•  IS 

■90  .*9 

.30 

T 

1.66 

.»0 

.03 

JULIETTE 

«.*3 

.82 

6.09  .92 

.33 

.61 

MACON  wB  AIRPORT 

B 

♦  .93 

.02 

.80 

.** 

l.*9  .90 

.83 

•  68 

.21 

MC   INTYRE   1  WNW 

2.30 

.17 

1.65 

•  48 

MlLLEDGEvlLLE 

9.60 

.99 

.0* 

.0* 

•92  1.60 

.00 

.69 

.72 

•  02 

MONT  I  CELLO 

•  •1' 

.09 

,07 

.'9  9.69 

.?•> 

.39 

.93 

.03 

MOUMT  VERNON  3  WNW 

5.»6 

.01 

.66 

.  >9 

■36  ,»9 

.  30 

2.»8 

.73 

SANDERSVILLE 

».T1 

.T9 

.30 

.0* 

.7*  .12 

.6) 

.30 

1.11 

.*a 

.0* 

SlLOAw 

6.99 

.26 

.08 

,01 

.36  *,21 

.*9 

.  )• 

,77 

.07 

SPARTA    2  NNW 

3.69 

.19 

.17 

.0* 

2.13  1.16 

.*9 

• 

1.32 

.13 
.28 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


o 

CO 

r: 
C 

13 

r 

(  ) 

10 
r* 

*< 


o 

0 


Station 

O 

H 

1 

2 

3 

4 

5 

 L 

6 

7  1  8  9 

10  1  .11  12 

13  14 

15 

16 

17  18 

19     20  21 

22     23  24 

25  2 

6  27 

28     29  30 

31 

CAST  CENTRAL  06 

APPLING  1  NM 

1  63 

.92 

•  03 

4*34 

BROOKLET   1  W 

butler  creek 

,02 

.6* 

*30 

.81 

1.36 

.63 

1.2! 

2)66 

.09  T 

DOVER 

7,94 

.61 

,56 

1.02 

1.18 

.68 

.37 

1>46 

2.28 

GIBSON 

T 

.26 

T 

1.16 

1.30 

,70 

1.32 

.93 

T 

LOUISVILLE 

I'.ii 

1.62 

.1' 

.10 

1*67 

i.90 

.09 

1 40 

2*.70 

•  30 

Hi DV I LLE 

6.69 

.23 

.59 

.04 

1.30 

.63 

2.44 

1.41 

.03 

MIDVILLE  EXP  STA 

6.77 

.63 

.19 

1.07 

1.07 

.80 

.17 

* 

2.90 

MlLLEN  *  N 

M I  LLHAvEN  6  E 

7*44 

1.49 

1,00 

,16 

.60 

,80 

'  * 7 

2,02 

1.41 

.10 

NEwINGTON  -  NW 

STlLLM0RE 

10  03 

.63 

,A8 

.45 

4.37 

.38 

.62 

.07 

1,11 

2.29 

.07 

S-AINSBORO 

4*89 

.15 

.12 

.60 

.37 

•  66 

.35 

2,45 

.17 

warrenton 

.  70 

,68 

•  *? 

' 8  i 

.08 

WAYNESBORO  2  NE 

6. 

7  QO 

"  n 

50UTHWEST  07 

ALBANY  i  SE 

■  ? 

•08 

4  40 

*n4 

14 

1  *  nn 

44 

_ 

B A I  NBA  I DGE 

.  .  *  , 

T 

.13 

U39 

2.22 

1.99 

1.26 

.51 

!o8 

CAIRO  2  NNw 

7.60 

1.08 

,99 

.81 

.11 

2.31 

2,45 

.05 

I'.ll 

2.81 

2.30 

.34 

.10 

.12 

3,30 

.93 

COLQUIT  T  2  E 

r 1 1  Turcot 

T 

!»° 

!" 

2.87 

U61 

.75 

1.69 

!06 

DAWSON 

6*,42 

.02 

.10 

3.32 

1.44 

,05 

.11 

1,06 

•  32 

DONALSONV I LLE   1  S 

9.67 

T 

T 

1.20 

4.50 

1.16 

.32 

2.13 

.34 

T 

FOR T  GA I NES 

t"io 

.  35 

2.20 

MCBG*N    1  W 

50 

1*79 

2*84 

*94 

87 

*  30 

MORGAN  5  Nl« 

7  41 

ill 

!so 

4.22 

.94 

.17 

1*23 

•  44 

PLAINS  Sri  GA  EXP  STA 

6^76 

.05 

T 

2.75 

2.33 

.06 

T  .98 

.35 

T 

PRESTON  3  5W 

T  hCMA  SV I LLE 

• 

.05 

1,09 

.40 

.94 

.11 

2.38 

2,04 

•  1 1 

SOUTH  CENTRAL  08 

ADEL  2  5 

* 

2  04 

1  92 
* 

1  80 

07 

ALAPAMA  £XP  STATION 

7**1 

2.08 

l'.19 

.14 

3!75 

■  29 

ASHBURN  3  tNfc 

CORDELE  WATER  WORKS 

!l6 

!»» 

.88 

!66 

■53 

l!  10 

■  U 

OOUGLAS  2  NNE 

5*.65 

,05 

.12 

.27 

.97 

.31 

T 

3.69 

.24 

FIT2GERALO 

5.40 

'  *4 

1.69 

•7* 

•  "*»• 

*it 

*  jn 

•** 

•  48 

•*o 

3.30 

•0' 

.at,  CITY 

6*60 

" '    .  *  -  IE  2  ESE 

.01 

NAJHVILLE  5  SSE 

,47 

*23 

.87 

!lT 

2!39 

2  ",30 

!09 

QUI  THAN 

6.83 

*  10 

•  **2 

1.19 

•  10 

•  10 

4,76 

" \n 

T I FTON  £XP  5TATI on 

7*0(1 

•  26 

1  ' 

•  20 

.02 

VALOOSTA  4  NW 

* 

*4rt 

i . 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

•  *1 

•2 

1.21 

.61 

T 

1.27 

1,85 

•  17 

,36 

.  2  s 

1,50 

1.69 

DL*^.^Dt"KU    1  aL^NU 

•  2  0 

20 

*  10 

1*10 

.03 

T 

3*96 

.02 

•  33 

.01 

ilo 

•  07 

.17 

U02 

»>21 

•  01 

BRUNSWICK  FAA  AP 

sin 

.31 

•  19 

.02 

T 

.22 

T 

.08 

T  2.25 

4,86 

T 

DOCTORTQwN  1  WSW 

o*tn 

.48 

.  1 1 

•  02 

•  07 

•  64 

.02 

Fleming  exp  station 

.03 

•  91 

4.93 

.43 

.  32 

•  03 

•  04 

•  62 

2,47 

•  10 

F OLK 5 TON  3  5W 

.19 

.  2  5 

1*20 

1.50 

•  15 

FOLK5TON  9  SW 

2*58 

.01 

,18 

.06 

!l6 

.06  1.93 

.53 

.09 

FORT  STEWART 

4*^5 

GLENNV 1 LLE 

3.69 

.14 

.19 

.  14 

.30 

.72 

1.71 

.16 

JE5UP  6  S 

7.15 

,28 

2.42 

.70 

.06 

.06 

•  63 

2.57 

.10 

NAMUNTA 

7.70 

.01 

.10 

2.70 

.39 

.09 

2,60 

1.14 

.04 

PATTERSON 

7,»7 

.96 

2.66 

•  10 

,19 

2.83 

.22 

SAPELO  ISLANO 

.17 

.68 

.12 

.23 

,62 

3,17 

.05, 

SAVANNAH  USOA  PL  GHON 

7.41 

,03 

.85 

2,31 

•  AT 

.32 

.01 

,39 

1,98 

I. 31 

.01 

SAVANNAH  WB  AP  R 

6,9'. 

1.02 

2,55 

.29 

.16 

T 

•  29 

2.19 

.03 

T 

SAVANNAH  BEACH 

6.06 

2,04 

.22 

1.20 

.06 

.04 

•  14 

1,89 

.10 

.01  .02 

SURRENCV  2  MNW 

6.37 

.03 

.19 

.99 

■  69 

2.29 

.16 

WAYCROSS  4  NE 

8.13 

•  11 

2.05 

1.30 

.  2  • 

.30 

J, 30 

.15 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

Ar«rag« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

ie 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

•      ■  • 

NORTHWEST 

01 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

73 

75 

73 

79 

78 

64 

63 

64 

63 

72 

65 

63 

69 

72 

66 

60 

59 

73 

59 

38 

77 

68 

63 

68 

68 

67  66 

76 

76 

6P 

1 

66 

62 

62 

67 

46 

36 

35 

37 

40 

38 

40 

30 

4' 

* 

* 

3 1 

32 

40 

42 

>  7 

39 

60 

52  53 

46 

♦9 

63 

3 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

T6 

77 

81 

81 

66 

62 

66 

67 

72 

67 

68 

67 

68 

64 

75 

60 

75 

74 

72 

70 

70 

72 

71 

71 

76  73 

76 

79 

71 

7 

Mm 

62 

63 

57 

56 

49 

40 

34 

31 

35 

34 

33 

36 

40 

40 

50 

' 

2  6 

26 

32 

31 

34 

34 

40  41 

40 

40 

39 

7 

CARTERSvILLE 

MAX 

79 

78 

81 

7* 

69 

63 

66 

68 

73 

67 

64 

68 

75 

70 

61 

60 

75 

7» 

76 

59 

71 

ii  ii 

63 

69 

72 

71 

76  73 

76 

79 

71 

2 

Mm 

63 

63 

66 

58 

49 

35 

33 

35 

36 

33 

33 

„  | 

36 

28 

32 

31 

33 

44 

51  35 

4' 

** 

62 

3 

CEOARTOwN 

MAX 

76 

76 

80 

75 

65 

61 

65 

67 

70 

64 

66 

70 

72 

67 

62 

61 

77 

72 

56 

70 

77  67 

66 

70 

71 

72 

77  74 

77 

77 

7C 

6 

Mm 

66 

63 

67 

58 

48 

47 

35 

34 

36 

36 

32 

39 

30 

49 

31 

' 

32 

3 1 

33 

40 

32  49 

47 

** 

66 

1 

DALLAS  *  E 

MAX 

75 

72 

72 

61 

T6 

63 

61 

63 

67 

72 

64 

64 

66 

72 

62 

56 

59 

60 

58 

37 

67 

66 

70 

71 

69  77 

72 

76 

66 

7 

MIN 

65 

60 

61 

64 

47 

36 

35 

35 

36 

36 

38 

43 

6  3 

36  37 

37 

50  32 

66 

9 

DALTON 

MAX 

74 

78 

61 

81 

71 

65 

64 

67 

69 

70 

63 

70 

70 

73 

79 

56 

61 

77 

62 

59 

60 

66 

63 

70 

74 

72  71 

7, 

77 

70 

6 

66 

65 

66 

67 

50 

39 

36 

37 

37 

36 

37 

39 

42 

90 

52 

31  40 

34 

3  3 

62  32 

63 

6 

LA  FAYETTE 

MAX 

75 

79 

78 

71 

64 

63 

65 

67 

70 

62 

69 

70 

75 

75 

69 

64 

63 

JO 

60 

72 

72 

70  74 

71 

2 

65 

66 

67 

52 

34 

33 

32 

37 

35 

31 

35 

41 

52 

99 

45 

39 

43 

37 

29 

34 

34  31 

11 

43 

54  47 

11 

11 

62 

4 

ROME 

MAX 

75 

76 

80 

79 

66 

62 

67 

67 

72 

65 

66 

68 

'3 

71 

63 

61 

77 

61 

69 

60 

70 

69 

70 

73 

72 

74  76 

76 

69 

70 

9 

Mm 

68 

64 

57 

50 

39 

37 

35 

40 

45 

35 

43 

' 

32  38 

34 

4 

*l 

52  54 

45 

46 

64 

1 

ROME  «B  AIRPORT 

MAX 

7S 

77 

81 

72 

65 

63 

66 

66 

72 

64 

68 

69 

75 

71 

57 

62 

80 

81 

61 

59 

70 

66 

71 

72 

74  75 

78 

77 

70 

•       •  • 

MIN 

66 

64 

66 

55 

44 

38 

35 

33 

36 

39 

35 

38 

42 

33 

40 

39 

32 

28 

34  41 

U 

33 

48  54 

47 

43 

43 

1 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA   I  WNW 

MAX 

77 

72 

71 

79 

75 

64 

62 

64 

65 

71 

68 

64 

68 

72 

62 

39 

60 

78 

59 

96 

68  75 

69 

64 

69 

70 

66  76 

72 

4, 

Mm 

67 

61 

63 

65 

50 

35 

35 

36 

36 

36 

39 

41 

41 

44 

69 

50 

46 

49 

90 

3  3 

30 

32  34 

3  5 

40  52 

48 

".1 

5 

ATHENS 

MAX 

73 

69 

75 

74 

68 

62 

62 

63 

71 

65 

62 

67 

70 

63 

60 

63 

76 

68 

59 

68 

63 

66 

69 

70 

75  74 

77 

7* 

Mm 

60 

57 

68 

51 

41 

40 

36 

41 

41 

41 

4 1 

44 

3 1 

33 

53 

51 

55 

39 

42  43 

40 

38 

33  55 

48 

47 

3 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

MAX 

76 

70 

77 

75 

74 

64 

65 

67 

75 

70 

66 

68 

72 

63 

54 

66 

81 

70 

60 

69 

66 

70 

70 

74 

76  75 

76 

76 

7j 

0 

Mm 

59 

70 

5 1 

39 

41 

37 

37 

39 

39 

4 1 

50 

50 

40  41 

40 

51  55 

66 

6 

ATHENS  wB  AIRPORT 

MAX 

70 

70 

76 

73 

65 

64 

64 

66 

74 

68 

63 

66 

72 

63 

58 

64 

79 

70 

60 

69 

64 

69 

70 

72 

75  75 

75 

7* 

MIN 

60 

60 

67 

65 

50 

41 

42 

39 

39 

40 

38 

i,  „ 

50 

t,  3 

36 

43  45 

40 

36 

40 

53  53 

46 

9 

ATLANTA  MB  AIRPORT 

MAX 

72 

71 

78 

76 

66 

62 

63 

66 

73 

67 

64 

66 

72 

62 

58 

60 

73 

•? 

64 

57 

69 

65 

66 

70 

73 

73  73 

77 

7' 

MIN 

62 

59 

42 

42 

42 

39 

43 

33 

53 

52 

4  2 

44  43 

42 

55  56 

48 

3 

blairsville  Exp  sta 

MAX 

68 

72 

78 

75 

66 

60 

39 

62 

64 

66 

64 

63 

68 

70 

65 

60 

55 

70 

76 

55 

32 

66  72 

64 

62 

68 

69 

67  62 

69 

70 

Mm 

62 

30 

3  i 

29 

28 

3 1, 

49 

24 

26 

26 

31 

36  66 

' 

38 

0 

Blue  ridge 

MAX 

77 

80 

79 

70 

62 

62 

64 

67 

69 

69 

70 

72 

73 

65 

60 

55 

74 

7' 

7Q 

55 

69 

70 

70 

73 

71 

69  73 

7» 

Mm 

62 

64 

64 

*5 

*? 

32 

33 

30 

30 

49 

4 

26 

3?28  ;s 

28 

31 

29 

46  35 

8 

40 

1 

COMMERCE  2  SSw 

MAX 

82 

68 

70 

80 

76 

66 

65 

64 

66 

73 

69 

64 

69 

73 

66 

58 

66 

82 

69 

60 

"  34 

70 

65 

71 

73 

67  75 

7» 

7> 

70 

Mm 

60 

50 

35 

33 

3  3 

34 

32 

32 

34 

36 

36 

32 

30 

27 

33 

30 

30 

31 

67  46 

40 

S 

DahlonEga 

MAX 

7* 

69 

76 

77 

70 

64 

63 

62 

63 

70 

68 

60 

67 

70 

64 

60 

61 

'* 

eo 

62 

96 

70 

63 

68 

69 

63  68 

79 

67 

8 

MIN 

6  1 

62 

50 

37 

34 

33 

37 

37 

41 

35 

37 

42 

52 

5 1 

90 

35 

29 

30  39 

60 

j  3 

34 

37 

64  50 

49 

-) 

6 

GAINESVILLE 

MAX 

72 

71 

75 

72 

66 

64 

63 

65 

71 

66 

61 

68 

71 

62 

59 

61 

73 

7, 

68 

57 

67 

6* 

68 

68 

64 

70  73 

7* 

69 

66 

1 

Mm 

63 

60 

66 

66 

5  3 

40 

39 

39 

41 

38 

42 

39 

64 

69 

52 

52 

50 

5  1 

37 

35 

45  42 

39 

36 

60 

46 

33  53 

47 

1 

HELEN  I  SE 

MAX 

71 

75 

76 

72 

68 

66 

64 

64 

71 

70 

63 

69 

73 

69 

60 

58 

79 

:i 

67 

59 

70 

65 

69 

70 

66 

69  76 

5 

4! 

69 

6 

Mm 

66 

62 

61 

66 

50 

33 

31 

30 

33 

39 

31 

30 

35 

40 

30 

52 

44 

91 

29 

27 

32  33 

29 

26 

30 

36 

44  52 

40 

8 

JASPER   1  NNM 

MAX 

72 

75 

77 

71 

61 

60 

64 

63 

69 

65 

62 

67 

72 

64 

61 

60 

69 

n 

66 

55 

65 

67 

68 

68 

65 

70  73 

7» 

71 

5 

Mm 

62 

65 

35 

36 

42 

3 

32 

49 

33 

32 

43  42 

42 

36 

39 

38 

54  53 

45 

7 

MINDER   1  SSE 

MAX 

79 

70 

77 

78 

73 

64 

64 

67 

67 

66 

67 

73 

70 

63 

56 

65 

79 

62 

'9 

60 

69 

67 

70 

71 

70 

76 

75 

71 

7C 

7 

•       •  • 

Mm 

68 

60 

64 

54 

39 

36 

37 

36 

40 

50 

31  41 

39 

31 

39 

91 

30 

46 

0 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON 

MAX 

71 

76 

75 

70 

70 

63 

63 

64 

69 

68 

66 

67 

71 

67 

61 

58 

75 

80 

64 

57 

69 

76  72 

69 

70 

73  76 

79 

72 

6  6 

Mm 

62 

64 

60 

63 

*5 

35 

SO 

3 1 

29 

3 

41 

48 

90 

42 

42 

39 

26 

26 

36  32 

27 

26 

29 

31 

43  51 

36 

40 

99 

3 

CORNELIA 

MAX 

66 

68 

72 

68 

64 

39 

61 

62 

70 

66 

60 

66 

69 

65 

56 

99 

77 

61 

66 

56 

67 

77  66 

II 

66 

64 

70  73 

73 

66 

66 

7 

Mm 

3  3 

33 

34 

35 

35 

36 

36 

}g 

43 

48 

5 1 

51 

44 

46 

30 

30 

38  38 

35 

34 

60 

47  51 

44 

46 

«2 

3 

ELBERTON  2  N 

MAX 

81 

76 

75 

75 

73 

64 

64 

66 

73 

70 

63 

67 

72 

69 

60 

78 

62 

80 

70 

69 

78 

76  76 

64 

69 

71 

74 

75  74 

76 

72 

72 

1 

Mm 

60 

60 

65 

67 

49 

36 

32 

30 

33 

31 

33 

30 

32 

44 

51 

45 

40 

46 

10 

27 

32 

32  33 

29 

32 

48  51 

40 

45 

40 

1 

MARTwELL 

MAX 

7* 

70 

79 

74 

70 

65 

64 

67 

75 

72 

70 

70 

72 

74 

62 

64 

79 

86 

79 

70 

83 

62  71 

11 

3 

71 

76 

75  78 

72 

76 

72 

5 

Mm 

60 

58 

68 

65 

50 

41 

42 

41 

41 

40 

42 

40 

40 

44 

52 

52 

52 

50 

36 

35 

63 

66  42 

64 

52 

55  50 

40 

50 

46 

i 

TCCCOA 

MAX 

72 

73 

77 

73 

68 

67 

68 

65 

74 

68 

62 

68 

72 

66 

60 

69 

79 

64 

70 

61 

69 

61  68 

70 

67 

75  76 

77 

69 

70 

3 

Mm 

* 

59 

65 

66 

30 

37 

37 

38 

39 

36 

37 

40 

48 

50 

3 1 

51 

51 

52 

35 

30 

37  41 

39 

34 

37 

62 

68  54 

47 

90 

43 

2 

WASHINGTON 

MAX 

•  1 

72 

68 

76 

74 

61 

62 

64 

65 

73 

67 

63 

68 

70 

63 

96 

63 

79 

82 

71 

60 

68  77 

66 

70 

74  74 

79 

77 

69 

3 

•       •  • 

Mm 

* 

57 

56 

' 

36 

32 

33 

39 

35 

36 

36 

47 

49 

90 

49 

69 

36 

32 

30  41 

34 

31 

32 

33 

40  36 

46 

44 

41 

3 

WEST  CENTRAL 

0* 

BLENA  VISTA 

MAX 

82 

90 

77 

64 

64 

68 

73 

70 

67 

72 

75 

69 

79 

•1 

76 

61 

68 

73 

76 

78 

76 

7J 

: 

MIN 

67 

64 

66 

52 

42 

41 

41 

62 

44 

43 

49 

48 

92 

92 

52 

96 

36 

61 

40 

96 

93 

92 

49 

0 

CARROLLTON 

MAX 

78 

73 

78 

77 

64 

61 

63 

68 

72 

64 

63 

70 

73 

60 

79 

60 

69 

38 

7; 

71 

73 

73 

79 

70 

,1 

MIN 

68 

63 

62 

58 

48 

39 

36 

33 

36 

40 

35 

43 

69 

91 

52 

43 

« 

32 

31 

32 

41 

30 

65 

66 

1 

COLUMBUS  wB  AIRPORT 

MAX 

s  3 

78 

75 

79 

70 

68 

67 

71 

75 

71 

69 

73 

77 

67 

61 

63 

70 

63 

Tl 

76 

77 

76 

90 

71 

6 

Mm 

Tl 

67 

69 

66 

51 

45 

46 

41 

41 

45 

43 

33 

93 

54 

96 

66 

44 

39 

38 

39 

99 

92 

90 

»9 

5 

S*«  R«(«r*oc«  Not**  Following  Sutton  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

rvDPOIMFMT 
t ^ r*CK  |  n t nt  1 

MAX 

79 

78 

76 

77 

70 

65 

63 

64 

67 

72 

68 

64 

TO 

73 

62 

56 

63 

77 

60 

63 

59 

69 

77 

72 

65 

69 

71 

74 

76 

T4 

79 

70 

,  1 

Mm 

67 

60 

63 

70 

52 

40 

39 

36 

39 

38 

39 

46 

48 

52 

52 

52 

31 

46 

32 

35 

38 

44 

43 

39 

3T 

38 

50 

54 

33 

48 

54 

47 

,7 

Ctrl m 1 1  1  F   7  y 

MAX 

82 

75 

73 

67 

62 

73 

74 

70 

70 

72 

73 

67 

55 

66 

76 

82 

75 

60 

70 

T8 

T5 

69 

TO 

73 

77 

76 

T6 

79 

72 

,  1 

MIN 

65 

62 

48 

40 

38 

38 

38 

37 

38 

38 

47 

50 

50 

50 

30 

54 

50 

33 

35 

43 

43 

38 

40 

36 

51 

58 

56 

57 

58 

46 

.4 

GR IFF  J  N 

MAX 

77 

70 

76 

74 

70 

64 

64 

67 

73 

69 

69 

71 

72 

62 

54 

61 

76 

62 

70 

60 

71 

T6 

T2 

67 

Tl 

73 

73 

75 

76 

78 

77 

70 

,6 

Mm 

69 

61 

6T 

63 

52 

41 

41 

40 

45 

40 

41 

47 

49 

53 

53 

53 

51 

52 

51 

36 

40 

49 

45 

61 

43 

43 

32 

55 

55 

52 

34 

49 

.5 

LA  GRANGE 

MAX 

83 

83 

79 

77 

67 

64 

65 

69 

76 

70 

75 

73 

73 

64 

56 

64 

79 

63 

77 

6 1 

72 

80 

T3 

70 

TO 

74 

76 

79 

76 

78 

78 

73 

,0 

Mm 

68 

64 

67 

65 

49 

38 

34 

32 

35 

37 

35 

46 

47 

49 

51 

52 

30 

41 

51 

30 

31 

35 

36 

32 

32 

31 

69 

51 

69 

63 

45 

44 

,2 

MAR SMALL V 1  LLE 

MAX 

90 

85 

76 

76 

65 

65 

69 

75 

75 

74 

75 

75 

67 

60 

62 

60 

60 

70 

70 

71 

80 

T5 

70 

76 

T6 

76 

81 

81 

78 

74 

,3 

Mm 

67 

61 

63 

60 

40 

40 

38 

40 

40 

40 

40 

45 

45 

46 

50 

49 

30 

52 

38 

35 

39 

44 

41 

35 

51 

52 

51 

44 

49 

46 

,4 

newnan 

MAX 

80 

72 

78 

79 

67 

67 

65 

69 

75 

67 

66 

71 

74 

65 

60 

61 

77 

62 

72 

59 

71 

TT 

T3 

67 

TO 

71 

75 

78 

76 

79 

77 

71 

,5 

Mm 

68 

61 

64 

62 

46 

38 

36 

38 

38 

38 

41 

44 

48 

30 

51 

50 

49 

46 

51 

30 

34 

41 

39 

60 

3T 

36 

69 

55 

50 

49 

32 

46 

2 

TALBOTTON 

MAX 

81 

77 

76 

81 

78 

66 

67 

70 

75 

73 

68 

7* 

75 

TO 

56 

68 

74 

63 

80 

61 

TO 

74 

78 

70 

TO 

74 

73 

79 

77 

79 

76 

73 

,5 

Mm 

TO 

65 

64 

65 

46 

40 

40 

37 

39 

42 

40 

45 

46 

52 

69 

53 

32 

53 

53 

36 

37 

36 

40 

37 

3T 

35 

67 

52 

50 

47 

45 

46 

.9 

TALLAPOOSA  2  NNW 

MAX 

80 

77 

82 

78 

73 

65 

65 

67 

66 

65 

75 

71 

75 

69 

68 

65 

79 

81 

70 

61 

75 

T8 

69 

68 

71 

T3 

74 

78 

73 

78 

78 

72 

,  5 

Mm 

65 

63 

62 

60 

47 

35 

31 

29 

33 

34 

30 

37 

62 

50 

48 

46 

40 

36 

41 

27 

27 

31 

31 

30 

29 

29 

37 

50 

45 

41 

42 

40 

,3 

TMOMASToN  2  S 

MAX 

78 

73 

76 

79 

73 

68 

70 

72 

78 

74 

76 

77 

81 

63 

58 

62 

82 

66 

72 

65 

T2 

82 

79 

72 

T4 

78 

77 

81 

79 

83 

82 

74 

9 

Mm 

62 

59 

59 

59 

49 

36 

36 

34 

34 

36 

37 

43 

43 

48 

46 

48 

49 

43 

46 

33 

17 

32 

40 

36 

30 

32 

43 

48 

48 

43 

43 

42 

7 

WEST  POINT 

MAX 

8* 

75 

76 

78 

75 

66 

65 

68 

75 

71 

66 

72 

73 

69 

64 

68 

60 

63 

67 

62 

71 

T9 

79 

TO 

TO 

T5 

75 

79 

76 

78 

78 

73 

,3 

Mm 

69 

65 

68 

70 

50 

39 

38 

35 

38 

36 

37 

49 

*9 

31 

51 

51 

51 

44 

S3 

34 

33 

37 

38 

36 

35 

35 

49 

33 

50 

68 

46 

46 

5 

CENTRAL  05 

AILEY 

MAX 

88 

84 

85 

81 

66 

73 

75 

74 

69 

76 

75 

71 

62 

65 

84 

H 

66 

69 

78 

74 

TO 

T6 

79 

77 

80 

79 

75 

1 

Mm 

70 

70 

71 

64 

40 

43 

47 

49 

43 

46 

51 

53 

53 

55 

31 

43 

36 

42 

43 

36 

40 

55 

33 

49 

49 

50 

3 

COVINGTON 

MAX 

72 

70 

76 

74 

65 

63 

63 

65 

72 

67 

64 

66 

72 

62 

57 

60 

76 

80 

59 

69 

76 

70 

65 

TO 

TO 

74 

74 

73 

TT 

75 

69 

2 

MIN 

62 

60 

67 

65 

52 

39 

39 

38 

37 

38 

40 

44 

44 

51 

S3 

52 

50 

46 

52 

35 

31 

38 

41 

40 

35 

38 

50 

53 

53 

48 

48 

46 

5 

Dublin  3  s 

MAX 

93 

88 

79 

82 

78 

75 

65 

66 

72 

74 

75 

67 

73 

T9 

64 

66 

65 

79 

73 

64 

T3 

80 

T5 

6T 

T2 

79 

60 

77 

TT 

80 

74 

,  9 

Mm 

70 

65 

66 

68 

61 

44 

42 

40 

41 

44 

46 

45 

44 

47 

32 

59 

48 

46 

52 

40 

33 

36 

41 

42 

33 

35 

45 

50 

52 

43 

42 

47 

,5 

EASTMAN  1  w 

92 

90 

79 

80 

72 

59 

62 

62 

68 

72 

73 

65 

72 

TO 

57 

57 

59 

74 

69 

39 

66 

76 

Tl 

65 

66 

71 

73 

71 

T5 

75 

70 

,3 

MIN 

69 

69 

68 

67 

56 

45 

41 

41 

46 

48 

50 

48 

49 

54 

51 

54 

52 

52 

55 

40 

35 

44 

48 

42 

3T 

38 

46 

32 

55 

49 

48 

50 

0 

FORSYTM  1  S 

MAX 

81 

71 

77 

77 

77 

62 

63 

67 

73 

69 

66 

71 

73 

64 

58 

62 

76 

63 

60 

69 

T8 

Tl 

65 

68 

T2 

74 

76 

73 

T8 

76 

71 

2 

Mm 

71 

61 

67 

66 

52 

41 

41 

40 

39 

41 

41 

46 

46 

53 

32 

52 

51 

52 

54 

36 

32 

39 

47 

61 

34 

35 

51 

34 

52 

52 

49 

48 

2 

FCRT  VAllEY  2  E 

MAX 

89 

90 

7  1 

75 

76 

61 

65 

65 

69 

76 

71 

67 

73 

73 

60 

59 

64 

T8 

71 

63 

T3 

61 

73 

66 

69 

73 

76 

75 

60 

80 

72 

6 

Mm 

70 

65 

65 

69 

59 

43 

41 

40 

43 

45 

42 

so 

43 

S3 

50 

S3 

51 

50 

56 

39 

33 

38 

48 

41 

3T 

38 

43 

S3 

53 

48 

48 

48 

6 

MAWK 1 NSv I LLE 

MAX 

93 

92 

79 

82 

71 

64 

67 

68 

74 

77 

77 

70 

T2 

79 

60 

60 

63 

82 

76 

66 

T3 

82 

77 

TO 

Tl 

77 

80 

75 

81 

82 

75 

1 

Mm 

69 

67 

67 

69 

60 

45 

40 

39 

44 

46 

45 

51 

30 

S3 

51 

S4 

30 

48 

50 

36 

33 

36 

39 

63 

35 

35 

38 

32 

52 

46 

46 

48 

1 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

70 

77 

76 

73 

66 

68 

71 

76 

72 

69 

74 

76 

61 

59 

63 

80 

85 

63 

71 

61 

T4 

68 

Tl 

T6 

77 

76 

78 

80 

79 

73 

3 

Mm 

67 

64 

67 

69 

50 

45 

43 

36 

40 

44 

43 

50 

43 

51 

S4 

S3 

48 

46 

45 

37 

33 

3T 

43 

39 

34 

32 

49 

SO 

49 

46 

44 

46 

8 

MC  INTYRE  1  WNW 

MAX 

90 

85 

84 

85 

82 

83 

80 

66 

68 

72 

73 

75 

72 

68 

62 

66 

66 

T3 

83 

76 

T2 

76 

72 

T3 

T3 

82 

80 

75 

T6 

77 

75 

6 

Mm 

42 

66 

63 

60 

62 

61 

41 

34 

36 

35 

37 

34 

38 

46 

52 

52 

46 

43 

42 

35 

34 

30 

32 

3<- 

31 

32 

30 

31 

32 

31 

32 

41 

0 

MILLEDGEVILLE 

MAX 

88 

83 

70 

79 

75 

75 

63 

65 

68 

73 

70 

65 

72 

73 

62 

58 

65 

77 

■■ 

72 

62 

70 

T9 

70 

75 

77 

77 

TT 

78 

72 

5 

Mm 

70 

64 

65 

67 

65 

43 

43 

3« 

40 

42 

43 

44 

45 

47 

55 

55 

SO 

49 

39 

33 

33 

38 

36 

38 

47 

52 

67 

46 

47 

9 

MCNTICELLO 

MAX 

87 

80 

79 

67 

75 

64 

63 

66 

TO 

75 

69 

65 

70 

74 

61 

56 

66 

80 

M 

70 

60 

71 

79 

78 

Tl 

69 

72 

75 

76 

T3 

79 

71 

8 

Mm 

69 

60 

60 

57 

54 

40 

39 

38 

42 

41 

40 

41 

46 

49 

49 

S3 

52 

54 

37 

36 

36 

46 

44 

39 

39 

42 

51 

S3 

52 

52 

47 

3 

SANDERSv I LLE 

MAX 

85 

74 

79 

75 

70 

63 

60 

6« 

75 

68 

69 

74 

76 

68 

58 

61 

76 

83 

58 

66 

TT 

69 

63 

6T 

n 

77 

70 

73 

TT 

75 

70 

9 

Mm 

67 

66 

68 

69 

50 

44 

42 

41 

43 

46 

41 

45 

43 

34 

53 

34 

51 

56 

40 

35 

41 

45 

40 

39 

34 

52 

50 

52 

46 

45 

48 

5 

SILOAM 

MAX 

79 

70 

79 

74 

72 

63 

64 

67 

74 

69 

64 

70 

73 

62 

38 

60 

76 

84 

H 

61 

TO 

T9 

72 

66 

70 

72 

78 

81 

78 

80 

77 

71 

5 

•      •  • 

Mm 

64 

60 

66 

70 

50 

40 

39 

37 

40 

60 

39 

46 

44 

32 

32 

52 

69 

51 

36 

33 

43 

47 

38 

38 

40 

49 

53 

49 

48 

51 

47 

5 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING  1  NW 

MAX 

88 

80 

78 

75 

59 

64 

65 

68 

75 

71 

72 

64 

57 

61 

77 

83 

73 

62 

66 

78 

69 

66 

69 

73 

76 

76 

TT 

77 

71 

4 

Mm 

67 

61 

61 

67 

50 

44 

40 

34 

39 

36 

40 

44 

51 

51 

69 

49 

56 

38 

32 

39 

42 

34 

31 

33 

36 

46 

49 

44 

42 

45 

1 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

84 

77 

7  1 

66 

66 

70 

76 

71 

68 

74 

78 

65 

56 

66 

79 

66 

78 

64 

71 

82 

TO 

6T 

71 

73 

'9 

77 

78 

79 

79 

73 

e 

Mm 

67 

65 

68 

71 

50 

43 

41 

41 

43 

44 

39 

40 

42 

52 

S3 

S3 

52 

30 

52 

42 

35 

40 

42 

39 

36 

35 

44 

46 

30 

48 

45 

»7, 

4 

BROOKLET  1  W 

88 

8  3 

87 

86 

77 

67 

66 

71 

74 

73 

63 

73 

76 

73 

63 

63 

75 

84 

80 

68 

69 

T8 

T8 

74 

Tl 

76 

79 

76 

77 

60 

77 

75 

J 

Mm 

69 

69 

69 

72 

48 

46 

42 

44 

50 

44 

44 

45 

48 

S3 

32 

54 

52 

52 

55 

47 

38 

41 

46 

38 

38 

40 

52 

52 

S3 

51 

47 

5o! 

0 

LOUISVILLE 

87 

86 

88 

80 

74 

63 

63 

70 

71 

69 

65 

TO 

66 

67 

57 

70 

TO 

75 

70 

67 

68 

66 

69 

68 

TO 

71 

75 

72 

77 

T7 

79 

Mm 

72 

70 

65 

54 

52 

45 

43 

41 

46 

47 

44 

44 

42 

45 

48 

46 

44 

60 

44 

37 

35 

38 

46 

42 

45 

39 

50 

63 

so 

46 

47 

4e! 

1 

METTER 

MAX 

86 

86 

86 

85 

76 

66 

67 

74 

76 

74 

73 

75 

76 

72 

61 

63 

78 

85 

80 

72 

71 

60 

75 

T7 

77 

76 

77 

76 

79 

79 

77 

76 , 

o 

Mm 

71 

70 

71 

72 

57 

45 

41 

45 

48 

52 

50 

46 

51 

55 

54 

55 

49 

54 

54 

48 

40 

44 

45 

38 

39 

42 

55 

56 

55 

SI 

51 

51. 

7 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 

87 

79 

82 

80 

74 

6* 

65 

70 

75 

70 

66 

74 

76 

66 

59 

63 

77 

83 

75 

66 

68 

TT 

TO 

65 

69 

T4 

76 

76 

77 

79 

75 

72  , 

7 

MIN 

67 

66 

69 

70 

53 

44 

42 

42 

45 

46 

43 

44 

45 

54 

54 

33 

54 

52 

55 

44 

36 

42 

48 

41 

36 

36 

"•9 

32 

54 

46 

47 

49. 

4 

MRLEN  4  N 

MAX 

87 

82 

83 

83 

74 

66 

66 

7 1 

75 

71 

67 

73 

78 

68 

66 

63 

77 

64 

78 

63 

TO 

Tt 

71 

70 

68 

T4 

76 

76 

T8 

79 

77 

74, 

0 

Mm 

68 

69 

70 

70 

53 

45 

43 

62 

44 

44 

43 

43 

43 

52 

56 

34 

52 

46 

50 

44 

33 

36 

42 

44 

37 

42 

56 

46 

52 

51 

44 

49. 

0 

NEWINGTON  -  NW 

MAX 

Mm 

SWAINSBORO 

MAX 

67 

82 

84 

79 

75 

65 

65 

71 

75 

71 

67 

74 

76 

68 

60 

63 

T6 

■4 

84 

73 

TO 

79 

73 

66 

68 

74 

76 

74 

74 

T8 

83 

74. 

0 

Mm 

69 

67 

69 

69 

52 

44 

40 

42 

43 

47 

42 

46 

47 

55 

52 

S3 

52 

49 

50 

43 

33 

39 

47 

43 

35 

37 

52 

53 

S2 

45 

47 

48. 

8 

WARRENTON 

MAX 

81 

78 

80 

76 

73 

63 

64 

66 

72 

70 

64 

69 

72 

65 

60 

61 

76 

82 

73 

64 

66 

TT 

68 

68 

69 

70 

75 

74 

T6 

T6 

74 

H, 

1 

Mm 

68 

61 

66 

70 

52 

41 

41 

39 

42 

44 

41 

43 

33 

S3 

55 

53 

50 

50 

53 

39 

39 

41 

47 

40 

37 

39 

69 

31 

56 

44 

48 

"•8. 

6 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

84 

83 

77 

70 

69 

61 

58 

67 

69 

TO 

72 

72 

76 

74 

64 

68 

66 

67 

69 

68 

TO 

T6 

72 

68 

74 

73 

76 

77 

TB 

T6 

76 

71. 

7 

Mm 

71 

68 

60 

54 

42 

46 

42 

42 

42 

44 

44 

50 

44 

38 

40 

56 

54 

51 

53 

36 

40 

68 

42 

41 

56 

58 

55 

54 

56 

58 

50 

50. 

8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
OCTOBER  196* 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

f 

•       •  • 

SOUTHWEST 

Albany  3  5E 

MAX 

91 

92 

81 

77 

79 

65 

66 

67 

71 

76 

76 

72 

77 

76 

62 

63 

66 

61 

64 

71 

63 

TO 

79 

TT 

TO 

70 

»6 

79 

80 

79 

79 

74,6 

MIN 

71 

T2 

TO 

72 

62 

68 

66 

42 

44 

69 

46 

51 

32 

34 

53 

35 

33 

*2 

* 

'* 

40 

** 

'7 

40 

46 

32 

51 

47 

67 

90.0 

AMERICU5  4  ENE 

MAX 

90 

83 

T8 

77 

75 

65 

66 

'1 

76 

71 

69 

75 

75 

66 

59 

63 

81 

86 

73 

64 

71 

40 

77 

6v 

69 

71 

77 

T6 

81 

60 

77 

74,0 

MIN 

TO 

65 

6T 

70 

61 

46 

62 

40 

45 

66 

46 

45 

50 

32 

49 

36 

34 

3  i 

36 

* 

49 

*' 

36 

40 

57 

34 

54 

52 

50 

50,4 

BAINBR1DGE 

MAX 

92 

85 

T6 

79 

76 

66 

68 

74 

77 

76 

74 

60 

77 

70 

61 

68 

60 

64 

75 

65 

73 

T4 

60 

TJ 

TJ 

77 

«: 

60 

60 

60 

60 

76,0 

MIN 

TO 

Tl 

Tl 

71 

55 

68 

66 

39 

66 

48 

46 

53 

35 

55 

55 

54 

36 

30 

52 

*' 

55 

66 

61 

45 

5  7 

35 

SS 

49 

48 

52,0 

Blakely 

MAX 

90 

81 

T5 

81 

77 

66 

68 

72 

75 

72 

73 

76 

75 

65 

59 

69 

60 

63 

70 

62 

71 

TT 

77 

67 

Tl 

76 

79 

61 

76 

80 

80 

74,5 

MIN 

66 

Tl 

Tl 

72 

56 

45 

63 

41 

46 

49 

46 

51 

53 

55 

52 

54 

34 

3  3 

4j 

40 

46 

69 

36 

53 

53 

32 

52,1 

CAIRO  2  NNw 

MAX 

90 

8* 

T9 

78 

77 

66 

67 

73 

77 

77 

73 

79 

76 

69 

63 

69 

81 

64 

75 

66 

71 

79 

60 

T4 

T2 

76 

10 

T9 

79 

61 

79 

76.0 

MIN 

69 

89 

69 

71 

54 

66 

65 

66 

50 

51 

30 

54 

36 

35 

55 

36 

33 

53 

69 

*' 

49 

6  0 

36 

35 

S3 

3 1 

53,2 

CAMILLA 

MAX 

93 

6A 

•  0 

81 

81 

68 

67 

76 

77 

78 

73 

80 

78 

76 

66 

67 

82 

63 

76 

66 

73 

40 

60 

74 

T4 

77 

8^ 

61 

80 

63 

80 

77,4 

MIN 

Tl 

T2 

T2 

72 

57 

69 

65 

42 

49 

69 

50 

54 

54 

55 

56 

56 

39 

30 

51 

42 

3  7 

42 

46 

*' 

46 

59 

34 

53 

48 

30 

52  ,  J 

COLQUITT  2  E 

MAX 

92 

91 

85 

87 

86 

89 

76 

78 

74 

61 

76 

80 

79 

79 

74 

72 

T2 

76 

60 

T6 

80 

62 

T9.5 

MIN 

96 

TJ 

66 

65 

66 

53 

53 

54 

46 

47 

55 

39 

31 

SO 

37 

35 

42 

* 

' 

55 

' 

53,8 

CLTHBERT 

MAX 

91 

8T 

T7 

79 

78 

66 

67 

71 

72 

71 

77 

75 

69 

39 

65 

78 

S3 

78 

62 

71 

T9 

77 

ti 

Tl 

77 

79 

T8 

78 

79 

76 

74,8 

MIN 

Tl 

69 

69 

71 

53 

46 

63 

43 

68 

47 

52 

34 

55 

51 

54 

34 

33 

36 

39 

40 

3 1 

42 

54 

' 

34 

32,1 

FORT  GAINES 

MAX 

BT 

85 

80 

80 

75 

67 

70 

70 

70 

72 

78 

75 

65 

59 

68 

73 

62 

Tl 

65 

70 

TT 

75 

Tl 

T5 

76 

'8 

60 

76 

78 

60 

74,4 

MIN 

69 

Tl 

65 

68 

57 

66 

40 

42 

46 

60 

52 

54 

52 

34 

S3 

34 

36 

4 1 

39 

49 

'* 

39 

* 

53 

31 

51,0 

LUMPKIN 

MAX 

88 

84 

79 

78 

69 

69 

72 

72 

72 

77 

75 

66 

69 

64 

81 

83 

TJ 

63 

72 

40 

78 

71 

TO 

78 

60 

79 

61 

79 

MIN 

Tl 

6T 

72 

53 

43 

41 

43 

45 

47 

52 

53 

53 

33 

53 

34 

33 

54 

37 

42 

34 

36 

5  1  1 0 

MORGAN   1  W 

MAX 

89 

86 

75 

79 

78 

65 

66 

69 

74 

72 

70 

77 

73 

70 

63 

66 

80 

62 

T6 

67 

70 

TT 

76 

7- 

69 

75 

79 

78 

79 

79 

78 

74.6 

69 

69 

69 

71 

54 

49 

41 

60 

47 

41 

31 

52 

31 

33 

53 

41 

5  8 

S3 

32 

47 

49 

50v0 

plains  sm  ga  exp  sta 

MAX 

90 

T8 

76 

TT 

72 

65 

66 

70 

11 

71 

72 

78 

76 

69 

39 

65 

79 

63 

TO 

61 

70 

T4 

76 

Tl 

T2 

77 

80 

60 

79 

80 

80 

74,0 

MIN 

66 

66 

TO 

69 

54 

42 

61 

46 

46 

66 

50 

54 

49 

33 

S3 

51 

33 

34 

37 

43 

*T 

43 

58 

40 

46 

63 

52 

31 

51 

30 

30.3 

THOMA5VILLE 

MAX 

91 

8* 

80 

Te 

76 

66 

68 

75 

77 

75 

81 

74 

67 

64 

67 

81 

83 

79 

66 

72 

T9 

81 

T4 

T4 

76 

61 

81 

80 

60 

60 

76.3 

•      •  • 

MIN 

Tl 

72 

Tl 

T2 

56 

66 

46 

44 

51 

51 

46 

53 

56 

58 

34 

35 

55 

39 

55 

43 

37 

44 

50 

47 

43 

46 

5  8 

53 

3 1 

53,4 

SOUTH  CENTRAL 

08 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 

90 

90 

88 

86 

77 

75 

67 

69 

75 

77 

77 

75 

78 

74 

61 

64 

70 

SO 

83 

78 

65 

Tl 

74 

78 

TO 

71 

76 

60 

80 

79 

80 

76.1 

73 

73 

71 

TO 

72 

68 

45 

45 

47 

50 

49 

48 

53 

55 

34 

55 

S4 

53 

31 

45 

36 

37 

40 

40 

6  3 

56 

'4 

50 

30 

31.9 

ASHBURN   3  ENE 

MAX 

90 

86 

80 

TJ 

7* 

66 

65 

71 

75 

76 

75 

75 

74 

74 

63 

64 

81 

63 

79 

74 

81 

40 

78 

74 

69 

74 

Tl 

79 

78 

79 

78 

73.5 

71 

71 

TO 

43 

42 

42 

4g 

50 

46 

46 

52 

52 

33 

33 

32 

33 

66 

36 

38 

41 

44 

39 

42 

52 

49 

49.7 

COROELE  MATER  WORKS 

MAX 

92 

85 

81 

TT 

77 

66 

67 

71 

T» 

76 

70 

77 

76 

71 

62 

63 

80 

43 

83 

70 

70 

40 

62 

78 

TO 

76 

79 

60 

60 

79 

75.9 

MIN 

7 1 

46 

42 

40 

44 

47 

46 

5 1 

50 

33 

30 

33 

so 

46 

53 

40 

39 

46 

49.4 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

91 

90 

8* 

86 

81 

76 

69 

66 

73 

T5 

76 

69 

77 

73 

61 

63 

64 

79 

64 

73 

63 

TO 

78 

76 

69 

70 

'6 

78 

78 

76 

78 

74.8 

MIN 

73 

TO 

7 1 

44 

43 

44 

47 

52 

34 

55 

55 

34 

53 

37 

31 

38 

39 

5 

50 

46 

5 1  ,  5 

FITZGERALD 

MAX 

91 

88 

85 

TT 

76 

68 

66 

70 

73 

T6 

70 

75 

73 

70 

63 

64 

77 

64 

79 

69 

69 

TT 

75 

Tl 

6T 

73 

77 

76 

77 

77 

76 

T4.4 

MIN 

71 

TO 

71 

53 

66 

42 

44 

49 

50 

46 

52 

52 

36 

54 

34 

36 

43 

36 

50 

4  6 

40 

43 

4 

30 

52  0 

HCMERVILLE  3  NSW 

MAX 

90 

89 

87 

86 

77 

67 

68 

75 

77 

77 

77 

73 

68 

63 

64 

so 

64 

82 

71 

70 

T4 

60 

T5 

72 

78 

80 

80 

79 

79 

76 

76,7 

MM 

73 

74 

72 

72 

55 

50 

45 

6B 

57 

48 

52 

36 

57 

57 

36 

34 

33 

51 

48 

36 

42 

43 

.  g 

42 

69 

37 

54 

SO 

53  4 

LUMBER  CITV 

MAX 

90 

90 

83 

8* 

81 

76 

66 

67 

72 

T5 

74 

69 

73 

75 

68 

63 

63 

77 

82 

77 

67 

6T 

76 

T5 

70 

69 

73 

78 

77 

77 

76 

76.7 

MIN 

TO 

7  3 

71 

7  1 

72 

47 

43 

40 

42 

46 

42 

43 

66 

47 

53 

55 

33 

31 

51 

45 

37 

36 

42 

4  3 

30 

35 

36 

46 

45 

40  9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

88 

85 

81 

T6 

71 

65 

67 

72 

76 

T» 

72 

78 

76 

67 

66 

70 

80 

83 

7S 

67 

76 

T4 

79 

TO 

70 

75 

79 

79 

79 

76 

76 

75.1 

TO 

69 

68 

54 

46 

41 

43 

49 

50 

45 

50 

52 

54 

31 

52 

32 

32 

52 

41 

30 

42 

4T 

46 

40 

45 

36 

53 

53 

49 

48 

49,9 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

88 

86 

83 

78 

75 

6* 

65 

71 

73 

TJ 

71 

72 

74 

68 

63 

62 

78 

81 

76 

69 

67 

T3 

76 

T3 

69 

74 

77 

76 

75 

76 

76 

73. 4 

72 

7  3 

71 

55 

48 

43 

44 

53 

4T 

49 

55 

54 

35 

S3 

55 

36 

51 

50 

45 

35 

40 

43 

39 

45 

44 

62 

52 

46 

31,2 

OUITMAN 

MAX 

90 

90 

90 

85 

78 

76 

68 

69 

77 

T9 

80 

74 

61 

75 

62 

64 

67 

41 

47 

83 

63 

TJ 

60 

83 

7J 

75 

79 

62 

62 

61 

81 

77.7 

76 

50 

42 

43 

49 

47 

50 

52 

36 

33 

33 

32 

50 

44 

34 

33 

41 

4  6 

41 

40 

68 

52 

52 

51 

30 

31  2 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

88 

89 

81 

81 

80 

72 

65 

66 

T2 

T6 

76 

70 

77 

75 

60 

63 

64 

40 

83 

75 

62 

69 

76 

T7 

69 

70 

75 

77 

76 

76 

79 

74.3 

MIN 

T3 

T3 

71 

72 

71 

47 

4* 

64 

49 

SO 

48 

51 

56 

55 

32 

34 

33 

32 

52 

62 

36 

43 

66 

46 

6J 

48 

52 

56 

55 

51 

31 

52,6 

VALDOSTA   A  NM 

MAX 

91 

90 

86 

79 

77 

67 

68 

75 

76 

76 

80 

73 

66 

63 

66 

80 

46 

61 

66 

71 

T4 

81 

71 

72 

77 

81 

60 

79 

74 

79 

76.4 

ft        ft  ft 

MIN 

71 

70 

71 

50 

43 

5 1 

35 

56 

33 

30 

46 

43 

35 

40 

42 

41 

48 

6  6 

53 

53 

43 

51  6 

SOUTHEAST 

09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

86 

88 

83 

77 

67 

68 

76 

78 

79 

70 

78 

3 

65 

62 

66 

79 

66 

62 

66 

72 

81 

60 

Tl 

72 

77 

80 

76 

80 

61 

76 

76.6 

MIN 

TO 

43 

45 

54 

47 

45 

45 

55 

3* 

35 

32 

33 

30 

42 

34 

41 

42 

46 

39 

45 

60 

34 

53 

46 

46 

31,3 

BLACKBEARD  island 

MAX 

89 

88 

86 

87 

87 

83 

66 

67 

Tl 

72 

70 

67 

68 

68 

68 

68 

66 

42 

73 

61 

64 

66 

73 

73 

66 

66 

70 

7J 

73 

76 

79 

73.6 

MIN 

7  3 

72 

52 

50 

52 

51 

52 

56 

55 

60 

6  1 

41 

58 

35 

37 

55 

35 

40 

46 

49 

5  i 

69 

51 

55 

59 

60 

34 

54 

53.8 

BRUNSWICK 

MAX 

88 

88 

88 

90 

8* 

69 

71 

75 

77 

74 

73 

74 

72 

70 

66 

63 

77 

44 

85 

82 

71 

T8 

79 

TO 

70 

76 

80 

60 

80 

79 

76 

77,1 

MIN 

T6 

60 

55 

55 

54 

60 

62 

60 

56 

55 

55 

56 

35 

44 

4| 

51 

33 

31 

53 

63 

61 

64 

36 

*6 

58,2 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 

8T 

86 

86 

88 

86 

67 

67 

71 

75 

74 

70 

Tl 

TO 

68 

67 

65 

77 

62 

84 

66 

64 

T6 

75 

68 

66 

71 

76 

75 

76 

76 

71 

74,4 

MIN 

75 

7* 

78 

'* 

50 

54 

57 

63 

63 

61 

59 

56 

54 

56 

47 

39 

48 

32 

32 

SO 

34 

63 

60 

37 

34 

35 

37,5 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

88 

90 

84 

87 

81 

65 

67 

71 

73 

75 

73 

76 

73 

70 

62 

68 

74 

42 

81 

78 

64 

TT 

76 

TO 

66 

75 

TT 

79 

76 

76 

76 

75. J 

MIN 

69 

69 

75 

*7 

69 

* 

5 1 

3  i 

3  7 

37 

57 

53 

54 

50 

51 

35 

41 

43 

42 

3T 

44 

53 

52 

52 

47 

46 

31,9 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

90 

90 

91 

89 

80 

68 

70 

75 

78 

80 

71 

75 

70 

65 

65 

62 

60 

84 

65 

73 

Tl 

78 

78 

•2 

74 

76 

74 

76 

80 

79 

79 

77. J 

MIN 

T2 

74 

71 

73 

59 

53 

69 

53 

59 

53 

54 

53 

37 

60 

61 

31 

34 

53 

34 

33 

39 

43 

46 

4T 

48 

SS 

6 -J 

60 

37 

53 

61 

35.7 

FORT  STEWART 

MAX 

88 

88 

85 

87 

•  0 

67 

66 

T3 

76 

76 

69 

75 

T5 

70 

62 

68 

77 

64 

S3 

73 

TO 

79 

76 

6» 

70 

70 

74 

76 

76 

77 

'6 

75.6 

MIN 

T3 

T2 

70 

7* 

56 

69 

66 

51 

57 

50 

49 

51 

33 

37 

57 

57 

S3 

35 

34 

33 

34 

4) 

49 

49 

42 

42 

97 

60 

35 

36 

31 

54.2 

GLENNVlLLE 

MAX 

88 

88 

88 

86 

79 

67 

68 

75 

76 

77 

71 

67 

78 

65 

61 

66 

77 

65 

61 

66 

TO 

60 

76 

TO 

71 

77 

74 

77 

76 

60 

76 

75.6 

Mm 

T2 

7J 

70 

75 

56 

68 

46 

47 

55 

51 

46 

50 

32 

•7 

55 

36 

33 

56 

33 

49 

JT 

44 

SO 

63 

36 

42 

94 

56 

54 

31 

30 

52.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


Contlnue_d_ 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1$ 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

JESUP  8  S 

M1N 

86 
71 

91 

72 

89 
69 

88 
74 

82 
58 

67 
50 

67 
45 

73 
49 

75 
57 

76 
46 

68 
49 

75 
49 

73 
52 

66 
58 

63 
57 

64 
56 

76 
51 

83 

51 

81 
48 

79 
50 

70 
34 

80 
40 

79 
41 

76 
43 

TO 
37 

76 
43 

78 
57 

79 
52 

78 
53 

78 
46 

76 
41 

76,2 
51,6 

NAHUNTA 

MIN 

90 
67 

90 
67 

90 
66 

87 
70 

80 
52 

67 
49 

69 
43 

65 
47 

76 
54 

77 
46 

68 
46 

75 
-6 

71 
57 

64 
56 

64 
55 

64 
33 

78 
48 

84 

52 

70 
32 

78 

37 

80 

40 

70 
40 

72 
39 

71 
45 

79 
54 

76 

50 

79 
52 

76 
46 

77 
44 

sl',2 

SAPELO  I SLAND 

MIN 

78 

7* 

59 

54 

50 

55 

73 
54 

70 

69 
61 

70 
60 

69 
61 

66 
60 

66 
57 

77 
54 

83 
56 

77 
34 

72 
40 

73 
34 

74 

63 

73 
59 

76 
60 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 

MAX 
MIN 

89 

71 

88 

72 

88 

70 

8* 

75 

88 
73 

80 
48 

66 
44 

66 
47 

72 
55 

75 
46 

76 
47 

69 
49 

74 
49 

74 
58 

63 
56 

62 
58 

68 

55 

77 
33 

84 

52 

82 
52 

65 
35 

69 
43 

79 
46 

74 
40 

68 

36 

69 
41 

76 
50 

78 
52 

76 
52 

78 
47 

79 
47 

73.3 
32.2 

SAVANNAH   WB  AP 

MAX 
MIN 

87 
72 

% 1 

72 

8* 

70 

86 

73 

78 
51 

66 
48 

68 
44 

72 
49 

52 

48 

68 
48 

4  9 

49 

65 
58 

62 
57 

65 
58 

55 

55 

62 
54 

41 

37 

78 
43 

46 

66 
43 

69 

37 

76 
42 

54 

75 
54 

78 
53 

78 
48 

73 
47 

74,4 
51.8 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 

Mm 

82 
77 

82 
72 

82 
70 

79 

55 

63 
54 

64 

52 

67 
55 

71 
58 

70 
55 

69 
60 

65 
62 

62 
58 

63 
59 

78 
56 

70 
43 

73 
49 

52 

55 

62 

61 

60 

53 

38.2 

SLRRENCy  2  MNW 

MAX 
MIN 

<>0 
73 

85 

72 

88 
69 

86 
72 

77 
5* 

67 
47 

68 
42 

74 
46 

77 
54 

79 
46 

73 
46 

77 
48 

74 
30 

66 
56 

64 

55 

66 

55 

78 

52 

85 
53 

81 
50 

68 
47 

71 
35 

80 
41 

77 
45 

73 
44 

70 
39 

76 
43 

78 
55 

77 
52 

79 
53 

79 
48 

77 
47 

76,0 
31.3 

WAYCROSS  *  NE 

MAX 
MIN 

94 
7* 

91 
73 

92 
70 

90 
73 

87 
73 

79 
50 

67 
45 

69 

50 

75 
57 

77 
47 

78 
53 

69 
51 

77 
52 

71 
56 

62 
61 

63 
56 

64 
51 

79 
53 

85 
48 

83 
48 

65 
35 

71 
36 

77 
43 

79 
43 

71 
37 

71 
50 

78 

50 

80 
55 

79 
55 

79 
47 

79 
45 

76,8 
52,8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

"3  u  01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

ALIAT00NA  DAM  2 

EVAP 

.01 

.18 

.07 

.49 

.32 

.26 

.23 

.00 

.13 

.13 

.09 

.10 

.05 

.07 

•  11 

.10 

.12 

.09 

.10 

.12 

.14 

.06 

.11 

.20 

.10 

.11 

.12 

.13 

4.19B 

WIND 

32 

86 

21 

42 

115 

43 

0 

23 

44 

44 

61 

68 

49 

30 

31 

50 

33 

43 

20 

36 

31 

39 

40 

43 

33 

34 

0 

86 

37 

25 

34 

1359 

R0M£  NB  AIRPORT 

EVAP 

,06 

.33 

.16 

.10 

.09 

.12 

« 

.36 

.06 

.11 

.01 

.07 

• 

.23 

.16 

.13 

.12 

.12 

.12 

• 

.23 

.09 

.09 

.05 

.12 

.09 

3.60B 

WIND 

1 

2 

4 

* 

73 

61 

29 

21 

11 

10 

# 

108 

17 

13 

30 

45 

23 

• 

62 

27 

26 

21 

29 

39 

• 

7 

16 

16 

14 

20 

10 

737 

MAX 

T* 

74 

78 

80 

73 

71 

70 

87 

83 

73 

68 

73 

65 

37 

61 

83 

60 

61 

67 

47 

47 

67 

32 

38 

63 

62 

66.0 

MIN 

68 

67 

68 

50 

43 

44 

43 

47 

46 

42 

48 

33 

55 

32 

46 

49 

34 

32 

« 

33 

33 

33 

33 

60 

47 

45 

37 

45.5 

•      »  ft 

NORTH  CENTRAL  02 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

EVAP 

.06 

.01 

.04 

.16 

.16 

.11 

.le 

.12 

.15 

.13 

.11 

.07 

.03 

.06 

.13 

.18 

.21 

.20 

.13 

.17 

.12 

.13 

.10 

.10 

.11 

.07 

.09 

.10 

.13 

3.616 

WIN0 

29 

33 

18 

30 

57 

21 

31 

13 

21 

29 

34 

17 

a 

9 

57 

61 

74 

36 

66 

39 

33 

22 

37 

27 

8 

16 

14 

23 

4 

24 

920 

MAX 

94 

65 

92 

92 

88 

84 

84 

85 

86 

66 

85 

83 

84 

84 

74 

77 

86 

90 

88 

60 

78 

85 

86 

82 

81 

83 

82 

65 

90 

69 

89 

83.1 

MIN 

72 

60 

74 

71 

39 

33 

5* 

34 

54 

34 

55 

33 

55 

60 

39 

68 

50 

67 

64 

6( 

46 

31 

54 

55 

37 

30 

35 

60 

66 

66 

67 

58.4 

•      •  • 

NEST  CENTRAL  06 

EXPERIMENT 

EVAP 

.07 

.06 

.14 

.13 

.16 

.U 

.08 

.26 

.20 

.15 

.13 

.02 

.09 

.20 

.26 

.13 

.17 

.16 

.18 

.16 

.11 

.16 

.16 

.07 

.13 

.19 

.12 

4.40B 

WIND 

32 

45 

20 

65 

75 

30 

23 

32 

25 

40 

25 

65 

30 

20 

40 

60 

80 

80 

80 

33 

63 

40 

35 

20 

13 

10 

38 

22 

23 

17 

12 

1219 

MAX 

75 

76 

72 

76 

73 

72 

68 

68 

70 

72 

69 

67 

71 

MIN 

69 

62 

63 

69 

34 

43 

43 

44 

48 

48 

45 

46 

49 

" 

CENTRAL  05 

»ILEV 

EVAP 

.09 

.12 

.14 

.13 

.15 

.09 

.19 

.06 

ft 

.26 

.06 

.19 

.16 

.06 

• 

.23 

.11 

.08 

.08 

.09 

» 

.21 

.12 

WIND 

u 

9 

6 

107 

ft 

1,3 

8 

13 

18 

28 

30 

24 

21 

86 

31 

ft 

31 

13 

23 

10 

7 

• 

30 

5 

6 

9 

10 

ft 

23 

12 

769 

•      ft  • 

SOUTH  CENTRAL  06 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.1* 

.18 

.10 

.06 

.11 

.IT 

.18 

.13 

.16 

.17 

.15 

.15 

.09 

.00 

.06 

.18 

.13 

.18 

.17 

.12 

.12 

.18 

.15 

.16 

.10 

.15 

.13 

.13 

.12 

4,  14B 

WIND 

39 

39 

24 

60 

69 

106 

69 

66 

38 

35 

30 

72 

57 

33 

102 

86 

77 

33 

15 

73 

49 

24 

18 

46 

67 

45 

31 

59 

46 

23 

17 

1626 

MAX 

92 

92 

95 

89 

95 

86 

79 

78 

77 

90 

96 

91 

80 

86 

92 

92 

86 

87 

87 

91 

93 

94 

95 

88,9 

MIN 

42 

38 

35 

37 

38 

40 

40 

61 

38 

39 

42 

30 

26 

27 

33 

34 

30 

31 

34 

41 

62 

41 

40 

36.5 

See  Reference  Not.B  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
OCTOBER  196* 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATHENS  HORT   FARM  STA  3 

\— 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

5? 

75 
70 

77 
70 

77 
73 

65 

70 
58 

70 
55 

70 
55 

70 
55 

71 

5e 

70 
55 

65 
58 

70 

60 

70 
60 

65 
60 

60 
58 

7C 

50 

70 
55 

70 

60 

65 
55 

63 
50 

65 

5^ 

65 
55 

67 
54 

66 
34 

66 

65 

67 

70 

70 
65 

70 
66 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

75 

75 
72 

75 
70 

78 
74 

76 
69 

65 
60 

65 
60 

65 

60 

65 
57 

65 
58 

65 
60 

65 
55 

65 

bO 

6  5 
6C 

65 
60 

63 
60 

65 

60 

65* 
60 

65 
65 

65 
55 

60 
55 

6  J 

55 

o5 
5  5 

63 
55 

63 
5* 

65 
55 

65 

57 

65 
60 

70 
63 

70 
60 

68 
61 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

80 
80 

80 
75 

80 
75 

80 
76 

60 
70 

70 
65 

70 
70 

70 
65 

70 
65 

68 
64 

67 
60 

67 
65 

67 
65 

6  7 

67 

67 
65 

65 
65 

66 
60 

67 
63 

at 
60 

68 
60 

65 
60 

69 
60 

65 

6 

65 
61 

65 

60 

65 
60 

65 
65 

63 

6  6 

70 

68 

65 

69 
66 

TIF  TON  EXPERIMENT  STA 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

81 

75 

81 
76 

78 
75 

79 
75 

76 
75 

7* 
64 

68 
61 

66 

60 

67 
60 

67 
60 

67 
60 

65 
60 

66 

60 

65 
61 

63 
58 

60 
58 

60 
57 

65 
59 

66 
61 

66 
58 

62 
55 

6.' 

55 

6  6 

56 

63 
58 

6, 

60 
55 

61 

55 

63 
56 

64 
58 

65 
59 

66 
68 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

77 

77 
76 

77 
76 

77 
76 

75 
75 

75 
72 

71 
70 

70 
69 

69 
69 

68 
66 

69 
68 

67 

66 

67 
67 

6M 
6  6 

68 
66 

67 
66 

67 
6  6 

66 
65 

67 

66 

65 
64 

66 

65 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

64 
63 

63 
63 

63 
62 

65 
63 

65 
64 

65 

64 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND.     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST.     SOIL  TYPE ,     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVERi 
GROUND  ALMOST  BARE,  SOME  THIN  NATIVE  GRASS .     INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 

TIFTON  EXP  STATION  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.     INSTRUMENTATION,     3  INCH  DEPTH  -  FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH ,  MODEL  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m  p  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

! 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  ftom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
o! 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1 i 00  AM 
EST 

7,00  AM 
EST 

1,00  PM 
EST 

7,00  PM 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

50-99 

100-1  99 

2.00 
and  ovei 

S 

hi 

«£  8.2 

Average 

iky  cover 
■unrne  to  it 

ATHENS  WB  AIRPORT 

05 

9 

7.5 

25++ 

06 

15 

84 

88 

55 

70 

0 

3 

2 

3 

0 

2 

10 

4.0 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

06 

9 

7.8 

26 

NW 

17 

79 

85 

52 

64 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

10 

n 

4.0 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

33 

8 

6.4 

25++ 

02 

5 

90 

90 

51 

80 

1 

0 

5 

1 

1 

1 

9 

4.2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

6.0 

22++ 

36 

5+ 

87 

52 

75 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

8 

4.  1 

MACON  WB  AIRPORT 

03 

12 

7.3 

29 

N 

5 

91 

92 

52 

72 

0 

1 

2 

4 

1 

0 

8 

65 

3.6 

ROME  WB  AIRPORT 

1 

« 

3 

0 

1 

1 

10 

3.9 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

04 

9 

8.3 

28 

NE 

5 

83 

85 

54 

76 

2 

1 

0 

1 

2 

10 

68 

4.5 

Sm  rvfaiMio*  note*  following  Sutton  Index. 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

hi 

3 

LONGITUDE 

ABBEVILLE 

0010 

OS 

WILCOX 

63  IB 

ADA1RSVILLE 

00*1 

BARTOW 

11 

B*  96 

ADCL  2  S 

CO  '.■) 

31  07 

AILEY 

J09C 

09 

MONTGOMERY  10 

32  11 

B2  34 

ALAPAHA  exp  station 

01  M 

BERRIEN  16 

63  13 

ALBANY  3  SE 

01*0 

DOUGHERTY 

8*  08 

ALL A TOON A  DAM  2 

0111 

01 

ALMA  FAA  AIRPORT 

0211 

1 ! 

31  32 

82  31 

ALPMARETTA   I  WNW 

0219 

02 

94  18 

AMEBICUS  *  ENE 

0233 

07 

32  06 

84  10 

ANER1CUS  EXP  STA  NRSy 

0238 

07 

SUMTER 

84  16 

APPLING  1  NH 

0311 

06 

C0LUM8 1 A 

1* 

33  13 

82  20 

AShBu"n  3  ENE 

0404 

08 

TURNER 

16 

83  17 

ATHENS 

0*90 

02 

i : 

33  98 

81  21 

ATHENS  COL  OF  AGR I 

04  12 

02 

CLARKE 

LC 

81  21 

A I MENS  WB  AIRPORT 

0*39 

02 

CLARKE 

10 

13  97 

83  19 

ATHENS  MORT  FARM  STA  J 

0*91 

1 1 

83  22 

ATKINSON   1  W 

0**1 

19 

31  13 

81  32 

ATLANTA  BOLTON 

0*** 

22 

33  *8 

84  28 

0*91 

02 

33  39 

84  26 

AUGUSTA  we  AIRPORT 

0*99 

06 

R 1 CHMONO 

14 

11  22 

81  98 

AVALON  1  W 

0.1 

STEPHENS 

1* 

3*  31 

V  \l 

BAINBR1DGE 

0911 

30  35 

8*  3* 

BALL  GROUND 

0  2 

CHEROKEE 

3*  20 

84  23 

BE  AVE "DALE 

0746 

31 

WHITFIELD 

i; 

3*  55 

84  51 

BELLVlLLE 

9711 

■  ' 

EVANS 

11    32  09 

61  98 

BLACKBEARD  island 

09 

21  31  29 

81  13 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

71  3*  91 

6]  36 

BLAKELY 

0979 

6   31  23 

84  56 

SLUE  RIDGE 

102* 

02 

7  3*  92 

84  19 

BOWMAN 

1192 

03 

i*;  3*  12 

81  02 

BROOKLET  1  W 

1266 

06 

11,  32  23 

91  41 

BRUNSWICK 

1  3*0 

,  ) 

61  30 

BRUNSWICK  FAA  AP 

13*9 

81  23 

BUENA  VISTA 

1372 

04 

MARION 

32  18 

84  11 

BURTON  OAM 

1*13 

03 

RABUN 

1' 

3*  47 

B3  33 

BUTLER 

1*29 
1*93 

04 

32  33 

8*  14 

BUTLER  CREEK 

06 

14 

33  22 

81  57 

CAIRO  2  NNW 

1*63 

07 

30  54 

e*  ii 

1.7. 

01 

12   3*  29 

84  38 

CAMILLA 

1900 

07 

6  31  14 

8*  13  | 

CANTON 

1389 

02 

8*  29 

CARNESVILLE  3  N 

1619 

03 

1*  3*  29 

IS  14  ! 

CARROLLTON 

16*0 

0* 

17,  33  36 

89  05 

CARTERS 

01 

MURRAY 

12  3*  36 

84  42 

CARTERSVILLE 

01 

BARTOW 

12   3*  10 

8*  *e 

CARTERSVILLE  3  SW 

1«70 

01 

3  3*  09 

84  50  j 

CAVE  SPGS  *  SSW 

01 

*|  3*  03 

85  21  1 

CEDARTOWN 

1T92 

)1 

*;  34  01 

89  19  ; 

01 

12   3*  *6 

64  47 

CH1CKAMAUGA  PARK 

01 

18  34  99 

1982 

16  34  32 

83  23  j 

CLERMONT  3  SW 

3  34  27 

B3  48  , 

CLEVELAND 

2006 

02 

J  3*  36 

COLQUITT  2  E 

2199 

07 

MILLER 

6  31  10 

84  it  j 

COLUMBUS 

0* 

MUSCOGEE 

3   32  2B 

e*  59 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

:  - 

e*  56 

COMMERCE  2  SSW 

21  BO 

10;  14  11 

83  29 

CONCORD 

6  33  09 

84  27  | 

COOLIDGE 

2291 

01 

81  92 

COOPER  GAP 

12   3*  38 

84  03  1 

CORDELE  WATER  WORKS 

6   31  98 

83  *7 

CORNEL  1 A 

2283 

14  3*  31 

83  32 

COVINGTON 

2318  OS 

9  3  3  36 

83  52 

CUMMING  1  N 

2*08 

FORSYTH 

3  3*13 

64  08 

2*29 

01 

FLOYD 

12  3*  27 

B5  07 

CUTM8ERT 

2*90 

07 

84  47 

DAHL ONEGA 

2*75 

o; 

3'  34  32 

83  59 

DALLAS  A  E 

2*89 

01 

Si  33  99 

8*  *6 

2*99 

34  *6 

8*  37 

DANVILLE 

2992 

09 

1  ' 

32  36 

63  19 

DAWSON 

2970 

07 

OAWSONVJLLE 

02 

3*  25 

8*  07 

DOCTORTOWN  1  WSW 

2716 

0' 

81  91 

DOLES 

2728 

:  1 

WORTH 

l\  11 

89  93 

DONALSONV I LLE  1  S 

■:  1 

SEMINOLE 

31  01 

8*  93 

DOUGLAS  2  NNE 

OB 

13 

11  31 

82  91 

OOUGLASVILLE 

0* 

33  43 

8*  49 

DOVER 

lb 

32  35 

81  43 

2839 

32  30 

82  94 

DUBLIN  2 

OS 

10 

32  32 

82  9* 

E AST ANOLLEE  2  SW 

29*9 

1* 

83  16 

EASTMAN  1  w 

9 

32  12 

S3  12 

ED  I  SON 

9028 

07 

31  34 

a*  ** 

ELBERTON  2  N 

30  fc  0 

03 

ELBERT 

1* 

3*  08 

62  52 

Ell i jay 

9119 

02 

GILMER 

12 

64  29 

EHMV 

91*7 

01 

17 

33  32 

8*  59 

EXPERIMENT 

9271 

)4 

6 

33  16 

8*  17 

FAIRmOUNT 

1299 

12 

34  26 

84  42 

9912 

08 

30  *1 

B2  3* 

fields  CROSS  ROADS 

0  2 

9 

34  07 

84  19 

FITZGERALD 

JJ86 

16 

31  43 

83  13 

FLEMING  EKP  STATION 

a 

31  53 

81  24 

FOLKSTON  3  SW 

1*60 

99 

30  48 

82  02 

FOLKS TON  9  SW 

3469 

09 

CHARLTON 

19 

30  ** 

82  08 

FORSYTH  1  S 

19  06 

09 

MONROE 

9 

33  01 

83  97 

FORT  GAINES 

07 

3 

31  16 

85  03 

FORT  STEWART 

\5  }A 

19 

1] 

81  37 

FORT  VALLEY  2  E 

09 

12  34 

83  91 

3567 

i 

33  17 

89  06 

GAINESVILLE 

3621 

02 

34  19 

63  50 

GIBSON 

ii 

33  1* 

GLENNVILLE 

I7S4 

14 

31  96 

81  59 

GOAT  ROCK 

3782 

0* 

3 

32  16 

85  05 

3792 

09 

MORGAN 

33  29 

83  27 

GREENVILLE  I  • 

391! 

MERIWETHER 

13  02 

84  *5 

GRIFFIN 

3936 

04 

11  15 

84  16 

*033 

32  45 

84  96 

407fl 

33  14 

64  34 

HART WELL 

*193 

93 

1* 

34  21 

82  99 

HAWK  I NSV 1 LL  E 

*1T0 

09 

32  17 

83  28 

HA2LEHURST 

*20* 

08 

31  93 

82  33 

HELEN  I  SE 

6230 

02 

WHITE 

34  41 

83  44 

H0HERVILLE    3  WSW 

4*29 

:  1 

CLINCH 

31  02 

82  48 

JACKSON  DAM 

6129 

BUTTS 

33  19 

83  SI 

JASPER  1  NNW 

0  2 

PICKENS 

34  29 

B*  27 

JASPER 

4*91 

02 

34  28 

8*  26 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

31  37 

81  53 

JESUP  B  S 

*6  76 

WAYNE 

11  29 

BI  53 

JOMNTOWN 

6688 

02 

OAWSON 

3*  31 

64  17 

JONES8OR0 

:  - 

CLAYTON 

33  31 

8*  21 

JULIETTE 

6728 

MONROE 

33  07 

es  *e 

KENSINGTON 

4802 

WALKER 

It 

3*  *7 

89  22 

KINGSTON 

489* 

01 

BARTOW 

3*  I* 

84  56 

LA  FAYETTE 

*9*1 

01 

WALKER 

3*  *2 

83  16 

LA  GRANGE 

04 

TROUP 

33  03 

85  01 

LEXINGTON 

9169 

03 

OGLETHORPE 

1* 

33  92 

83  07 

LIME  BRANCH 

9192 

01 

33  96 

85  16 

1204 

JJ 

LINCOLN 

1* 

82  28 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

11 

33  00 

62  2* 

LUMBER  CITY 

9386 

TELFAIR 

31  59 

82  41 

LUMPKIN 

9394 

37 

STEWART 

32  03 

84  4B 

MACON  WB  AIRPORT 

9**3 

BIBS 

32  *2 

83  39 

MARSHALLV1LLE 

9990 

94 

MACON 

32  27 

83  36 

MAVSV1LLC 

1633 

02 

JACKSON 

1C 

9*  19 

83  14 

MC  INTYRE  1  WNW 

9698 

09 

WILKINSON 

10 

32  1  . 

83  13 

MET  T£R 

9813 

Of 

11 

32  2* 

M1DVILLE 

BURKE 

11 

32  50 

82  14 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


120     TP  TA 


1  ;a 


5P1  3  PI 
6P  7*1 

6P  8A 

BA 

5P  \p 


I  AM  m .  CAMPBELL 

C.  T.  JARRE TT 
E  CO.  FORESTRY  Ul 
ER  GUY  RIVERS 
E.  HOLLAND 
TER  C.  ROGERS 
S  OF  ENGINEERS 

AVIATION  AGENCY 
E.  GRIMES 
CHE  S.  RHYNE 


D.  TANKERSLEY 
Y  J.  WILLIAMS 
.  E.   S.  SELL 
EGE  EXP.  STATU 
WEATHER  BUREAl 


WEATHER  BUREAl 


!  MRS.  ESTELLE  GROGAN 
I  MRS.  H.  E.  WARMACK 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  R..r..„  r>i<         i     .  .  . 

Georgia,  Athena,  Georgia  30601,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you°    wrltl"«  to  tne  »"".r  Bureau  State  Cllaxatologl.t,  Agricultural  Engineering  Building,  Unlver.lty  of 
DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bullelln  are:     Temperature  In  "F    Drecloitatlon  and  ,„„„„„„  ,„  ,  k 

are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  .empera.ure,  from  65-  F.   ■„  "Supplemental  Dau^ubie  dlrTc.lon. .~in  ^TrXn.  T^t„\"..  "      """""""  "  m""-  ^ 

.ion"  uble.  ••„„,  Temperature"  lab.e,  "Evaporation  and  Win^d"  SKESfl  l^C^tt  ^I^M  ^  .iX^i,  ^^.^^0^^' 
SSSSRt»5^^                                                                                                                   *  —  — *  -  -  — •    «"  and  Min  h  .nd  «...  ^ 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  or.  Cround"  table  are  the  waler  eo.ulv.len.  ot  snow   .I.e.   or  le.      n,.  ...  a     c       •  . 

for  successive  observations;   conseouen.lv.  occasional  drifUng  and  Cher  cause,  o,  loca,  «rSK^£.^^  -""  1 

'ree,W^dice.  °'  S"°Wf,U  "  ^  "C"","°1°*"1  D««"  *•  "S"°»"»  «d  Snow  on  Ground"  ubl.,  and  In  ,h.  "Season.!  Snowf..l"  uble.  include  .no.  .nd  .I.e..    En.rl.s  of  .no,  on  ground  tacit*  .««. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IX  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  uble.  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Uble  and  the  "Daily  Temperature"  Uble  Is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  winds  peed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  daU. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    Sec  "Daily  Temperature"  Uble  for  deUiled  daily  record.    Degree  day  daU,  if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  PreclpiUtlon  DaU.  > 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Sution  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  PreciplUtion  DaU"  bulletin.  If  daily  amounU  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  PreciplUtion  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  daU  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  DaU"  Uble. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Sution  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Sution  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  Ubles,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  subsUtions  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "SubsUtion  History"  for  this  Sute,  price  35  cenU.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  DaU,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obUined  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary, )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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24 

.0 

0 

3 

2 

l 

BLACKBEARD  island 

70.3 

33.2 

61.9 

83 

19 

*3 

22 

121 

0 

0 

0 

0 

3.43 

2.10 

23 

.0 

0 

5 

2 

l 

DDI  111  (U  1  fK 

73.3 

35.1 

64.3 

2.3 

83 

IT 

43 

22 

81 

0 

0 

2.16 

.63 

1.01 

1 

.0 

0 

5 

1 

l 

BRUNSWICK  FAA  AP 

71.7 

34.1 

62.9 

83 

18. 

37 

30 

100 

0 

0 

0 

0 

2.47 

1.14 

1 

.0 

0 

3 

2 

l 

FLEMING  ExP  STATION 

73.1 

48.3 

60.7 

■  1 

17 

34 

2T 

149 

Q 

2.18 

.96 

24 

.0 

2 

0 

FOLKSTON  9  SW 

74.4 

33.1 

63.8 

83 

17. 

♦0 

26 

85 

0 

0 

0 

0 

2  27 

■  « 

t  a  3 

.  0 

g 

3 

3 

0 

FORT  STEWART 

73.1 

31.0 

62.1 

83 

IT 

3T 

22 

120 

0 

0 

0 

0 

2.49 

1.61 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

oLtWNV 1  LLC 

73.5 

50.2 

61,9 

3.3 

8  5 

I T 

36 

22 

125 

0 

0 

0 

0 

2  07 

.08 

.  98 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

JESUP  8  s 

72.8 

48.3 

60.6 

83 

17. 

33 

27 

ISO 

0 

0 

0 

0 

1.71 

.53 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

73. 3M 

46. OM 

39. 8M 

83 

18. 

31 

26 

160 

0 

0 

1 

0 

1.95 

.77 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAPFLO  ISLAND 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

2.U 

2.19 

24 

.0 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

73.6 

48.0 

60.8 

4.2 

83 

ia 

34 

27. 

132 

0 

0 

0 

0 

.02 

.99 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

SAVANNAH  nB  AP  R 

72.3 

47.7 

60.1 

2.8 

83 

17 

32 

39 

137 

0 

0 

I 

0 

2.90 

.63 

2.32 

24 

.0 

0 

3 

1 

l 

SAVANNAH  BEACH 

67. 8M 

34. 1M 

61. OM 

80 

IT 

42 

22. 

1ST 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.60 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

SURPENCY  2  WNW 

73.2 

47.7 

60.3 

83 

18. 

32 

23 

154 

0 

0 

1 

0 

1.43 

1.20 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

WAYCPOSS  A  NE 

7*. 3 

48.4 

61.4 

1.7 

89 

t 

33 

26. 

133 

0 

0 

0 

0 

1.35 

.66 

.60 

21 

.0 

0 

i 

2 

0 

DIVISION 

61.3 

2.4 

2.18 

.43 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      89°  on  the  18th  at  Balnbrldge  and  on  the  6th 
at  Waycross  4  NE 

Lowest  Temperature:       10°  on  the  22d  at  Blalrsvllle  Exp  Sta 


Greatest  Total  Precipitation:   4.53  Inches  at  Kensington 
Least  Total  Precipitation:       0.40  Inch  at  Mldvllle  Exp  Sta 
Greatest  One-Day  Precipitation:     2.78  Inches  on  the  25th  at  Cornelia 
Greatest   Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  Blue  Ridge 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23  24 


NORTHWEST 

ADAIRSVILLE 

ALLATOONA  DAM  2 

BEAvERDALE 

CALHOUN  EKP  STATION 

CARTERS 

CARTERSV I LLE 
CARTERSV1 LLE  3  SW 
CEDARTOWN 
CMATSWORTM 
CHICKAMAUGA  PARK 

CURRVV1LLE  2  X 
DALLAS  4  E 
DAL  TON 
EMBRV 
FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROME 

ROME  WB  AIRPORT 

SUMMERV1LLE 

TAYLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA  1  HNH 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGRI 
ATHENS  WB  AIRPORT 
ATLANTA  BOLTON 

ATLANTA  WB  AIRPORT 
BALL  GROUND 
BLAIRSVILLE  EKP  STA 
BLUE  RIDGE 
CANTON 

CLEVELAND 
COMMERCE  2  SSW 
CUMMING    1  N 

DAHLONEGA 
OAWSONVILLE 

ELL! JAY 
GAINESVILLE 
HELEN  I  SE 
JASPER  I  NNW 
MAYSVILLE 

MONROE 

NORCROSS  *  N 
WALCSKA 
WINDER  I  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOWMAN 

CARNESV ILLE  >  N 
CLAYTON 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTWELL 

LEXINGTON 

LINCOLNTON 

TOCCOA 

WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

CONCORD 
DOUGLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN 
GOAT  ROCK 

GREENVILLE  2  W 
GRIFFIN 
HAMILTON  *  W 
JONESBORO 
L>  GRANGE 

HARSHALLVlLLE 
MONTE2UMA 
NEwNAN 
TALBOTTON 
TALLAPOOSA  2  NNW 


TMOMASTON  2  S 
WEST  POINT 
WOODBURY 


CENTRAL 

ABBEVILLE 
AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 

EASTMAN  I  w 
FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  A  NE 
HAwKINSVTLLE 

JULIETTE 

MACON  wB  AIRPORT 
MC  INTYRE  1  WNW 
MILLEDGEVILLE 
MONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  WNW 
SANDERSVILLE 
SILOAM 
SPARTA  2  NNW 


5.2* 
1.  36 
3.TZ 


3.82 


3.48 
2.8T 

4.H 

3.»a 

3. OB 

2.92 
3. OB 
3.48 
2.41 
2.85 


2.S4 

2. AC 
2.9* 


2.92 
3.2' 
2.1* 
3.03 
1  .84 

3.H 
1.01 
2.61 


2.961 
2.T) 


2.621 


1.A4 
2.1tl 
1.21 


•  00     .02  .02 


2>  1.10  .39 


.03  2.20 
•26  1*68 
.12  1.42 
•  30|  l.BO 
.18  1.73 


.33  1.62 

.2*  2.04 

.20  1.6B 

.10  1.90 

l.ai 

.191  1.8A 
2.31 
.21  1.79 
.24  l.TA 
.It  l.SO 

.19  1.63 
.03   1.84  .36 


.32  1.9A 
.161  2.29 

.36  2.61 

.20  1.89 

.AO  2.00 

.22  2. ST 


2.44 
2.48 
2.78 


1.90 
2.06 
2.69 
1.96 


.91 
1.19 
1.09 
1.11 
1.44 


S*«  releience  note,  following  Station 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Tolal 

Day  of  Month 

1   |  2  |  3 

4  1  5  I  6 

 1  -  1  

7  |  8  1  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17 

.8 

»| 

20 

21 

22  |  23  [ 

24 

■1 

26  |  27 

28  1  29  30 

31 

CIST  CCNTRAL  06 

APPLING  1  Nw 

AUGUSTA  MB  AIRPORT  - 
BROOKLET  I  W 
BUTLER  CREEK 
DOVER 

2.2 
1.2" 

•  6 
L2< 

.9* 

•  OB 

.09 
.04 

T 

.02 

T 

.01 

.24 
.90 
.91 
.22 

.•« 

T 

T 

• 

,91 
,11 
.11 
.11 

1.49 
.14 

.44 

.40 

T 

GIBSON 

LOUISVILLE 

NIDVILLC 

«1DVILLE  ElP  STA 

i'.w 

■  A1 
•* 

T 

T 

.04 

.o 

.99 
.90 
,B4 

.99 

T 

.32 
.  ir 

.OA 
.23 

.la 

.40 
.10 
.24 
.19 

.10 

MILLCN  4  H 
NILLMAvCN  i  E 
NEMINGTON  a  NH 
STILLHORE 
SWAINSBORO 

LSI 
.91 

■II 
.9 

.02 

.10 
.34 
.17 
.24 
•  49 

T 

.10 

.29 
.94 
.19 
.24 
■  11 

.91 
.29 
.ST 

■  IT 

.09 

HARRENTON 
•AVNESBORO  1  NE 

2.9' 
1 .1 

.19 

.70 
1.39 

.20 

.;c 
•  11 

1.10 

•      •  • 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  S  SE 
AMfRICUS  A  ENE 
6A1N6R I0GE 

blakEly 
cairo  2  nnm 

2.11 
.*.<' 
2.2' 
3  ,0( 

T 
T 

.09 
T  .09 

T  T 

.17 

.09 

T 

.04 

.47 
.92 
.79 
.44 
.99 

.02 
.01 
.04 

.43 

.  ii 

,41 
.24 
.99 
.  II 

.49 
.76 
.92 
.96 
.61 

.06 

.69 
.44 
.29 

CAMILLA 
COLOUITT  2  E 
CUTHBERT 
DAMSON 

DONALSONVILLE   I  5 

J.j' 
2.4< 
3 .01 

it*: 

■  f 

T 

.09 

T 

.99 
.92 

.44 
.92 

.01 

.11 

.93 

1.11 

1  '.It 

.To 

.61 

.77 

.41 
.92 

T 

•  96 
.62 
.60 

.02 

•  90 
.99 

FORT  GAINES 

LUMPKIN 

MORGAN  1  M 

MORGAN  S  NW 

PLAINS  Sw  GA  E>P  STA 

2. At 

s.Te 

2.9< 
9.2! 

3.01 

T 

.09 

.90 
.20 

T 

.31  .03 

.97 
1.09 
.49 
.91 

.76 

.10 
.19 
.90 

.31 

•  9C 
.90 
.94 

.  '  | 

.93 

1.19 
1.02 
1.09 

.70 

.62 
.39 
.44 

.60 

•  40 

PRESTON  I  SW 
THONASvILLE 

lis 

T 

.IB  .07 

.01 

.42 
.99 

.01 

.01 

.91 
.2i 

•  94 
1.10 

.69 

.10 

.19 

•       •  • 

SOUTH  CENTRAL  0» 

aO£l  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  S  ENE 
COROELC  MATER  NORKS 
OOuBLAS  2  NNE 

l.«< 

•  SI 
l.Ai 

LSI 

■  OB 

1.12 

1.00 
■  41 
.44 

.04 

.11 
.11 

III 

•  66 
,60 
■  27 
,61 
.91 

.26 

.19 
.20 

FITZGERALD 
MOMRVtLLE  1  Wlw 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  CSC 
NASHVILLE  3  SSC 

1.A1 
2.11 
.71 

T 

!os 

.02 

.04 

.09 

*93 
.42 
.40 

.71 

!si 

.01 

',l< 
.0. 
.21 
.14 

.29 
.61 
,97 

.02 

.10 
•  06 

.29 

QUITMAN 

TIPTON  CKP  STATION 
VALDOSTA  A  NM 

1.61 
1.2. 

1  .6< 

.02 

.02 

'.ll 
.90 

•  3( 
,01 

.11 

.01 
.01 

.41 

ill 

.14 

.21 

.14 

•       •  • 

SOUTHCAIT  04 

ALMA  PAA  AIRPORT 
ATKINSON  1  M 
BLACKBCARD  ISLAND 
BRUNSMICK 
BRunS.ICK  PAA  AP 

2. SI 
l.S! 
3. A! 

2^1 

.67 
.10 

.so 

.19  .01 

.02 

T 

.09 
.04 

.01 

T 

.19 
.11 

T 

.39 

.22 
.07 

T 

.21 

T 

.02 

1.9< 

•  61 

.9! 
.91 

.»C 
.69 

2.10 
•  91 
.43 

T 

T 

DOCTORTOwN  1  HSM 
FLEMING  ClP  STATION 
FOLKSTON  S  SM 
FOLKSTON  4  SM 
PORT  STEWART 

2.71 
2.11 
2.SC 
2.21 
2.41 

.BJ 

1.09 

.01 

.02 

.02 

.49 

.79 
.41 

,91 
.11 

T 

1. 11 
.9! 

1.4 

.99 
•  67 
.60 
.62 
.12 

T 

.10 
.  1  ' 

.07 

GLENNV1LLE 
JCSUP  I  s 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPCLO  1SLANO 

2.01 
l.'l 
1.4! 
2.11 

T 

.OB 

•  97 

•  27 

.01 
.09 
.22 

.07 
.01 

.04 

T 
T 

.10 

*92 
.97 
1.01 

.01 

;'] 
.  i« 

l  '.  l< 

•  63 
.41 

.91 

.09 
.19 
.02 

SAVANNAH  USOA  PL  GRON 
SAVANNAH  MB  AP  R 
SAVANNAH  BCACH 
SURRENCY  2  MNM 
MAYCROSS  a  if 

2.1! 
2.9C 
1.11 
1.4! 
111! 

T 

.02 

.01 
,04 

.01 

.01 
.94 
.94 
.94 

:»' 

.»: 

,w 

2.31 
.4C 

l.tl 

•  66 
.14 

•  16 

:K 

.06 

.01 

Sim  ratavctc*  not—  tolknrtrsg  9uMo  tadaa. 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  196* 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

•      •  • 

NORTHWEST 

01 

ALLAT00NA  DAM  2 

MAX 
MIN 

77 

A9 

76 
43 

70 
44 

7 1 
46 

73 
43 

74 
42 

74 
43 

72 
47 

67 
41 

67 
39 

75 
39 

73 
48 

71 
30 

78 
45 

77 
53 

71 
54 

69 
97 

74 
60 

76 
59 

75 
34 

49 
31 

44 
19 

47 
26 

50 
29 

49 
38 

59 
34 

65 
35 

65 
38 

64 
31 

67.3 
42,0 

CALHOUN  ExP  STATION 

MAX 

Mm 

76 
AO 

75 
40 

75 
41 

75 
39 

76 
39 

74 
36 

73 

36 

76 
37 

78 
36 

77 
37 

76 
37 

78 
36 

75 
37 

75 
39 

77 
38 

72 
40 

76 
41 

76 
44 

70 
48 

63 
33 

49 

35 

40 

19 

50 
19 

49 

35 

30 
40 

60 
32 

70 
30 

61 
40 

60 
35 

50 
30 

67.8 
36.4 

CARTERSvILLE 

MAX 

Mm 

44 

73 
39 

51 

76 
48 

75 
37 

75 
34 

73 
40 

66 
42 

71 
37 

76 
33 

76 
34 

78 
31 

78 
44 

60 
40 

73 
40 

70 
96 

76 
60 

76 
62 

78 
61 

72 
36 

46 
28 

43 
17 

53 
24 

5  1 
38 

31 
47 

61 
32 

69 
30 

66 
47 

62 
34 

59 
27 

68.3 
40.4 

CFOARTOwN 

MAX 

Mm 

II 

72 
34 

73 
41 

75 
38 

75 
37 

75 
36 

75 
38 

72 
38 

70 
37 

77 
33 

76 
35 

76 
43 

79 
53 

79 
46 

74 
90 

75 
91 

73 
60 

77 
62 

78 
61 

62 
36 

45 
30 

48 
16 

30 
17 

47 
38 

52 
46 

63 
30 

72 
31 

61 
48 

65 
33 

60 
29 

68.3 
39.7 

DALLAS  4  E 

MAX 

Mm 

AO 

45 

43 

72 
48 

72 
45 

73 
46 

72 
42 

74 
43 

66 
44 

70 
44 

77 
42 

75 
42 

75 
•  3 

76 
49 

78 
92 

73 
93 

73 
99 

74 
62 

73 
57 

73 
35 

46 

S3 

44 
17 

46 
18 

50 
24 

48 

32 

32 
37 

62 
37 

72 
42 

60 
35 

64 
29 

66.9 
41.9 

DALTON 

MAX 

Mm 

78 
47 

74 
40 

74 
41 

73 
40 

75 
40 

76 
41 

73 
40 

73 
44 

67 
43 

70 
36 

75 
37 

73 
40 

76 
12 

78 
41 

79 
41 

76 
48 

70 
98 

73 
62 

73 
63 

71 
37 

49 
31 

42 
IS 

45 
21 

50 
23 

49 
39 

30 
34 

61 
33 

70 
34 

59 
39 

59 
31 

67.2 
39.8 

LA  FAYETTE 

MAX 

Mm 

75 
35 

74 
38 

74 
37 

76 
38 

76 
36 

71 
38 

71 
42 

67 
37 

70 
34 

75 
34 

73 
37 

74 
47 

79 
39 

79 
42 

74 
47 

72 
92 

79 
63 

73 
63 

71 
55 

70 
30 

42 
18 

45 
16 

92 
21 

49 

38 

30 
32 

63 
31 

69 
32 

69 
31 

37 
28 

33 
15 

67.3 
36.9 

ROME 

MAX 

Mm 

73 
A6 

74 
37 

76 
49 

76 
39 

77 
39 

75 
40 

76 
39 

69 
50 

73 
39 

77 
34 

76 
36 

76 
45 

77 
42 

81 
45 

73 
48 

70 
92 

76 
96 

75 
63 

77 
60 

72 
37 

47 

32 

47 
19 

92 
18 

50 
39 

5 1 
46 

62 
31 

7  1 
31 

61 
45 

65 
36 

65 
26 

69.0 
40.7 

ROME  W8  AIRPORT 
•      •  * 

MAX 

Mm 

7A 
Al 

74 
34 

75 
45 

76 
38 

77 
38 

75 
37 

73 
38 

68 
42 

73 
38 

75 
33 

74 
34 

76 
43 

78 
46 

79 
41 

75 
48 

70 
90 

77 
6C 

74 
63 

77 
53 

53 
36 

46 
27 

46 
18 

53 
19 

48 

38 

50 
41 

62 
31 

70 
32 

60 
42 

64 
30 

37 
22 

67.0 
38.7 

NORTH  CENTRAL 

02 

AIPHARETTA   1  WNW 

MAX 

Mm 

47 

67 
41 

70 
43 

72 
47 

72 
38 

74 
40 

75 
41 

73 
46 

72 
39 

71 
39 

75 
37 

73 
38 

73 
40 

75 
44 

76 
44 

71 
49 

72 
49 

75 
62 

77 
58 

74 
35 

45 
S3 

44 
17 

50 
18 

48 
37 

50 
36 

47 
36 

57 
34 

65 
29 

64 
28 

66 
29 

66.6 
38.9 

ATHENS 

MAX 

Mm 

67 
SO 

71 
45 

73 
49 

72 
45 

78 
41 

78 
42 

75 
44 

70 
51 

74 
44 

79 
39 

75 
40 

75 
48 

73 
13 

75 
50 

72 
53 

77 
31 

81 
59 

60 
61 

76 
58 

71 
40 

57 
36 

48 
25 

49 

24 

47 

39 

49 
43 

69 
41 

70 
37 

60 
42 

64 
39 

54 

31 

66.6 
44.0 

ATHENS  COL  OF  AGP! 

MAX 

Mm 

69 
4  8 

7  1 
46 

73 
48 

73 
45 

78 
39 

79 
41 

75 
43 

71 
44 

75 
43 

78 
38 

76 
39 

75 
48 

76 
51 

77 
50 

71 
54 

75 
49 

80 
59 

60 
61 

76 
57 

69 
40 

55 
33 

49 
24 

50 
26 

48 

58 

53 
42 

66 

39 

69 
36 

66 
42 

65 
38 

46 
27 

68.7 
42.9 

ATHENS  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 
49 

72 
47 

73 
49 

73 
47 

78 
43 

77 
44 

74 
47 

72 
51 

74 
44 

78 
42 

75 
44 

74 
4t 

74 
33 

76 
52 

70 
53 

75 
91 

80 
60 

76 
61 

75 
57 

61 
40 

55 
31 

48 
24 

49 
27 

46 
38 

53 
46 

64 
41 

69 
40 

98 

42 

65 
40 

43 
22 

67.6 
44.4 

ATLANTA   »B  AIRPORT 

MAX 

Mm 

66 
50 

7  1 
49 

73 
53 

73 
49 

76 
46 

74 
47 

73 
46 

67 
47 

71 
44 

75 
47 

72 
45 

73 
52 

76 
57 

77 
50 

73 
54 

73 
55 

78 
59 

76 
61 

74 
59 

60 
38 

48 
29 

48 
22 

47 
27 

46 
37 

52 
45 

62 
35 

66 
40 

58 
44 

63 
37 

44 

22 

66.2 
44,9 

Bl  AIRSVULE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

70 
AO 

70 
31 

69 
35 

71 
33 

7  I 
33 

69 
30 

73 
33 

69 
36 

61 
36 

69 
29 

72 
29 

72 
32 

69 
94 

73 
34 

73 
39 

70 
43 

66 
45 

70 
55 

68 
56 

66 
32 

44 

26 

40 
10 

47 
19 

53 
18 

53 
38 

48 
41 

59 
27 

66 
27 

59 
24 

58 
26 

64.1 
33.6 

81  UE  RIDGE 

MAX 

Mm 

72 
35 

74 

32 

75 
35 

75 
38 

74 
34 

76 
32 

74 
32 

66 
45 

73 
33 

76 
31 

71 
31 

72 
41 

77 
90 

77 
36 

77 
40 

73 
45 

72 
56 

71 
60 

62 
58 

58 
33 

43 

28 

49 
11 

98 
16 

55 
38 

53 
36 

62 
38 

70 
31 

67 
49 

65 
28 

33 
22 

67.3 
36.3 

COMMERCE  2  SSW 

MAX 

Mm 

75 
46 

64 
40 

7  1 
41 

74 
39 

73 
35 

76 
32 

78 
32 

72 
39 

71 
35 

74 
34 

79 
31 

75 
32 

74 
45 

76 
40 

78 
41 

71 
46 

73 
46 

79 
54 

80 
55 

75 
42 

53 

30 

50 
16 

50 
17 

51 
21 

47 
38 

52 
34 

64 

30 

69 
30 

56 
29 

65 
29 

68.2 
36.0 

DAHLONEGA 

MAX 

Mm 

71 
51 

64 
39 

69 

42 

69 
46 

72 
42 

74 
47 

75 
44 

70 
49 

66 
44 

73 
38 

76 
40 

72 
40 

71 
91 

73 
44 

71 
45 

68 
52 

73 
96 

76 
60 

75 
60 

70 
37 

48 
35 

47 
19 

46 

20 

50 
27 

50 
37 

48 
40 

60 

34 

62 
37 

56 
43 

65 
32 

65.5 
41.7 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

63 
50 

68 
45 

70 
49 

71 
46 

74 
44 

75 
45 

71 
46 

67 
50 

72 
44 

76 
42 

72 
42 

73 
52 

76 
94 

74 
47 

69 
32 

73 
54 

78 
60 

78 
61 

73 
60 

69 
38 

52 
}4 

47 
23 

51 

25 

47 
36 

30 
46 

62 
40 

66 
38 

55 
44 

63 
38 

30 
28 

66.2 
44.4 

HELEN  I  SE 

MAX 

Mm 

68 
45 

71 
33 

72 
43 

75 
35 

75 
35 

81 
42 

70 
35 

68 
51 

74 
36 

79 
32 

74 
31 

70 
39 

77 
47 

73 
36 

70 
40 

76 
46 

76 
46 

75 
47 

69 
47 

65 
36 

47 
35 

47 
14 

52 
17 

50 
36 

55 
35 

61 
35 

66 
30 

61 
34 

67 
31 

58 
26 

67,4 
36.5 

JASPER  1  NNw 

MAX 

Mm 

69 
54 

70 
44 

73 
33 

74 
48 

74 
49 

74 
49 

70 
46 

64 
49 

70 
46 

73 
45 

73 
45 

73 
45 

74 
94 

74 
48 

70 
58 

64 
54 

73 
58 

73 
58 

70 
59 

60 
34 

45 
28 

46 
18 

52 
2a 

52 
35 

50 
43 

58 
36 

65 
40 

57 
46 

67 
41 

45 
25 

65.1 
44.4 

WINDER  1  SSE 
ft      •  • 

MAX 

Mm 

65 
49 

72 
46 

73 
50 

74 
46 

78 
41 

79 
39 

79 
41 

73 
43 

75 
41 

79 
42 

75 
39 

76 
46 

77 

30 

71 
46 

76 
52 

80 
52 

77 
52 

74 
57 

69 
39 

53 
32 

50 
21 

48 
21 

46 
36 

32 
42 

54 
39 

69 
38 

68 
38 

64 
36 

60 
14 

68.5 
41.0 

NORTHEAST 

03 

Cl  AYTON 

MAX 

Mm 

66 
45 

71 
32 

72 
40 

74 
36 

34 

79 
34 

75 
33 

67 
49 

73 
43 

77 
32 

74 
31 

70 
37 

76 
48 

73 
36 

70 
35 

72 
45 

78 
52 

73 
97 

70 
59 

67 
37 

50 
31 

49 
16 

53 
19 

5  | 
35 

54 
46 

63 
37 

66 
31 

64 
34 

6 1 
34 

47 
23 

67.0 
37.3 

CORNELIA 

MAX 

Mm 

63 
50 

67 
42 

69 
48 

7 1 
42 

73 
40 

76 
39 

69 
43 

66 
48 

72 
38 

76 
38 

71 
38 

70 
45 

74 
93 

71 
42 

51 

49 

75 
37 

75 
95 

70 
58 

68 

37 

50 
30 

18 

22 

48 

35 

44 

62 
38 

64 
33 

54 
39 

6 1 
30 

50 
26 

65.0 
40.9 

ELBERTON  2  N 

MAX 

Mm 

68 
43 

71 
40 

72 
43 

70 
34 

77 

32 

75 
32 

72 
35 

70 
48 

71 
35 

75 
31 

73 
30 

73 
39 

73 
49 

79 
39 

71 
42 

77 
41 

80 
95 

79 
92 

74 

57 

72 
46 

58 
30 

47 
19 

50 
15 

49 
37 

54 
42 

63 
37 

66 
29 

64 
30 

63 
32 

60 
23 

68.3 
37.1 

HARTwELL 

MAX 

Mm 

76 
50 

72 
48 

75 
53 

74 

46 

76 
46 

81 
47 

78 
46 

72 
46 

75 
45 

79 
44 

77 
47 

80 
49 

82 
11 

81 
54 

82 
55 

83 
60 

86 
60 

83 
98 

84 
58 

71 
54 

68 
41 

62 
29 

52 
28 

52 
32 

93 
37 

54 
35 

58 
34 

64 
36 

66 
38 

67 
37 

72.  1 
45.5 

TOCCOA 

MAX 

Mm 

65 
51 

70 
44 

73 
51 

75 
43 

78 
44 

79 
48 

74 
42 

71 

50 

75 
47 

79 
41 

75 
47 

73 
50 

10 

96 

75 
44 

72 
49 

79 
S3 

81 
99 

80 
98 

73 
59 

71 
40 

57 
29 

47 

20 

51 
21 

48 
36 

57 
43 

66 
40 

67 
38 

57 
38 

63 
38 

48 
31 

68.6 
43.7 

WASHINGTON 
ft        ft  ft 

MAX 

Mm 

70 
42 

66 
42 

71 

40 

35 

72 
40 

70 
38 

77 
34 

73 
35 

35 

70 
40 

76 
36 

75 
40 

74 
44 

53 

47 

48 

76 
45 

95 

1° 

49 

36 

23 

50 
18 

19 

35 

55 
38 

36 

33 

38 

64 
28 

68.9 
38.6 

WFST  CENTRAL 

OA 

BLENA  VISTA 

MAX 

Mm 

71 
49 

74 
47 

75 
53 

74 
31 

79 
48 

76 
53 

77 
45 

71 
55 

75 
47 

76 
46 

76 
45 

77 
46 

78 
96 

73 
55 

71 
57 

71 
56 

81 
56 

80 
60 

80 
60 

74 
42 

57 
37 

52 
26 

48 
36 

97 
37 

59 
47 

62 
34 

70 
43 

64 
44 

72 
44 

39 
35 

70.3 
47.0 

carrollton 

MAX 

Mm 

70 
44 

71 
38 

73 
43 

73 
41 

75 
36 

73 
36 

74 

38 

67 
43 

72 
38 

75 
33 

74 
33 

75 
42 

78 
92 

77 
49 

75 
50 

77 
52 

73 
53 

72 
57 

76 
56 

68 
36 

46 
31 

48 

20 

48 
21 

47 
37 

52 
43 

62 
33 

69 
31 

62 
42 

65 
38 

49 

29 

67.2 
39.8 

cclumbus  wb  airport 

MAX 

Mm 

75 
53 

76 
52 

77 
57 

77 
48 

79 
43 

78 
45 

78 
45 

73 
49 

76 
44 

76 
40 
See 

76  79 
40  49 

Reference  N 

79     76  76 
98     58  59 

jlea  Following  SlaU 

77 
36 

80 
54 

63 

57 

81 

59 

64 
42 

58 
36 

56 
29 

52 
37 

55 
41 

53 
40 

65 
34 

72 
36 

66 
43 

68 
40 

46 
29 

70.9 
45.8 

-  150  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

• 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avftr 

Ejperimfnt 

MAX 
MIN 

T6 

67 

73 

74 

74 
42 

76 

77 

75 
52 

68 

63 

73 
42 

76 
46 

75 
55 

76 
60 

77 
55 

77 
34 

74 
54 

75 
54 

77 
58 

77 
60 

76 
39 

49 

37 

33 
23 

31 

27 

48 
36 

52 
39 

32 
37 

63 
38 

70 
46 

64 

61 

63 
33 

66.7 

GREENVILLE  2  V 

MAX 

MIN 

li 
56 

76 
44 

73 
48 

72 
49 

76 
46 

75 
50 

75 
45 

69 
46 

TO 
65 

76 
66 

75 
48 

ri 

56 

78 
36 

80 
60 

81 

61 

61 
61 

60 

60 

79 
63 

79 
36 

79 
37 

33 
33 

30 
32 

30 
30 

45 

IS 

33 
63 

42 

33 

'0 
42 

67 
65 

65 
40 

62 
30 

70.2 

OBIFFIN 

MAX 
MIN 

66 

73 

75 

74 
49 

76 
67 

78 
67 

76 
49 

69 
53 

73 

46 

76 
67 

76 
51 

TT 
54 

78 
60 

78 
58 

74 
55 

73 
56 

76 
61 

75 
60 

76 
60 

69 
40 

36 
37 

53 
24 

47 
29 

44 

37 

32 
43 

65 
38 

72 
43 

64 
45 

65 
61 

32 
31 

68.8 
66.9 

14  GRANGE 

MAX 
MIN 

TO 

73 

76 

74 
40 

77 
36 

76 
36 

76 
39 

69 
62 

72 
36 

77 
33 

76 
33 

77 

4  7 

79 
53 

76 

51 

79 
30 

77 
51 

79 
53 

80 
35 

79 
56 

74 
41 

34 
31 

30 
23 

47 
25 

47 

38 

32 
46 

64 

32 

T2 
SO 

66 
38 

65 
38 

36 
26 

64.7 
40  •  2 

MARSHAL L  V I L L E 

MAX 
MIN 

NFwNAN 

MAX 
MIN 

69 

?2 

74 
50 

74 
46 

77 
62 

83 
43 

76 
39 

66 

46 

T2 
6  3 

76 
62 

76 
61 

TT 
54 

76 
57 

77 
53 

76 
56 

75 
52 

77 
55 

75 
58 

76 
56 

T2 
33 

30 
32 

30 

20 

47 
26 

47 

37 

33 
42 

63 

SI 

70 
36 

63 

65 
39 

35 
26 

68.6 

63.1 

TALBOTTON 

MAX 
MIN 

TO 
41 

I] 

76 
47 

75 
44 

60 
40 

76 
41 

72 
50 

73 
42 

77 
60 

76 
39 

76 
66 

76 
66 

76 
16 

77 
50 

TS 
50 

75 
55 

81 
55 

78 
56 

78 

55 

74 
40 

62 
41 

35 
25 

51 
26 

49 

36 

35 
45 

64 
34 

Tl 
34 

« 

66 
36 

61 
33 

70.4 
43.1 

TALLAPOOSA   2  NNN 

MAX 

Mm 

71 
62 

3 

71 
31 

74 
33 

76 
34 

73 
35 

76 
35 

69 
60 

71 
31 

76 
29 

75 
30 

76 

38 

60 
65 

80 
44 

78 
45 

76 
49 

77 
59 

78 
59 

78 

50 

75 
40 

64 
40 

34 
18 

56 
15 

52 
37 

55 
36 

64 

30 

72 
2» 

45 

63 

30 

36 

70.9 
36.9 

THOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

68 

63 

81 
46 

75 
46 

83 
34 

81 
36 

61 
37 

74 
37 

77 
60 

79 
33 

76 
33 

79 
39 

79 
66 

82 
46 

76 
69 

78 

50 

80 
46 

SO 

50 

'9 
68 

70 
38 

60 
33 

37 
22 

55 

22 

68 

30 

52 
40 

67 
26 

75 
23 

36 

70 
33 

33 

72.0 
37.9 

WFST  POINT 
ft       •  * 

MAX 
MIN 

73 
48 

„ 

74 
«•  9 

75 
66 

78 
39 

78 
39 

75 
42 

71 
47 

75 
62 

76 
36 

75 
36 

77 

68 

76 
53 

76 
55 

79 
56 

79 
55 

78 
54 

80 

57 

79 
62 

75 
40 

36 
35 

51 
25 

48 

30 

48 

36 

53 
47 

63 
35 

72 
33 

63 
40 

31 

70.0 
43.7 

CFNTRAl 

Oi 

ATI  EV 

MAX 
MIN 

75 
5  3 

78 
50 

77 
44 

78 
63 

78 
42 

76 
56 

71 
66 

77 
41 

76 
61 

79 
51 

60 
54 

64 

58 

61 
39 

79 
38 

39 

55 
30 

31 
36 

60 
45 

66 
33 

71 
38 

69 
30 

39 

72.3 
46.3 

COVINGTON 

MAX 
MTN 

65 

72 

73 
49 

72 
47 

78 
38 

78 
62 

73 
45 

69 

50 

T3 
63 

77 
39 

73 
37 

75 

45 

73 
35 

79 
52 

72 
53 

71 
50 

80 
57 

80 

39 

78 
36 

71 
39 

31 

35 

30 
21 

48 

24 

45 

37 

S3 
63 

63 

37 

71 
36 

S7 
42 

63 
38 

62 

67.7 
63.1 

Dublin  s  s 

MAX 

MTN 

77 
A 1 

73 

77 

78 
48 

74 
40 

77 
39 

80 
42 

62 

52 

79 
62 

74 
36 

79 
39 

80 

4  1 

79 
35 

77 
55 

76 
54 

79 
51 

82 
53 

86 

55 

84 
58 

80 

52 

61 
60 

60 
26 

55 
34 

33 
38 

63 
44 

63 
40 

63 

3  6 

72 
37 

69 
44 

70 
34 

73.6 
44.2 

EASTMAN  1  w 

MAX 
MIN 

75 
68 

66 
30 

72 
5  3 

73 
49 

70 
45 

76 
68 

74 
44 

74 

52 

70 
4b 

68 

43 

73 
41 

7) 

5 1 

75 
97 

65 
56 

65 
56 

73 
35 

75 
58 

80 
59 

77 
38 

75 
53 

55 
39 

54 

29 

31 

37 

38 

46 

39 

39 

48 

69.9 
47.3 

FORSYTH  1  5 

MAX 
MIN 

68 

67 

72 
46 

73 
57 

72 
49 

78 
40 

76 
65 

75 
43 

70 
47 

71 
45 

76 
42 

73 
38 

76 

46 

77 
55 

76 
55 

74 

55 

73 
51 

80 
39 

79 
57 

78 
56 

72 
42 

56 
38 

52 
27 

47 

30 

46 

33 

37 

65 

63 
38 

69 

37 

65 
42 

63 
42 

61 

33 

69.  1 
44.8 

FORT  VALLEY  2  E 

MAX 
MIN 

76 
48 

71 
47 

74 
51 

76 
51 

74 
43 

78 
47 

76 
44 

79 
49 

76 

46 

72 
40 

76 
39 

78 
44 

77 
51 

77 
56 

T6 
56 

76 
55 

76 
36 

84 

56 

82 
58 

79 
46 

36 

39 

61 
26 

34 
34 

30 
38 

61 
43 

33 

37 

6  6 

39 

70 
43 

63 
46 

66 

71.2 
43.7 

MAWKINSVILLE 

MAX 
MIN 

80 
48 

72 
48 

77 
49 

79 
50 

71 
42 

80 
40 

80 
41 

60 
41 

78 
46 

73 
38 

61 

37 

no 

39 

80 
46 

71 
55 

76 
55 

79 
55 

82 
35 

86 

56 

62 
60 

61 

33 

60 
39 

62 
29 

62 
37 

50 

4  0 

65 
64 

60 
37 

68 
34 

70 
39 

67 
47 

70 
33 

73.3 

64.4 

MACON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
47 

76 
46 

7T 
5  5 

75 
63 

60 
36 

77 
43 

77 
40 

75 
49 

73 
62 

79 
36 

77 
37 

76 
47 

78 
60 

78 
56 

78 
56 

77 
50 

83 

55 

82 
55 

81 
56 

69 
43 

61 
35 

56 

29 

30 
34 

55 
40 

62 
47 

66 
36 

Tl 
35 

63 
40 

66 
36 

46 
28 

71.4 
44.0 

MC    INTYRE    1  HNW 

MAX 
MIN 

MILLtDGEVILLE 

MAX 
MIN 

77 
47 

70 
48 

75 
50 

76 
48 

74 
36 

76 
40 

77 
40 

77 
42 

76 
46 

73 
39 

76 
38 

77 
39 

75 
67 

76 
31 

80 
54 

76 
53 

76 

54 

83 

39 

80 
56 

78 

32 

34 

60 

59 

20 

35 

30 

51 
32 

62 
41 

68 

31 

72.5 
43.7 

MONTICELLO 

MAX 

MIN 

73 
50 

76 
66 

74 
46 

75 
45 

73 
44 

79 
46 

77 
44 

78 
45 

76 
63 

73 
46 

79 
46 

76 

49 

73 
12 

77 
55 

78 
54 

78 
36 

79 
58 

61 

60 

80 
59 

77 
40 

53 
39 

52 
21 

52 
26 

42 

27 

52 
39 

35 
60 

66 
39 

70 
42 

61 
41 

63 
36 

70.1 

SANOERSVILLE 

MAX 
MIN 

69 
47 

72 
47 

74 

54 

72 
43 

76 
39 

75 
62 

75 
39 

73 
54 

70 

46 

75 
38 

73 
39 

76 
54 

76 
56 

76 

57 

74 
56 

78 
67 

84 

58 

79 
60 

76 
56 

66 

53 

57 
39 

51 

30 

51 

33 

30 
40 

37 
50 

61 
41 

70 
39 

64 
43 

66 
62 

48 

33 

69.0 
66.0 

S1LOAM 

ft       ft  ft 

MAX 
MIN 

69 
45 

72 
46 

75 
49 

72 
45 

79 
63 

80 
46 

78 

52 

74 
32 

72 

43 

80 
45 

77 
47 

72 
52 

77 
51 

80 
55 

75 
54 

79 
54 

63 
58 

80 

60 

77 
59 

71 
43 

57 

37 

51 
27 

48 

27 

46 

39 

60 
44 

65 
40 

71 
45 

67 
43 

63 
42 

38 

32 

70.3 
63.8 

FAST  CFNTRAL 

06 

APPLING   1  NH 

MAX 
MTN 

75 
45 

71 
47 

73 
49 

74 
40 

71 
36 

77 
41 

77 
39 

77 
41 

73 
44 

70 
36 

78 
38 

77 
39 

77 
54 

76 
36 

7a 

50 

76 
65 

76 
49 

82 

60 

76 

57 

TT 
31 

67 
38 

60 
29 

35 
42 

64 
34 

71 
36 

64 
61 

65 
27 

72.6 
63.1 

AUGUSTA  wB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

73 
45 

76 
48 

78 
51 

75 
43 

79 
39 

79 
42 

77 
41 

75 
51 

72 

44 

61 
36 

76 

39 

'9 
43 

79 
32 

81 
52 

■1 

31 

81 
66 

86 

60 

64 

34 

79 
56 

70 
48 

62 

36 

53 
29 

35 
25 

56 
42 

65 
49 

66 
40 

Tl 

3  6 

71 
39 

66 

40 

54 

2  7 

72.9 
43.7 

BROOKLET  1  « 

MAX 
MIN 

69 
51 

74 
53 

78 
48 

70 
48 

76 
46 

76 
46 

80 
43 

77 
52 

69 

4  T 

79 
62 

81 
41 

78 
46 

76 
12 

81 
51 

78 
56 

63 

30 

84 
56 

82 
39 

63 

38 

67 
34 

64 

38 

35 
35 

54 

33 

62 
4  5 

62 
53 

72 
39 

72 
37 

72 

66 

50 

66 
36 

7S.1 
47. 1 

LOUISVILLE 

MAX 

Mm 

68 
44 

70 
44 

71 
4] 

76 
45 

77 
41 

76 
45 

78 
47 

76 
48 

76 
66 

80 
61 

75 
41 

TT 
4  g 

76 
83 

80 
53 

78 
58 

78 
51 

80 
50 

so 

60 

79 
58 

74 
43 

60 
40 

52 
3 1 

51 

30 

32 

4  1 

55 
49 

65 
61 

67 

66 

67 
45 

36 
38 

70.7 
45.3 

MFTTER 

MAX 

Mm 

72 
54 

75 
53 

76 
50 

77 
48 

76 
45 

79 
48 

78 
46 

77 
45 

78 

44 

77 
64 

79 
43 

TT 

40 

74 
55 

77 
54 

76 
60 

82 
54 

85 
39 

64 
36 

80 
56 

73 
57 

63 
39 

56 
33 

33 
36 

60 

ST 

67 
34 

65 
40 

72 

69 

66 

51 

63 
35 

73.2 
47,6 

HIOVILLE  ExP  STA 

MAX 

Mm 

72 
49 

74 

50 

76 
55 

73 
48 

76 

41 

76 
45 

76 
63 

75 
37 

71 
46 

78 
40 

77 
41 

TT 
48 

75 
35 

78 
56 

79 
60 

79 
31 

84 

62 

81 
64 

76 
61 

73 
32 

56 
42 

33 
33 

32 
32 

54 
41 

65 

52 

65 
41 

T2 
36 

70 
60 

67 
46 

59 
34 

71.5 

47.4 

MtLLEN  k  N 

MAX 

Mm 

71 
50 

76 
52 

76 
ST 

77 
48 

78 
39 

78 
39 

76 
61 

76 
60 

72 
43 

79 
37 

78 
37 

78 
3T 

73 
35 

79 
53 

79 
59 

61 
46 

66 

53 

82 
67 

79 
67 

72 
34 

62 

44 

33 
39 

36 

34 

67 
43 

66 
33 

66 
44 

T9 
35 

72 
49 

67 
54 

36 
37 

73.1 
46.9 

NFuINGTON   *  NW 

MAX 

Mm 

62 

57 

79 
55 

71 
50 

64 
8* 

35 
33 

35 
33 

58 

41 

67 
46 

66 
40 

T2 
ST 

74 
44 

69 
46 

54 
34 

Sta A I NSBORO 

MAX 

Mm 

70 
48 

75 
51 

75 
54 

73 
46 

77 
43 

76 
44 

70 
63 

81 

34 

Tl 
45 

75 
39 

77 
36 

TT 
47 

75 
84 

77 
3 1 

72 
59 

80 
30 

64 

36 

81 

37 

71 

59 
3  9 

33 

3 1 

30 

41 

♦  3 
33 

65 

TO 

69 

67 

60 
30 

71.1 
46.  1 

MARRENTON 

MAX 

Mm 

70 
46 

72 

72 
49 

70 
46 

78 
41 

73 
42 

73 
45 

79 
52 

TO 
45 

79 
40 

76 
60 

76 
47 

76 
13 

77 
57 

78 

36 

79 
35 

63 
61 

80 

60 

76 
31 

72 

51 

61 
86 

32 
29 

30 
29 

50 

4". 

31 

41 

65 
41 

TO 
86 

65 
43 

65 
43 

39 

31 

70.0 
65.1 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

Mm 

TS 
44 

74 
41 

71 

36 

75 
35 

72 
36 

74 
33 

73 
39 

73 
38 

T6 
41 

75 
43 

76 
42 

76 

49 

75 
54 

76 
33 

T9 
52 

T8 
48 

63 
36 

83 

39 

62 

56 

63 

31 

64 

4," 

51 
31 

31 
26 

5* 

3) 

39 
39 

73 
42 

T4 
60 

TS 
40 

71 
36 

69 
33 

72.5 
62.7 

S4M  R«f«r»DC*  No!**  Following  Sutlon  Indn 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

S  6 

7 

8 

9 

10 

J] 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

•      •  • 

SOUTHWEST 

AT 

Albany  3  sf 

MAX 

min 

78 
SO 

72 
51 

77 
52 

78 
54 

76 

72 
42 

78 
4t 

78 
43 

75 
42 

72 
38 

76 
38 

78 
41 

79 
50 

75 
57 

81 
58 

79 
55 

81 
51 

83 
49 

81 
57 

80 
53 

98 
36 

59 
30 

56 
32 

53 
41 

65 

44 

55 
35 

66 
33 

71 
37 

69 
34 

68 

72.3 

44  a  6 

ApFRICUS  *  ENE 

MAX 
MIN 

72 
49 

75 
48 

77 
55 

75 

52 

80 

43 

79 

78 
46 

74 
53 

73 
44 

76 
43 

76 
44 

78 
51 

71 
61 

73 
55 

71 
60 

76 
94 

83 

57 

81 
58 

T8 
60 

66 

49 

63 
38 

38 

28 

47 
28 

51 
38 

63 

47 

65 
38 

69 
36 

65 
49 

67 
48 

61 

37 

1°'! 

BA INBRIDGE 

MAX 
MIN 

75 
48 

77 
48 

79 
52 

77 
36 

79 

78 

80 
44 

75 
57 

76 
45 

76 
40 

80 
42 

80 
49 

78 
45 

62 
59 

84 

60 

62 
60 

64 

56 

89 
58 

80 
59 

74 
32 

64 
38 

98 
33 

55 
43 

57 
43 

6* 

9 1 

68 
34 

71 
41 

68 
42 

TO 
96 

69 

74.3 

Bl  AKEL  Y 

MAX 
MIN 

75 
50 

77 
50 

78 
53 

78 
55 

80 

76 

78 
47 

73 
55 

79 
48 

75 
45 

77 
44 

78 
49 

75 
64 

75 
60 

76 
59 

61 

59 

82 
57 

80 
58 

79 
60 

71 
49 

59 
36 

57 
28 

51 
37 

35 
42 

61 

50 

67 
37 

70 
39 

74 

44 

70 
51 

56 

72.1 
48.7 

CAIRO  2  NNW 

MAX 
MIN 

73 
53 

77 
50 

79 
55 

77 
60 

78 

78 

79 
4T 

78 
59 

73 
4T 

76 
44 

79 
45 

so 

50 

78 
49 

82 
61 

79 
68 

84 
61 

83 
36 

82 
59 

80 
56 

72 
53 

63 
40 

3T 
31 

37 
43 

59 
44 

65 
54 

68 
36 

68 
43 

67 
49 

70 
99 

68 

73.6 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

76 
50 

80 
52 

80 
55 

80 
57 

81 

81 

81 
45 

79 
57 

73 
43 

77 
40 

80 
44 

80 
51 

80 
37 

81 
60 

80 
60 

83 
58 

83 
54 

82 
57 

80 
56 

72 
52 

66 
38 

60 
33 

58 
43 

60 
43 

70 
44 

67 
37 

72 
37 

73 
41 

73 
39 

59 

74.9 

COLOUITT  2  E 

MAX 
MIN 

T8 
35 

83 
51 

83 
47 

77 
43 

79 
42 

79 
49 

80 
49 

79 
48 

81 
49 

82 
49 

63 
49 

79 
51 

81 
53 

60 
50 

66 
38 

39 
31 

56 
42 

55 
41 

66 
48 

67 
38 

62 
41 

69 
47 

69 
49 

73.6 

CLTHBERT 

MAX 
MIN 

74 
50 

75 
50 

77 
55 

77 
55 

79 

75 

50 

79 
30 

74 
55 

73 
48 

77 
45 

77 
45 

78 
50 

75 
64 

77 
37 

76 
61 

76 
58 

61 
59 

61 

60 

80 
52 

73 
45 

60 
40 

55 
28 

52 
40 

52 
40 

61 
49 

65 
36 

70 
41 

67 
47 

67 
49 

62 
30 

71.5 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

75 
47 

78 
44 

78 

50 

79 
34 

75 
49 

75 
50 

77 
46 

73 
54 

70 
48 

75 
45 

76 
42 

76 
50 

75 
63 

79 
59 

79 
56 

76 
38 

79 
56 

80 
57 

78 
61 

73 
45 

59 
39 

57 
28 

47 
38 

94 
42 

60 
48 

65 
35 

70 
39 

69 
48 

69 
91 

37 
40 

71.1 
48.1 

LUMPKIN 

MAX 
MIN 

72 
51 

77 
46 

77 
53 

78 
54 

80 
48 

78 
49 

78 

32 

78 
51 

75 
46 

78 
49 

78 
49 

78 
54 

74 
63 

74 
60 

75 
61 

74 
56 

82 
58 

61 

61 

80 
60 

69 
45 

60 
37 

56 
27 

53 
41 

92 
39 

60 
48 

65 
38 

72 
43 

64 

50 

63 
91 

63 
36 

71.5 
49.3 

MORGAN   1  M 

MAX 
MIN 

75 

" 

76 
50 

76 
53 

76 
54 

77 
47 

77 
43 

79 
44 

73 
54 

73 
44 

75 
39 

77 
40 

78 
45 

75 
41 

80 
54 

79 
56 

60 
56 

83 

53 

83 
54 

80 
59 

T6 
48 

60 
35 

59 
28 

52 
39 

39 
39 

63 
49 

66 
34 

70 
35 

68 
41 

68 
49 

64 
38 

72.4 
46.3 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

49 

51 

52 

44 

79 

76 

48 

45 

40 

42 

44 

53 

7 1 
55 

59 

54 

35 

57 

60 
61 

79 
50 

72 
38 

28 

55 
29 

38 

63 
43 

36 

37 

40 

47 

36 

41 

20 

69.7 

THOMASVILLE 
ft       •  • 

MAX 
MIN 

72 
52 

77 

52 

78 
56 

79 
59 

78 

79 

79 
47 

76 

60 

74 
49 

76 
44 

80 
46 

82 
31 

IT 
61 

63 

62 

75 
59 

83 

60 

64 

58 

63 

58 

79 
60 

T2 
55 

63 
40 

5T 
36 

96 
43 

60 
45 

65 
53 

66 
38 

69 
45 

67 
46 

70 
96 

63 

73.3 

SOUTH  CENTRAL 

01 

AlAPAHA  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

51 

67 
53 

75 
54 

78 

57 

77 

79 
45 

79 
46 

76 
47 

76 
45 

75 
41 

77 
42 

79 
55 

79 
58 

79 
58 

73 
62 

82 
54 

62 
55 

80 
56 

77 
63 

65 
39 

63 
33 

37 
36 

97 
42 

67 
48 

65 
32 

66 

32 

70 
34 

68 
44 

70 
42 

73.3 

ashburn  s  ene 

MAX 
MIN 

73 

52 

75 
46 

78 
44 

77 
42 

76 

78 

77 
44 

77 
42 

*5 

77 
42 

79 
52 

76 
56 

74 
60 

75 
60 

•  1 

99 

81 
59 

61 
58 

80 
57 

73 
54 

98 
38 

34 
31 

31 
38 

97 
45 

64 

41 

64 
41 

67 
37 

66 
42 

67 
44 

66 

72.0 

CCRDELE  MATER  WORKS 

MAX 
MIN 

71 
50 

75 
49 

78 

54 

76 
53 

78 

78 

79 
43 

77 
55 

46 

78 
39 

79 
50 

76 
61 

76 
55 

75 
38 

79 
96 

84 

54 

64 

56 

62 

32 

72 
51 

39 
38 

37 
29 

52 
39 

96 
39 

64 

50 

65 
37 

TO 
35 

68 
41 

66 
48 

64 

36 

72.3 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

78 

50 

66 
52 

79 
55 

78 
32 

75 

78 

78 
44 

78 
44 

75 
38 

76 

39 

79 
36 

79 
39 

75 
61 

76 

60 

82 
58 

82 

99 

62 
60 

77 
50 

66 
41 

63 
34 

55 
32 

37 
41 

67 
50 

65 
41 

65 
36 

69 
37 

68 

90 

69 

72.8 

FIT 2GERAL0 

MAX 
MIN 

73 
50 

75 
51 

77 
53 

75 
53 

75 

75 

77 
47 

75 
37 

49 

45 

76 
44 

78 

53 

73 
59 

75 

60 

76 
61 

80 
99 

60 

60 

80 

60 

78 

59 

74 

55 

60 
40 

35 

30 

52 
37 

58 
43 

65 

52 

62 

40 

67 
39 

67 
47 

67 
90 

63 
38 

71.1 

HOMERVILLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

73 
55 

73 
55 

77 
60 

78 
57 

77 

79 
45 

79 
4$ 

76 
45 

77 
40 

79 
31 

73 
33 

82 
61 

76 

60 

61 
63 

62 
54 

81 

99 

78 
58 

73 
54 

65 
46 

38 

37 

58 

43 

63 
49 

69 
54 

67 
37 

69 
37 

69 
44 

71 
49 

67 

73.3 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

78 
45 

67 
52 

76 
53 

79 

50 

75 

75 

76 
41 

76 
40 

" 

39 

74 
38 

75 
37 

79 
31 

72 
94 

76 
58 

78 
99 

80 
55 

62 

97 

80 

57 

T9 
60 

67 
40 

64 
34 

39 

33 

34 
40 

67 
48 

66 
33 

69 

33 

66 

47 

69 

72.6 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

TO 
52 

75 
51 

79 
54 

76 
54 

78 

46 

78 
46 

77 
46 

75 
55 

77 
41 

80 
48 

74 
16 

61 
98 

75 
58 

81 

57 

80 

57 

81 

97 

79 
55 

72 
53 

61 
38 

56 
49 

97 
40 

60 
41 

65 
50 

65 
36 

69 
37 

69 
43 

69 
92 

64 
40 

72.3 
48.6 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

73 
54 

72 
52 

78 
54 

75 
45 

75 
47 

76 
43 

75 
44 

74 
39 

44 

12 

74 
40 

77 
48 

73 
(3 

80 
96 

81 
61 

79 
39 

79 
52 

78 

93 

75 
59 

71 
37 

65 
42 

61 

33 

53 
42 

60 
44 

64 
54 

65 
35 

70 
35 

67 
43 

70 
94 

67 
44 

71.7 
47.3 

OUITMAN 

MAX 
MIN 

81 
50 

73 
52 

77 
52 

80 
57 

80 
48 

80 
44 

81 
44 

80 
43 

I? 

It 

77 
42 

80 
42 

81 
31 

76 
57 

85 
58 

79 
61 

85 
53 

85 
32 

65 
58 

79 
60 

79 
42 

66 
35 

60 
33 

59 
43 

67 
50 

TS 
35 

72 
35 

73 

44 

68 
94 

72 
47 

76.1 
47.8 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

52 

53 

55 

55 

75 

77 
45 

47 

56 

47 

** 

45 

51 

38 

59 

78 
61 

58 

80 
37 

37 

57 

95 

38 

61 
31 

38 

42 

6  5 
47 

37 

40 

44 

44 

68 

71.9 
48  7 

VALOOSTA  4  NW 
•      •  ft 

MAX 
MIN 

71 
52 

76 
53 

78 
55 

78 
56 

78 

78 

78 
43 

78 
51 

*3 

39 

78 
39 

81 
49 

76 
92 

64 
61 

74 
58 

64 

61 

82 
32 

82 
53 

80 
59 

72 
58 

65 
43 

59 
35 

58 
43 

63 
49 

66 
53 

67 
34 

71 
37 

69 
39 

71 
96 

61 

73.6 

SOUTHEAST 

09 

ALMA   FAA  AIRPORT 

MAX 

65 
54 

75 
54 

76 
58 

77 
52 

79 

43 

77 
44 

76 
32 

73 
48 

78 
41 

80 
37 

78 

54 

76 
54 

77 
59 

76 
62 

85 
59 

84 
36 

82 
56 

77 
60 

67 
51 

65 
42 

56 
33 

58 
40 

64 
30 

67 
52 

67 
39 

72 
36 

72 
45 

71 
49 

55 
36 

72.9 

Bl  ACKBEARO  ISLAND 

MAX 
MIN 

74 
55 

62 
59 

66 
59 

63 
58 

61 

66 

76 
50 

73 
54 

68 
51 

68 
49 

72 
45 

73 
47 

76 
58 

78 

59 

76 
64 

76 
61 

78 

60 

79 
60 

83 

60 

77 
62 

71 
49 

66 
43 

55 
44 

63 
52 

67 
61 

73 
44 

66 
44 

68 
45 

75 
55 

64 

70.5 

BRUNSWICK 

MAX 

67 
55 

70 
59 

73 
61 

75 
58 

78 

79 

79 
52 

73 

52 

73 
53 

75 
49 

76 
30 

80 
58 

82 
60 

81 
64 

76 
65 

60 
63 

83 
60 

82 
61 

79 
58 

77 
65 

67 
50 

39 
43 

60 
45 

67 
55 

74 
63 

67 
44 

69 
44 

76 
52 

66 
58 

62 

73.5 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 
MIN 

64 
56 

68 
60 

71 
61 

70 
58 

74 

55 

79 
34 

73 
49 

71 
58 

70 
50 

71 
48 

72 
45 

77 
57 

78 
60 

76 

62 

72 
65 

78 

63 

63 

62 

63 

62 

80 
60 

77 
55 

67 
50 

57 
44 

61 
49 

69 

59 

75 
SO 

66 
45 

66 

43 

73 
52 

66 
54 

62 

37 

71.7 
54.1 

FLEMING  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

71 
57 

70 
58 

75 
58 

75 
50 

77 
44 

77 
43 

7* 
45 

74 

53 

71 
45 

75 
40 

78 
37 

76 
44 

80 
32 

77 
54 

75 
58 

62 
53 

83 

55 

82 

57 

79 
57 

75 
61 

67 
45 

64 
35 

57 
36 

63 
47 

73 
62 

64 
41 

72 
34 

71 
39 

67 
53 

66 
36 

73.1 
48.3 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 
MIN 

65 
56 

70 
55 

72 
63 

77 
57 

78 
53 

80 
50 

80 
48 

75 
54 

74 
50 

75 
45 

80 
45 

81 
57 

82 
57 

83 
59 

77 
63 

83 
63 

83 
58 

80 
58 

81 
58 

75 
60 

67 
49 

63 
62 

62 
44 

68 
34 

74 
64 

67 
60 

71 
41 

77 
48 

70 
57 

63 
46 

74.4 
53.1 

FCRT  STEWART 

MAX 
MIN 

67 
55 

72 
57 

76 
59 

76 
53 

78 
30 

79 
49 

77 
46 

75 
56 

69 
49 

76 
44 

79 
41 

73 
52 

(2 

55 

78 
58 

74 
59 

83 
36 

85 
59 

83 
61 

78 
59 

73 
60 

67 
45 

37 
37 

58 
39 

64 

50 

73 
60 

66 
42 

71 
38 

69 
46 

70 
55 

65 
40 

73.1 
31.0 

GlENNVILLE 

MAX 

MIN 

55 

76 
56 

79 
58 

77 
51 

78 
47 

79 
48 

79 
45 

76 
55 

71 
49 

77     79  78 
45     41  52 

See  Reference  N 

79     60  76 
55     57  60 

otea  Following  Stall 

82  85 
55  60 
on  Index 

62 

61 

7» 

59 

73 
59 

65 
42 

57 
36 

58 
38 

62 
49 

71 
55 

67 
42 

73 
38 

68 
45 

70 
53 

39 
40 

73.3 
50.2 

-  152  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  196* 


SUIion 

Day  ol  Month 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

a 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A»ftl 

JFSUP   6  S 

MAX 

Mm 

71 
56 

70 
59 

75 
59 

76  78 
52  47 

79 
42 

J  13 
44 

76 
51 

72 
43 

74 

39 

79 
36 

78 

47 

•  0 

53 

79 
55 

73 
63 

8  3 

ST 

8  ) 
34 

81 

56 

78 

97 

74 

37 

65 
45 

56 

37 

91 

31 

64 

49 

71 
59 

65 

39 

70 
33 

71 
40 

70 
48 

56 

36 

72.8 
49.3 

NAMUNTA 

MAX 

muj 

68 

53 

54 

73 
57 

77  79 
51  45 

80 
41 

8  0 
40 

69 
47 

73 
41 

38 

78 
36 

BC 
46 

78 
48 

8C 

75 
59 

83 
57 

*  3 

9 1 

83 

53 

'8 

50 

72 
92 

65 
43 

59 
36 

99 
39 

63 
47 

79 
39 

91 

72 

75 
40 

69 

91 

60 
36 

73,3 
46.0 

SAPELO  tSLANO 

MAX 

Mm 

66 
55 

69 
59 

73 
59 

70  73 
57  55 

78 

50 

7  3 

50 

7  1 
57 

72 
45 

T8 

60 

64 

55 

65 

44 

SAVANNAH  USOA   PL  GRON 

MAX 

Mm 

74 
55 

67 
57 

72 
57 

50  ?5 

78 
45 

79, 
45 

77 
52 

75 
47 

69 

40 

76 
38 

78 
47 

78 
33 

79 
55 

80 
58 

73 
52 

»3 
57 

83 

59 

M 
31 

78 
66 

70 
45 

69 
34 

60 

91 

60 
38 

60 
49 

74 
42 

67 
34 

72 
40 

74 
30 

67 
36 

73.6 
44.0 

SAVANNAH   »B  AP 

MAX 

Mm 

60 
55 

71 
5* 

75 
54 

75  77 
50  45 

77 
46 

n 

43 

76 
54 

68 
45 

75 
42 

76 
41 

77 
45 

78 
34 

78 
5  3 

72 
57 

81 
32 

85 
59 

82 
58 

77 
58 

7  1 
31 

66 
44 

37 
36 

60 
38 

68 
49 

73 
50 

47 
42 

70 
37 

72 
41 

69 
45 

60 
32 

72.9 
47,7 

SAVANNAH  beach 

MAX 

Mm 

66 
57 

70 
60 

66  68 
56  56 

69 
51 

66 
51 

68 
42 

71 

19 

70 
60 

70 

in 

•  0 
60 

7« 
62 

'5 
62 

68 

63 

64 

55 

97 
42 

96 
45 

61 
52 

70 
62 

63 
44 

63 
44 

67.9 
94.1 

SL'RRENCv  2  WNM 

MAX 

Mm 

73 
53 

74 
55 

77 
57 

76  78 
51  48 

78 
44 

77 
42 

76 
52 

72 
44 

76 
40 

77 
37 

77 
46 

77 
32 

78 
55 

76 
60 

82 
55 

83 
34 

93 

57 

'a 

58 

73 
57 

65 
41 

39 

33 

58 
32 

44 
48 

70 

55 

66 
38 

71 
34 

Tl 
43 

69 
52 

61 
36 

79.2 
47.7 

WAvCROSS  A  NE 

MAX 

Mm 

79 
53 

64 
57 

72 
57 

76  79 
55  51 

89 
43 

79 
45 

79 
50 

74 
46 

72 
39 

T6 
37 

79 
37 

10 

32 

77 
55 

80 
62 

TT 
63 

S3 

59 

83 
55 

8? 
51 

79 
54 

67 
46 

66 

37 

58 

37 

59 
49 

66 

55 

70 

38 

66 
33 

Tl 
33 

74 
54 

70 
41 

74.3 
49.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Ol  Month 

Total 
or 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30  31 

NORTHWEST* 

01 

— 



ALLA700NA   0A»  2 

EVAP 

.19 

.03 

.13 

.08 

.06 

.01 

.20 

.08 

.08 

.07 

.07 

.07 

.09 

.09 

.19 

.07 

.05 

.09 

.03 

.10 

.13 

• 

.13 

• 

.06 

.12 

.13 

2.670 

WIND 

59 

94 

40 

30 

92 

34 

43 

36 

28 

18 

*J 

29 

30 

42 

31 

41 

33 

ST 

25 

52 

32 

63 

33 

104 

104 

4 

83 

34 

42 

S3 

1327 

ROME  WB  AIRPORT 

EVAP 

• 

.24 

.09 

.11 

.11 

.14 

.11 

4 

.09 

.15 

.08 

.12 

.09 

ft 

.10 

.06 

.06 

.04 

.12 

.05 

.03 

.06 

.04 

• 

.24 

2.37B 

MIND 

• 

97 

6 

12 

11 

3 

20 

6 

46 

* 

4 

9 

16 

11 

• 

39 

3 

21 

13 

77 

29 

ft 

62 

20 

34 

16 

36 

43 

ft 

83 

655 

MAX 

80 

72 

73 

55 

92 

30 

48 

38 

61 

62 

58 

MIN 

62 

63 

34 

3, 

: 

37 

40 

39 

40 

43 

42 

36 

*      •  * 

NORTH  CENTRAL 

02 

ATHENS  COL  OF  ASP! 

EVAP 

.13 

.14 

.12 

.11 

.11 

.12 

.10 

.08 

.12 

.10 

.11 

.09 

.12 

.03 

.15 

.06 

.10 

.12 

.12 

.17 

.1* 

.16 

.09 

.00 

.22 

.07 

.02 

.09 

3.2  IB 

WIND 

49 

90 

32 

22 

20 

13 

19 

25 

43 

IT 

17 

26 

23 

34 

30 

30 

30 

44 

58 

86 

73 

64 

35 

61 

72 

68 

17 

34 

33 

87 

1233 

MAX 

85 

92 

84 

94 

84 

84 

83 

83 

91 

86 

82 

62 

86 

87 

93 

84 

88 

86 

85 

69 

68 

65 

59 

35 

64 

72 

73 

73 

72 

70 

76.6 

MIN 

51 

91 

35 

39 

92 

53 

32 

67 

51 

30 

36 

91 

67 

64 

66 

47 

62 

6T 

65 

56 

42 

45 

42 

42 

46 

89 

46 

33 

37 

44 

54.6 

•      •  • 

»E9T  CENTRAL 

04 

EXPERIMENT 

EVAP 

.17 

.13 

.13 

.20 

.06 

.14 

.12 

.18 

.12 

.14 

.11 

.13 

.09 

,06 

.11 

.07 

.06 

.12 

.10 

.28 

.13 

.19 

.11 

.03 

.  06 

.07 

.16 

.03 

.13 

3.  SIB 

WIND 

33 

29 

20 

30 

10 

20 

30 

23 

35 

20 

15 

33 

37 

70 

18 

32 

45 

35 

50 

145 

65 

90 

39 

37 

63 

85 

25 

33 

23 

35 

1276 

MAX 

65 

66 

72 

73 

66 

6T 

66 

73 

71 

61 

48 

47 

44 

49 

50 

33 

37 

36 

57 

MIN 

50 

32 

5S 

61 

99 

39 

59 

61 

61 

49 

39 

39 

36 

40 

40 

41 

44 

47 

46 

36 

•      •  « 

CENTRAL 

05 

4ILEY 

EVAP 

A 

.24 

• 

.30 

.02 

.17 

.09 

.17 

.09 

.07 

.12 

• 

ft 

.20 

• 

.10 

.16 

.96 

.12 

• 

.28 

.12 

.10 

.00 

.05 

ft 

.21 

ft 

.17 

.07 

2.91 

WIND 

• 

49 

• 

136 

6 

3 

13 

23 

17 

9 

9 

• 

ft 

38 

• 

32 

38 

IT 

38 

ft 

96 

44 

30 

30 

57 

6 

68 

ft 

31 

32 

823 

•       •  • 

SOUTH  CENTRAL 

09 

TIPTON  EXP  STATION 

EVAP 

.17 

.10 

.12 

.1* 

.14 

.12 

.13 

.09 

.12 

.09 

.09 

.10 

.10 

.04 

.07 

.03 

.-8 

.11 

.10 

.15 

.12 

.10 

.11 

.04 

.01 

.07 

.07 

.09 

.03 

.13 

2.88 

WIND 

63 

66 

66 

33 

36 

13 

17 

37 

28 

19 

14 

24 

38 

17 

51 

35 

18 

30 

47 

133 

35 

62 

68 

71 

73 

53 

19 

53 

32 

41 

1334 

"AX 

91 

79 

87 

92 

92 

41 

90 

89 

89 

87 

92 

99 

92 

66 

90 

69 

92 

92 

92 

99 

82 

79 

70 

65 

76 

73 

76 

91 

02 

84 

63.2 

MIN 

36 

39 

39 

41 

36 

36 

37 

3! 

36 

33 

33 

34 

42 

47 

46 

46 

44 

44 

45 

46 

28 

23 

22 

23 

31 

28 

29 

29 

32 

31 

33.7 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTH  CENTRAL  02 

BLUE  PI0GE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S*4  R*Ur*DC4>  NotM  folio  wing  Station  lodas 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
NOVEMBER  1964 


Day  of  month 

• 

STATION  AND  DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave, 

ATHENS  HORT   FARM  STA  3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

55 

65 

65 

55 

55 

60 

61 

55 

55 

55 

6  0 

68 
55 

70 
64 

62 

70 
60 

70 
65 

70 
65 

70 
65 

72 
57 

57 
49 

53 
43 

51 
41 

48 

45 

50 
46 

55 
45 

55 
45 

55 
45 

64.5 
55.1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

65 
55 

55 

55 

60 

65 

55 

58 

61 

58 

55 

55 

60 

60 

61 

62 

60 

60 

65 

65 

58 

60 
50 

59 
48 

52 
43 

48 
45 

50 
45 

55 
SO 

55 
45 

- 

- 

55 
45 

62.9 
55.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
63 

70 
65 

67 
65 

67 
65 

67 
65 

67 
65 

68 
64 

68 
61 

68 
65 

67 
65 

65 
60 

65 
60 

67 
65 

70 
66 

70 
67 

68 
68 

70 
65 

70 
70 

70 
70 

70 
65 

65 
59 

59 
54 

55 
52 

52 
52 

55 
50 

55 
55 

57 
55 

55 
50 

64.9 
61  .6 

TIFTON  EXPERIMENT  STA 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

63 
56 

63 
58 

64 
59 

66 
59 

65 
58 

64 
58 

64 
59 

64 
58 

63 
54 

62 
56 

63 
58 

64 
58 

65 
62 

67 
64 

66 
63 

66 

60 

66 

60 

66 
61 

66 
64 

64 
57 

62 
58 

58 
52 

55 
53 

58 
54 

57 
52 

59 
54 

56 
50 

58 
55 

59 
55 

62.5 
57.5 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

66 
65 

65 

6  3. 

64 
64 

65 
64 

64 
64 

64 
64 

65 
64 

66 
65 

65 
63 

66 
64 

67 
66 

66 
64 

65 
65 

66 

65 

65 
64 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

67 
66 

67 
66 

66 

65 

65 
64 

64 
62 

63 
62 

63 
62 

64 
63 

65 
64 

64 
63 

63 
62 

62 
62 

65.0 
64.0 

ATHENS   HORT   FARM  STA  3   -  MAX   AND  MIN   FOR  24  HOURS   ENDING  AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND       LESS  THAN  5  PERCENT   TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST .     SOIL  TYPE,      CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 
GROUND  ALMOST  BARE,  SOME  THIN  NATIVE  GRASS.     INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 


TIFTON  EXP  STATION 


-  MAX   AND  MIN   FOR  24  HOURS   ENDING   AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,      LESS  THAN  5  PERCENT   TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE,      TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER , 
PERENNIAL  GRASS  SOD .      INSTRUMENTATION,      3   INCH  DEPTH  -  FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FRIE2  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Ftelati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

EAST 
1  AM 

ERN  STA 
7  AM 

NDARD  T 
1  PM 

I  ME 
7  PM 

Trace 

01-09 

.10-49 

50-99 
100-199 

2.00 
and  over 

Total 

ATHENS  W8  AIRPORT 

05 

7 

7.9 

24++ 

31 

30 

82 

86 

51 

62 

3 

2 

2 

1    ;  1 

0 

9 

4.1 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

06 

11 

7.8 

35 

NW 

30 

81 

86 

54 

63 

3 

» 

1 

2  1 

0 

10 

69 

4.4 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

36 

7 

6.8 

25++ 

32 

30 

86 

89 

47 

68 

3 

2 

2 

i    1  0 

0 

8 

4.6 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

5.4 

23++ 

30 

19 

88 

54 

73 

1 

2 

4 

1  0 

0 

8 

5.1 

MACON  WB  AIRPORT 

03 

12 

7.0 

30 

NW 

30 

90 

92 

52 

67 

1 

2 

3 

1  0 

0 

7 

65 

4.6 

ROME  WB  AIRPORT 

1 

2 

4 

0  1 

0 

8 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

02 

• 

7.5 

29 

NW 

30 

81 

64 

51 

72 

2 

2 

2 

0  0 

1 

7 

69 

4.9 

S—  r*tar«no*  not**  following  Station  Indrs 


STATION  INDEX 


J      DRAINAGE  CODE: 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  : 

a 

E 

3 

ABBEVILLE 

ooio 

09 

WILCOX 

9 

92  00 

•9  18 

AOAIRSVILLE 

0041 

01 

PARTOW 

12 

9*  21 

8*  9* 

■>-*•% 

COOKE 

1* 

A I  LEY 

OOfO 

09 

MONTGOMERY 

10 

92  11 

82  9* 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

08 

PERRIEN 

1* 

91  21 

89  19 

ALBANY  )  St 

0140 

OOUGHERTY 

* 

11  92 

a*  08 

ALL* TOO** A  OAM  2 

0181 

01 

BARTOW 

9 

FA  A  AIRPORT 

0211 

09 

BACON 

19 

92  31 

ALPHABET!*    1  WNW 

fl* 

01 

FULTON 

1 

3*  09 

8*  18 

J-r- '           4  CMC 

«" 

01 

' 

92  04 

8*  10 

AMERICUS  FXP  ST*  nBsy 

0298 

07 

SUMTER 

4 

92  04 

a*  i* 

APPLING  1  NW 

0911 

COLUMPIA 

14 

13  33 

82  20 

ASHRURN  3  CNf 

1401 

01 

TURNER 

91  A3 

83  37 

ATHENS 

02 

CLARKE 

1< 

99  98 

83  23 

ATHENS  COL  OF  AG* I 

02 

CLARKE 

It 

99  99 

89  21 

ATHENS  WB  AIRP04T 

01 

CLARKE 

33  97 

89  1* 

ATMFNS  HOPT   FARM  STA  3 

CLARKE 

89  22 

ATKINSON  1  H 

0441 

09 

BRANTLEY 

1! 

31  19 

81  92 

ATLANTA  BOLTON 

02 

FULTON 

3 

ATLANTA  VP  A1BP0RT 

04*1 

0] 

8 

33  34 

9*  26 

AUGUSTA  WB  AIBPOPT 

0**3 

0* 

RICHMOND 

14 

99  22 

81  98 

AVALON  1  * 

09Z« 

01 

STEPHENS 

1* 

3*  91 

89  19 

PAINPBIDGE 

0981 

OECATUR 

90  99 

8*  9* 

PALL  GPOUND 

0403 

01 

CHEROKEE 

! 

3*  20 

8*  29 

PEAVEPOALE 

07*4 

01 

WHITFIFLO 

12 

9*  99 

8*  91 

PELLVILLE 

07*1 

EVANS 

92  0* 

RLACKBEABO  ISLAND 

094* 

MC  INTOSH 

J 

1 

91  29 

81  19  1 

PLAIPSVILLC  EXP  5TA 

0*44 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist ,  Agricultural  Engineering  Building,  University  of 

Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.  ,  E.  S.  T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

♦  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  i  shelter  located  on  the  roof  of  a 

building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orderB  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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GEORGIA   -    DECEMBER  1964 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Georgia  had  two  periods  of  unusual  weather 
during  December.  Very  heavy  ra{ns  caused 
extensive  property  damage  in  the  South  Central 
and  Southwest  sections  during  the  first  week 
of  the  month  and  a  period  of  stormy  weather 
at  Christmas  time  brought  death  and  destruction 
to  parts  of  the  State. 

The  early  month  rains  began  in  south  Georgia 
during  the  evening  of  December  3,  and  by  early 
morning  of  the  4th  had  spread  over  the  entire 
State,  as  a  massive  storm  center  moved  slowly 
through  the  area.  The  heaviest  amounts  were 
recorded  in  the  South  Central  and  Southwest 
sections  where  storm  totals  exceeded  6  inches 
over  an  area  of  about  12  counties.  Most  of 
Berrien  and  Cook  Counties,  the  apparent  center 
of  the  storm,  had  totals  of  over  10  inches.  The 
rains  were  almost  continuous  for  24  to  48  hours 
in  this  area  and  several  stations  had  24-hour 
totals  of  more  than  8  inches.  The  largest  reported 
one-day  total  was  10.60  inches  at  Adel  in  Cook 
County.  In  parts  of  the  heavy  rain  area,  thunder- 
storms were  reported  to  have  continued  for  8 
to  9  hours. 

The  long  period  of  heavy  rains  over  such  a  large 
area  resulted  in  tremendous  damage  to  roads, 
streets,  bridges,  farm  ponds,  farmland,  and 
other  property.  Residents  were  evacuated  from 
low-lying  areas  in  several  communities  as  water 
reached  or  threatened  their  homes.  Dams  of 
dozens  of  farm  ponds  were  broken,  adding  to  the 
flood  problem.  Schools  were  closed  in  several 
counties  for  at  least  two  days  because  roads 
were  impassable  for  school  busses.  Weakened 
roadbeds  resulted  in  two  train  wrecks  and 
schedules  were  disrupted  throughout  the  area. 
Several  major  highways  and  many  secondary 
roads  were  closed  for  varying  periods  of  time. 

Tornadoes  hit  several  Georgia  communities  from 
the  late  evening  of  the  24th  to  the  early  morning 
hours  of  the  26th.  The  first  storm  damage  was 
reported  in  southwest  Troup  County  at  about  9:30 


p.m.  on  December  24.  Damage  was  reported  at 
several  places  along  a  path  extending  75  miles 
northeastward  from  this  beginning.  The  heaviest 
property  damage  occurred  around  McDonough, 
in  Henry  County,  where  two  churches,  and  at 
least  10  other  buildings,  were  completely  de- 
molished. Several  additional  buildings  were 
heavily  damaged,  and  hundreds  of  trees  were 
blown  down.  A  dairy  barn  was  destroyed,  and 
46  cows  were  killed  near  Covington.  Miraculously, 
only   one   person   was   injured  in  this  storm. 

Christmas- Day  tornadoes  were  reported  in  the 
Worth-Irwin  County  area  and  at  Cordele  in  Crisp 
County.  Three  people  were  injured  in  the  first 
storm  and  both  caused  heavy  property  damage. 

The  month's  last  reported  tornado  began  shortly 
after  midnight  on  the  26th,  and  hit  several  places 
along  a  60-mile  west- southwest-east-northeast 
path  thai  extended  from  the  Roberta  area  of 
Crawford  County  to  southern  Hancock  County. 
Two  people  were  killed  and  several  injured 
between  Macon  and  Gray,  in  Jones  County,  when 
five  house  trailers  and  a  store- service  station 
were  demolished.  Several  schools,  stores,  and 
other  buildings  suffered  extensive  roof  damage 
as  the  storm  moved  through  a  seven-block-long 
section  of  downtown  Milledgeville.  Heavy  timber 
damage  was  reported  in  several  rural  areas 
along  the  storm  path.  Very  large  hail  and  at 
lea  st  three  funnel  clouds  were  also  reported  during 
the  last  week  of  December. 

December  contributed  rather  heavily  to  the  1964 
rainfall  total,  winch,  for  the  State  as  a  whole, 
was  the  largest  of  record.  Averages  for  the  month 
ranged  from  near  normal  in  the  Northwest  and 
North  Central  Divisions  to  6  inches  above  normal 
in  the  South  Central  area.  Most  of  the  month 
was  unusually  warm,  as  temperatures  averaged 
above  normal  in  all  areas.  Most  places  reported 
their  lowest  temperatures  on  the  first  day  of  the 
month,  and  several  had  record-high  readings 
on   one   or   more  days  during  the  last  week. 

Horace  S.  Carter 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Agricultural  Engineering  Building 
Athens,  Georgia  30601 
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0 

16 

0 

t  *9 

*  .  63 

2*33 

2  6 

.0 

0 

8 

* 

3 

□  I  v I S 1  ON 

*5.1 

.9 

6.10 

.99 

.0 

*        #  • 

WEST  CENTRAL 

0* 

R 1  C  K  A  wtCTi 

63.3 

*1.0 

52.2 

77 

26. 

tl 

i 

♦06 

0 

0 

9 

0 

6.*6 

3.91 

25 

.0 

0 

1 

CARPOLLTON 

5T.9 

ST.! 

*7.5 

72 

2*. 

16 

1 

53t 

0 

0 

13 

0 

7.11 

2.69 

* 

.  0 

0 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

R 

62.3 

*0.6 

51.5 

3.6 

78 

2* 

21 

| 

*lt 

0 

0 

11 

0 

6,6* 

2.08 

3.32 

25 

.0 

0 

EXPERIMENT 

5T  .  1 

*P 

52* 

0 

0 

11 

0 

5  71 

1  •  8  8 

25 

.0 

0 

\ 

GREENVILLE  2  H 

62.2 

38.5 

so!* 

76 

2* 

16 

1 

613 

0 

0 

1 2 

0 

6.2* 

2.»9 

25 

.0 

0 

GR I FF 1 N 

59.* 

*0.0 

*9.7 

2.0 

76 

2* 

19 

*7* 

0 

0 

11 

0 

♦.91 

.5* 

1.78 

25 

Q 

LA  GRANGE 

61.5 

37,6 

*9.6 

77 

2* 

16 

2 

*J7 

0 

0 

12 

0 

6.07 

3.12 

25 

!o 

0 

MARSHALLVILLE 

33  .  9M 

*8  .  1M 

16 

315 

0 

0 

0 

.0 

0 

NEWNAN 

59!5 

37.6 

*6.6 

2.5 

75 

29 

16 

1 

50* 

0 

0 

12 

0 

5.2* 

.36 

1.58 

25 

.0 

0 

2 

TALBOTTON 

61.5 

37.6 

*9.6 

76 

2* 

17 

1 

*76 

0 

0 

0 

9.16 

*.65 

26 

•0 

0 

2 

TALLAPOOSA   2  NNW 

61.5 

33.3 

*7.5 

3.8 

77 

2*. 

1* 

6 

515 

0 

0 

u 

0 

5.85 

1.10 

1.51 

25 

•  0 

0 

THOMASTON  2  S 

61.9 

36.* 

*9.2 

77 

2* 

1* 

J 

*tl 

0 

0 

10 

0 

5.66 

1.55 

* 

.0 

0 

, 

WEST  POINT 

61.6 

la  . 

38.3 

50.1 

2  •  8 

78 

26 

20 

*56 

0 

0 

1 0 

0 

6.22 

3.** 

*.27 

28 

.0 

0 

2 

DIVISION 

*9.* 

2.3 

6.*6 

1.92 

•  0 

«      •  • 

CENTRAL 

OS 

AIlEY 

M 

N 

M 

78 

29 

2* 

I 

0 

0 

0 

7,07 

2.79 

6 

.0 

0 

3 

COVINGTON 

58.1 

38.1 

*8.1 

2.6 

76 

2* 

17 

1 

520 

0 

0 

12 

0 

*,71 

.*0 

1.3* 

25 

DLBltN  3  S 

63.3 

39.3 

51.* 

1.3 

80 

29 

19 

} 

*23 

0 

0 

1  2 

0 

5.56 

1.76 

1.36 

5 

.0 

0 

| 

EASTMAN   1  M 

62  •  9M 

40  ■  0 

5  1 .  5M 

7  8 

2  3 

1  9 

395 

0 

0 

10 

0 

*.  79 

1.03 

1  .08 

5 

.0 

0 

FCRSYTH   I  S 

60.2 

39.7 

50.0 

78 

2* 

it 

1 

*65 

Q 

0 

1  0 

0 

7.66 

*.22 

26 

•  0 

0 

FCRT  VALLEY  2  E 

59.6 

38.2 

*9.0 

,9 

77 

29 

19 

♦96 

0 

0 

10 

0 

7,*6 

3.27 

2.*e 

25 

.  0 

0 

HAWK IN5V I LLE 

62.2 

37.6 

50.0 

-  .3 

77 

27 

20 

2* 

*66 

0 

0 

12 

0 

7.10 

3.11 

1.85 

9 

.0 

0 

\ 

MACON  WB  AIRPORT 

R 

61.5 

39  •  7 

24 

1  11 

**6 

Q 

Q 

9 

Q 

5,7* 

1.69 

2.66 

23 

•  0 

0 

MC   INTYRE   1  WNW 
MILLEDGEVILLE 

59.9 

36.3 

*6.2 

1.6 

78 

25 

21 

2* 

519 

0 

0 

12 

0 

6.63 

2.36 

2.27 

26 

•  0 

0 

MCNT ICELLO 

58.5 

36.3 

*7,3 

78 

1 6 

539 

0 

0 

11 

0 

6.6* 

1.82 

27 

.0 

0 

SANOERSV I LLE 

59.9 

»0.7 

30.3 

77 

2* 

it 

*3* 

0 

0 

t 

0 

6,1* 

*.2S 

2.61 

26 

.0 

0 

SILOAM 

59.5 

39.6 

*9.6 

3.3 

77 

2* 

16 

*79 

0 

0 

10 

0 

6,*6 

2.93 

26 

.0 

0 

DIVISION 

»9.7 

1.5 

6.3* 

2.** 

.0 

•       •  • 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NW 

S9.2 

33.7 

*7.3 

77 

27. 

15 

1 

5*2 

0 

0 

11 

0 

7.15 

3.16 

26 

.0 

0 

8 

3 

3 

See  Reiorence  Notea  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 
DECEMBER  196* 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minim  um 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Total 

Departure 
From  NormaJ 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More  J 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

S  j 

g  k 

ALGLSTA  WB  AIRPORT  R 

62.2 

39.5 

50.9 

S.7 

80 

26. 

21 

2. 

442 

o 

o 

9 

o 

3.90 

.57 

1.25 

25 

.0 

0 

7 

3 

64.  4 

42.8 

53.6 

2.3 

80 

26 

22 

} 

330 

0 

0 

7 

0 

5,79 

3.01 

4.20 

4 

.0 

0 

5 

2 

I 

LCU1SVILLE 

62.9 

39.5 

51.2 

2,0 

80 

26* 

20 

428 

0 

0 

9 

0 

7,34 

3.93 

1.76 

26 

.0 

6 

METTER 

65.6 

44.3 

55.0 

78 

27. 

25 

1 

317 

0 

0 

4 

0 

4,99 

2.50 

4 

.0 

0 

10 

3 

j 

M1DVILLE  EXP  STA 

61.7 

M 

M 

77 

24 

21 

1 

0 

0 

0 

4.11 

1.08 

^ 

.0 

0 

e 

3 

2 

M I LL EN  4  N 

63.4 

43.8 

53.6 

3.6 

79 

24 

27 

19 

362 

o 

o 

7 

o 

4,06 

.34 

1.48 

4 

.0 

0 

8 

2 

1 

NEW  I NGTCN  *  NW 

64.2 

42.6 

53.4 

81 

26 

22 

361 

0 

0 

8 

0 

5.50 

2.02 

4 

.0 

0 

7 

<. 

SwAINSBCRO 

64.1 

42.1 

53.1 

78 

24 

2 1 

2. 

366 

0 

0 

7 

0 

5.11 

2.95 

4 

2 

WARRENTON 

61.1 

40.3 

50.7 

3.0 

77 

24 

18 

444 

0 

0 

10 

0 

5.68 

1.89 

2.23 

26 

.0 

0 

7 

4 

2 

WAYNESBORO  2  NE 

61.5 

39.1 

50.3 

75 

13 

20 

2 

461 

0 

0 

13 

0 

3.40 

.70 

25 

.0 

0 

10 

2 

0 

DIVISION 

51.9 

2,5 

5  22 

1.76 

ft       ft  ft 

S0LTHWE5T  07 

ALBANY   3  SE 

63.6 

39.9 

51.8 

•  ,7 

80 

25 

23 

413 

0 

0 

12 

0 

6,87 

3.12 

2.27 

26 

c 

r 

2 

AyERTCUS  4  ENE 

63.1 

43.4 

53.3 

2.9 

78 

24 

20 

1* 

373 

0 

0 

7 

0 

10,09 

5.76 

4.11 

26 

.0 

c 

10 

* 

2 

BA INPRIDGE 

66.2 

44.3 

55.3 

2.0 

80 

24 

25 

1 

303 

0 

0 

7 

0 

8.62 

4,78 

.0 

0 

BLAKELY 

64.3 

43. 5M 

53. 9M 

1.8 

80 

30 

22 

1 

334 

0 

0 

7 

0 

8.69 

4,29 

3.33 

25 

.0 

0 

9 

3 

2 

CAIRO  2  NNW 

66.6 

46.8 

56.7 

78 

24, 

21 

1 

273 

o 

o 

(3 

12.22 

8.92 

9.26 

4 

.0 

0 

7 

3 

3 

CAMILLA 

67.  1 

45.1 

56.1 

80 

26* 

25 

293 

0 

0 

8 

0 

6.33 

2.19 

4 

•  C 

f 

^ 

2 

CCLOUITT   2  E 

M 

M 

M 

76 

24* 

0 

0 

0 

1.80 

25 

.0 

0 

CUTHBERT 

63.9 

43.9 

53.9 

78 

26. 

22 

1 

333 

0 

0 

6 

0 

9,92 

3.25 

25 

.0 

0 

9 

3 

3 

FCRT  GAINES 

64.9 

44.4 

54,7 

3.2 

78 

23 

21 

1 

338 

0 

0 

7 

0 

5.78 

.99 

2.25 

4 

.0 

0 

7 

3 

2 

LLMPK IN 

63.3 

43.2 

53.3 

78 

24 

20 

1 

370 

0 

o 

6 

o 

7.30 

4.40 

25 

.0 

0 

6 

4 

2 

MORGAN   1  W 

65.1 

42.8 

54.0 

79 

26. 

21 

, 

336 

0 

0 

7 

0 

7.17 

3.6C 

25 

.  c 

£ 

I  I 

3 

2 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

62.2 

40.5 

51.4 

78 

24 

21 

1 

417 

0 

0 

9 

0 

7,16 

2.20 

25 

•  0 

0 

e 

4 

2 

THOMASVILLE 

66.6 

46.9 

56.8 

3.0 

78 

31* 

25 

1 

269 

0 

0 

4 

0 

10,77 

7.45 

8.99 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

54,3 

1.8 

8.43 

4.42 

.0 

mm* 

SOLTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

63. 7M 

40.  2M 

52. OM 

.1 

78 

27. 

24 

2 

406 

0 

0 

0 

13.57 

10,46 

7.60 

4 

.0 

0 

6 

S 

5 

ASHBURN   3  ENE 

67. 1M 

M 

M 

78 

3 

23 

1 

0 

0 

0 

7,43 

2.76 

4 

.0 

0 

8 

4 

2 

CCRDELE  WATER  WORKS 

64.4 

42.4 

53.4 

75 

3 

21 

1 

363 

0 

0 

9 

0 

.0 

0 

DOUGLAS  2  NNE 

63.5 

42.7 

53.1 

78 

27. 

21 

1 

373 

o 

o 

10 

Q 

9.73 

6.20 

4 

.0 

0 

7 

4 

2 

FITZGERALD 

64.3 

M 

M 

73 

26. 

0 

0 

6.31 

3.13 

2.67 

4 

.0 

0 

e 

4 

3 

MCMERVILLE  3  WSW 

67, 6M 

45. 6M 

56.  6M 

78 

26. 

27 

1 

272 

0 

0 

0 

7.24 

4.12 

4 

.0 

0 

6 

3 

2 

LLMBER  CITY 

64.3 

41, 3M 

53. 1M 

78 

27 

22 

2 

374 

0 

0 

11 

0 

7.03 

3.81 

1.81 

.0 

0 

7 

6 

3 

MOULTRIE  2  ESE 

66.2 

43,7 

55.0 

.8 

77 

31. 

22 

T* 

3J4 

0 

0 

8 

0 

10,04 

6.74 

6.45 

4 

.0 

0 

7 

2 

2 

NASHVILLE   5  SSE 

64. 2M 

43.0M 

53,  6M 

7» 

27. 

25 

2* 

338 

0 

o 

6 

o 

12,44 

10.50 

4 

.0 

0 

6 

3 

1 

OLITMAN 

67.7 

43.0 

55.4 

1.0 

82 

13 

25 

2. 

314 

0 

0 

9 

0 

10.17 

7.20 

3.90 

4 

.0 

0 

8 

5 

4 

TIFTON  EXP  STATION 

63.3 

43.0 

53.2 

1.4 

76 

25 

24 

1 

372 

0 

0 

7 

0 

6.14 

2.91 

2.10 

4 

.0 

0 

7 

4 

3 

VALOOSTA  4  NW 

67.5 

45,8 

56.7 

79 

3 

25 

2. 

274 

0 

0 

7 

0 

9,93 

3.81 

.0 

0 

3 

5 

3 

DIVISION 

54.2 

1.6 

9.11 

5,93 

.0 

•       ft  m 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

66.0 

*5,1 

55.6 

78 

26. 

25 

1 

303 

0 

0 

6 

0 

9.23 

6,92 

4 

.0 

0 

6 

3 

1 

BLACkBEARD  ISLAND 

44  ,  8M 

52  ,  2M 

73 

14 

29 

1 

388 

o 

o 

2 

o 

5.12 

1,85 

4 

.0 

0 

5 

3 

3 

BRUNSWICK 

68.2 

46,7 

58,5 

2.9 

80 

13 

28 

1 

219 

0 

0 

1 

0 

5.00 

2.44 

2.63 

4 

.0 

0 

4 

2 

2 

BRUNSWICK  FAA  AP 

64.7 

47.4 

56.1 

77 

12 

29 

1 

279 

o 

3 

o 

4,63 

1.91 

3 

.0 

0 

6 

3 

3 

FLEftNG  EXP  STATION 

67.3 

44.6 

56.0 

79 

26 

24 

2 

290 

0 

0 

6 

0 

4,77 

3.62 

4 

.0 

0 

4 

2 

1 

FCLKSTON  9  SW 

69.9 

47.9 

58.9 

81 

13 

26 

1 

224 

0 

0 

2 

0 

5,30 

2.40 

4 

.0 

0 

6 

3 

2 

FCRT  STEWART 

66.6 

46.0 

56.3 

80 

27. 

26 

1 

291 

0 

0 

4 

0 

5,65 

4,50 

.0 

0 

5 

2 

1 

GLENNVILLE 

65.6 

45.7 

55.7 

3.4 

80 

26 

24 

1 

297 

0 

0 

4 

0 

5,79 

2.93 

4.28 

4 

.0 

0 

5 

2 

1 

JESLP  8  5 

67.6 

45,1 

56.4 

82 

26 

24 

2 

288 

□ 

0 

7 

0 

3,22 

3.33 

4 

.0 

0 

7 

2 

I 

NAHLNTA 

SAPELO  ISLAND 

65. 7M 

47. 6M 

56. 7M 

242 

0 

0 

0 

4.97 

.0 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

64.2 

44,7 

54.5 

3.6 

79 

27 

23 

2 

336 

0 

0 

8 

0 

5.10 

2.34 

2.25 

4 

•  0 

0 

3 

3 

2 

SAVANNAH  WB  AP  R 

64.5 

42.8 

53.7 

2.3 

78 

26 

25 

2* 

333 

0 

0 

6 

0 

4,16 

1.35 

3.31 

4 

•  0 

0 

5 

1 

1 

SAVANNAH  BEACH 

60.  1M 

47. OM 

53. 6M 

7* 

25 

25 

1 

344 

0 

0 

0 

2.83 

2.30 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

SLRRENCY  2  WNW 

66.7 

44.2 

55.5 

79 

26 

23 

1 

301 

0 

0 

8 

0 

8.06 

6.45 

4 

.0 

0 

5 

2 

1 

WAYCROSS  4  NE 

66. 2M 

42. 6M 

54. 4M 

.3 

79 

27. 

23 

2 

332 

0 

0 

8 

0 

6,84 

4.12 

2.26 

27 

.0 

0 

6 

3 

3 

DIVISION 

55.6 

2.6 

5.52 

2.67 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE :       82°   ON  THE  26TH  AT  JESUP  8  S  AND  ON  THE 
13TH  AT  QUITMAN 

LOWEST  TEMPERATURE i         8°   ON  THE   1ST  AT  BLAI RSVI LLE  EXPERIMENTAL  STATION 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:       13.57   INCHES  AT  ALAPAHA  EXPERIMENTAL  STATION 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:       2.83   INCHES  AT  SAVANNAH  BEACH 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,     10.60   INCHES  ON  THE  4TH  AT  ADEL  2  S 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,       TRACE  AT  ATLANTA     WB  AIRPORT 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:       TRACE  ON  20+  AT 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

5 

Day 

H 

1   |  2  3 

S  | 

6 

7  |  8  |  9 

10  1  11  I  12 

»1 

NORTHWEST 

g  | 

AOAJRSvILLE 

4.39 

1.4< 

ALL  ATOONA  DAM  2 

*,3T 

.«! 

!  -OS 

BE  A vE  RO AL  E 

*.T5 

1.21 

.03 

.02 

1.13 

calhoun  ekp  STATION 

*,7T 

1.40 

•  12 

1.11 

CARTERS 

3.S* 

1.10 

.8! 

CARTERSVlLLE 

5.12 

HQ 

.  1 

.ni 

C ARTERSv ILLE  3  S* 

*. SO 

1*03 

02 

.91 

CEDARTOwN 

*.2T 

1.22 

1.28 

CMATSmORTh 

5.23 

1.49 

.02 

.01 

1.19  7 

CMtCxAfiuGA  PARK 

••.3* 

1.11 

CURRVVILLE  2  w 

A. 93 

1.47 

6.68 

1.41 

.01 

.  V. 

.10 

OAL  TON 

S.32 

1.63 

.02 

.01 

.03 

1.39  .03 

EHBRV 

5.** 

1.04  .01 

FAJRMQUNT 

3.7* 

1.12 

.91 

KENSINGTON 

3.82 

1.11 

KINGSTON 

*.32 

1  * J? 

1.29 

LA  FAVETTE 

A. 20 

1.29 

resaca 

*.99 

173 

T 

1.12 

RtNGGOLO 

3.93 

1.13 

T 

T 

1.17 

ROME 

A, AT 

•  01 

1.2.  T 

ROME   w8  AIRPORT 

- 

*.  21 

02 

1*3 

7         .  0 

•  J*  T 

SUMMERVlLLf 

A. 83 

i  *  !i 

1.66 

T AVLORSV ILLE 

A. 31 

1.23 

.98  .05 

•       •  • 

NORTH  CENTRAL 

" 1 

T.23 

ALPMARETTA    1  WNW 

.73 

.li 

ATHENS 

3.97 

*30 

*07 

' 

•  2« 

.07 

ATHENS  COL  OF  AQG] 

3.00 

111 

!l2 

.13 

.04 

ATHENS  MB  AIRPORT 

3.60 

T 

.11 

.01 

.11 

ATLANTA  BOLTON 

6.66 

1  .14 

1.01 

.It 

.21 

ATLANTA  m9  AIRPORT 

R 

A. 93 

T 

•»e 

I 

BALL  GROUNO 

3.00 

I  "oi 

*03 

.91 

.02 

blairsville  ElP  STa 

5.03 

!so 

1  . 2« 

blue  ridge 

5.31 

I 

I. SI 

.01 

T 

•  07 

1.01 

' 

A.T2 

•  96 

.04 

.0* 

1.1. 

.01 

CLEVELAND 

3.TS 

1  44 

01 

04 

.13 

COMMERCE  2  SSw 

*,92 

.1! 

7 

6.50 

1.7T 

.06 

!os 

.63 

.01 

DAHLONEGA 

5.63 

1.12 

.11 

.07 

OAh)ONV!LLE 

5.00 

1.10 

.06 

.81 

.01 

ELL IJAv 

5.60 

1.11 

.03 

1.18 

•  03 

GAINESVILLE 

*.9S 

•  01 

.20 

•  10 

HELEN   1  SE 

6,92 

1*32 

"fl9 

1.03 

JASPER   1  NNH 

.•2 

MAVSV I llE 

6.32 

1*12 

09 

.62 

.06 

MONROE 

1.80 

.24 

.11 

.14 

.33 

.12 

NORCROSS  a  n 

6. 71 

.01 

.34 

.07 

A.7A 

'*69 

.69 

- 1 NDE  R   1  SSE 

A.9A. 

1  "  10 

"  1 0 

,06 

mOCDSTOCk 

5.30 

.93 

NORTHEAST 

03 

BOkMAN 

*,»» 

.12 

.09 

•to 

.  .» 

CARNESvlLLE    3  N 

5.37 

.19 

7.00 

01 

* 

I  *40 

04 

.06 

1.02 

T 

CORNELIA 

5.20 

1.47 

•  12 

.08 

ELBEBTON  2  N 

3.72 

!07 

■  06 

HARTnELL 

6, A3 

.41 

.27 

.19 

L  E 1 1 NGTON 

A, 75 

•  1 1 

.40 

.01 

.15 

L I NCCLN  TON 

6,1* 

"  48 

.10 

TOCCOA 

3,7* 

WASHINGTON 

8.*9 

m 

*  ^ 

**4 

:°l 

•       •  fl 

wEST  CENTRAL 

OA 

BUENA  vista 

6,*6 

•  10 

BUTlER 

A, 87 

ill 

.01 

' ARRCLL  ton 

T.31 

2*69 

.67 

COLUfBUS 

3.90 

.10 

COLU**8uS  *b  AIRPORT 

6.6* 

07 

.04 

.21 

CONCORD 

MJ 

04 

.24 

OOUGLASVILLE 

7.90 

2  *40 

F  x PER  I MENT 

I'll 

!»2 

.02 

.0, 

*29 

.06 

*.08 

1.00 

.67 

GOAT  ROCK 

*.16 

•  77 

02 
■  0 

.11 

.01 

GREENVILLE  2  »» 

6.2* 

.59 

.25 

.51 

GRIFF  IN 

*.93 

.10 

.16 

. 

.20 

.06 

HAMILTON  *  n 

3.9* 

.23 

- .,  c  S80RC 

3.1* 

.91 

lot 

.67 

la  grange 

6.0T 

.74 

.10 

.55 

HARSHALLVlLLE 

.21 

.06 

MONTEZUMA 

7.68 

'  j4 

1*3? 

.15 

.31 

NEmNAN 

3.2* 

1.20 

"oi 

.10 

T AL  BOTTON 

9.38 

.10 

'.20 

.90 

.01 

TAllAPOOSA   2  NNw 

5.85 

1.20 

T 

.S3 

7 

thcmaston  2  S 

3,66 

1  33 

. 

.56 

.05 

wEST  POINT 

8.22 

*  ~ 

.61 

mOODBURV 

4.8* 

6! 

18 

.19 

.19 

ABBEVILLE 

5.10 

.71 

AliFV 

7.07 

.11 

1.16 

COV INQTON 

*.T3 

•4) 

.11 

•01 

.19 

.11 

DANVILLE 

5.99 

.9! 

.27 

..'5 

DUBL I N  ]  s 

5.56 

•  44 

EASTMAN   1  w 

«.T9 

67 

1  08 

C  7 

.02 

.11 

FORSVTH   1  S 

7.88 

•75 

•2] 

.97 

FORT  VALLEV  ?  E 

7.»s 

.48 

.61 

.08 

.9. 

.22 

GODFREY  *  NE 

6.TT 

.61 

.84 

.09 

HAhKlNSVfLLE 

'.10 

1.13 

1.83 

.25 

.:5 

.61 

JULIETTE 

.41 

.11 

T 

•  *8 

.16 

MACON  «4  AIRPORT 

R 

3*74 

7 

.61 

•  17 

7 

.19 

T 

MC    INTvRE    1  MNH 

M ILLEDGEv I LLE 

6.63 

.01 

.81 

. : 1 

T 

.20 

MONT  I  CELLO 

6.84 

.01 

.18 

.30 

.10 

MOUNT   VERNON   3  MNH 

7.7* 

T 

1.99 

.91 

.49 

1.41 

SANQERSVILLE 

6.14 

.4] 

SILO** 

8.46 

.81 

.  >- 

.28 

.06 

SPARTA  2  NNm 

4.54 

.10 

•  11 

.21 

14     15     16     17     IB     19  20 


24      25     26      27      28      29     30  31 


.16 
.59 
.56 


.14     .32     .01  .01 


.10     .08  .01 


.16     .01  .14 


.01  1.14  ,02 

.04  1.61 

.87  .10 

.04  1.18  .12 

.04 


1.00 


.02 


.60     .20     .02     .01  7 


1.09 
4.27 
1.10 


.20     .74  .47 
2.14 

1.14      .40  .69 

2.96     .11  .32 

.44    1.17  .24 


.24  .99 


.1' 


2.48  2.18  .07 


1.81  .77 

2.37  2.41  .30 

.02   1.90  2.9}  1.66 

2.21  .16 


•  07 

•  SO 
.03 


.30  .10 
.10  1.11 
.04  ,47 


.02     .10  7 

.08 
.02  ,17 


1.60  .03  1.13 

.02     .90  1.02  .22 

.86  1.06  .13 

.20  1.06  .82  7 


.93     .21  .46 


.01 
.08 

05   1.98  1.10 

•80  .68  .4} 
.00     .44  1.61 

.22     .25  .60 


.01     .86  .63  1,50 

.01     .90  .11  1.90 

.10  1.79  1.16  .06 

■  09     .90  .11  .62 

.80  .48  1.20 

1.90  1.10 

.10  1.71  ,91  .90 

.09     .99  2.20  1.12 

.06  1.16  .11  1.21 

.01  1,12  2.11  2.30 


.16  3,98  .62  . 

7       2.30  1,09 

1.77  .19  . 

.82  3,40  . 

.90  3.32  .91  T 

.91  2.21 

2.00  1.70 

.01   1.68  .6.  1. 

1.10  . 

.90  1.10  • 


7       2.71  1.16 

.01    1.36  .03 

1.68  4.63 

.02   1.31  1.23 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25  i  26     27  28 


30  31 


E*5T  CENTRAL 

APPLING  I  NH 
AUGUSTA  w9  AlQPORT 
BROOKLET   1  H 
BUTLER  CREEK 
DOVER 

GIBSON 
LOUISVILLE 
mETTER 
MI0V1LLE 

MIDVlLLE  EXP  STA 

MILLEN  4  H 
MlLLWAvEN  6  E 
NEwtNGTON  *  NW 
STILLMORE 
SwAINSflORO 


SOUTHWEST  0 

ALBANY   3  5E 
AMFR1CUS  *  ENE 
BAINBRIOGE 
BLAKELv 
CAIRO  2  NNw 

CAMILLA 

COLQUITT  2  E 

CUTHBEOT 

DAMSON 

OONALSONVILLE    t  S 

FORT  GAINES 

LUHPK IN 

MORGAN   1  W 

MORGAN  5  NW 

PLAINS  Sm  GA  EXP  STA 

PRESTON   3  SW 


SOUTH  CENTRAL 
ADEL  2  S 

ALAPAHA   EXP  STATION 
AShBURN  3  ENE 
CORDELE  WATER  WORKS 
DOUGLAS  2  NNE 

FITZGERALD 
HflMERVRLE  3  WSW 
LUMBER  CITV 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 

OU I TM AN 

T I  ETON  EXP  STATION 
VALOOSTA  4  NW 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
ATKINSON  I  W 
Black  BE aro  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

DOCTORTOWN   1  WSw 
FLFMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  9  SM 
FORT  STEWART 

GLENNVtLLE 
JESUP  6  S 

nahunta 
patterson 
sapelo  island 

savannah  usda  pl  grdn 

SAVANNAH  wB  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCV  2  WNW 
wAvCROSS  *  NE 


7.13 
3.90; 
5.79 
4.39 
4.«T 

S. 26 
7.54 
4.99 
4.33 


6.67 
10.09 
6.62 

e.69 

12.22 
6.33; 


9.92 
8.06 
6.02 


13.53 
13.57 
T.45 

9.73 

6.51 
7.24 

7.03 
10.041 
12.44 

10.17 


*  .CO 

4.63 


5.42 

M3 


.66  .16 

4,20  .09 

■  2.  .43 

1.85  .95 


.03  1.48  .91 

1.06  .64 

1."  2.02  .05 

.33  2.00 


.'6  3.13 

2. 86  .90 

1.58  .34 

9.26  .20 

2.19     .90  .02; 


3. IT  .31 
1.46  1.19 
1.45  .44 

2.25  .15 

.73 
1.85 

1.23  .80 
1.83 


6.20  1.34  T 

2.6?  .05 

6.12  .33 

1.81  1.35 

6.45  .13 

.0110.50  .34 

3.90  3.00  .1 

2.10  1.33  .0 

5,61  .50 


6.92  .06 
1.90  1.48 
1.65  1.15 
2.63  .64 
1.11  .24 

2.20  1.67 
3,62  .16 
1.15  1.85 
2.40  .57 
4.50  .08 


2.10  2.10  .0? 


2.25  1.96 
3.31  .03 
2.30  .16 
6.43  .05 
2.10  2.00 


.10  1.20 
.041  1.10 
.061  1.10 


1.62  3.18  1.01 
1.25  .99 
.07  .23 

.55  1.14 


.10  .32 


.54 


.82  1.33 
1.80  1.17 

3.23   1.98  .02 

.86  2.76  .08 

2.16     ,06  2,10 

2.03  .68 
6.40  1.06 
3.60  .23 
1.01  1.38 
2,20     .93  .96 


.10 


1.96  2.98 


.43 


.75  2.10 
1.39  1.70 
7  .26 

1.01  .52 

.37  1.47 
.07  1.16  .86 


.01     .01  T 


•  Cl  .01  .01 
T  T 

.10 

.02 


See  reference  note*  following  Sution  Indei. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

i 
I 
< 

•      •  • 

NORTH.FST 

01 

tl  L6TCCNA   DAM  2 

MAX 

34 

44 

53 

62 

70 

49 

44 

46 

53 

56 

54 

60 

64 

34 

49 

49 

52 

33 

38 

42 

41 

50 

63 

T3 

66 

6* 

45 

36 

91 

39 

34 

.  g 

MIN 

16 

10 

27 

45 

41 

31 

20 

21 

25 

29 

45 

45 

41 

30 

26 

26 

31 

21 

20 

33 

37 

38 

43 

32 

38 

4] 

15 

33 

19 

41 

33 

.6 

CALHOUN  ExP   STAT  I PN 

MAX 

45 

54 

70 

71 

62 

40 

4a 

60 

61 

60 

60 

66 

63 

54 

48 

33 

56 

48 

40 

42 

41 

30 

67 

T5 

T3 

66 

61 

41 

61 

37 

34 

31 

,  3 

Mm 

17 

16 

30 

36 

36 

32 

19 

17 

20 

32 

36 

33 

34 

29 

20 

18 

34 

2  0 

13 

30 

15 

>9 

43 

3T 

44 

36 

4" 

13 

33 

40 

40 

11 

.  1 

CARTERSutLlE 

MAX 

45 

56 

66 

73 

67 

42 

49 

33 

61 

56 

39 

66 

60 

52 

69 

33 

34 

90 

41 

42 

41 

33 

69 

79 

T4 

68 

50 

38 

36 

39 

60 

99 

,  i 

MIN 

1 1 

20 

47 

60 

40 

33 

19 

16 

24 

46 

46 

54 

36 

29 

20 

31 

43 

21 

16 

31 

38 

39 

51 

63 

32 

48 

41 

14 

41 

44 

34 

5T 

.2 

CFOARTO.N 

MAX 

*T 

55 

71 

72 

58 

3a 

46 

S5 

61 

57 

64 

68 

60 

SO 

49 

36 

55 

93 

42 

49 

48 

38 

68 

i6 

68 

67 

64 

IT 

38 

63 

61 

91 

.  g 

Mm 

16 

20 

42 

58 

38 

32 

18 

le 

27 

40 

47 

S3 

3T 

26 

21 

20 

40 

21 

14 

32 

3T 

41 

51 

63 

33 

60 

II 

14 

29 

44 

33 

14 

.4 

DALLAS   4  F 

MAX 

33 

46 

57 

65 

72 

49 

34 

45 

54 

59 

57 

63 

64 

57 

47 

47 

36 

55 

43 

42 

43 

42 

35 

63 

73 

70 

49 

48 

60 

37 

6T 

34 

#T 

Mm 

15 

15 

21 

42 

41 

31 

21 

21 

21 

31 

41 

43 

43 

30 

29 

26 

28 

15 

19 

23 

32 

38 

36 

54 

32 

33 

42 

13 

3T 

37 

4» 

11 

.0 

OALTON 

MAX 

34 

42 

34 

67 

72 

43 

36 

42 

55 

39 

58 

58 

66 

59 

91 

4a 

40 

61 

33 

41 

42 

43 

53 

67 

76 

64 

69 

48 

33 

64 

34 

53 

,3 

mw 

10 

19 

19 

48 

41 

32 

24 

22 

23 

27 

46 

44 

39 

30 

27 

24 

24 

21 

13 

17 

32 

19 

40 

33 

33 

S3 

42 

40 

30 

30 

43 

32 

.9 

LA  FAYETTE 

MAX 

45 

55 

71 

71 

43 

37 

48 

54 

62 

37 

54 

66 

55 

32 

49 

32 

31 

33 

39 

40 

42 

55 

67 

73 

66 

72 

30 

S3 

62 

39 

33 

34 

.3 

Mm 

17 

19 

45 

39 

32 

26 

16 

21 

26 

37 

46 

33 

26 

19 

IT 

24 

19 

10 

16 

33 

37 

41 

34 

54 

34 

40 

11 

2T 

27 

46 

50 

11 

.T 

rpmf 

MAX 

71 

73 

62 

44 

49 

56 

39 

40 

33 

68 

77 

74 

67 

63 

3T 

33 

39 

60 

57 

.6 

Mm 

17 

10 

35 

51 

40 

36 

21 

19 

26 

41 

47 

33 

37 

27 

23 

21 

42 

21 

14 

30 

II 

39 

49 

62 

59 

51 

42 

38 

29 

44 

32 

14 

.  3 

RCME   *8  ATRPORT 

MAX 

44 

55 

71 

71 

47 

36 

54 

59 

37 

50 

66 

58 

52 

30 

35 

33 

49 

40 

42 

43 

31 

67 

TT 

69 

68 

32 

36 

34 

97 

6  0 

55 

.  4 

•       •  • 

Mm 

17 

17 

40 

47 

35 

27 

22 

18 

25 

39 

4a 

39 

36 

26 

21 

19 

42 

20 

13 

31 

18 

40 

31 

ST 

31 

32 

41 

33 

24 

43 

31 

34 

.4 

NORTH  CENTRAL 

02 

Al PMARETTA    1  WNW 

MAX 

40 

43 

33 

67 

67 

51 

39 

46 

52 

37 

53 

62 

65 

54 

4T 

49 

48 

54 

39 

39 

42 

41 

SO 

64 

73 

63 

64 

31 

99 

47 

62 

32 

,  9 

Mm 

15 

15 

22 

45 

43 

32 

20 

20 

24 

28 

42 

44 

44 

29 

2T 

27 

31 

25 

22 

24 

32 

37 

38 

50 

S3 

33 

42 

33 

34 

99 

41 

1! 

.1 

ATHENS 

MAX 

45 

56 

71 

65 

64 

52 

50 

55 

60 

32 

64 

67 

62 

55 

53 

47 

50 

54 

44 

45 

43 

30 

61 

15 

69 

69 

6? 

61 

55 

65 

63 

5T 

.  6 

Mm 

le 

21 

37 

57 

45 

33 

25 

25 

30 

41 

44 

56 

44 

34 

31 

26 

40 

36 

22 

31 

19 

37 

46 

60 

36 

62 

33 

33 

33 

19 

49 

14 

.8 

ATHENS   COL   CF  AGR! 

MAX 

43 

55 

70 

6a 

65 

51 

4a 

54 

60 

34 

65 

67 

64 

56 

S3 

49 

50 

49 

39 

43 

46 

31 

61 

T6 

69 

71 

61 

60 

49 

69 

64 

51 

.4 

Mm 

14 

10 

36 

58 

46 

33 

24 

22 

29 

40 

43 

55 

44 

34 

2T 

28 

38 

36 

20 

30 

IT 

36 

49 

59 

33 

59 

^2 

32 

36 

39 

69 

38 

.0 

ATHENS   k.B  AIRPORT 

MAX 

42 

54 

71 

65 

63 

30 

4a 

33 

60 

54 

65 

66 

62 

53 

62 

47 

53 

56 

39 

46 

41 

92 

63 

TT 

70 

74 

6  2 

61 

47 

66 

64 

9T 

,4 

Mm 

16 

23 

37 

61 

37 

30 

27 

24 

31 

40 

44 

64 

44 

33 

30 

28 

41 

3  0 

22 

32 

36 

3T 

43 

40 

57 

60 

41 

11 

39 

39 

30 

3T 

8 

ATLANTA   wft  AIRPORT 

MAX 

42 

52 

69 

68 

33 

38 

47 

53 

57 

33 

64 

64 

61 

48 

49 

50 

60 

55 

39 

43 

41 

31 

63 

72 

69 

69 

59 

38 

44 

64 

65 

65 

.  6 

Mm 

18 

26 

37 

32 

35 

28 

24 

25 

32 

43 

45 

50 

46 

31 

29 

28 

41 

26 

22 

30 

IT 

ST 

47 

51 

SS 

38 

17 

34 

17 

39 

52 

IT 

4 

Bl AIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

30 

45 

52 

66 

67 

49 

33 

42 

49 

36 

51 

59 

62 

61 

43 

45 

S3 

57 

3a 

41 

45 

43 

31 

64 

70 

63 

64 

4T 

60 

39 

36 

52 

.1 

Mm 

1 

9 

15 

50 

45 

29 

12 

12 

14 

23 

42 

47 

28 

25 

29 

25 

34 

21 

U 

28 

32 

32 

36 

50 

44 

47 

45 

34 

2a 

29 

19 

29 

6 

Bl UF  RIDGE 

MAX 

47 

55 

67 

67 

36 

35 

47 

50 

59 

35 

60 

60 

60 

35 

47 

4T 

36 

30 

44 

46 

48 

34 

60 

71 

64 

65 

63 

62 

64 

97 

62 

55 

9 

Mm 

11 

16 

38 

56 

33 

23 

15 

15 

25 

34 

48 

52 

31 

25 

21 

ia 

39 

20 

9 

33 

34 

36 

44 

37 

49 

60 

40 

33 

26 

32 

50 

33 

,1 

CrMMERCF  2  ssw 

MAX 

38 

43 

54 

68 

65 

54 

30 

40 

S3 

39 

S3 

66 

69 

64 

63 

SI 

44 

54 

49 

36 

44 

40 

32 

61 

79 

67 

69 

60 

39 

44 

62 

33 

0 

Mm 

12 

12 

ia 

45 

40 

30 

19 

16 

16 

26 

42 

4- 

43 

30 

20 

20 

22 

36 

20 

20 

32 

3T 

37 

44 

9T 

37 

54 

28 

26 

36 

98 

3! 

.6 

DAUl  ONEGA 

MAX 

36 

41 

58 

60 

65 

55 

40 

45 

45 

55 

30 

55 

65 

61 

47 

46 

43 

53 

41 

36 

32 

40 

31 

59 

Tl 

63 

66 

60 

36 

32 

3T 

52 

,S 

Mm 

12 

13 

22 

46 

48 

33 

19 

20 

21 

2a 

42 

44 

37 

32 

31 

29 

30 

32 

22 

22 

7  8 

34 

36 

44 

92 

32 

52 

30 

29 

33 

44 

12 

a 

GA  1  NE5VTLLE 

MAX 

43 

51 

61 

64 

61 

44 

45 

51 

56 

32 

54 

65 

60 

31 

48 

43 

49 

53 

38 

46 

43 

49 

32 

70 

42 

64 

51 

36 

48 

39 

62 

99 

4 

Mm 

16 

24 

38 

54 

40 

32 

22 

26 

32 

41 

42 

51 

46 

31 

30 

2T 

38 

31 

21 

30 

36 

33 

42 

50 

92 

37 

44 

31 

33 

37 

48 

14 

,T 

MFLEN   1  SE 

MAX 

43 

51 

58 

69 

62 

42 

46 

52 

60 

33 

33 

66 

63 

34 

49 

43 

32 

53 

37 

32 

46 

51 

56 

68 

44 

66 

6  0 

39 

33 

39 

63 

55 

0 

Mm 

12 

15 

31 

31 

40 

31 

17 

ie 

23 

33 

43 

49 

39 

31 

23 

IT 

33 

27 

12 

30 

28 

34 

42 

50 

93 

57 

45 

2a 

27 

12 

4T 

33 

0 

JASPER   1  NNU 

MAX 

39 

65 

59 

36 

45 

56 

34 

32 

4  9 

34 

43 

40 

36 

7 1 

63 

65 

5  1 

38 

33 

60 

33 

0 

Mm 

14 

25 

41 

54 

36 

29 

19 

23 

27 

32 

46 

52 

44 

28 

29 

28 

40 

22 

17 

31 

34 

35 

43 

55 

33 

37 

40 

11 

41 

19 

48 

35 

9 

KINDER  1  SSE 

MAX 

45 

54 

71 

71 

65 

34 

50 

53 

38 

32 

52 

63 

63 

33 

S3 

4a 

34 

32 

38 

46 

43 

31 

39 

70 

T4 

69 

61 

41 

43 

66 

61 

6  6 

T 

Mm 

20 

34 

36 

35 

45 

29 

23 

23 

22 

23 

33 

48 

43 

31 

26 

2T 

39 

34 

20 

30 

39 

36 

36 

31 

54 

33 

48 

19 

16 

14 

49 

16 

2 

northEa  st 

03 

MAX 

43 

52 

55 

62 

61 

61 

45 

51 

39 

32 

31 

63 

64 

30 

50 

4T 

54 

34 

41 

32 

39 

31 

39 

65 

65 

63 

41 

54 

38 

94 

6» 

99 

2 

Mm 

18 

15 

30 

30 

39 

33 

19 

le 

21 

30 

38 

44 

35 

28 

24 

17 

36 

32 

11 

20 

25 

32 

39 

47 

49 

35 

51 

29 

26 

29 

31 

31 

3 

CTRNEL I  A 

MAX 

41 

48 

60 

62 

60 

46 

45 

50 

37 

52 

51 

65 

61 

31 

49 

40 

49 

46 

37 

31 

42 

49 

33 

6« 

62 

64 

42 

37 

4a 

47 

60 

99, 

0 

Mm 

12 

19 

39 

33 

42 

28 

20 

20 

2a 

39 

40 

30 

39 

29 

26 

23 

33 

32 

la 

27 

31 

33 

40 

32 

32 

37 

52 

10 

ii 

11 

43 

1» 

T 

El  BERTOn  2  N 

MAX 

58 

52 

59 

66 

64 

52 

47 

52 

52 

39 

63 

65 

61 

sa 

50 

46 

49 

55 

33 

47 

43 

49 

3$ 

14 

72 

70 

T5 

60 

35 

63 

63 

5T, 

8 

Mm 

1  1 

14 

29 

46 

31 

2a 

19 

17 

23 

32 

44 

94 

41 

31 

21 

16 

36 

18 

20 

30 

33 

36 

36 

47 

34 

55 

59 

10 

30 

12 

41 

14 

0 

HARThELI 

MAX 

50 

49 

30 

63 

33 

61 

37 

S3 

39 

»? 

60 

62 

68 

60 

34 

47 

49 

55 

4| 

48 

42 

SO 

32 

'2 

65 

74 

TO 

39 

56 

61 

4T 

5T, 

1 

Mm 

17 

23 

34 

45 

43 

34 

26 

25 

32 

40 

43 

40 

39 

30 

26 

28 

39 

37 

21 

28 

28 

39 

la 

40 

48 

so 

SO 

68 

S3 

33 

34 

S3, 

I 

TPCCOA 

MAX 

44 

53 

58 

66 

62 

33 

49 

3 1 

68 

55 

43 

34 

34 

36 

34 

46 

90 

33 

*2 

64 

66 

68 

60 

30 

44 

44 

36, 

3 

Mm 

16 

22 

40 

32 

33 

33 

22 

26 

32 

32 

42 

31 

43 

32 

29 

23 

3a 

36 

18 

24 

99 

33 

19 

42 

34 

36 

5  1 

12 

11 

11 

46 

36, 

2 

WASHINGTON 

MAX 

48 

44 

36 

74 

65 

63 

52 

40 

33 

3a 

57 

6$ 

66 

56 

65 

32 

34 

37 

30 

41 

46 

42 

51 

43 

73 

68 

-5 

62 

40 

33 

65 

37 

3 

Mm 

14 

14 

22 

36 

57 

30 

22 

21 

23 

30 

34 

37 

44 

34 

10 

19 

21 

10 

16 

17 

35 

33 

34 

-3 

30 

34 

55 

12 

24 

33 

36 

111 

9 

■  F5T  CFNTRAL 

Bt  ENA  VISTA 

MAX 

46 

57 

74 

70 

66 

33 

51 

32 

39 

60 

TO 

*s 

62 

60 

69 

65 

72 

68 

46 

33 

91 

61 

70 

TT 

72 

77 

65 

60 

31 

72 

13 

6». 

1 

Mm 

IB 

24 

40 

62 

48 

33 

23 

27 

34 

44 

32 

54 

48 

29 

26 

29 

46 

35 

23 

IT 

40 

41 

34 

42 

62 

62 

49 

12 

40 

16 

33 

61. 

0 

CARBOLLTON 

MAX 

45 

3» 

67 

72 

61 

39 

48 

34 

39 

35 

65 

6T 

60 

32 

49 

32 

60 

5. 

40 

48 

49 

56 

66 

TI 

70 

67 

62 

60 

32 

47 

»' 

5T, 

7 

Mm 

11 

19 

34 

3a 

38 

31 

28 

20 

26 

39 

47 

54 

40 

30 

23 

21 

42 

2  5 

19 

12 

36 

40 

91 

41 

33 

60 

42 

34 

31 

42 

35 

IT. 

1 

COLUMBUS   HB  AIRPORT 

MAX 

48 

60 

73 

71 

39 

47 

54 

56 

62 

61 

71 

68 

66 

36 

3' 

37 

T2 

5  3 

48 

48 

49 

60 

70 

ie 

71 

76 

41 

62 

34 

71 

i» 

62. 

3 

Mm 

21 

27 

38 

30 

30 

32 

27 

25 

30 

45 

53 

4a 

30 

30 

21 

28 

48 

12 

29 

41 

44 

43 

33 

40 

60 

38 

99 

IS 

14 

40 

31 

40. 

1 

S~  R.l.».nc.  Nol-i  Following  Sutkm  lod.» 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  |  26 

27 

28 

29 

30 

31 

EXPERIMENT 

MAX 

39 

45 

58 

72 

69 

53 

40 

50 

54 

60 

56 

68 

67 

64 

51 

52 

51 

66 

41 

42 

47 

46 

58 

68 

75 

72 

72 

56 

60 

54 

65 

57 

.  1 

MIN 

17 

29 

43 

61 

45 

34 

22 

25 

32 

42 

45 

56 

48 

31 

29 

26 

41 

30 

22 

32 

38 

38 

42 

56 

47 

34 

38 

35 

52 

38 

'* 

GREENVII  LE  2  W 

MAX 

47 

58 

TO 

72 

67 

52 

50 

57 

62 

68 

70 

67 

67 

62 

53 

52 

70 

68 

42 

50 

50 

57 

67 

76 

73 

72 

64 

60 

61 

70 

73 

62 

.2 

MIN 

16 

25 

38 

58 

43 

32 

21 

27 

32 

43 

42 

55 

46 

30 

29 

28 

40 

30 

19 

34 

37 

40 

49 

59 

50 

44 

30 

37 

43 

»T 

GRIFFIN 

MAX 

46 

57 

71 

68 

65 

42 

52 

56 

62 

55 

67 

68 

66 

54 

54 

51 

64 

60 

41 

47 

45 

54 

66 

76 

73 

72 

60 

61 

50 

66 

Tl 

59 

.4 

MIN 

19 

29 

43 

61 

42 

32 

23 

28 

34 

43 

46 

56 

49 

32 

31 

29 

41 

30 

23 

32 

37 

39 

50 

61 

57 

60 

46 

35 

39 

36 

37 

o 

LA  GRANGE 

MAX 

46 

59 

70 

73 

67 

43 

52 

56 

58 

58 

68 

69 

65 

57 

54 

53 

71 

65 

45 

48 

48 

57 

68 

77 

74 

73 

72 

60 

63 

69 

70 

61 

.5 

MIN 

17 

16 

32 

55 

42 

34 

19 

18 

26 

38 

51 

56 

44 

31 

20 

21 

39 

34 

23 

39 

39 

43 

52 

60 

47 

32 

29 

38 

33 

MARSHALL VILLE 

MAX 

45 

56 

74 

70 

65 

52 

53 

55 

61 

60 

71 

71 

68 

67 

55 

60 

72 

69 

46 

45 

47 

57 

69 

60 

.3 

MIN 

18 

23 

40 

58 

47 

32 

26 

24 

29 

41 

46 

55 

45 

34 

21 

28 

43 

35 

23 

36 

3* 

38 

*9 

' 

NFUNAN 

MAX 

45 

57 

69 

72 

66 

42 

50 

55 

60 

S6 

66 

67 

62 

56 

52 

54 

67 

63 

43 

45 

47 

57 

65 

72 

75 

71 

61 

60 

53 

66 

69 

59 

.5 

MIN 

16 

26 

37 

59 

42 

31 

21 

23 

27 

42 

44 

53 

47 

31 

25 

29 

40 

25 

22 

31 

35 

39 

48 

59 

54 

57 

43 

33 

33 

38 

55 

37 

.6 

TALBOTTON 

MAX 

46 

57 

72 

68 

64 

50 

54 

55 

62 

58 

69 

68 

65 

59 

55 

60 

64 

66 

48 

47 

48 

57 

67 

76 

70 

72 

70 

62 

54 

70 

70 

61 

.5 

MIN 

17 

20 

34 

58 

47 

31 

22 

24 

30 

38 

47 

54 

46 

32 

25 

25 

38 

33 

25 

34 

39 

37 

45 

46 

54 

63 

50 

32 

32 

34 

54 

37 

.6 

TAL L APOOSA   2  NNM 

MAX 

50 

57 

70 

77 

57 

40 

50 

55 

62 

60 

65 

69 

69 

58 

57 

58 

61 

59 

45 

51 

53 

60 

75 

77 

69 

69 

70 

62 

60 

71 

69 

61 

.5 

MIN 

16 

16 

39 

50 

40 

33 

IS 

14 

22 

39 

48 

36 

40 

17 

18 

18 

44 

21 

15 

33 

35 

42 

53 

54 

50 

45 

35 

35 

25 

44 

45 

33 

.5 

TMOMASTDN  2  S 

MAX 

62 

47 

■,5 

55 

55 

60 

70 

70 

65 

55 

59 

55 

69 

67 

49 

49 

47 

57 

67 

77 

74 

74 

63 

66 

60 

73 

70 

61 

.9 

MIN 

14 

15 

34 

50 

43 

30 

19 

17 

22 

38 

43 

52 

43 

29 

24 

26 

42 

33 

24 

34 

39 

39 

50 

50 

50 

33 

33 

35 

5T 

WF  ST  POINT 

MAX 

52 

59 

69 

75 

70 

44 

53 

57 

62 

59 

68 

67 

65 

60 

55 

55 

72 

62 

45 

48 

49 

55 

69 

69 

67 

78 

64 

61 

61 

71 

68 

61 

.6 

•       •  • 

MIN 

20 

21 

38 

55 

43 

34 

21 

22 

29 

46 

54 

56 

48 

32 

24 

24 

40 

34 

25 

35 

40 

43 

43 

57 

52 

5  2 

46 

34 

32 

40 

5* 

CENTRAl 

(15 

A  KEY 

MAX 

69 

72 

56 

58 

61 

66 

71 

66 

61 

57 

66 

70 

50 

78 

64 

64 

68 

75 

MIN 

24 

38 

29 

29 

30 

39 

51 

60 

43 

30 

33 

46 

28 

42 

50 

60 

40 

40 

CrvINGTnN 

MAX 

44 

56 

71 

65 

65 

46 

50 

55 

59 

56 

65 

65 

62 

54 

51 

50 

58 

55 

40 

45 

43 

52 

64 

76 

73 

72 

61 

61 

51 

67 

69 

56 

.  1 

MIN 

17 

21 

39 

60 

43 

33 

23 

21 

27 

42 

44 

54 

46 

31 

27 

28 

41 

31 

21 

30 

38 

37 

46 

60 

56 

6  0 

48 

31 

39 

34 

52 

* 

DUBLIN  3  S 

MAX 

50 

47 

64 

76 

65 

70 

55 

56 

59 

66 

65 

74 

70 

65 

59 

66 

69 

71 

52 

47 

50 

52 

63 

70 

80 

Tl 

77 

66 

57 

68 

70 

63 

.5 

MIN 

19 

22 

26 

52 

60 

36 

26 

25 

28 

30 

45 

49 

55 

41 

30 

28 

32 

48 

25 

28 

39 

41 

46 

55 

60 

65 

61 

34 

36 

37 

40 

39 

* 

EASTMAN   1  W 

MAX 

54 

57 

60 

61 

74 

66 

64 

58 

56 

65 

71 

54 

47 

49 

48 

61 

70 

78 

70 

68 

75 

65 

68 

71 

62 

,t 

MIN 

19 

22 

32 

51 

62 

36 

26 

25 

32 

37 

44 

50 

59 

41 

31 

30 

43 

45 

26 

28 

41 

41 

43 

54 

6  3 

60 

34 

34 

38 

39 

FrRSVTH  1  S 

MAX 

45 

56 

73 

68 

65 

48 

51 

55 

58 

56 

68 

67 

66 

60 

55 

53 

65 

61 

42 

47 

48 

55 

67 

78 

69 

72 

62 

59 

56 

71 

70 

60 

.2 

MIN 

18 

20 

39 

60 

47 

35 

24 

24 

30 

40 

45 

56 

50 

32 

30 

27 

41 

34 

24 

32 

39 

40 

42 

60 

61 

51 

34 

48 

33 

37 

3  9 

* 7 

FCRT  VAILEY  2  F 

MAX 

46 

45 

59 

76 

66 

53 

50 

52 

57 

60 

59 

71 

61 

67 

56 

55 

66 

7* 

57 

44 

47 

45 

54 

69 

77 

68 

75 

60 

61 

53 

70 

59 

.8 

MIN 

19 

21 

27 

45 

53 

35 

26 

25 

27 

34 

45 

49 

56 

37 

31 

29 

34 

38 

26 

26 

37 

42 

42 

54 

56 

34 

36 

38 

38 

3  8 

2 

HA WK I NSV I LLE 

MAX 

50 

59 

60 

76 

66 

65 

S3 

55 

59 

61 

62 

73 

65 

67 

60 

58 

66 

Tl 

54 

48 

47 

48 

62 

70 

71 

70 

77 

63 

66 

37 

70 

62 

.2 

Mm 

20 

20 

24 

37 

52 

35 

25 

25 

26 

29 

35 

51 

59 

41 

27 

26 

27 

45 

27 

28 

41 

43 

43 

55 

6 1 

63 

62 

34 

34 

37 

40 

37 

MACON  WB  AIRPORT 

MAX 

46 

57 

76 

66 

63 

50 

53 

55 

61 

61 

71 

66 

68 

57 

56 

61 

72 

62 

44 

45 

46 

56 

69 

77 

69 

76 

63 

63 

55 

71 

73 

61 

.5 

MIN 

18 

21 

42 

60 

40 

31 

26 

24 

28 

41 

47 

58 

51 

33 

27 

24 

47 

35 

25 

36 

41 

42 

51 

62 

61 

42 

34 

35 

37 

33 

3  9 

7 

MC   TNTYRE  1  NNM 

MAX 

MIN 

MILLEOGEVILLE 

MAX 

48 

47 

59 

75 

65 

60 

52 

52 

55 

60 

60 

71 

65 

65 

67 

55 

60 

66 

50 

44 

45 

47 

55 

67 

78 

67 

77 

62 

62 

53 

67 

59 

.9 

MIN 

21 

21 

24 

38 

50 

36 

27 

24 

26 

28 

39 

48 

53 

38 

26 

24 

26 

42 

25 

26 

35 

40 

41 

50 

58 

60 

60 

35 

36 

37 

39 

36 

.5 

MrNTICEl LO 

MAX 

43 

45 

57 

73 

66 

52 

49 

52 

55 

61 

62 

65 

57 

68 

54 

53 

54 

59 

48 

46 

48 

44 

53 

68 

78 

78 

73 

59 

61 

65 

67 

56 

.5 

MIN 

18 

18 

32 

41 

51 

34 

25 

26 

28 

35 

43 

49 

48 

34 

31 

26 

32 

36 

22 

23 

38 

38 

38 

50 

54 

56 

52 

34 

34 

41 

43 

36 

.5 

SANDERSVILLE 

MAX 

60 

66 

75 

63 

61 

72 

59 

.9 

MIN 

1  B 

20 

40 

60 

41 

34 

26 

25 

31 

43 

46 

58 

53 

38 

28 

28 

49 

41 

23 

36 

42 

38 

50 

62 

58 

5  7 

50 

34 

46 

37 

31 

♦0 

SILOAM 

MAX 

46 

56 

73 

66 

65 

52 

51 

56 

60 

55 

70 

67 

60 

58 

52 

55 

60 

59 

48 

44 

44 

52 

64 

77 

73 

75 

63 

61 

49 

68 

67 

59 

.5 

*      •  • 

MIN 

16 

28 

41 

60 

45 

31 

27 

25 

32 

40 

44 

57 

48 

33 

27 

28 

40 

38 

20 

30 

38 

37 

45 

62 

58 

59 

53 

38 

39 

37 

52 

39 

FAST  CFNTRAL 

06 

APPLING    1  NW 

MAX 

51 

45 

57 

74 

65 

65 

S3 

51 

55 

59 

60 

70 

65 

59 

57 

53 

57 

63 

53 

44 

46 

42 

49 

65 

77 

68 

77 

66 

61 

61 

66 

59 

.2 

MIN 

1  5 

16 

22 

43 

60 

32 

25 

22 

27 

35 

40 

46 

49 

37 

28 

19 

34 

43 

19 

23 

33 

38 

38 

47 

57 

59 

59 

33 

36 

36 

36 

ALGUSTA  WB  AIRPORT 

MAX 

47 

60 

76 

67 

73 

54 

52 

56 

61 

63 

74 

68 

63 

58 

54 

59 

64 

55 

47 

47 

47 

50 

64 

80 

70 

80 

70 

65 

64 

67 

73 

62 

.2 

Mm 

21 

21 

42 

60 

41 

37 

29 

25 

29 

36 

46 

57 

50 

33 

26 

24 

46 

31 

22 

35 

40 

39 

40 

62 

57 

62 

47 

38 

42 

41 

46 

39 

BROOKLET  1  W 

MAX 

47 

64 

77 

65 

71 

60 

54 

56 

61 

67 

77 

74 

70 

55 

54 

69 

73 

69 

49 

51 

49 

54 

60 

74 

72 

80 

72 

65 

67 

66 

75 

64 

.4 

Mm 

22 

24 

50 

50 

56 

41 

33 

32 

32 

40 

48 

57 

45 

45 

29 

32 

49 

47 

27 

41 

42 

40 

47 

54 

55 

59 

60 

38 

42 

40 

49 

* 

.6 

LOUI5VI1LE 

MAX 

52 

58 

67 

70 

72 

60 

55 

54 

61 

63 

74 

80 

58 

54 

56 

61 

65 

62 

50 

52 

48 

57 

61 

76 

71 

80 

72 

62 

65 

65 

69 

62 

.9 

Mm 

20 

23 

44 

47 

53 

34 

28 

27 

29 

36 

46 

44 

43 

32 

26 

29 

49 

44 

28 

37 

38 

39 

50 

57 

58 

63 

43 

37 

40 

42 

39 

39 

MFTTER 

MAX 

48 

61 

75 

71 

74 

59 

55 

58 

61 

65 

75 

72 

68 

63 

56 

66 

72 

68 

52 

52 

48 

57 

65 

78 

74 

78 

78 

73 

66 

70 

75 

65 

.6 

Mm 

25 

37 

48 

52 

57 

38 

33 

30 

33 

42 

49 

61 

59 

45 

33 

34 

53 

47 

28 

31 

44 

41 

47 

59 

58 

6 

52 

39 

43 

44 

30 

M I OV I LLF   EXP  STA 

MAX 

45 

60 

74 

67 

60 

54 

53 

55 

62 

63 

72 

69 

63 

60 

56 

62 

67 

64 

45 

46 

43 

54 

56 

77 

71 

76 

72 

63 

64 

67 

73 

61 

.7 

21 

22 

43 

51 

52 

35 

30 

27 

30 

40 

48 

59 

58 

41 

31 

30 

MILLEN  4  N 

MAX 

51 

60 

72 

66 

73 

55 

5* 

56 

61 

63 

75 

70 

65 

61 

55 

62 

66 

65 

47 

46 

46 

53 

66 

79 

72 

78 

75 

65 

66 

68 

74 

63 

.4 

Mm 

2  e 

37 

48 

50 

53 

39 

32 

32 

28 

44 

47 

52 

59 

42 

28 

31 

51 

44 

27 

42 

41 

41 

44 

60 

62 

64 

59 

37 

46 

44 

47 

43 

.8 

NfWlNGTnN  4  NW 

MAX 

47 

64 

77 

67 

72 

58 

54 

57 

61 

65 

77 

72 

70 

66 

56 

64 

66 

65 

48 

49 

48 

52 

63 

77 

71 

81 

70 

66 

67 

67 

74 

64 

.2 

22 

24 

47 

60 

54 

36 

32 

29 

31 

39 

47 

59 

59 

44 

29 

31 

49 

44 

27 

39 

41 

41 

40 

58 

56 

61 

61 

38 

42 

40 

41 

SwAINSBoRO 

MAX 

48 

60 

71 

69 

70 

55 

53 

56 

60 

66 

73 

71 

71 

61 

55 

64 

71 

65 

64 

46 

47 

56 

66 

78 

74 

76 

73 

60 

66 

68 

74 

64 

1 

Mm 

2  1 

21 

42 

60 

51 

34 

28 

26 

41 

41 

46 

60 

58 

42 

29 

31 

51 

42 

24 

34 

42 

39 

47 

58 

55 

63 

60 

33 

40 

40 

47 

62 

,1 

WARRENTON 

MAX 

44 

55 

73 

69 

64 

53 

51 

55 

60 

59 

70 

69 

61 

58 

55 

59 

68 

64 

49 

46 

47 

53 

65 

77 

73 

76 

67 

61 

59 

66 

69 

61 

,1 

Mm 

18 

22 

41 

61 

51 

32 

29 

24 

30 

42 

46 

52 

50 

37 

29 

28 

44 

43 

22 

22 

41 

40 

44 

61 

57 

63 

61 

35 

41 

35 

49 

40 

3 

WAYNE  SBflRO  2  NE 

MAX 

51 

54 

58 

71 

73 

64 

55 

52 

56 

62 

61 

74 

75 

69 

57 

56 

61 

65 

50 

50 

45 

50 

52 

69 

70 

71 

71 

72 

62 

63 

67 

61 

5 

Mm 

21 

20 

24 

44 

63 

30 

30 

28 

28 

31 

43 

54 

59 

43 

31 

26 

47 

49 

22 

24 

27 

39 

42 

45 

55 

61 

61 

36 

40 

43 

45 

39 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DECEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

25 

29 

30 

31 

< 

•      •  • 

SnUTHWFST 

OT 

Al  BANY    1  SF 

MAX 

so 

47 

69 

77 

66 

65 

52 

53 

58 

62 

64 

73 

63 

66 

38 

97 

67 

tt 

33 

34 

36 

93 

66 

74 

80 

71 

77 

61 

63 

64 

7» 

69.6 

2  3 

36 

* 

26 

26 

27 

28 

49 

60 

45 

23 

26 

31 

90 

30 

30 

46 

48 

48 

56 

99 

64 

61 

33 

34 

41 

»> 

39.9 

AfERICUS   *  FNE 

MAX 

46 

56 

7* 

72 

65 

35 

54 

57 

59 

60 

70 

69 

67 

60 

'6 

62 

73 

69 

50 

43 

68 

60 

72 

78 

73 

77 

6» 

60 

39 

70 

71 

63.1 

28 

61 

' 

28 

' 

92 

S  9 

58 

39 

30 

32 

49 

39 

27 

42 

46 

45 

35 

62 

39 

63 

3: 

33 

43 

38 

35 

43.4 

BA TNBRIOGE 

MAX 

49 

59 

75 

74 

65 

52 

52 

59 

63 

64 

75 

70 

65 

59 

91 

64 

77 

67 

53 

68 

57 

62 

73 

80 

78 

79 

74 

61 

66 

77 

77 

66.2 

38 

' 

28 

29 

z  8 

56 

6  ? 

59 

44 

28 

29 

52 

45 

33 

50 

3  0 

50 

36 

30 

36 

37 

56 

37 

40 

45 

49 

44.3 

Bl  AKELV 

MAX 

49 

61 

77 

67 

65 

49 

52 

57 

62 

62 

73 

69 

63 

36 

38 

62 

75 

62 

31 

55 

56 

63 

73 

-8 

71 

79 

63 

63 

61 

80 

77 

64.3 

45 

36 

28 

30 

33 

** 

'* 

58 

55 

40 

31 

30 

49 

3  I 

30 

48 

46 

49 

96 

64 

64 

64 

48 

36 

40 

42 

92 

43.3 

CAIRO  2  NNw 

MAX 

49 

59 

75 

71 

65 

54 

52 

59 

62 

63 

76 

72 

66 

61 

37 

67 

78 

74 

34 

70 

58 

62 

79 

78 

74 

79 

73 

64 

66 

76 

77 

66.6 

min 

29 

62 

54 

36 

2  9 

'* 

63 

60 

45 

34 

36 

55 

45 

33 

49 

• : 

49 

94 

64 

66 

68 

37 

40 

44 

46 

90 

46.6 

CAMILLA 

MAX 

49 

58 

77 

73 

65 

56 

53 

59 

64 

63 

73 

74 

65 

65 

60 

66 

77 

67 

54 

64 

33 

63 

78 

60 

77 

80 

77 

62 

66 

77 

78 

67.1 

61 

46 

28 

29 

30 

43 

54 

55 

59 

46 

29 

30 

54 

46 

32 

49 

46 

47 

35 

64 

63 

64 

33 

37 

42 

44 

90 

43.1 

CCLOUITT  2  E 

MAX 

96 

62 

76 

73 

48 

60 

39 

63 

72 

76 

73 

72 

70 

39 

61 

66 

18 

43 

2  g 

33 

49 

7r. 

32 

46 

45 

47 

56 

57 

36 

52 

52 

39 

40 

40 

47 

CI ThBERT 

MAX 

47 

57 

76 

73 

67 

53 

52 

57 

6  0 

62 

71 

70 

67 

64 

36 

59 

72 

66 

50 

50 

51 

39 

73 

78 

74 

78 

68 

62 

60 

74 

76 

63.9 

Mm 

22 

28 

*S 

36 

49 

34 

26 

29 

33 

46 

53 

58 

57 

39 

31 

33 

50 

36 

28 

45 

46 

46 

56 

64 

64 

64 

3: 

36 

41 

42 

93 

43.9 

FCRT  GAINES 

MAX 

48 

59 

75 

75 

68 

53 

49 

55 

61 

62 

73 

69 

65 

61 

36 

60 

75 

74 

52 

55 

6C 

76 

78 

77 

70 

77 

66 

35 

36 

73 

75 

64.9 

Mm 

2 1 

27 

45 

62 

49 

34 

28 

30 

35 

47 

49 

56 

6  7 

39 

30 

29 

50 

37 

26 

44 

49 

36 

63 

62 

64 

67 

48 

36 

36 

42 

33 

44.4 

LliHPKtN 

MAX 

50 

58 

75 

70 

67 

52 

32 

57 

61 

61 

72 

67 

68 

63 

57 

99 

74 

61 

31 

47 

48 

(0 

70 

78 

71 

75 

66 

62 

34 

73 

77 

63.3 

MIN 

20 

30 

44 

63 

49 

34 

24 

24 

34 

46 

54 

58 

55 

36 

28 

33 

49 

36 

27 

42 

43 

45 

55 

62 

43 

64 

90 

33 

34 

42 

33 

43.2 

MPOGAN    1  u 

MAX 

47 

57 

76 

74 

67 

56 

94 

57 

61 

64 

72 

68 

67 

67 

37 

62 

74 

70 

33 

54 

33 

62 

74 

'9 

76 

79 

68 

60 

60 

73 

77 

63.1 

Mm 

21 

24 

61 

62 

49 

34 

24 

27 

29 

43 

53 

56 

59 

39 

39 

28 

49 

33 

29 

44 

1.5 

41 

54 

63 

62 

66 

90 

36 

36 

40 

63 

42.8 

PI  AINS  RW  GA   ExP  STA 

MAX 

47 

ss 

75 

67 

56 

48 

93 

56 

61 

61 

70 

63 

67 

98 

35 

62 

73 

69 

50 

46 

48 

60 

71 

78 

69 

76 

63 

61 

39 

7J 

76 

62.2 

Mm 

21 

27 

44 

56 

34 

24 

29 

27 

35 

46 

93 

3fl 

58 

39 

27 

29 

39 

27 

28 

39 

69 

45 

55 

58 

38 

54 

44 

34 

38 

39 

53 

40.3 

THOMA5V 1 LLE 

MAX 

49 

58 

76 

70 

67 

54 

52 

58 

63 

64 

73 

70 

69 

63 

57 

68 

76 

67 

54 

72 

61 

62 

74 

78 

74 

74 

71 

66 

70 

76 

78 

•       •  • 

Mm 

25 

49 

62 

53 

3T 

30 

34 

32 

*2 

33 

62 

62 

47 

3*. 

33 

36 

♦8 

33 

49 

31 

49 

54 

64 

66 

67 

39 

39 

42 

43 

30 

44)9 

SOUTH  CENTRAL 

08 

Al APAHA  EXP  STATION 

MAX 

53 

48 

62 

78 

65 

69 

32 

55 

6fl 

60 

64 

70 

77 

68 

37 

37 

67 

68 

54 

60 

63 

63 

67 

70 

72 

78 

63.7 

Mm 

25 

24 

28 

36 

30 

30 

3  I 

34 

35 

52 

54 

69 

35 

34 

36 

68 

30 

31 

44 

47 

47 

34 

34 

58 

36 

40.2 

AShBURN  3  ENE 

MAX 

46 

58 

78 

75 

65 

39 

33 

36 

62 

68 

72 

72 

65 

64 

72 

69 

62 

65 

65 

64 

70 

70 

72 

74 

T3 

73 

75 

74 

75 

67.1 

MIN 

23 

25 

49 

55 

37 

27 

31 

40 

42 

46 

54 

39 

42 

42 

41 

42 

43 

42 

36 

43 

46 

CrRDELE  WATER  WORKS 

MAX 

49 

58 

75 

74 

66 

91 

93 

58 

60 

63 

73 

72 

63 

66 

53 

69 

73 

70 

64 

64 

30 

37 

70 

74 

70 

74 

68 

66 

36 

68 

66 

64.4 

Mm 

21 

24 

46 

61 

51 

33 

26 

27 

30 

44 

52 

89 

36 

40 

28 

29 

31 

48 

28 

40 

40 

49 

55 

56 

38 

65 

55 

36 

38 

40 

68 

42.4 

OruGLAS  2  NNE 

MAX 

53 

46 

58 

78 

65 

68 

49 

55 

37 

61 

64 

76 

69 

68 

51 

97 

67 

75 

63 

30 

61 

91 

62 

70 

77 

72 

78 

68 

66 

64 

71 

63.5 

Mm 

23 

26 

26 

56 

60 

38 

31 

32 

32 

32 

46 

9  4 

62 

49 

35 

32 

34 

96 

29 

30 

46 

46 

41 

33 

62 

61 

6  3 

40 

41 

41 

46 

42.7 

FITZGERALD 

MAX 

Mm 

44 

58 

75 

71 

69 

55 

33 

55 

60 

63 

75 

72 

66 

63 

53 

66 

72 

70 

32 

36 

91 

60 

71 

73 

72 

75 

71 

63 

63 

68 

74 

64.3 

HCNFRV I LLE    3  MSN 

MAX 

48 

61 

78 

69 

69 

64 

55 

57 

62 

67 

75 

76 

69 

39 

69 

67 

63 

64 

72 

78 

75 

78 

72 

69 

61 

72 

77 

67.6 

Mm 

27 

28 

49 

62 

63 

39 

31 

35 

3 1 

39 

52 

56 

48 

29 

32 

32 

46 

-  9 

47 

50 

64 

63 

66 

63 

42 

44 

40 

47 

45.6 

LI.HBER  CITY 

MAX 

S9 

53 

60 

77 

66 

71 

59 

55 

37 

60 

67 

75 

70 

67 

58 

96 

66 

74 

70 

65 

33 

31 

59 

69 

77 

70 

76 

66 

64 

64 

68 

64.8 

Mm 

23 

22 

37 

55 

39 

30 

30 

30 

32 

43 

■  4 

61 

47 

30 

29 

30 

93 

30 

30 

45 

44 

44 

94 

39 

60 

62 

39 

39 

41 

♦  6 

41.3 

MCULTRIE  2  ESE 

MAX 

48 

60 

77 

70 

63 

36 

92 

59 

61 

63 

75 

70 

69 

64 

37 

69 

76 

68 

36 

69 

54 

63 

73 

77 

73 

75 

73 

63 

66 

73 

77 

66.2 

Mm 

22 

25 

47 

39 

50 

34 

22 

31 

31 

42 

49 

61 

60 

42 

32 

31 

33 

46 

29 

45 

<•  3 

46 

52 

60 

60 

65 

55 

36 

41 

41 

66 

43,7 

NASHVILLE   3  SSE 

MAX 

46 

56 

74 

54 

53 

56 

60 

63 

73 

70 

65 

35 

67 

71 

62 

38 

65 

64 

63 

70 

79 

72 

79 

63 

64 

71 

64.2 

Mm 

25 

25 

48 

38 

29 

31 

31 

39 

31 

60 

47 

29 

31 

34 

49 

30 

46 

48 

67 

33 

66 

37 

62 

40 

41 

40 

43.0 

OlllTMAN 

MAX 

57 

52 

61 

78 

70 

64 

91 

57 

61 

64 

67 

77 

82 

70 

5e 

60 

70 

79 

63 

58 

71 

61 

67 

72 

76 

76 

'6 

77 

70 

72 

78 

67.7 

Mm 

25 

25 

27 

55 

62 

38 

30 

30 

29 

30 

47 

51 

59 

51 

32 

31 

33 

96 

33 

33 

48 

49 

49 

55 

61 

64 

62 

41 

41 

43 

43 

43.0 

TIFTON  FXP  STATION 

MAX 

51 

48 

59 

75 

65 

68 

51 

53 

ST 

61 

62 

73 

69 

66 

36 

57 

66 

74 

34 

35 

61 

32 

64 

72 

76 

72 

"4 

66 

65 

63 

72 

63.3 

Mm 

24 

26 

33 

59 

62 

36 

28 

30 

33 

36 

47 

32 

60 

45 

30 

35 

38 

93 

29 

30 

46 

46 

46 

96 

62 

65 

62 

36 

36 

43 

67 

43.0 

VALDOSTA   4  NM 

MAX 

49 

61 

79 

70 

69 

57 

55 

56 

62 

65 

77 

71 

72 

64 

98 

70 

75 

66 

55 

69 

64 

63 

73 

77 

76 

76 

-2 

67 

70 

74 

76 

67.3 

•        ft  • 

Mm 

25 

25 

47 

61 

56 

38 

30 

32 

30 

39 

51 

62 

60 

49 

2  8 

30 

34 

90 

33 

47 

80 

49 

34 

69 

39 

67 

62 

39 

41 

42 

48 

45.6 

SOUTHEAST 

~9 

Al "1    FAA  AIRPORT 

MAX 

49 

60 

76 

65 

70 

33 

59 

59 

61 

66 

77 

71 

71 

63 

61 

67 

74 

64 

30 

62 

32 

63 

68 

78 

71 

76 

71 

70 

67 

72 

77 

66.0 

Mm 

25 

26 

46 

63 

50 

3  9 

32 

33 

32 

44 

53 

6C 

59 

41 

29 

33 

33 

63 

29 

45 

66 

45 

30 

62 

63 

69 

3  3 

41 

44 

46 

68 

45.1 

BlACKBEARO  ISLAND 

MAX 

58 

43 

63 

69 

64 

6  9 

51 

34 

55 

58 

61 

70 

66 

73 

93 

35 

60 

68 

64 

46 

33 

48 

52 

60 

63 

62 

34 

»3 

59.4 

Mm 

29 

31 

40 

60 

61 

4C 

37 

37 

3*. 

36 

34 

8  ? 

59 

53 

33 

38 

49 

37 

36 

44 

63 

42 

44 

91 

45 

43 

46 

69 

44.8 

BRUNSWICK 

MAX 

51 

67 

75 

69 

74 

61 

39 

55 

63 

68 

74 

78 

60 

69 

39 

69 

77 

69 

39 

64 

37 

59 

71 

'3 

74 

7| 

73 

71 

63 

74 

76 

66.2 

MLN 

28 

35 

« 

61 

61 

-1 

36 

39 

37 

45 

33 

38 

62 

32 

37 

40 

54 

38 

36 

47 

48 

46 

47 

39 

56 

61 

62 

46 

47 

47 

91 

46.7 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 

45 

64 

'1 

66 

73 

34 

58 

55 

39 

65 

72 

77 

76 

63 

37 

66 

70 

68 

32 

62 

99 

56 

70 

68 

70 

71 

71 

64 

63 

70 

73 

64.7 

Mm 

29 

32 

60 

61 

53 

40 

36 

37 

32 

41 

58 

39 

62 

42 

37 

39 

37 

43 

39 

47 

46 

46 

49 

60 

38 

99 

36 

46 

48 

46 

»3 

47,4 

flEhing  Exp  station 

MAX 

51 

64 

76 

72 

69 

6? 

56 

37 

62 

65 

73 

76 

74 

71 

37 

67 

76 

74 

33 

60 

37 

33 

65 

77 

72 

79 

7J 

71 

68 

66 

73 

67.3 

Mm 

26 

24 

50 

61 

62 

42 

33 

33 

29 

37 

52 

58 

61 

30 

27 

30 

48 

93 

30 

44 

66 

43 

40 

96 

57 

61 

64 

39 

40 

41 

»« 

44.4 

FOLKSTOn  9  SW 

MAX 

50 

70 

SO 

7* 

73 

70 

36 

35 

69 

70 

75 

7S 

61 

68 

60 

71 

78 

74 

55 

68 

*7 

63 

73 

79 

80 

80 

76 

70 

61 

73 

76 

64,9 

Mm 

26 

30 

57 

63 

63 

41 

33 

36 

34 

41 

32 

61 

61 

32 

35 

36 

31 

94 

33 

46 

32 

48 

47 

62 

56 

66 

66 

44 

44 

43 

6  ' 

47.4 

FORT  STfwART 

MAX 

48 

62 

T2 

71 

70 

66 

36 

56 

62 

65 

74 

74 

73 

70 

60 

66 

78 

66 

32 

60 

92 

37 

65 

77 

75 

60 

60 

70 

67 

67 

72 

66.4 

Mm 

26 

27 

63 

60 

62 

60 

33 

36 

3". 

41 

33 

60 

61 

30 

32 

34 

50 

4  7 

30 

41 

46 

43 

43 

60 

56 

68 

61 

42 

65 

44 

3C 

44.0 

Gl  FNNVlLlE 

MAX 

47 

61 

73 

68 

71 

34 

37 

60 

62 

66 

73 

72 

70 

66 

37 

69 

77 

68 

30 

59 

90 

38 

64 

77 

72 

80 

73 

64 

69 

70 

73 

43.6 

Mm 

24 

25 

3* 

62 

34 

39 

32 

33 

34 

41 

33 

39 

61 

48 

34 

33 

32 

90 

28 

44 

46 

43 

46 

60  | 

56 

63 

63 

40 

42 

43 

30 

43.7 

Sm  R*l««r«QC*  NolaM  Fot;.  *lny  Si j Hod  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

JFSUP  8  S 

MAX 

SO 
26 

64 
24 

79 
52 

7* 
60 

69 
61 

68 
39 

54 

32 

57 
34 

60 
29 

65 
35 

76 
52 

74 
59 

78 

66 

70 
50 

36 
27 

66 
29 

77 
48 

73 
36 

56 

66 

36 

58 

66 

77 

75 

82 

72 

70 

69 

68 

74 

67.6 
49.1 

NAHUNTA 

MAX 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

37 

57 
34 

63 
4  1 

71 
55 

77 
57 

71 

59 

67 
5 1 

»7 
36 

63 

68 

67 

55 

61 

56 

57 

66 

66 

70 

70 
56 

70 
60 

68 

69 
43 

73 
44 

74 
30 

69.7 
47.6 

SAVANNAH  U50A   PL  GROU 

MAX 

MIN 

61 
24 

47 

23 

65 
53 

Tl 
61 

65 
61 

70 
39 

35 
32 

57 

32 

60 
29 

63 
3  8 

65 
52 

77 
59 

70 
60 

74 

35 

58 

68 

75 

66 

48 

56 

48 

55 

69 
57 

76 

72 
62 

79 
63 

71 
3  8 

60 
41 

68 
40 

71 

64.2 
44.7 

SAVANNAH   UB  AP 

MAX 
MIN 

45 
25 

64 

25 

74 
55 

66 
62 

70 
50 

55 
38 

56 

58 

61 

64 

75 

76 

73 

62 

57 
26 

67 

74 

67 
34 

48 
2  8 

55 
42 

30 
43 

55 

4  1 

64 
41 

76 
57 

71 
56 

78 
62 

71 

50 

59 
40 

67 
41 

66 
39 

73 
45 

64.9 
42.8 

SAVANNAH  BEACH 

MAX 
MIN 

47 
25 

57 
33 

65 
57 

65 
60 

39 

51 
39 

54 

37 

56 
51 

67 
54 

68 
58 

67 
59 

60 
32 

53 
37 

55 
47 

64 
33 

53 
34 

50 
42 

56 
44 

72 
55 

74 

59 

66 
93 

56 
43 

98 

49 

62 
46 

67 
90 

60.1 
47.0 

SI  RRENCr  2  WNW 

MAX 
MIN 

48 
23 

60 
25 

77 
49 

71 
61 

71 
51 

64 
38 

31 

59 
32 

62 
32 

67 
39 

75 
53 

72 
39 

70 
59 

67 
46 

58 
29 

67 
31 

71 
52 

69 
51 

35 
28 

60 
45 

32 
43 

60 
43 

65 
48 

77 
58 

74 
61 

79 
64 

77 
33 

66 

39 

68 

40 

76 
42 

74 
49 

66,7 
44.2 

WAYCROSS  *  NE 

MAX 
MIN 

47 
25 

69 
31 

79 
42 

65 
52 

70 
40 

51 
30 

56 
35 

38 
31 

61 
33 

67 
68 

78 
52 

71 

60 

76 
31 

55 
29 

38 
28 

70 
33 

78 
51 

65 
31 

38 

37 

67 
45 

52 
47 

62 
46 

70 
31 

78 
58 

74 
59 

79 
63 

72 
44 

68 

41 

63 
40 

70 
49 

66.2 
42.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Of  Month 

"3  „  oi 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  ► 

H  < 

«      •  * 

NORTHWEST 

01 

ALLA700NA  0AM  2 

EVAP 
WIND 

85 

39 

71 

.11 

59 

.12 
31 

70 

43 

20 

33 

.07 

52 

.17 

182 

.09 

70 

.16 

27 

so 

.02 
47 

31 

92 

38 

• 

223 

29 

55 

42 

.03 

39 

.12 

63 

.04 
38 

.17 
36 

43 

.03 
37 

.04 

82 

.01 
25 

1794 

ROME  KB  AIRPORT 

EvAP 
WIND 
MAX 
MIN 

49 
68 
34 

30 
45 
33 

33 
34 
38 

43 
58 
34 

.08 
34 
72 
47 

* 
# 

.17 
95 
51 
35 

36 
51 
35 

.04 

13 
57 
40 

.04 

11 
53 
39 

.05 
68 
54 
40 

99 
63 
40 

ft 

20 

22 

.06 
32 

.03 
34 
63 
48 

81 

73 
38 
27 

ft 

5 
49 
34 

17 
43 
36 

7 
33 
41 

.09 
44 
61 
45 

.19 
75 
56 
56 

21 
62 
34 

ft 
ft 

67 
56 

.12 
87 
65 
45 

.07 
30 
66 
38 

52 
67 
43 

.04 
11 
68 
43 

1142 
36.9 
41.0 

•      ft  ft 

NORTH  CENTRAL 

02 

ATHENS  COL  OF  A6RI 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 

1? 
37 

.05 
16 
56 
46 

.06 
24 
69 
44 

.04 
30 
76 
39 

.03 
29 
77 
51 

.11 
83 
68 
44 

.07 
33 
63 
42 

.04 
26 
61 
42 

.11 
20 
69 
44 

.12 
54 
65 
47 

.11 
74 
66 
46 

» 

53 
77 
67 

.15 

22 
78 
92 

.15 
86 
71 
44 

.12 
33 
64 

43 

.09 

23 
61 
43 

.03 
21 
59 
45 

.12 
72 
64 
47 

.17 
66 
39 
45 

.00 
35 
64 
47 

47 
56 
42 

.12 
15 
60 
42 

26 
66 
56 

.05 

82 
82 
69 

74 
82 
64 

67 
61 
79 

37 
79 
62 

.08 
57 
76 
45 

.03 
7 
67 
47 

.03 
17 
69 

47 

.03 
17 
71 
69 

2.42B 
1389 
66.1 
30.3 

•      ft  ft 

WEST  CENTRAL 

04 

experiment 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

• 

100 

.25 

20 

.07 
65 

.11 
ft 

.06 
145 

.12 

150 

.10 
7S 

.02 

20 

.10 
43 

.09 
33 

.14 

120 

.09 

120 

.01 
30 

.14 

90 

■  11 

so 

.12 

30 

.06 
25 

.06 
ft 

170 

SO 

.01 
35 

.03 
25 

.03 
60 

.03 

150 

160 

.11 

110 

73 

.11 
82 

.03 

30 

.00 
30 

.02 
23 

2.34B 
2140 

»     •  • 

CENTRAL 

03 

AILEY 

EVAP 
WIND 

.08 
14 

.04 

13 

.02 
5 

22 

.13 
51 

.04 

102 

• 

10 

.07 
12 

.08 
4 

.03 

25 

.04 

14 

.03 

32 

8 

.10 

26 

.06 
18 

.03 
16 

* 

30 

.13 
35 

« 
• 

.09 
74 

* 
ft 

.04 

11 

.02 
38 

ft 

• 

ft 

ft 

252 

.10 

20 

.02 
6 

.06 
4 

1.67B 
842 

•      •  • 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 

.18 

120 

.08 

33 

.01 
39 

91 

43 

.10 
93 

.03 

55 

.03 

20 

.06 

16 

.07 

42 

.09 
96 

.07 
69 

.03 
41 

.07 
43 

.11 
58 

.08 
43 

.03 
43 

.05 
72 

.03 

113 

.08 

73 

.04 

25 

.02 
24 

.05 
48 

.02 

100 

.13 
140 

.02 
99 

.04 
65 

.04 

33 

.06 
42 

.07 

32 

.04 

12 

1.87t 

1829 

GEORGIA 
DECEMBER  1964 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      ft  ft 

NORTH  CENTRAL  02 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

7 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

,2 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

IB 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ATHENS   HORT   FARM  STA  3 

— 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

AS 
37 

45 
AO 

55 
A5 

60 
55 

se 

34 

55 
A5 

50 
41 

48 

3  9 

50 
Al 

50 
A5 

57 
50 

59 
S3 

59 

53 

55 
A3 

50 
AO 

46 
39 

43 
43 

30 
45 

48 
36 

44 
39 

- 

47 
45 

50 
A5 

60 
50 

60 
56 

63 
60 

.,3 
57 

59 

53 

55 

5C 

55 
50 

57 
5  5 

53.} 
47.1 

A  INCHES 

MAX 
MIN 

AS 
AO 

A5 
AO 

53 
A5 

57 
53 

se 

53 

53 
A6 

A6 
A2 

48 
41 

A9 
42 

50 
A5 

58 
50 

60 
55 

58 
5A 

55 
50 

so 

40 

46 
41 

43 
43 

48 
AS 

48 

39 

43 
41 

_ 

48 
45 

50 
48 

59 
50 

60 
56 

60 
60 

61 

5c 

60 
49 

53 

50 

55 
50 

55 
55 

52.7 
47.1 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

50 

50 

9  -> 

60 

oC 

59 

5A 

50 

51 

53 

60 

60 

39 

60 

55 

32 

50 

50 

51 

A7 

- 

50 

53 

59 

60 

65 

64 

64 

60 
55 

35 
35 

56 
55 

35.1 
51.4 

TIF  TON  EXPERIMENT  STA 

3  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
A7 

52 
A6 

51 

46 

56 
50 

se 

56 

58 
50 

53 
47 

51 
A6 

51 
A6 

50 
A7 

52 
48 

55 
32 

5B 
55 

59 
55 

35 
A7 

50 
46 

52 
46 

56 
52 

54 
48 

50 
45 

60 
50 

50 
50 

55 
30 

57 
54 

60 

57 

6A 
59 

63 

61 

62 
55 

56 
5  2 

36 
SO 

56 

52 

SS.9 
SO. ! 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

62 
61 

61 
59 

59 
SB 

60 
59 

oO 
60 

60 
60 

61 
59 

5  s 
57 

57 
57 

38 
57 

68 
58 

67 
62 

62 

56 

59 
38 

62 
59 

61 
60 

61 
60 

61 

60 

60 

60 

60 
60 

60 
50 

62 
60 

e  i 

62 

63 
62 

64 
62 

64 

63 

6  5 

64 

66 
65 

65 
61 

62 
61 

64 
62 

61. e 

59. £ 

ATHENS  HORT   FARM  STA  3   -  MAX   AND  MIN   FOR   24  HOURS   ENDING  AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND.     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH  SOUTHEAST .     SOIL  TYPE i     CECIL  SANDY  LOAM.     GROUND  COVER, 
GROUND  ALMOST  BARE.  SOME  THIN  NATIVE  GRASS .     INSTRUMENTATION,     PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS. 

TIFTON  EXP  STATION  -  MAX   AND  MIN  FOR  2A  HOURS   ENDING  AT   5  P.M. 

SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST.     SOIL  TYPE,     TIFTON  LOAMY  SAND.     GROUND  COVER, 
PERENNIAL  GRASS  SOD.     INSTRUMENTATION,     3  INCH  DEPTH  -  FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOSRAPM,  MODEL 
1100,   6  INCH  DEPTH  -  FR1E2  AIR  AND  DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


S  taboo 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relati 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

0 

a 

jj 

1 

J  s 

-9  .2 
11 

] 

ill 

•  *  a 

2 

Prevailing 

Percent  of 
time  lrom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

• 

f  "8  J 

8  1 

• 

_  B 
o  _ 
•  $ 

11 

EAST6 
1  AM 

RN  STAN 
7  AM 

DARD  TI 
1  PM 

ME 
7  PM 

8 
■ 

01-09 

10-49 

66 -OS 

1  00-199 

e 

E 

8i 

tM  3 

Total 

ATHENS  WB  AIRPORT 

06 

07 

7.6 

21++ 

21 

2A+ 

81 

84 

65 

71 

6 

5 

A 

2 

1 

0 

18 

6.9 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

08 

10 

8.2 

30 

NW 

18 

82 

84 

68 

75 

4 

6 

3 

3 

1 

0 

17 

53 

6.7 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

18 

6 

7.0 

25++ 

33 

26 

83 

88 

62 

76 

5 

2 

A 

2 

1 

0 

14 

6.8 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

6.0 

35++ 

22 

26 

87 

65 

79 

4 

3 

3 

3 

0 

1 

16 

6.8 

MACON  WB  AIRPORT 

33 

7 

7.6 

35 

SW 

26 

86 

91 

67 

76 

7 

3 

3 

3 

0 

1 

17 

45 

6.8 

ROME  WB  AIRPORT 

A 

6 

6 

1 

1 

0 

18 

6.2 

SAVANNAH  WB  AIRPORT 

18 

9 

7.8 

25 

N 

18 

82 

83 

63 

77 

7 

3 

A 

0 

0 

1 

15 

56 

6.9 

Sm  r«t*[«oc«  aotM  fallowing  Sutton  ladtn. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

o 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

1 

1.00  or  More 

si 

6  » 

5  ► 

S£ 

ft       ft  ft) 

JANUARY  196* 

SAPELO  ISLAND 

59. TM 

39. 2M 

*9,SM 

72 

T 

21 

1* 

*76 

0 

0 

0 

8.80 

2.10 

8 

.0 

0 

12 

5 

* 

THOMASTCN  2  S 

5*. 5 

29,7 

*2.1 

72 

23 

8 

15 

701 

0 

1 

20 

0 

9.65 

I.  TO 

9 

10 

8 

* 

ft       ft  ft 

PAY  196* 

MARSHALLVILLE 

S6.8M 

57. 5M 

72. 2M 

96 

28 

*T 

15 

3 

n 

0 

0 

0 

*.23 

2.83 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

5ANDERSV ILLE 

82,* 

59,  8 

71.1 

93 

28* 

*9 

It 

17 

6 

0 

0 

0 

5.16 

2,65 

* 

•  0 

0 

6 

2 

1 

SWAINSBORO 

86.* 

58,3 

72.* 

95 

28 

50 

16 

0 

1 1 

0 

0 

0 

3,13 

2,50 

2 

.0 

0 

2 

2 

1 

TOCCOA 

83.* 

56.6 

70.0 

,7 

93 

27* 

*1 

16 

23 

b 

0 

0 

0 

2.*2 

-  l.*8 

1.91 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

«      •  « 

JUNE  196* 

HARTWELL 

91.9 

66,7 

79.3 

1.3 

103 

20 

59 

1 

0 

11 

0 

0 

0 

1.70 

-  1.65 

.38 

19 

.0 

0 

* 

2 

0 

ft       ft  ft 

JULY  196* 

HARTWELL 

89.* 

67.2 

78.3 

-  1.3 

9* 

29* 

62 

6 

0 

0 

0 

0 

11.96 

6,99 

6.00 

19 

.0 

0 

8 

6 

* 

MC   INTYRE   1  WNW 

87.3 

67,2 

77,3 

95 

13 

56 

13 

0 

* 

0 

0 

0 

7,02 

1.50 

19 

.0 

0 

9 

5 

3 

TALLAPOOSA  2  NNW 

86.8 

63,8 

75.3 

.  1.9 

91 

28 

50 

6 

0 

^ 

0 

0 

0 

9,*7 

*.S7 

2,*0 

2 

•  0 

0 

1* 

8 

2 

THOMASTON  2  S 

88.6 

6*,* 

76.3 

95 

11 

57 

7. 

0 

15 

0 

0 

0 

5.61 

1.30 

12 

.0 

0 

12 

3 

1 

*       •  * 

AUGUST  196* 

BA INBR I DGE 

90.8 

70.2 

80.5 

-  .8 

97 

31. 

59 

1* 

0 

21 

0 

0 

0 

*.2* 

•  1.26 

2,38 

19 

.0 

0 

8 

1 

1 

HARTWELL 

88.* 

66,* 

77.* 

•  1.5 

97 

6 

56 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

5,88 

1.89 

2,00 

30 

.0 

0 

9 

* 

2 

MC   INTYRE   1  WNW 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

2.13 

.0 

0 

SAPELO  ISLAND 

M 

M 

M 

93 

3 

63 

1* 

0 

0 

0 

5,60 

28 

.0 

0 

ft       ft  • 

NOVEMBER  196* 

MARSHALLVILLE 

T2.0 

**,0 

58.0 

S3 

17 

32 

23 

222 

0 

0 

1 

0 

2.29 

.8* 

23 

•  0 

0 

« 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


GEODGIA 
DELAYED  DATA 


Day  of  Month 


13     14     15  I  16     17  I  18  <  19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     X  31 


JANUARY  196* 


MARSHALL V I  LLC 
SANOERSVI LLE 
SMAIN3B0R0 
TOCCOA 


JUNE  1966 
HARTWELL 


MARTmELL 
MC   INTYRE   1  MN* 
TALLAPOOSA  2  NNH 
TNONASTON  2  S 


.05     .11  1.6T 


».23 

5.16 

9.11 


.97  2.(5  .'6 

.66  ,»D 

.09  2.90  .92 

T  1.91 


•10     .02     .09  .96 


,99  2,60  .29 


1.21  6.00     .92  .99  .02  1.11 

1.90     .66  .06  .0'     .06  .9* 

.90  .29  .OT 

.09     .99     .12     .92  .22  .60 


•21     .02     .61  .61 


ALKSU9T  1966 

6A1NBRIDGE 

HARThELL 

MC   INTYRE   1  MNta 

9APEL0  ISLAND 


NOVEMBER  1966 
MARSHALLV ILLE 


.10  .02 
* 

.09 


.6]  .60  .1*  .11 
.19  1.20  .061 


,30     .19  .60 


.11  2.9)  .16 


.30      .73  .19 


.20     .90  2.00 
•  90 

9.60  2."  .07 


DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
DELAYED  DATA 


Day  ot  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14. 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

JANUARY  196* 

5APELC  ISLAND 

MAX 

51 

57 

65 

67 

61 

66 

72 

71 

68 

66 

50 

61 

56 

40 

43 

53 

56 

54 

67 

64 

65 

62 

63 

59 

57 

59 

59.7 

Mm 

37 

30 

32 

39 

49 

46 

52 

51 

49 

37 

36 

45 

33 

21 

22 

31 

43 

44 

39 

38 

38 

50 

44 

33 

34 

45 

39.2 

THOMASTON  2  5 

33 

45 

64 

58 

48 

54 

63 

56 

62 

57 

49 

43 

43 

49 

45 

45 

52 

S  I 

61 

69 

70 

72 

64 

62 

61 

54 

55 

56 

65 

57 

54.5 

•       •  • 

M1N 

28 

1  7 

5 

35 

48 

24 

1  7 

3 1 

j  \ 

4 1 

2  3 

43 

27 

3 1 

22 

29.7 

MAY  196* 

MARSHALLVIILE 

MAX 

79 

75 

83 

79 

80 

80 

a; 

84 

86 

90 

90 

88 

82 

80 

81 

83 

89 

94 

9* 

93 

95 

88 

90 

93 

95 

95 

95 

96 

93 

71 

86.8 

Mm 

55 

58 

56 

52 

51 

50 

50 

53 

56 

63 

60 

62 

60 

46 

47 

51 

55 

56 

61 

61 

61 

62 

61 

61 

61 

62 

63 

67 

65 

56 

57.5 

SANOERSVILLE 

MAX 

80 

60 

60 

74 

77 

76 

78 

85 

85 

88 

89 

87 

St 

75 

76 

79 

86 

88 

90 

93 

89 

85 

84 

84 

92 

91 

92 

93 

80 

74 

82 

82.4 

Mm 

53 

59 

55 

57 

53 

50 

51 

53 

61 

62 

66 

65 

65 

53 

51 

49 

57 

60 

60 

64 

65 

66 

61 

65 

67 

65 

67 

68 

67 

59 

60 

59.8 

SbAINSBORO 

MAX 

80 

80 

76 

78 

79 

79 

83 

87 

87 

89 

90 

88 

85 

82 

80 

80 

88 

91 

92 

92 

90 

88 

88 

87 

92 

9* 

94 

95 

90 

91 

82 

86.4 

Mm 

57 

57 

54 

56 

53 

54 

51 

51 

61 

62 

65 

6* 

63 

51 

53 

50 

51 

55 

60 

64 

59 

59 

60 

60 

64 

60 

65 

65 

67 

57 

58 

58.3 

MAX 

74 

68 

71 

78 

79 

79 

83 

87 

87 

90 

82 

85 

80 

75 

79 

82 

89 

88 

89 

93 

85 

87 

88 

89 

92 

91 

93 

91 

80 

71 

79 

83.4 

■       •  • 

Mm 

50 

52 

52 

49 

48 

53 

SO 

53 

59 

58 

64 

65 

65 

48 

43 

41 

52 

56 

60 

61 

61 

63 

61 

62 

65 

60 

64 

70 

57 

54 

57 

56.6 

JUNE  1964 

MARTtaELL 

MAX 

84 

85 

86 

84 

85 

87 

83 

92 

94 

97 

97 

92 

95 

98 

98 

96 

92 

96 

96 

103 

100 

100 

100 

89 

81 

85 

89 

92 

92 

90 

91.9 

•        •  • 

Mm 

59 

70 

71 

72 

7 1 

7  o 

71 

70 

7 1 

70 

66,7 

JULY  1964 

MARTHELL 

MAX 

92 

92 

94 

91 

88 

90 

93 

87 

92 

90 

87 

85 

90 

B7 

89 

91 

90 

66 

92 

88 

83 

88 

84 

88 

89 

90 

90 

93 

94 

90 

89 

89.4 

Mm 

65 

67 

68 

70 

65 

62 

67 

68 

68 

68 

65 

64 

65 

65 

64 

65 

67 

70 

71 

68 

68 

70 

66 

66 

67 

65 

67 

71 

72 

70 

68 

6T.2 

MC    tNTYRE    1  HNW 

MAX 

88 

89 

87 

86 

88 

88 

87 

86 

87 

88 

93 

94 

95 

84 

86 

89 

84 

86 

87 

85 

87 

85 

86 

88 

65 

82 

84 

87 

91 

86 

89 

87.3 

Mm 

65 

66 

65 

64 

66 

66 

65 

64 

65 

66 

64 

65 

56 

70 

67 

65 

68 

66 

TO 

65 

70 

69 

70 

71 

71 

71 

73 

70 

70 

70 

69 

67.2 

TALLAPOOSA  2  NNh 

MAX 

81 

88 

89 

89 

84 

86 

89 

87 

88 

84 

82 

83 

80 

85 

88 

85 

86 

83 

90 

88 

86 

89 

90 

90 

88 

89 

88 

91 

90 

85 

88 

86.8 

Mm 

69 

65 

63 

63 

58 

50 

57 

68 

65 

63 

64 

62 

68 

65 

65 

63 

63 

65 

60 

65 

65 

62 

67 

69 

64 

65 

62 

63 

67 

67 

66 

63.8 

MAX 

78 

91 

92 

82 

94 

92 

93 

86 

91 

91 

95 

86 

83 

85 

90 

90 

86 

83 

86 

86 

89 

92 

91 

94 

89 

89 

91 

90 

89 

83 

89 

88.6 

•          •  • 

Mm 

67 

63 

67 

63 

63 

64 

67 

65 

65 

66 

66 

64,4 

AUGUST  1964 

BA 1 NBR 1 DGE 

MAX 

90 

90 

93 

95 

92 

89 

90 

90 

89 

85 

89 

89 

8". 

87 

91 

93 

93 

92 

HH 

90 

88 

88 

90 

93 

94 

92 

93 

91 

92 

97 

97 

90,8 

Mm 

71 

70 

69 

72 

71 

72 

70 

70 

72 

73 

74 

72 

59 

64 

71 

73 

71 

70 

73 

70 

70 

72 

70 

71 

64 

68 

71 

70 

69 

74 

TO. 2 

MARTuELL 

MAX 

)! 

94 

92 

95 

94 

97 

95 

93 

94 

90 

88 

91 

84 

79 

75 

73 

80 

88 

88 

87 

88 

89 

92 

92 

90 

92 

94 

87 

82 

75 

66 

88,4 

Mm 

70 

72 

70 

72 

72 

68 

67 

69 

70 

68 

68 

69 

56 

62 

58 

60 

60 

59 

67 

65 

66 

68 

71 

67 

67 

66 

65 

TO 

67 

64 

66 

66.4 

MC    TNTYRE    1  HNW 

MAX 

9  0 

91 

90 

91 

90 

90 

8  9 

89 

90 

90 

91 

90 

92 

90 

90 

89 

87 

86 

Mm 

63 

64 

64 

63 

63 

65 

65 

66 

64 

63 

56 

56 

57 

56 

56 

57 

60 

63 

MAX 

91 

93 

88 

84 

83 

83 

89 

89 

92 

88 

86 

87 

81 

85 

87 

91 

92 

90 

88 

•          •  • 

Mm 

73 

74 

76 

70 

75 

68 

72 

72 

72 

73 

63 

71 

74 

73 

70 

71 

72 

72 

73 

75 

73 

NOVEMBER  1964 

MARSHALL V 1 LLE 

MAX 

73 

76 

76 

75 

78 

77 

77 

76 

75 

77 

76 

76 

74 

73 

78 

76 

85 

83 

H4 

76 

59 

59 

55 

50 

62 

65 

68 

66 

68 

66 

T2.0 

Mm 

4  ' 

44 

48 

41 

41 

44 

43 

43 

43 

39 

40 

47 

58 

51 

56 

51 

55 

56 

56 

42 

36 

36 

32 

36 

46 

36 

35 

41 

44 

33 

44.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ct  ft  ririM 
SI  ATION 

j  DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a 
B 
P 

•j 
it 

E| 

0010 

09 

32  00 

S3  ls 

i*e 

WILLIAM  Ma,  CAMPBELL 

00  » 1 

12 

3*  21 

4*  36 

7JC 

c 

Charles  f.  jarrett 

0053 

01 

is  ii  ?; 

63  23 

24C 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNI I 

09 

HON  '  CiCMt  B  Y 

42  34 

233 

5 

5C 

MAYWOOO  E.  60YO 

ALABAMA  EXP  STATION 

01S1 

0  8 

i* 

31  21 

43  13 

29C 

Ti 

u 

ROY  E.  HOLLAND 

0140 

DOUGHERTY 

i 

31  32 

a*  oa 

16C 

Ti 

CHESTER  C.  ROGERS 

ALL AT DONA  DAM  2 

oi  ii 

01 

s 

1*  10 

B*  44 

973 

8. 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0211 

0* 

13 

31  32 

B2  31 

191 

Ti 

H 

fed.  aviation  agency 

ALPHABET T A  1  WNW 

02 1* 

01 

3 

34  09 

B*  18 

HOC 

H 

ELI  E.  GRIMES 

ANERICUS  A  CNC 

0253 

07 

SUMTER 

1 

32  06 

6*  10 

*T* 

I 

1 

H 

BLANCHE  S.  RmynE 

ANERICUS  ExP   STA  NRSY 

0251 

07 

32  06 

a*  16 

*90 

c 

U.OF  GA. EXP. STA.  MR ST. 

APPLING  1  NV 

0911 

COLUMBIA 

u 

33  33 

n 

ROY  0.  TANKERSLEV 

ASMfljBN   1  EN€ 

01 

turner 

U 

31  43 

63  37 

49! 

I 

J 

M 

BILLY  J.  WILLIAMS 

0*  JC 

02 

IC 

TOO 

I 

• 

PROF.  C.  S.  SELL 

ATHENS  COL.  OF  AGR1 

0*32 

10  IS  55 

63  21 

663 

48 

COLLEGE  EXP.  STATION 

ATHENS  WB  AIRPORT 

0*35 

02 

Iffl  33  57 

B3  19 

602 

.!! 

HI! 

=  HJ 

u.s.  weather  bureau 

AThEN5  MORT  FARM  STA  3 

0*51 

02 

3)  55 

75« 

UNIVERSITY  OF  GEORGIA 

ATKINSON  1  W 

04*1 

0* 

81  32 

T< 

MRS*  CATHLAEEN  SMITH 

ATLANTA  BOLTON 

02 

a*  28 

HENRY  T.  BARRETT 

ATLANTA  ■  AIRPORT 

0451 

0? 

FULTON 

44  2* 

1005 

Ml 

U.S.  weather  Bureau 

AUGUSTA  wB  AIRPORT 

04*3 

0* 

RICHMOND 

41  94 

143 

Mil 

HII 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  Bureau 

032% 

43  11 

690 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

BA  i  N8R  IOCE 

0301 

8*  3* 

120 

TI 

7< 

C  H 

BALL  GROUND 

0401 

02 

Cherokee 

! 

3*  20 

1100 
72* 

7. 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BE AVE "DALE 

0744 

01 

23 

3*  35 

6*  91 

8* 

MRS.   H.    E.   WAR MACK 

07  BT 

09 

61  56 

183 

c 

HENRY  C.  HEARN 

094* 

09 

NC  INTOSH 

81  13 

10 

T' 

U.S.  FISH  •  WLOLF.  SVCJ 

BLAIRSVRLE  ElP  STA 

0960 

03 

63  56 

1917 

li 

1, 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STA.  j 

0979 

7< 

DR.  J.  G.  STAND  1 FER 

Blue  RIOGE 

1024 

02 

FANNIN 

8*  19 

1T60 

TI 

7( 

A R RUTH 

BOw HAN 

1132 

03 

83  02 

.■> 

MRS.  GWENDOLYN  BROWN 

1244 

06 

BULLOCH 

81  41 

190 

«* 

Ha  C.  CROMLEY 

13*0 

81  10 

10 

5! 

9P 

:  h 

FRANK   W  WOODCOCK 

BRUNSWICK    FAA  AP 

13*5 

09 

; 

31  0* 

81  23 

HII 

FEO.  AVIATION  AGENCY  | 

1372 

* 

32  IB 

8*  31 

669 

W 

MRS*  DOROTHY  G.  JONES 

1*13 

03 

l< 

S3  33 

1770 

: 

1425 

04 

8ft  1* 

623 

7K 

THOMAS  F.  MATHEWS 

BUTLER  CREEK 

1*33 

RICHMOND 

81  97 

118 

•< 

EOmIN  S.  EPSTEIN.  JR. 

1*43 

07 

6*  13 

269 

CALHOUN  EXP  STATION 

01 

GORDON 

B*  3B 

630 

6C 

6P 

Nw  OA.  Exp.  STATION 

1500 

a*  is 

173 

4* 

71 

CHARLES  L.  KELLY 

1545 

CHEROKEE 

B*  29 

890 

7« 

c 

C.  B.  TEASLEy 

03 

63  1* 

900 

B- 

c 

MRS.  NARY  0*  CARROLL 

11 

33  36 

65  05 

41 

•F 

C  H 

CITY  OF  CARROLL TON 

1451 

01 

12 

3*  36 

6*  42 

699 

" 

NARY  S  MESSER 

1445 

01 

IS 

8*  *8 

792 

5P 

RADIO  STATION  WKRW 

1470 

01 

8*  30 

689 

7| 

CRANVEL  P.  tatum 

1715 

01 

85  21 

BQO 

C 

MRS.   GRADY  DEMPSEY 

CEDARTOVN 

1732 

01 

89  19 

789 

a  A 

RALPH  H.  AVERS 

1  CHATSWORTh 

1436 

01 

MURRAY 

84  47 

74* 

A 

c 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CHICKAHAUGA  PARK 

1906 

WALKER 

IB 

3*  35 

85  17 

7*0 

TA 

TVA-966 

1902 

03 

RABUN 

14 

3*  52 

199* 

3P 

WILBURN  0.  NANEV 

CLERMONT  3 

19*8 

02 

MALL 

)*  27 

c 

FANNIE  MAE  0'  KELLY 

1  CLEVELAND 

2006  02 

WHITE 

3 

3*  36 

157D 

1A 

MARY  L.  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31  10 

153 

41 

»« 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COL JH8US 

2141 

04 

MUSCOGEE 

3 

32  2* 

8*  99 

231 

TA 

ARTHUR  L.  SMITH 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2144 

MUSCOGEE 

3 

32  31 

8*  56 

365 

HII 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COMMERCE  2  SSw 

2140 

JACKSON 

3*  11 

83  29 

762 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

219B 

04 

PIKE 

33  05 

8*  27 

829 

C.  R.  SMITH 

COOL IOCE 

>»• 

07 

THOMAS 

1 

83  32 

250 

C •  W.  ELL  INGTOM*  JR. 

COOPER  GAP 

2246 

02!  LUMPKIN 

12 

>*  34 

4*  03 

1900 

M.  LUTHER  GAD01S 

COflOELE  WATER  WORKS 

2264 

OB 

CRISP 

31  SB 

63  *7 

105 

•.u 

91 

M 

CITY  OF  COADELE 

CORNELIA 

22*1 

C3 

HABERSHAM 

3*  31 

63  32 

1*70 

*P 

HAS.  BOBBIE  C.  FOSTER 

COVING TON 

2314 

0  5 

*! 

33  36 

63  32 

770 

*f 

SA 

H 

JACK  L.  CHAPHAN 

2*01 

52 

FORSYTH 

3 

3*  13 

6*  08 

MILES  M.  WOLFE 

CuRRvVtLLE  2  W 

2*29 

01 

Floyd 

13 

3*  27 

85  07 

650 

M* 

MRS.  A2LEE  6.  DAVIS 

2490 

07 

RANDOLPH 

31  *6 

» 

31 

FIRE  DEPARTMENT 

OAHL ONEGA 

2479 

3*  32 

83  5* 

131* 

7* 

If. 

JOE  W.  wOOOWARD 

2*65  01 

PAULO I NG 

33  55 

1100 

7A 

71 

:  m 

DAL TOM 

2*93 

01 

WHITFIELD 

12 

3*  *6 

a*  97 

720 

a* 

JOHN  S.  ANDREWS 

2912 

05 

32  36 

i. 

450 

31 

2*to 

07 

TERRELL 

31  *6 

6*  27 

155 

It 

HENRY  L.  RANDALL 

OAwSONV ILLE 

2971 

02 

DAWSON 

| 

3*  25 

6*  OT 

1170 

U 

c 

mrs.  thelma  f.  Cox 

2  7  t  fc 

31  39 

61  51 

ao 

M 

272* 

06  WORTH 

31  *2 

63  31 

256 

MRS.  SARA  L.  HILL 

DONALSONVI LLE  1  S 

2794 

07 

SEMINOLE 

31  01 

8*  31 

135 

*a 

TA 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  NNE 

27*3 

OB 

COFFEE 

1  » 

31  11 

62  31 

2*0 

TJ 

JOHN  0.  MUSGROvE 

2791 

0* 

DOUGLAS 

33  *5 

a*  *3 

1219 

!  *, 

leon a  b.  Thompson 

DOVER* SVILLC 

279* 

11 

32  35 

ai  fti 

101 

1  <. 

DUBLIN  3  S 

213* 

K 

LAURENS 

10 

32  30 

82  9* 

215 

H 

WlLlFORO  P.  NALLEy 

DUBLIN  2 

2*44 

05 

LAURENS 

!2 

32  J2 

82  9* 

190 

: 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTANOLLEE  2  SW 

2*43 

0) 

STEPHENS 

3*  31 

SOIL  CONSERVATION  SVC. 

EASTMAN  1  * 

DODGE 

32  12 

83  12 

*oo 

•J 

•1 

OA.    FORESTRY  COMM. 

EDISON 

102S 

si 

CALHOUN 

31  3* 

DAN  W.   MAHMACK  SR. 

ELBERTON  2  N 

10*0 

ELBERT 

3*  OB 

82  92 

25 

91 

ii 

L  D  ALLEN 

ELL  1  JAY 

3119 

02 

GILMER 

12  3**2 

8*  29 

1300 

1' 

MRS.  LORA  OOVER 

EMBftv 

3147 

01 

PAULDING 

If  J)  52 

6*  99 

1200 

5*. 
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CORRECTIONS 


F  OLSK5TON  1  SSW 


CORRECT  STATION  NAME  FOLKSTON  1  SW. 


TABLES 


7  (ON  NAME  MORGAN    1  I 


MARCH  196* 


CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CL IMA  TOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 


LOUISVILLE 
DIVISION 
LOUISVILLE 
LUMPKIN 

DIVISION 


TOTAL  PRECIPIT. 


ION  5.9*.   OEPARTURE  F ROM 


.19,   AMOUNT  ON  20  0, 


TOTAL  PRECIPITATION.  GREATEST  DAT  OF  PRECIP- 
ITATION. NUMBER  OF  DAYS  WITH  RRCC I R I TA T ION  .11 
OR  MORE,   .90  OR  MORE,  1.00  OR  MORE.  MISSING. 


JUNE  19*4 
AUGUST  1964 


DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 


LUMPKIN 
CARROLL TON 


AUGUST  19*4 
AUGUST  1964 
NOVEMBER  196* 


NOVEMBER  194ft 


CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 


NOVEMBER  19*4  CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 


DAILY  PRECIPITATION  TABLE 


CAST  CENTRAL 


DIVISION 
CARROLL  TON 
NEW  I  NO  TON  ft  Nta 


TOTAL  PRECIPITATION  .**,  GREATEST  OAV  OF 
PRECIPITATION  .17,  OA TE  29TH,  NLRRKR  OR  DAY* 
WITH  PRECIPITATION  .10  OR  MORE  1.    .90  OR  MORE 
0.   I .00  OR  MORE  0. 

AVERAGE  PRECIPITATION  1.27,   DEPARTURE  FROM 
NORMAL  -  .*>. 

TOTAL  .**.  AMOUNT  ON  1ST  THRU  ITTM  0. 


REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst ,  Agricultural  Engineering  Building,  University  of 
Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS;  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m.  ,  E.  S.T.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  " Cliro at o logical  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  hut  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


N0RTMwES7 

ALLATOONA  DAM  2 
CALHOUN  EXP  STATION 
CARTERSVILLE 
CEDARTOWN 
DALLAS  A  E 

DAL  TON 

LA  FAYETTE 

BO"E 

ROME  WB  AIRPORT 


NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA   1  WNW 
ATHENS 

ATHENS  COL  OF  AGR 1 
ATHENS  MB  AIRPORT 
ATLANTA  wB  AIRPORT 

SLAlRSvlLLE  EXP  STA 
BLUE  RIDGE 
COMMERCE  2  SSw 
OAHLONEGA 
GAINESVILLE 

HELEN  1  SE 
JASPER   1  NNW 
BINDER   1  SSE 


CLAYTON 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 
HARTwELL 
TOCCOA 

WASHINGTON 

DIVISION 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
CARROLLTON 
COLUMBUS  WB  AIRPORT 
EXPERIMENT 
GREENVILLE  2  . 

GRIFFIN 
LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 
NEWNAN 
TALBOT  TON 

TALLAPOOSA  2  NNW 
THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DUBLIN  5  S 
EASTMAN    1  W 
FORSYTH   1  S 

FORT  VALLEY  2  E 
HAWKINSVILLE 
MACON  WB  AIRPORT 
MC   INTYRE   I  WNW 
M I LLEDGEV ILLE 

MONT ICELLO 
SANDERSV I LLE 
SILOAM 


EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NW 
AUGUSTA  WB  AIRPORT 
BROOKLET   1  w 
LOUISVILLE 
METTER 

MIOvlLLE  ExP  ST< 
MILLEN  A  N 
NEwINGTON  A  NW 
SWAINSBORO 
WARRENTON 

WAYNESBORO  2  NE 

DIVISION 


SOUTHWEST 

ALBANY  3  SE 
AMERICUS  A  ENE 
BA1NBR IOGE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 

colouitt  2  e 
cuthbert 
fort  Gaines 

LUMPKIN 


37.6 
36.0 
AO.  9 


35.5    -  4.7 


41.6     .  2.0 


AO. 2 
AO. 5 


AA.l 
A2.A 
43. OH 


42.4 
45. 3M 
43.4 
43.  5M 


47.8 
42.2 
44.4 
45.5 
43.  8 

43.0 
43.6 
43.0 


44.0     -  4.; 


44.5 
45.5 


49.6 

50.5 
49.0 
47.8 
47.5 
46.6 


3.5 

2.5 

4.9 
4. J 
4.Z 


3.4 

6. a 

s.e 


4.0 
3.2 


February 


6.1 
5.0 


33.9  - 
36.4  I 
37.6 
36.3  - 
40.1     -  5.0 


37. 2M 

36.6 

39.5 

42.3 

40.6 

39.1 

39,2 


40.4 

44.  I 

*1.7 
42.5 

43.0  I 

42.3 

44.5M, 

42.6 

43.8 

3S.0M  . 
43.9 
43.3  I  ■ 


45.2 
44.5 
42.5 


48.0 
45.4 
48.6 


43. 2M 
45.3 


4.9 
6.1 


5.7 
6.0 


46. 4« 


52.3  I  -  0.7 
49.8     -  0.6 


49.8      -  2.0 


52.2     -  0.9 


4V.4 

50.0 


54.5 

54.6 
54.7 
55.  5M 
54,8 

55.3 

31.  3M 
55.5 
55.  6M 


59.7 
52.2 
56.5 


52.3 
55.1 
53.7 


52.2 
56.0 
60.0 
56.1 


56.7 
56.8 


61.6 
57.4 
59.9 


4.l« 
1.4 


0.1 
1  .e 
o.a 


April 


59.4 
53.8 


65.1 
65.4 
65.2 


62.7 
64.3 
63.3 


62.2 
64.7 
68.0 
66.2 


65.4 
65.7 
64.0 
66.  3 


3.e< 
0.7 


0.7 

o.c 
o.e 


66.6     -  0.8 


68,3 
67.6 
66.4 


May 


68.6 
68.2 
69.4 
68. 9 
68.6 

69.2 


67,9 
70.2 
70,4 


66.1 
68.3 


'1.5 
70.0 
72. 2M 


67.2     .  0.3 


69.3 
'2.4 
72.0 


73.0 
71, 7M 
70. 4« 


72.7 
72.3 


o.e 
o. ' 

0.9 


77.5 
77.0 
76.3 

76.8 
75.8 
76.5 


75.1 
75.2 


80.6 
80.7 
80.  6M 
82.3 


79.6 
BO. 2 


73.3 
76.1 
77.0 
76.8 
76.3 

71.8 


73.1 
73.8 
77.2 


76,0 
78.3 
73. A 

74.3 

74.6 


76.9 
76.2 
79.0 
76.8 


76.6 
77.4 
77.  8M 
76.7 
76.7 

73.3 
76.5 
78.4 


77.3 

78. 2 
78. 6M 
78.3 
77.3 
77.2 

76.4 
78.0 
76.8 


78.0 
78.4 
79.9 

77.3 
77.9 
78. OM 
77.7 
76.6 

7B.3H 

78.1 


■  6.C  74,0 
-  3.6  74.0 


79. » 
78.3 
78.  5M 


74.6 
73,8 
76.9 
76.4 
76.0 

70.8 
72.9 
74.8 
73.6 
73.8 

72.8 


72.0 
70.4 
74.8 
77,4 
73,3 


77,6 
73.6 
79.5 
76,5 
76. 2M 

2.9|  77.1 
77.0 
77,  5M 
.T|  76.3 
77. J 

1.9|  74.2 
76.9 
1,8  78.6 

2.7  76.9 


79.0 
78.8 
77.4 

78.8 
80.1 
78.7 


79.0 
78,3 


79.2 
78.5 
80.5 
79.2 
79.0 

80.3 
79.7 
80,2 
78,8 
78.9 


-  L« 

-  5. 


T7.6M    .  2.6 

76.1 

77.8 
77.2 


76.6 
79,1 
78.7 
78.2 
80.3 


September 

I 
I 


72.3 

71.0 

72. 

71.7 

70.7 


71.0 
72.2 
73.0 
73.2 


68.0 
70.9 
71.1 


67.3 
63.9 
70. J 
73.3 
70.6 


-  3.9  69.6 
•  3.3  69.4 


T*.7 
71.* 
1.2  76.9 


72. 2M 
74.  1M 

2.6  72,9 
79.9 

2.4|  69.1 
79.1 
74.1 


7A.0 
79.2 
73.6 

7».7 
75.9K 
74.9 


79.0 
72.9 
79.0 


7».« 
7A.0 
79.6 
73.7 

73.9 
74.1 


76.1 
75.6 
78.0 
76.3 
76,0 

77,9 
76.  7M 
77.0 
76.2 

76.  in 


0.8 

1 

1.5 


0.9 
2.6 
2.4 


1.2 
0,2 
0,9 


56,9 
55.7 


36.8 
56.9 


56.0 
58.1 
58.8 
58.3 
58.8 

51.9 
55.0 


39.2 
36.6 
98. A 


.  9.4  33.4 
•  2.8  36.3 


61. OH 
.1 

0.  3  61.6 
98.9 
99.3M 

o|  60.1 
9S.6 
60. AH 
A)  98.9 
60.2 

1.  Al  96.* 
98.1 

0,9  59.9 


60.1 
98.9 
60. 2M 

59.6 
59.7 
59.5 


58.  9N 

60.6 

62.6 

60.0 

63.9 

61.1 


61.3 
61.1 


62.3 
62.2 
64.0 


64.9 
66.  7M 
63.9 


•  ».7 
-  3.9 


4.8 
3.4 


4.6 

5.1 
6.1 


52.8 
56.3 
55.6 
56.0 
55.6 


32.0 
36.8 
94. BM 


52.2 
55.0 
52.7 
38.8 
56.2 

53.8 


-  5.7  9*. 9 


99.9 
38.4 
96.9 
58.6 

57.9 
53.0 
98,0 
56.0 
56.8 

4.0  99.9 
59.0 
4.9  96.9 

5.1 


59. 5M 
99.4 
98.9 
58.  61 
97.0 


57.9 
37.9 
98.1 


57. 9M 

56.3 

60.1 

58.0 

60.4 


57,6 
58.8 


99.9* 
60.1 
99.6 
60.4 


43,1 
48.2 
47.7 
47.6 
46.9 

41.1 
44.9 
43,3 


44,0 
44,9 
46.9 


92.2 
47.9 
31.9 
48,0 
50.  » 

49.7 
49.6 
48. 1M 
48.6 
49,6 

47.3 
49.2 
30.1 


49.0 
30.0 
30.6 


47.3 
30.3 
49.6 


47.9 
90.9 
93.6 


99.6 
93.4 
99.1 
90.7 

90.3 

51.9 


99.9 
94.7 
99.9 


59.  IN 

59.2 

60.6 

60.3 

58.8 

98.  BM 
9B.1M 
60.9 
99.4 

99.  * 


97.1 
98.  7b 
60. 9M 


96.2 
59.4 


51.6 
58.9 


69. 8M 

60.3 
69.9 
61.9 


62.7 
61. BM 
63. 2M 
62.0 
62. 3M 

99. 2M 
62.0 
62. 9M 


60.7 
64.1 
64. OM 
62.7 

63.4 
64, 1M 
64.0 


61,6m 
69.7 
69.9 
63. BM 


64.6 

67.1 
63. 6M 
66.  B 


0.8 
3.4 


4.9 
2.1 


0.9 
0.1 

1.9 


2.0 
l.B 
2.6 


1.9 
2.0 
1.6 


O.t 

1.6 


0.3 
1.4 
1.7 


1.4 

1.3 


1.4 
0.4 

1.3 
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TtbU  1- Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Septembel 


MORGAN   1  - 

PLAINS  S.  OA  EX°  STA 
THOMASVILLE 
TMONASV ILLE  MB  CITY 


66.0 
69.9 
6  9.  6 


66. e 

66.5 
66.9 
66.8 


73.  6 
73.5 


76.3 
78.2 
(0.6     .  0.1 


73.2 
T3.J 
TT.6  O.O 


79.6    -  i.a 


62.6 
62.3 
63.0 


63.9     -  1,1 


SOUTH  CENTRAL 

ALABAMA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  tHt 
COHOELE  WATER  feORKS 
DOUGLAS  2  NNE 
F I TZGERAlQ 


HOHERVILLE 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
QUI  THAN 

TIFTON  EXP  STATION 
vALOOSTA  6  Nil 


66. 1H 
66,6 
AT. 6 


* 6 . BH  .  5.6 


5.6  ' 

S.I  1 


39.6 
57.1 
60.1 


6.4 
7.9 
6*3 


SB.. 
61.0 


67.} 
66.1 
68. 7 


59.9  - 
60.1 
59. 9M  -  1.0 


67.6 
67. OH 
67. 7H 


0.1 
-  0.3 


73.5 
72.7 
76.8 

72.7 
71.5 
72.7 
71.8 
71.5 


72.6 
72.1 

72.6 


60.6 
80.) 
62.6 

80.1 
79.9 
80,0 
78,7 
79. 9M 


78.9 
79.0 
79.5 


0.9 
0.1 
0.1 


78,7  -  2.9 
78. 6H 

78.6     -  2,5 


79.2     .  1.) 
ftj 

79,3 
79,5 
60.5  ■ 

79,9 
76.8 
79.0  i 
78. 9M 
79,9 


77,6     -   J, 6 


76.5 

76.1     -  1. 


66.0     -  >. 
62.  IN 
62. 7H 
63.2 

63.2     -  3. 

63. IN 
61.8 

62. 5H  ■  6. 
62.5 

6».5     -  5. 


60,6 

61,6 
59. IN 
60.5 
59.6 
62.0 


56.6H 

S3. 1H 
35.0 
53.60 
33.» 


63.1     -  3.0  60.3 


65. 7«  .  2.5 
63.311 

63.9"  -  2.) 

,9     -  1.7 

.3     -  1.7 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 
BLACXBEARO  ISLAND 
BRUNS.1CK 
BRUNSWICK  FAA  AP 
CAMP  STEMART 

FLEMING  EXP  STATION 
FOLKSTON  9  SM 
FORT  STEWART 
GLENNV ILLE 
JESUS  6  S 

NAHUNTA 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USOA  PL  GRON 
SAVANNAH  wB  AP 
SAVANNAH  BEACH 


66,9 
68,0 

32.) 
30.1 
69.7 

68.9 


52,5 
69.6 
69,6 


68.2     -  3.5 


S0.3H 
68.2 
67.8 
66. 9H 


6.9 
3.9 


39.6 
60. 6M 
58,7 
58,6 
57.  5M 

59.6 


73.2 
73.6 
73.9 


7).0 

Hi 

73.1     -  0.91 


60.1 
60.6 
60.6 
60.0 


79.8 

80.7m 

80.9 


80.3 

80.6  .  0,' 
79.7 


79, 6H  •  0.6 
79.6  - 
76. 3M 


76.0 
77.6,, 
76.0 
76. 8 


75.1 
77,0 
76.6 

73.9  •  0. 
73,6 

76. 3M 


66, 7H 
67,7  - 
66.0 


63.6 
66.3 
66.9 
66.2 
63.9 


i.O  6).l     •  6.1 


60.8 
60.1 
61. OH 


56.6 

33,0 
56,7k 
56.5 
53.7 
33. 6H 


66.1 
66.1M 
66,7 
67,0 


3,6  63, 6«  -  0.2 
2.3  63.3     •  0.9 


79,6     .  2.0{  (0.0 


0.) 
2.6 


66.0 
66.6 


Division  averages  In  the  annual  Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  nay  differ  slightly  fros  values  published  10  Monthly  Issues. 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1964  was  included  in  March,  July,  August,  September, 
October,  and  December  issues  of  this  publication. 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


] 

anuary 

February 

March 

April 

May 

Inn. 

July 

a 

a 

Station 

3 

j 

! 

2 
a 

• 

1 

■a 
2 

• 

0 

a 
S 

1 

£ 
1 

o 

£ 
1 

0 

S 

5, 

Piecii 

i 

1 

8, 

i 

Precij 

• 

a 

: 

0 

• 

Q 

Preci| 

a 
Q 

Preci, 

o 

| 

*        *  * 

NORTHWEST  01 

AD A I h  5V  I LLc 

7 

91 

3.23 

16,12 

9 

.6 

6.69 

2.38 

5.63 

ALLAT00NA  DAM  2 

T 

89 

4.32 

11.58 

10 

39 

3.36 

2.29 

6.05 

BEAvERDALE 

J 

)( 

5. OA 

10,70 

9 

0  0 

3.07 

1.99 

5. 76 

CALHOUN  EXP  STATION 

5.00 

11.36 

a 

08 

5.02 

2.02 

6.60 

CARTERS 

9 

28 

A  .63 

12,62 

7 

15 

6.23 

1.36 

3.19 

CARTER 5V  I LLE 

6 

65 

8,02 

11,96 

13 

34 

3.27 

2.86 

5.16 

CARTERSV ILLE  »  SW 

T 

70 

4,46 

10,59 

11 

08 

3,27 

2.29 

5.59 

CEOARTOwN 

6 

11 

4,70 

12.01 

9 

03 

3,97 

3.59 

T.36 

CHAT  SmORTH 

6 

23 

4.60 

11.96 

6 

79 

3,39 

1.T8 

9.63 

chickamauga  PARK 

T 

80 

6,86 

11.57 

13 

13 

6,70 

3.89 

» 

CURRWILLE  2  « 

5 

95 

3.57 

12.98 

9 

21 

3,15 

2.60 

E  6.99 

DALLAS  *  E 

T 

66 

6,21 

9.53 

10 

01 

6,07 

3.68 

7.21 

DALTON 

8  5 

5.23 

11.19 

6 

82 

3.88 

2.73 

7.06! 

6 

96 

6.77 

10.29 

9 

24 

3.33 

2.05 

3.68 

FA  1 RMOUNT 

6 

93 

6,50 

13,16 

10.83 

5.12 

2,56 

3.66 

KENSINGTON 

T 

08 

6.71 

11,37 

8 

92 

3.96 

3.18 

7.33 

K I NG5T0N 

A 

6' 

5.T2 

16,16 

12.93 

6.23 

1.21 

5.10 

LA  FAYETTE 

7 

79 

4,86 

11,93 

8 

36 

5.61 

3.67 

8.35 

RESACA 

6 

00 

25 

5,26. 

.  1 B 

13.63 

i, 

94 

T 

19 

2 

36 

6.51 

.741 

1,36 

2.29 

10.57 

B ! NG5CLD 

T 

20 

A. 54 

11.10 

10 

77 

6,60 

3,72 

6.71 

ROME 

A 

62 

i 

21 

4.63 

■ 

.74 

13,52 

7 

5  I 

10 

82 

6 

2  1 

3,71 

.  14 

3.06 

.93 

6.63 

ROME  MB  AIRPORT  B 

5 

95 

68 

4.96 

. 3  2 

13,66 

T 

59 

10 

37 

3 

78 

6,82 

1 .02 

3.05 

.Tl 

6.98 

5UMMERV ILLE 

6 

81 

5,36 

13,36 

8 

93 

6,4! 

3.31 

8. 07 

T A VLORSV I LLE 

T 

1 1 

6.17 

10.78 

9 

99 

3.37 

1.68 

6.64 

DIVISION 

6 

91 

i 

65 

6,67 

,66 

11.86 

6 

oa 

9 

69 

9 

12 

6.19 

.49 

2. 97 

•  78 

6.62 

NORTH  CENTRAL  02 

AL"HARCTTA    1  WNlN 

9 

M 

5,36 

10.69 

B 

34 

3.29 

6.36 

5.58 

ATHENS 

7.51 

2 

68 

6,97 

.33 

11.18 

5 

98 

B 

53 

* 

09 

3.85 

.30 

3.60 

- 

.16 

12.83 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

7 

65 

3,08 

10.33 

9 

31 

6.66 

5.5T 

12.77! 

ATHENS  WB  AIRPORT 

7 

41 

2, 

3,18 

.48 

10.93 

5 

81 

9 

34 

9 

15 

6,77 

1.  16 

3.51 

•  37 

10.33 

ATLANTA  SOLTON 

a 

32 

7,95 

10.62 

11 

26 

6.13 

S.69i 

8.92 

ATLANTA  mB  AIRPORT  B 

6 

01 

1 

8,17 

.  34 

9.31 

4 

14 

B 

68 

4 

2  1 

2,59 

• 

„5T 

2.88 

•  95 

7.16 

BALL  GROUND 

g 

19 

5.34 

12,32 

11 

96 

2,96 

2.42 

6.00 

8LAIRSVILLE  ExP  STA 

t 

75 

It 

58 

3.06 

•  fc3 

12,13 

6 

37 

6 

43 

1 

78 

3.63 

- 

.58 

1.20 

2.97 

3.87 

BLUE  RIDGE 

B 

20 

6.38 

13.32 

9 

33 

2.99 

2.67 

7.12 

CANTON 

9 

35 

4 

20 

3.92 

.70 

12.33 

6 

36 

14 

30 

9 

69 

6,59 

1 .09 

6.90 

1,31 

7.021 

r* i  rut  tun 

10 

15 

5.50 

13.06 

12 

66 

3,03 

1.18 

6.551 

COMMERCE  2  SSW 

8 

96 

4.91 

8,63 

9 

27 

3,03 

2.96 

9.28 

CUMMING   I  N 

9 

09 

5.50 

12,76 

13 

19 

3.73 

2.69 

10.03 

oahlonega 

9 

82 

3) 

75 

T.09 

1  . 0  \ 

12,93 

6 

40 

1 1 

73 

6 

68 

3.20 

■  ■1 

1.26 

2.68 

9.28 

"1  A  _  t.     '      tl  1  E 

JAw  SUni  V  I  LLC 

10 

0  0 

6.02 

13,80 

1  3 

52 

3.86 

1.23 

11.66 

ELLUAY 

a 

92 

6.58 

11,37 

8 

50 

2.73 

1.36 

9.67 

GAINESVILLE 

9 

A7 

A, 

36 

5.12 

.05 

12,60 

6 

69 

14 

03 

9 

48 

3,66 

.26 

2.79 

- 

.99 

6.89 

NCLCi    1  9C 

ii 

13 

3,61 

13,79 

11 

97 

2,10 

1.11 

T.67 

JASPER   1  NNW 

8 

»2 

6,90 

16,27 

11 

99 

2,09 

1.74 

6.69 

MAYSVILLE 

I 

76 

5.36 

10.83 

12 

59 

3.37 

2.4J 

5.89 

MONROE 

7 

2) 

3.68 

10,16 

9 

29 

3.86 

2.»3 

9.69 

NORCROSS  *  N 

a 

51 

5.22 

10.20 

10 

92 

2.87 

3.90 

6.95 

WALESKA 

9 

78 

5.53 

11,93 

10 

47 

3,76 

1.72 

3.88 

8 

'O 

4.86 

9,37 

13 

04 

3.06 

1.94 

".37 

mOOD  STOCK 

a 

Al 

5.66 

11.81 

04 

6,68 

4,4a| 

3.06 

DIVISION 

3 

37 

s.2a 

,21 

11.50 

5 

93 

10 

17 

9 

52 

3.27 

.  39 

2,88 

.87 

8.29 

• 

NORTHEAST  03 

BOWMAN 

T 

00 

6.73 

10,67 

s 

63 

2.50 

2.19 

11.11 

CARNESVILLE  J  N 

9 

20 

6.70 

9,89 

13 

25 

2.61 

2.51 

5,86 

1C 

84 

3 

5,98 

.65 

12.66 

5 

28 

11 

65 

9 

67 

3.33. 

1.22 

4.54 

.36 

6.83 

CORNELIA 

10 

81 

4 

80 

3.92 

.36 

12,30 

59 

12 

66 

7 

63 

2.89. 

1,01 

2.26. 

2.06 

6.96. 

6L6ERT0N  2  N 

6 

87 

3.06 

8.63 

8 

46 

3.17 

3.50 

12.10 

MARTWELL 

E  7 

2  8 

2 

55 

5.18 

.62 

10.66 

9 

39 

11 

30 

7 

14 

2.83 

.331 

1.70 

- 

1,69 

11.96 

LEXINGTON 

7 

J5 

5.05 

10.02 

8 

10 

6,30 

4.531 

7.21 

L INCOLNTON 

7 

99 

6.86 

8.33 

6 

48 

6.55 

2.33 

6.97 

9 

85 

8 

jj 

5.81 

,26 

12 

68 

2.62 

1.48 

1,63 

2.61 

7.T6 

HASH I NGTON 

8 

08 

9 

6,86 

,57 

8.78 

3 

■C 

7 

16 

3 

06 

5.30 

2.24 

4.52 

T.65 

DIVISION 

• 

83 

3 

61 

9.67 

.  32 

10.76 

6 

98 

10 

65 

A 

02 

3.35 

.36 

3.03 

,99 

B.51 

MEST  CENTRAL  04 

J 

BUENA  v I STA 

7 

83 

3,87 

6.17 

9 

01 

6.78 

8.26 

BUTLER 

9 

72 

3.33 

3.92 

S 

31 

6.66 

4.30 

10.51 

CARROLLTON 

S 

82 

4.47 

10.64 

7 

)6 

2.31 

4.33 

6.79 

COLUMBUS 

7 

98 

6.06 

5.24 

11 

43 

6.15 

5.19 

9.11 

COLUMBUS  MB  AIRPORT  f> 

7 

01 

2 

5. .7 

.76 

5.56 

45 

11 

38 

6 

79 

3,63 

• 

3.91 

9.57 

CONCORD 

7 

22 

2 

96 

5,06 

•  51 

7,90 

1 

78 

10 

63 

9 

90 

2,66 

.91 

2.55 

1.32 

5.86 

DOUGLASVILLE 

6 

52 

3,37 

12.71 

10 

78 

3.5a 

1.T4 

7.17 

EXPERIMENT 

7 

61 

4,99 

9.36 

10 

14 

2.91 

3.29 

T.26 

f  r ankl  In 

£  » 

86 

4,88 

7.99 

10 

31 

1.60 

2.33 

GOAT  ROCK 

8 

16 

3.02 

■  83 

5.90 

16 

IT 

33 

12 

48 

2.75. 

-9 

3.60 

9.51 

GREENVILLE  2  M 

6 

62 

5.65 

9.00 

13 

34 

2.72 

7.56 

GRIFFIN 

7 

69 

3 

11 

5.28 

.61 

11.32 

5 

40 

9 

71 

5 

06 

3.16 

.03 

2.9< 

1.16 

7.541 

HAMILTON  4  M 

T 

3a 

5.91 

7.36 

1» 

88 

2.09 

2.40 

6.10 

JONESBORO 

8 

27 

6.77 

8.66 

9 

V4 

2.97 

2.71 

10.10: 

LA  GRANGE 

6 

73 

4,99 

7.10 

13 

20 

2.02 

6.67 

T.21 

mar  Shall  v i LLE 

Ell 

88 

6.38 

3.21 

B 

67 

6.23 

3.06 

8.46 

MONTEZUMA 

11 

98 

a 

20 

6.30 

2.01 

5.26 

05 

7 

6  0 

3 

22 

3.59 

•  51 

3.41 

.13 

12.18 

NEWMAN 

8 

8  I 

3 

ae 

4.78 

.12 

e.ia 

2 

37 

a 

80 

3 

94 

2.24 

i.n 

1.97 

1.98 

7.00 

TAL60TT0N 

9 

14 

6.65 

8.93 

12 

40 

3.7a 

2.25 

5.92 

TALLAPOOSA  2  NNW 

3 

39 

53 

E  3.79 

1.05 

11.15 

9 

52 

9 

OS 

4 

19 

3.6a 

.01 

2.61 

1.37 

9.67 

TMOMASTON  2  S 

9 

68 

6.20 

5.08 

11 

97 

2.25 

.95 

5.61 

WEST  POINT 

6 

5C 

2 

D> 

5.61 

.78 

7.54 

1 

15 

14 

72 

9 

74 

2.57 

1.07 

2.23 

1.51 

8.62 

WOODBURY 

AO 

A 

-1 

5*80 

..20 

7.90 

2 

10 

U 

»6 

6 

80 

2.63 

.99 

1.97 

1.91 

6.71 

OIVISION 

7 

•  TO 

3 

28 

5.36 

.67 

7.96 

2 

03 

10 

79 

6 

08 

3.1C 

.32 

2.78 

1.12 

7.  68 

5.75  1.35 


6.71 
6. A3] 
3.83.  1.22 


3.30 

3.44 
3.69 
3,99 
3.92 


5.92 
3.69 
2.27 
6.62 
5.18 


.34 


2.20-  1.53 
-.26 
2.69 
6.67 

5.66  1,97 

5.60 

3.39.  .6 
5.62 
3.44 
4.33 

3.96 

-.39.  .0 
6.56  ,1 
2.78 

3.20-  .8 

3.731 

6.681  .0 
3.67M  .5 

4.01k,  ,2 


September 


1.62 

2.09 
3.00 
1.30 
3.99 
2,63 

1.30 
2.45 
5.76 
2.00 
1.13 


1.17.  2.2a 

2.3  6- 
1.61 


J. 67 
1.81. 
2.00 
1.86, 
2.16 


1.3a 
2.82 


1.88 
2.81 


1.58.  1.93 


3.92 
3.63 
6.80 


6.19 
6,00 
3,71 
3.90 

6.61 
3.99 
3.86 
2.22 
2. 

2.56 


2.51 
3.86 


6.57 
T.67 
6.66 
6.65 
6.93 

9.02 
7.09 
9,03 
3.86 
3.67 

a, 66 

7,23 
6.83 
6,87 
6.88 

6,20 


6.26  3.33 


3.14. 
3. 68 

3.04 


1.84     4,87  2.48V 


6.16 

9.63 
9.32 
10.72 
11.33 
9. OB 

3.92 


7.56  4,26 


10.29 
9,64 


6.96 
7,56 
6.21 
8.21 
8,09 

7.60 
7,02 
7.93 
5,29 
8.50 

a, 72 


3.55 

2.67 
3.63 


2.93 
2.39 
3.90 
3,79 

3.22 
3.10 
3.65 
2,82 
2.40 

4.99 


2,40 
2.95 
3.19m 


2,99 
2,12 
3.24 
2.04 
2.08- 

2.92 
3,24 
2,96 
3.03 
I. 04. 

3.19 
3.01 
2.6B 
2.76 
3.06 

2.29 


1.99 
2.52M 


6.90 
6.27 
5.23 


9,66 
3.76 


4.2B 

4,99- 

3.95 

4.47r> 
4.21b 
4.B5 
4.91 


». 85.  ,14 


3.75 

3.11 

3.24 

3,36- 

3.72 

3.12- 

3.86 
2. 
3,28 


9.73 
4,92 
A. 98 
9.69m 
9.00 

9.60 
A. 99- 
6.92 


3.88 
A.Tl 
4,74 
4.94 

9.30 


A. 46 
4.87 
7.31 
9.90 
6.66 


A. 26 
4.93 
9.94 
3.14 
A. 07 

4.30 
7.A8 
5.24 
9.3a 

5,  as 

5.66 
a. 22 

6.  B6 


'.  68.23 
73,60 
63,27 
79.76 
66,62 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


F«bru*ry 


Apnl 


ABBEV I  LLE 

S  t 

*> 

3 

70 

7 

2 

93 

1  1 

AILEv 

1C 

34 

6 

•! 

9 

35 

ft 

39 

COVINGTON 

8 

32 

3 

40 

4 

93 

36 

9 

9  1 

3 

99 

* 

07 

D*Nv ILLE 

9 

8  3 

6 

6 

9- 

6  1 

DUBLIN  9  S 

11 

H 

T 

42 

6 

|( 

2 

6 

6^ 

2 

C2 

ft 

n 

EASTMAN  1  M 

Lfl 

23 

6 

8T 

7 

73 

9 

73 

9 

72 

04 

ft 

22 

FORSYTH  1  S 

36 

9 

6 ; 

6 

7ft 

11 

3* 

FORT  VALLEY  2  E 

1  '. 

34 

T 

6* 

6 

73 

2 

I  6 

3  « 

98 

I 

0* 

GODFREY  *  NE 

■ 

*  1 

91 

■v  T 

6 

*  r 

HANK INSV1LLE 

•.9 

8 

9 1 

7 

02 

2 

69 

J 

3*> 

*  1 

6 

t-0 

JULIETTE 

E  8 

9T 

6 

20 

7 

96 

8 

3* 

MACON  MB  AIRPORT 

1 

8 

10 

4 

9  3 

3 

71 

1 

ft! 

3 

79 

1 

ll! 

1 

A2 

MC   INTVRE   1  MNM 

* 

ft 

8  ' 

*  I LLEOGEVILLE 

■  ' 

* 

5  ' 

9  | 

3 

11 

3  3 

91 

MONT  ICCLLO 

;  8 

9 

90 

*2 

MOUNT  VERNON  J  MNM 

9 

H 

6 

3* 

4 

92 

3 

rj 

3ANDERSV ILLE 

e 

7! 

t>  t 

* 

*>  0 

* 

3 1 

SILOAN 

8 

09 

3 

91 

9 

13 

•1 

I 

8  0 

•»C 

6 

*  1 

SPARTA  2  NNM 

CO 

* 

I  3 

00 

31 

* 

*2 

6  I 

DIVISION 

9 

*T 

3 

34 

6 

IC 

1 

B9 

6 

-0 

1 

27 

7 

9A 

•         •  • 

EAST  CENTRAL 

01 

APPLING  1  NN 

9 

34 

9 

65 

8 

20 

» 

3. 

AUGUSTA  MB  AIRPORT 

t 

T 

51 

4 

s; 

4 

1 

32 

3 

5<> 

1 

39 

J 

33 

BROOKLET   1  M 

3 

3T 

2 

82 

6 

9 

19 

4 

30 

49 

2 

31- 

BUTLER  CREEK 

8 

00 

4 

3 

19 

s 

22 

DOVER 

9 

n 

3 

03 

6 

2 

99 

9 

19 

1 

02 

1 

3-). 

GIBSON 

8 

'I 

*■ 

T* 

LOU1 Sv I LLE 

J 

6  1 

1 

*  ■ 

'  ' 

J 

*  J 

MIOVILLE 

t 

19 

6 

28 

ft 

3 

4 

19 

08 

ft 

31 

M IDVILLE  EKP  STA 

T 

-.5 

6 

4 

?| 

9 

09 

MILLEN  *  N 

* 

* 

'* 

D  3 

*■ 

■ 

MILLHAVEN  8  6 

™ 

1 ! 

' 

1 1 

MEMINGTON  *  NM 

J" 

STILLMORE 

8 

79 

6 

6 

11 

10 

SHAINSBORO 

4 

■>* 

6 

4 

9  3 

A 

09 

.A  RREN  TOS 

, 

■AVNESBORO  2  NE 

E  * 

*'* 

* 

M>9 

DIVISION 

6 

11 

7( 

6 

go 

2 

13 

5 

23 

S9 

* 

si 

■  MM 

SOUTNMEST 

07 

ALBANY   3  SE 

11 

14 

* 

48 

6 

2 

11 

64 

,37 

6 

21 

AHERICUS  A  ENE 

13 

T3 

9 

TO 

6 

1, 

3L 

T 

3» 

3A INBR1DGE 

'.  S 

BLAKELY 

9 

36 

3 

3* 

7 

2 

8T 

1 

56 

T 

70 

CAIRO  2  NNM 

7 

20 

3 

M 

8 

4 

2  3 

1 

95 

ft 

01 

CAMILLA 

10 

9  ] 

J 

* 

3  3 

COLQUITT  2  E 

1  D 

"* 

1 

* 

CUTNBERT 

1  0 

23 

* 

9/ 

DAMSON 

19 

3] 

ft 

0ONALS0NVILLE   1  S 

9 

4( 

6 

6 

)J 

FORT  GAINES 

T 

11 

3 

t  k" 

8 

9 

11 

ft 

39 

LUMPKIN 

9 

?9 

9 

MORGAN  1  M 

E10 

73 

7 

* 

9ft 

MORGAN  S  NM 

10 

8  | 

PLAINS  SM  GA  E»P  STA 

11 

)" 

ft 

T 

62 

PRESTON 

11 

72 

ft 

6 

3  3 

THOMASV ILLE 

ft 

84 

3 

26 

7 

TMONASVILLE  MB  CITY 

9 

03 

3 

4^ 

7 

3! 

97 

is 

JL 

9 

«a 

DIVISION 

9 

VI 

6 

18 

7 

11 

2 

It 

9 

|| 

3* 

ft 

TO 

•        •  • 

SOUTH  CENTRAL 

08 

ADEL  2  S 

8 

33 

1 

01 

10 

92 

ALAPAHA   EXP  STATION 

I 

A.* 

2  8 

8 

19 

* 

;  T 

ft 

66 

1 

9  1 

6 

AShBURN  3  ENE 

9 

OT 

7 

4| 

CORDELE  MATER  MORKS 

9 

62 

7 

I  3 

3 

5* 

DOUGLAS  2  NNE 

8 

41 

8 

74 

9 

?2 

5 

19 

FITZGERALD 

8 

31 

3 

2  0 

*• 

76 

J 

41 

• 

2  ' 

6  * 

HOMERvlLLE  3  MSm 

6 

83 

1 

*  9 

6* 

» 

'3 

LUMBER  CITY 

■ 

6l 

3 

43 

6 

8  9 

3 

> 

60U 

1 

1  6 

MOULTRIE  2  ESE 

8 

46 

* 

•a 

11 

K 

71 

90* 

NASHVILLE  3  SSE 

9 

04 

9 

13 

6 

09 

T9 

QUI  THAN 

• 

1 1 

5 

23 

6 

*>0 

* 

l : 

3 

01 

1 

I  2 

»0 

TIFTON  EKP  STATION 

9 

I  ] 

3 

T<« 

I* 

3 

3 1, 

4 

13 

" 

3' 

VALDOSTA  A  NM 

T 

91 

7 

yb 

9 

63 

T 

9  ft 

DIVISION 

8 

70 

9 

31 

T 

81 

4 

05 

4 

9 

31 

SOUTHEAST 

M 

ALMA  FAA  AIRPORT 

■ 

0  8 

7 

)\ 

9 

3% 

A 

59 

ATKINSON  1  M 

• 

ftC 

7 

99 

2 

19 

> 

1) 

BLACKBEARD  ISLAND 

9 

-  « 

7 

9V 

9 

yy 

9 

9ft 

BRUNSMICK 

• 

16 

3 

84 

ft 

61 

3 

14 

2 

10 

1 

68 

1 

92 

BRUNSmICK  FAA  AP 

■ 

11 

6 

9* 

1 

93 

li 

01 

CAMP  STEMART 

ft 

^^ 

8 

04 

2 

»7 

3 

99 

DOCTORTOMN  1  MSM 

T 

40 

7 

43 

4 

14 

S 

A9 

FLEMING  EXP  STATION 

7 

•  1 

8 

09 

9 

5* 

! 

9Y 

FOLKSTON  3  SM 

)i 

7 

33 

1 

14 

7T 

FOLKSTON  9  SM 

■ 

02 

ft 

91 

1 

11 

9 

2> 

FORT  STEMART 

11 

QLENNV ILLE 

61 

4 

•1 

T*» 

3 

6Z 

2 

9ft* 

1 

*5 

A 

JESUP  •  S 

• 

40 

: 

3 

*  * 

1 

A9 

NAHUNTA 

• 

01 

9? 

2 

1* 

ft 

2* 

A.tl 
2.3A 
1.10 
9.TI 

2. A3 

A. AT 
9.11 


1.2« 
1.99 


May 


9.0Y. 

9. as 

». 9»  1.1A 


A.2T  1.28 


3.96  2.19 
3.94  2.0a 
9.99  l.ftA 


2.9ft 
ft. 79  2.9c 


A. 19 

2.92. 


1.99 

1.90.  I.AM 
9.9ft 
l.«0-  2.01 
9.29. 
9.7ft 


T.2A 
2.0ft. 
A. AD 


1.79 
3.39 
9,«9 
9.00 


7.12 
2.91 
4.89 
4.27 
4.02 


1.99.  2.37 
3.09 
1.11-  3.12 


1.39.  i.ai 


1.91 
9.»9  ,4ft 
2.09.  1 


2.ft4.  1.07 


9.92  2,21 
ft. 11  1.67 


7.02 
1.62.  1.90 
1.9ft 
9.00- 
2.96 


13.99 
•  .21 
12.92 

12.4T 
7.21 
Ell. 9ft 
12.19 
12.9ft 


2.71-  1.69 
9.47 
4.2ft 
4. 67. 


9.72. 

l.ao 

S.»2 
3.29 


3.31 
9.29 


10.32 
6.(7 


4.9ft. 
9,6ft  1.97 


9.99  1.11 


1.42 
9.2ft 
3.04 
6.20 
ft. 97 

3.69 
2. (2 
9.29 
9.99 
4.49 


July 


16.06  10.99 

Eio.ao 

10.40  5.46 
11. Oft 
12.91  7.99 

•. 69  2.41 


7.02 

a. 41 

4.02 


a.tT  3.99 


10.61  9.06 


2 

1.23 


Augui! 


a. 2a 

9.79 

2.36- 

9.92 
3.72- 

3.99 
2.96 
9.99 


2.81.  1.97 


4.46 
2.39 
3.47. 
2.77- 

3.43. 


1.61- 
1.89 

1.71.  1.12 
1.86 
1.92.  1.66 

2.68.  1.20 
2.81 
2.54- 
9.17 
2.49-  1.31 


1.47 

2.33 
ft. 93 
2.67.  .61 
2.ft9-  .91 


72     2.61-  ,7ft 


9.91  ft, 02 
a. 06  2.66 


6.43 

5.20 
10,79 
10.20  ! 

9.32 

15.49  9,98 


4.29. 

9.91  1,17 
4.24-  1.2ft 
6.09' 

11.76     9,09|  11. 7T 


8.2ft  2.94 
12.32  6. 67 
9.61  1.86 


6.90 
6,72 
7.27 
9.06 
9.01 

9.99. 

7.69 

6.94 

5.99 

9.47 


9.40     9.07     ft. 90  1.01 


9.19  2.91 


12.90  9.22 

10,44  4 
11.49 


10.10 
19.97 
14.41 
19.9ft 
12.22 


19.64  4,9* 
12.19 
16.99 


9.68 


9.09.  1.29 
7.60  2.98 
4.29 


8.82  1.78 


6.93 

11.09 
11.39 
12.98 


BfttYpjmbfti 


1.66 

2.99. 

9.11 

1.66 

1.97. 

3.32 


'6     7.96  f.3l 


3.69  1.8ft 


3.69-  .99 


9.19- 
4.09 
3.99-  1.49 
3.43- 

9.01.  : 


2.80. 
9.79 
4.97 
4.99 

:::: 

9.91-  1. 


t.2A  2.99 


2.92-  1.80 
9.19.  1.09 
A  «  89 

A.69- 
3.99. 
9.98 


3.14 
3.14. 
ft. 92 


9.37  1.29 
ft. 07 

A. 77  4.24 


9.12 
7.4ft 
6.66 
9.97 
9.61 


8.63 
4.49 

2.90 
9. to 
9.17 

9.46 
4.71 
4.49 
9.t9 


1.92 
1.37 


.43-  I. 
1.99 

1.78-  . 


1.34.  1.09 


9,67 
9.99 
6.49 
6.63 
4.77 


10.03 
14.74 


1.11 

6.69 


6.99  ft.ftB 
7.80  3.36 

4.90 
4.66 
6.86 
6.62 
». 47 

I.AAt  7,99  6.01 


7.97 
7.61 
6.7ft 


6.99 
7.61 
6.91 
3.89 
9.69 

9.60 
7.29 
6, tO 


6.83  6.6a 
3.57  9.53 
7.0ft 


6. tO 
4.46 

3.96 


l.tl 
9.90 
9.90 


1.22 
2.97 
2.29- 


1.69.  .88 


2.21 
1.26-  . 

.69-  1. 
1.24 

.49.  I. 

1.97 

1.39-  . 


1.9ft- 
.47 


2.99-  .29 
1.99 

1.27-  .99 


2.29- 
9.0ft 
1.97- 

2.69 
3.29 
2.66 
3.09 


3.29 
9.0ft 


1.94 
.9ft. 

1.42 
1.99 

1.20 

1.41- 
2.1ft 

.71.  1.20 
1.79- 
1.90 

1.62-  .67 


1.62-  .99 


2.99 
1.99 
9.69 


9.9ft 
4.T4 

T.aa 

7.48 

ft. 77 

7.10 

8.61 
9.76 


.60 
1.7ft 
1.09 
1.27 
9.11 

1.49 
2.34 


A.5A     2.44     6. .61  17.94 


3.40 
9.74  9.01 
4.99 
4.97  1.41 

8.2ft 

7.9a 
A. 99 
4.99  1.04 
4.11 

4.06 
6.00 
9.90 
ft.  01 
9.11 

5.68 

...0 


10.04 
8.62 
8.69 

12.22 


9.79 

7.90 


1.15 


19.99 
11.97  10.66 
'.49 

[  7.70 
9.79 


4.91 
7.26 

7.01  9.11 
10.04  6,74 
11.66 

10.17  7.20 
6.16  1,91 
4.41 


4.23 
3.14 
9.12 
9.00 
4.13 

4.77 

4,40 

9,90 


9,»4  2.49 


74,72  99.09 
46.6ft 

68.98  22.19 
66.63 

66.28  22.44 

43.14  13.49 
66.99 

T3.24  29.14 

tl.Tl: 

61.26  15.64 


41.46 
60,00 

71.16  13,66 
61,40  20.14 


74.91 

66.06  26.66 

66.61  22.74 
46.06 

61.66  16.64 
74,14 

99.62  19.29 
69,01 

69,60  26,66 
67.98 


66,69  19.26 


71.66  19.61 
79.91  90.04 
92.62  90. 11 
77,44  19,29 
96,69  33,37 

TT.97; 

77.92 
7t.92 
76.20 

66.67  19.60 
71.47 
74.63 
72.21 
70.98 


71.16 


T6.66  16.11 


69. IT  18. SC 
76.60 

99.77  10,96 
79.44  24.64 
80.92 

II. '3  90.44 
44,92  29.09 
90.71 


41.94 

74.41  11.99 
44.62 


49.14 

74.47 
79.44 

7t.IT 


>0.82  14,04 

70.71 

11.14 


Ah  nhimt  — ...  I.II.IH  Ititl—  1,4a,. 

-  1B1  - 


Table  2 -Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


GEORGIA 


PATTERSON 
5APEL0  ISLAND 
SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 
SAVANNAH  MB  AP 
SAVANNAH  BEACH 


8.05  5.5! 


February 


4.97  1.9*.  1.88 
4.24     2.71.  1.26 


Apnl 


4.73 
E  3.21 
3,2* 
2.64. 
2,68 


tl     2.55.  2.5* 


40     4.05-  1.07 


July 


August 


8 

£ 
TT755 

11.081 
18.641 
20.10 
12.34 


13.35  6.92 


£ 

ToTT 

9.99 
13.231 

8.37 
11.17 


9.23  1.10 


September 


?.»>  2.0> 
5.Z2L  1.27 


3 

£ 
"T7*T 


7.*1 
6.94 
6.06 


5.25 
6.40  3.15 


November  Decembei 


£ 

~27It 


4.12E 
2.85 


77.62 
73.70 
79.57 
73.17 
63.46 


24.47 
22.62 


verages   In  the  an 


include  delayed  and 


cted  data  and  may  differ  slightly  fr 


published  in 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

Tune 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 
Depth 

Average 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

a 

fxj 

Average 

« 

a 

bl 

Average 

Extremes 

Average 

1 

Average 

a 
1 

Average 

i 

Average 

Extremes 

Average 

Extiemes 

Average 

Extremes 

• 

tn 

S 

> 
< 

Extremes 

ATHENS  HOR7  FARM  STA  3 

2  INCHES 

43.6 

60/30 

43.8 

54/35 

56.0 

71/40 

66.3 

90/45 

79.2 

100/57 

88.7 

111/66 

83.5 

102/70 

83.6 

95/70 

79.7 

90/70 

64.3 

85/50 

60.0 

72/41 

50.2 

65/37 

66.6 

111/30 

4  INCHES 

42.1 

56/29 

42.6 

50/33 

54.6 

66/39 

64.5 

85/47 

77.6 

97/58 

87.2 

105/67 

81 .6 

100/70 

82.2 

90/73 

78.2 

88/68 

63.8 

80/54 

59.0 

70/43 

50.2 

61/40 

65.3 

105/29 

B  INCHES 

44.2 

55/33 

45.1 

55/40 

56.5 

70/40 

65.6 

82/53 

78.5 

92/60 

88.0 

100/75 

83.8 

93/75 

84.7 

92/79 

82. 3 

89/75 

67.2 

80/60 

63.3 

70/50 

53.6 

65/44 

67.7 

100/33 

TIF  TON  EXP  STATION 

3  INCHES 

46.3 

58/34 

44.6 

57/38 

55.2 

69/40 

62.8 

75/48 

71 .7 

83/59 

80.7 

90/69 

80.1 

87/74 

79.4 

86/73 

75.1 

66/67 

64.1 

81/55 

60.0 

67/50 

53.0 

66/45 

64.4 

90/34 

6  INCHES 

54.4 

61/51 

54.9 

57/51 

58.7 

65/53 

66.4 

71/60 

72.3 

78/69 

79.2 

90/70 

80.4 

83/76 

79.1 

81/77 

76.6 

82/72 

67.9 

77/62 

64.5 

67/62 

60.8 

68/50 

67.9 

90/50 

ATHFN5  host  FARM  STA  %      "ONTHLY  AVERAGES  ARE  OBTAINED  BY  TAKING  THE  AVERAGE  OF  DAILY  MAX  AND  MI N  VALUES . 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3  -  SLOPE  OF  GROUND:     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  SOUTH— SOUTHEAST.     SOIL  TYPE-      CECIL  SANDY  LOAM      GROUND  COVFR 
SOME  THIN  NATIVE  GRASS.      INSTRUMENTATION,      PALMER  DIAL-TYPE  LIQUID  IN  STEEL  THERMOMETERS 


GROUND  ALMOST  BARE, 


TIFTON  EXP  STATION 


SLOPE  OF  GROUND,     LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHWEST 
INSTRUMENTATION:  3-INCH 
THERMOGRAPH,   MODEL  1120. 


N:      .INCH  DEPTH  -  FRI EZ  STANDARD  DI STANCE  ^^^HE^^^r^Oo?^^^^.  ^Vr"  So  D^TANCE 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


144. 


Station 

Highest 

Date 

1 
if 
o 
.J 

Q 

Last  spring  minimum  ot 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16*  or 
below 

k 

A 

8 

to 

20"  or  below 

24'  or  below 

28°  or  below 

32  or  below 

£ 
a 

Temp. 

£ 
& 

Temp. 

£ 
a 

Temp. 

• 

a 

Temp. 

• 

a 

d 

• 

Temp.  1 

£ 
a 

£ 

a 

a 

E 
• 
H 

£ 
Q 

a 
1 

• 

& 

Temp.  1 

•    ft-  * 

NORTHWEST  01 

»LL«T00N»   DAM  2 

101 

6-23 

9 

1.15 

1.16 

10 

2.23 

17 

3.3] 

23 

3.31 

29 

4*1C 

10-20 

11 

11-22 

1  9 

12-  1 

16 

320 

271 

236 

236 

193 

CALHOUN  EXP  STATION 

101 

6-22 

) 

LIS 

2.23 

1  3 

2*2' 

1  9 

3*3C 

2  i 

3>30 

21 

4*  1C 

4ft 

3  j 

s: 

11*77 

I  ^ 

11.22 

1  g 

1  6 

281 

272 

237 

204 

1  8  1 

CARTERSVILLE 

100 

6.22 

6 

1.13 

2.23 

13 

2,2  s 

20 

22 

4.ln 

28 

in"™ 

27 

10*20 

» 

1  1  ?» 

|  y 

12*  1 

1  1 

262 

267 

237 

193 

191 

CEOARTOMN 

100 

6-22 

7 

1-13 

2*23 

15 

2*21 

20 

3*3C 

22 

3.30  22 

4*1C 

^ 

10  1 1 

32 

1 1*22 

16 

1122 

1  6 

11.22 

I  fj 

11-22 

16 

2-M 

272 

237 

237 

144 

DALLAS  4  C 

100 

6-23 

IS 

1.16* 

2-23 

15 

3*30 

20 

3*31 

22 

3-31 

22 

4*10 

29 

10.21 

31 

11.22 

17 

11.22 

17 

11.22 

1  I 

12-  1 

1' 

282 

237 

2)6 

236 

194 

DALTON 

99 

6-23 

10 

I- 1» 

1.16 

11 

2*24 

17 

3*31 

24 

3.31 

24 

4-17 

30 

J  * 

32 

1 1 .22 

18 

11*22 

11.22 

1 1 

12-19 

13 

334 

272 

236 

236 

196 

LA  FAYETTE 

99 

6.22 

6 

1.13 

2.24 

12 

2.2s 

1  9 

3*3C 

22 

4.10 

28 

4. 1C 

3  2 

1  g 

1  • 

1 1-30 

1  3 

240 

266 

236 

223 

140 

ROME 

95 

6-22. 

8 

1-13 

L16 

15 

2*21 

20 

3*3C 

24 

3*30 

24 

4*1C 

JC 

J  n*7n 

32 

1 1  ">j 

19 

11*77 

11*77 

14 

3  36 

272 

237 

237 

193 

ROME  .8  AIRPORT 

1  CO 

6-22 

T 

1.15 

2.12 

16 

2*21 

18 

3*3C 

23 

3.30 

23 

4*IC 

2  9 

10  20 
* 

32 

10  21 

28 

j  |*22 

" 

1 122 

;  | 

12*19 

l> 

311 

272 

217 

203 

193 

ft    ft  ft 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  1  MNH 

90 

6-23 

* 

1.16. 

L16 

9 

2-24 

17 

3*31 

21 

4-  1 

28 

4.10 

)1 

10.21 

30 

11.22 

17 

11.22 

11.22 

17 

12-  1 

15 

120 

272 

ATHENS 

98 

6-21 

14 

1-15 

LIS 

14 

2-12 

20 

3*30 

24 

3.31 

28 

3-31 

28 

11-22 

25 

1L22 

25 

11-23 

12-  1 

U 

NONE 

293 

236 

236 

236 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

102 

6.21 

1  2 

1.13 

LIS 

12 

2.23 

19 

3.30 

24 

3.31 

25 

3.31 

25 

10.21 

31 

11-22 

24 

11-22 

12.  1 

U 

12-  1 

14 

121 

282 

237 

236 

20* 

ATHENS  «6  AIRPORT 

103 

6-21 

1* 

1.13 

1*13 

16 

2.12 

19 

3*30 

24 

3-31 

27 

3-31 

11.21 

31 

11*22 

24 

11-22 

12-  I 

1  6 

12-  1 

16 

121 

293 

237 

236 

239 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

98 

6-22 

1» 

LIS 

1-15 

14 

1-13 

14 

3-30 

23 

3>30 

23 

3*31 

29 

11.21 

29 

11*22 

22 

11-22 

12-  1 

V  8 

NONE 

321 

237 

237 

235 

SLAIRSVILLE  EXP  STa 

9 I 

6*23 

-  2 

LIS 

3*30 

1  6 

_  %. 

1  9 

4*10 

i2 

4.11 

28 

4ft 

30 

1ft  11 
in  in 

28 

lft  >! 

11  77 

D 

11*22 

1  0 

237 

236 

blue  ridge 

98 

6.22 

0 

LIS 

15 

3*31 

20 

24 

4.11 

28 

»1 

in 

30 

28 

1177 

1 122 

j  J 

11 

272 

236 

"t 

COMMERCE  2  S5W 

100 

6-23. 

T 

1.16. 

2*25 

16 

2-29 

16 

3  31 

22 

4.10 

28 

4  10 

28 

10  10 

32 

10  2 1 

27 

1122 

1 1-22 

1  6 

11-22 

16 

271 

271 

\\\ 

ill 

DAHLONESA 

6*23 

9 

LI4 

2.23 

16 

3*31 

20 

3-31 

2  0 

3.31 

20 

4-  9 

32 

10.21 

2  q 

11.22 

1  9 

11-22 

11.22 

19 

12-  1 

1  2 

242 

2  36 

GAINESVILLE 

102 

6.22 

14 

LIS 

LIS 

14 

2.23 

17 

3-30 

21 

3.31 

26 

3.31 

26 

1L22 

23 

11-22 

23 

11-22 

12*  1 

16 

12-  1 

16 

321 

282 

236 

HELEN  1  SE 

99 

6.22. 

11 

2.23. 

2.24 

15 

3.90 

1« 

3-30 

19 

4.10 

28 

4.16 

31 

10-  7 

11 

10.21 

27 

11-22 

11.22 

u 

11-22 

1» 

272 

237 

237 

194 

JASPER  I  NNM 

101 

6-22 

10 

LIS 

2.23 

14 

3.30 

17 

3-31 

24 

3-31 

24 

4.  9 

31 

10.21 

32 

11-21 

28 

11-22 

11*22 

18 

12-  1 

14 

237 

19? 

KINDER  1  SSE 

101 

6.21 

13 

1.13 

LIS 

13 

2.23 

18 

3.31 

23 

4*10 

28 

4.11 

29 

10.21 

31 

11.22 

21 

11.22 

11.30 

U 

11.30 

14 

320 

241 

294 

224 

ft     ft  ft 

NORTHEAST  OS 

CLAYTON 

96 

6.22 

4 

LIS 

2  29 

12 

3.31 

17 

3-31 

17 

4.10 

28 

4*1 1 

3C 

10  8 

30 

10  20 

26 

1122 

1  b 

11  22 

, 

11  22 

16 

267 

236 

236 

193 

16" 

CORNELIA 

95 

6-22» 

4 

LIS. 

2.23 

12 

3.30 

18 

3-31 

23 

4-  9 

27 

4*10 

30 

10.20 

3C 

11*22 

18 

11.22 

18 

11.22 

18 

12*  1 

12 

282 

237 

236 

227 

193 

ELBERTON  2  N 

101 

6-21 

S 

LIS 

2-24 

15 

3.31 

20 

3-31 

20 

3.31 

20 

4*10 

29 

10.  7 

32 

10*20 

27 

11.22 

19 

11.22 

;<> 

11.23 

15 

273 

216 

236 

203 

180 

HARTMELL 

105 

6-20 

16 

LIS 

1-15 

16 

19 

2.29 

19 

3-31 

2t 

4*  9 

32 

i  n*7 1 

29 

1 1*23 

28 

12.  1 

12*  1 

l  7 

276 

276 

237 

227 

TOCCOA 

101 

6-21 

14 

LIS 

LIS 

* 

2.23 

18 

3.31 

2* 

3-31 

24 

4*  9 

30 

•  21 

30 

1 1*22 

20 

1  L22 

2  o 

11*22 

29 

12.  1 

1  6 

321 

273 

2  36 

236 

199 

WASHINGTON 

100 

6*22 

f 

LIS 

" 

L 

* 

16 

" 

22 

4*  1 

27 

4*10 

31 

10  8 

32 

11*22 

23 

11-22 

11*23 

1  8 

12.  1 

14 

281 

273 

236 

233 

141 

ft    ft  ft 

WEST  CENTRAL  04 

BUENA  VISTA 

99 

6.21 

16 

1.14 

1-14 

16 

LIS 

18 

2.23 

21 

3.31 

27 

3.31 

27 

11*22 

26 

11*22 

26 

12-  1 

18 

12*  1 

19 

NONE 

236 

236 

CARROLLTON 

98 

6.22 

8 

LIS 

1.16 

16 

2.24 

20 

3.30 

23 

3.30 

23 

4.10 

32 

10.20 

32 

11*22 

20 

11.22 

20 

11.22 

20 

NONE 

272 

237 

237 

193 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

99 

6-21 

13 

LIS 

1-15 

13 

LIS 

13 

2-24 

23 

3.31 

28 

3-31 

28 

11.22 

29 

12.  1 

21 

12-  1 

21 

NONE 

NONE 

26 1 

249 

236 

EXPERIMENT 

99 

6.22. 

12 

LIS 

12 

17 

3.30 

23 

3.31 

26 

23 

1 1*22 

23 

11*22 

12.  1 

■_«- 

282 

237 

236 

236 

GREENVILLE  2  W 

100 

6*22 

10 

LIS 

LIS 

10 

3.30 

20 

3.30 

20 

3.31 

28 

4.  1 

31 

11.22 

32 

12.  1 

16 

12*  I 

16 

12.  1 

16 

12.  1 

16 

321 

246 

246 

243 

233 

GRIFFIN 

100 

6.2 1* 

15 

LIS 

1-15 

I  $ 

2.23 

19 

3.30 

24 

3.30 

24 

3*3 1 

29 

11*22 

2  4 

11*22 

2  4 

1 1»22 

2  4 

12.  1 

V  9 

NONE 

282 

237 

237 

236 

LA  GRANGE 

99 

6. IS. 

3 

LIS 

2-23 

13 

2.24 

18 

3.3 1 

22 

3.31 

4*  1 1 

32 

23 

11.22 

12.  1 

1 7 

12-  2 

16 

263 

261 

236 

216 

160 

MARSHALLVILLE 

103 

6.21 

15 

LIS 

15 

20 

24 

3.31 

26 

26 

j  j*2j 

32 

12*^1 

16 

12"  1 

j  | 

1  8 

262 

261 

243 

237 

NEWNAN 

101 

6*22 

11 

LIS 

1-15 

11 

2*23 

17 

3-31 

24 

3.31 

24 

4.39 

32 

10.20 

30 

11-22 

20 

11.22 

20 

11.20 

20 

16 

321 

271 

236 

236 

194 

TALBOTTON 

100 

6>U 

11 

LIS 

LIS 

11 

2.23 

20 

3-29 

24 

3.31 

25 

4.10 

32 

9*17 

26 

9-17 

26 

12-  1 

12*  0 

11 

NONE 

261 

247 

170 

140 

TALLAPOOSA  2  NNM 

9  8 

6.23 

2 

LIS 

_  . 

1  3 

3  30 

20 

S  31 

2  3 

4.10 

25 

4  11 

10-  7 

31 

i  n  ?o 

2  7 

11.22 

11.20 

1  6 

1 1-23 

1  5 

268 

233 

236 

193 

179 

THOMASTON  2  S 

103 

6-21 

• 

LIS 

2*24 

19 

3*3 1 

24 

3.31 

24 

3.31 

10.21 

27 

in?  t 

27 

11*22 

I  2 

12"  1 

1 4 

12-  1 

14 

281 

236 

204 

204 

WEST  POINT 

100 

6-11 

■ 

LIS 

LIS 

8 

18 

2.29 

23 

3.31 

26 

3.31 

6 

11.22 

29 

1 1*22 

25 

12.  1 

20 

12.  1 

*>  n 

NONE 

262 

276 

236 

236 

ft     ft  ft 

CENTRAL  05 

AILEV 

16 

LIS 

LIS 

16 

LIS 

16 

1*15 

16 

3*31 

28 

4-10 

32 

11.22 

30 

12.  1 

24 

12-  1 

2  4 

NONE 

NONE 

321 

249 

226 

COVINGTON 

n 

6-21 

4 

LIS 

1*13 

9 

2.23 

14 

3.30 

2} 

3-31 

26 

4-10 

32 

10.21 

31 

11-22 

21 

11-22 

21 

12-  0 

17 

NONE 

2)1 

237 

236 

194 

DUBLIN  1  i 

101 

6-22. 

I  5 

LIS 

.  LIS 

13 

1.16 

17 

2-12 

23 

2.29 

2B 

4.  1 

32 

11-22 

28 

11-22 

28 

12-  1 

19 

12-  1 

19 

NONE 

320 

293 

267 

233 

EASTMAN  1  N 

99 

6-23. 

18 

LIS 

20 

2  0 

2-24 

2' 

11.22 

29 

19 

1  9 

320 

320 

261 

236 

FORSYTH  1  S 

101 

6-21 

11 

LIS 

LIS 

11 

2.24 

20 

2.24 

20 

3-31 

25 

3*31 

23 

10.21 

32 

11-22 

27 

ill  1 

18 

12-  1 

16 

NONE 

281 

261 

236 

204 

FORT  VALLEY  2  E 

101 

6  12 

14. 

LIS 

114 

1  . 

l 

3.31 

26 

3  31 

2  6 

11.22  28 

- 

28 

17 

1  9 

_ 

320 

262 

236 

236 

HAwMNSVlLLE 

102 

6-22. 

1  5 

L16* 

114 

15 

11  A 

13 

J  u 

24 

3-31 

27 

4.  1 

32 

11.22 

29 

7  1 

20 

17*  1 

12.  1 

2  0 

WftNF 

320 

261 

249 

233 

MACON  MB  AIRPORT 

103 

6-21 

14 

LIS 

115 

16 

115 

16 

2  23 

24 

3-31 

28 

3*31 

28 

10.26 

32 

11  30 

28 

12  1 

18 

NONE 

321 

282 

244 

209 

MC  INTYRE  I  WNW 

101 

6-22. 

2*29 

IS 

2.29 

15 

2-29 

13 

2-29 

15 

3-30 

30 

10.22 

30 

I 

20 

. 

— 

— 

206 

MILLEOGEVtLLE 

IOC 

6-22 

1  3 

LIS 

1.16 

16 

LIT 

18 

2.25 

22 

2.25 

22 

4.  1 

30 

11.22 

20 

11*22 

20 

11-22 

11-22 

20 

NONE 

310 

271 

271 

235 

MONTICELLO 

101 

6-22 

11 

1.16. 

1.16 

11 

20 

3-3U 

24 

3-31 

26 

4.  1 

31 

11.22 

21 

I  i 

21 

ti  i 

j  1 

12  1 

16 

_ 

293 

237 

236 

235 

SANDERSVILLE 

•7 

6.11. 

16 

LIS 

1*15 

16 

L15 

16 

2-23 

24 

3-31 

24 

3.31 

28 

11.22 

30 

*?*  i 

1) 

12-  1 

12-  I 

UftNF 

321 

282 

249 

236 

SILOAM 

104 

6*21 

13 

LIS 

1*15 

13 

LIS 

15 

2-24 

24 

3.31 

24 

3-31 

26 

11.22 

27 

11-22 

27 

12-  I 

1  6 

12  1 

16 

321 

321 

281 

296 

236 

•     ft  ft 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING   1  NW 

102 

6.22 

f 

LIS 

2-12 

16 

2.12 

16 

3.31 

23 

3.S1 

23 

4.10 

30 

10.21 

32 

11-30 

27 

12-  1 

13 

12-  1 

15 

12*  1 

15 

29) 

293 

243 

244 

194 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

9* 

5.2) 

14 

LIS 

1.15 

14 

1.16 

14 

2.24 

21 

3.31 

26 

3.31 

26 

11.22 

29 

11-23 

25 

12-  1 

21 

NONE 

NONE 

261 

237 

236 

BROOKLET  1  W 

100 

6-U 

17 

LIS 

NONE 

LIS 

17 

1-16 

21 

2.24 

27 

3.31  30 

12.  1 

22 

12-  1 

22 

12-  1 

22 

NONE 

NONE 

321 

320 

281  24' 

LOUISVILLE 

101 

6-21. 

14. 

1.13 

1.15 

14 

1.15 

14 

L16 

22 

3.31 

28 

3.31 

28 

11.22 

31 

12-  1 

20 

12-  1 

2  0 

12-  1 

20 

NONE 

320 

245 

236 

METTER 

101 

6-U 

1) 

LIS. 

NONE 

1-13 

18 

1-16 

23 

1-16 

23 

3.31 

32 

12*  1 

23 

12-  1 

23 

NONE 

NONE 

NONE 

120 

249 

MIDVILLE  EXP  STA 

10O 

6-11 

14 

LIS. 

NONE 

1-13 

18 

1-16 

22 

3-31 

26 

3-31 

26 

11-23 

32 

12-  1 

21 

12-  1 

21 

NONE 

NONE 

320 

2.5 

237 

MtLLEN  4  N 

99 

6-22. 

13 

LIS 

1-15 

13 

1-16 

18 

3-31 

24 

3.31 

24 

3*31 

24 

12-  1 

24 

12*  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

243 

245 

NEWlNGTON  4  NW 

99 

6-17 

12-  1 

22 

12.  1 

22 

12-  1 

2  2 

NONE 

NONE 

SWAINSBORO 

98 

6-21 

14 

LIS 

1-15 

14 

1-16 

20 

2-24 

24 

3-31 

25 

3-31 

25 

11-22 

31 

12*  1 

21 

12-  1 

21 

NONE 

NONE 

281 

243 

236 

WARRENTON 

9* 

6-21 

13 

1-14 

1-15 

14 

1-16 

19 

2-24 

21 

3-31 

26 

3-31 

26 

11.22 

29 

12.  1 

18 

12.  1 

1. 

12-  1 

18 

NONE 

120 

241 

243 

236 

See  reference  notes  following     Station  lndox. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16"  or  below 

20'  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

S 

o 
o 

A 
O 

CO 

£ 

a 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp.l 

Date 

Temp.l 

Date 

femp.| 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  I 

Date 

Temp.  I 

WAYNESBORO  2  NE 

99 

6.2  1. 

19 

1.16 

1  16 

15 

1.17 

20 

3.31 

24 

3.31 

24 

3.31 

24 

11-22 

31 

11.23 

26 

12.  1 

21 

12-  2 

20 

NONE 

320 

243 

237 

236 

• 

SOUTHWEST  OT 

ALBANY  3  5E 

38 

6.21 

16 

1.19 

I. IS 

16 

1.16 

19 

2.24 

23 

3.31 

27 

4.  1 

30 

11.22 

30 

12.  1 

23 

12.  1 

23 

NONE 

NONE 

281 

269 

239 

AMERICUS  4  ENE 

100 

6-21 

17 

1.19 

NONE 

1.13 

17 

2.23 

22 

3-31 

28 

3.31 

26 

11-22 

28 

U'22 

28 

12.  1 

20 

12-  1 

20 

NONE 

321 

282 

236 

236 

BAINBRIDGE 

102 

6-20 

19 

1.19 

1.19 

15 

1.19 

15 

2.24 

22 

2.29 

27 

3-31 

29 

12.  1 

25 

12.  1 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

276 

249 

BLAKELY 

100 

6-21 

20 

1.19. 

NONE 

1.19 

20 

1-19 

20 

2.24 

26 

3-31 

31 

11.22 

28 

11.22 

26 

12.  1 

22 

NONE 

NONE 

321 

272 

236 

CAIRO  2  NNW 

100 

6-20 

17 

1.19 

1-19 

17 

1-19 

17 

2.24 

25 

3.31 

31 

11-22 

31 

12.  1 

21 

12.  1 

21 

NONE 

NONE 

321 

281 

236 

CAMILLA 

102 

6.21 

18 

1.19 

NONE 

1.19 

18 

1-19 

18 

2-29 

28 

3.31 

30 

12.  1 

25 

12-  1 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

276 

265 

COLQUITT  2  E 

18 

1.19 

■ 

1.19 

1  8 

2.24 

2  <* 

3  2 

1  L22 

237 

CuTHBERT 

100 

6.20 

18 

1.19 

1.19 

18 

1.19 

18 

2.24 

27 

3.31 

32 

11-22 

26 

11-22 

28 

12-  1 

22 

NONE 

NONE 

321 

272 

236 

FORT  GAINES 

99 

6.21* 

19 

1.19 

NONE 

1.19 

19 

2.23 

24 

2.24 

25 

3.31 

29 

11.22 

28 

11.22 

28 

12.  1 

21 

NONE 

NONE 

282 

272 

236 

LUMPKIN 

100 

6>U 

16 

1-16 

1.1* 

U 

1.19 

18 

2.23 

21 

2.23 

21 

3-31 

30 

11.22 

27 

11.22 

27 

12.  1 

20 

12.  1 

20 

NONE 

321 

282 

273 

236 

MORGAN  1  M 

98 

6.21. 

- 

2-29 

28 

3-31 

30 

11.22 

28 

11-22 

28 

12-  1 

21 

NONE 

NONE 

■ 

267 

136 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

98 

6.21. 

16 

1.14 

6 

1*19 

2*23 

3-31 

2  8 

26 

11.21 

2  8 

11.21 

2  6 

1 1-30 

20 

1 1.30 

20 

32C 

28 

239 

THOMASVILLE 

NHNF 

1.15 

18 

1.15 

18 

2.24 

25 

3-31 

30 

12.  1 

25 

12-  1 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

269 

THOMA5VILLE  WB  CITY 

20 

ill* 

1.16 

20 

1-13 

22 

1.15 

22 

2-2* 

31 

" 

" 

■ 

* 

■ 

■ 

*     #  » 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

98 

6>12 

18 

1.19 

NONE 

1«16 

20 

1.16 

20 

3-31 

28 

4-  1 

30 

11-26 

32 

12.  1 

25 

12.  2 

24 

NONE 

NONE 

121 

269 

239 

ASHBURN  3  ENE 

. 

16 

1.19 

U 

1.19 

16 

2.24 

24 

. 

• 

11.22 

31 

12-  1 

23 

12.  1 

23 

NONE 

NONE 

281 

. 

COROELE  WATER  WORKS 

100 

6*11 

17 

1.19 

17 

1.19 

17 

3-31 

28 

3.31 

28 

11-22 

29 

12>  1 

21 

12*  1 

21 

NONE 

NONE 

321 

269 

DOUGLAS  2  NNE 

98 

6.21. 

19 

NONE 

3.  3 

20 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3>31 

30 

11.23 

32 

12-  1 

23 

12-  1 

23 

NONE 

NONE 

273 

273 

237 

FITZGERALD 

101 

6.19. 

IT 

U14 

NONE 

1.19 

19 

1-13 

19 

2.24 

28 

2.26 

28 

11-22 

30 

- 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

272 

HOMERVILLE  3  WSW 

98 

6.20 

16 

LIS 

1.19 

16 

1.19 

16 

2-24 

24 

3-31 

27 

3.31 

27 

12-  1 

27 

12.  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

249 

LUMBER  CITY 

99 

6.12 

16 

1.16 

16 

1.16 

16 

1.16 

16 

3.31 

28 

3.31 

28 

10-25 

30 

12-  1 

23 

12*  1 

23 

NONE 

NONE 

320 

269 

208 

MOULTRIE  2  ESE 

98 

6.20. 

18 

1*19 

NONE 

1.19 

18 

1.13 

18 

3.26 

26 

3.31 

30 

10-21 

30 

12-  1 

22 

12.  1 

22 

NONE 

NONE 

321 

250 

20* 

NASHVILLE  5  SSE 

98 

7.16 

18 

NONE 

1-19 

18 

2-24 

24 

3«31 

28 

3-31 

28 

12-  1 

25 

12-  1 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

265 

269 

QUITMAN 

100 

6.21. 

19 

1.15 

1.19 

15 

1.16 

18 

2-12 

24 

3-31 

26 

3'3l 

26 

12.  1 

25 

12-  1 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

269 

TIFTON  EXP  STATION 

98 

6.21 

18 

LI* 

NONE 

1-19 

19 

1-16 

22 

2-29 

28 

3-31 

30 

11-22 

31 

12-  1 

24 

12.  1 

24 

NONE 

NONE 

320 

276 

VAlDOSTA  *  NW 

97 

6.22. 

16 

LIS 

1.19 

16 

1.19 

16 

2.24 

24 

3-31 

28 

3-31 

28 

12.  1 

2? 

12.  1 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

269 

*     *  • 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AIRPORT 

101 

6.11 

16 

LIS 

1.19 

16 

1.19 

16 

2-24 

24 

3-31 

26 

3-31 

26 

12-  1 

25 

12.  1 

23 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

2*9 

BLACK8EARD  ISLAND 

101 

6.17. 

20 

NONE 

1.19 

20 

1.16 

22 

2.24 

28 

3.31 

31 

12-  1 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

BRUNSWICK 

99 

6.17. 

23 

NONE 

1-14 

23 

1.15 

26 

2.12 

32 

12-  1 

28 

12-  1 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

121 

293 

BRUNSWICK  FAA  AP 

98 

6.16. 

20 

NONE 

1.19 

20 

1-15 

20 

2-26 

28 

3.31 

30 

12-  1 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2*9 

CAMP  STEWART 

102 

6*16. 

IT 

1*19 

17 

3-31 

24 

3-31 

24 

3-31 

24 

FLEMING  EXP  STATION 

100 

6*17. 

19 

1.19 

15 

1.19 

15 

3-31 

23 

3.31 

23 

3-31 

23 

12.  1 

26 

12.  1 

26 

12.  2 

24 

NONE 

NONE 

246 

269 

2*9 

FOLKSTON  9  SW 

100 

6'20. 

20 

NONE 

1-19 

20 

1-15 

20 

2*24 

27 

3-31 

30 

12-  1 

26 

12-  1 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

269 

FORT  STEWART 

12-  1 

26 

12-  1 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

GLENNVILLE 

102 

6.20. 

19 

NONE 

1.19 

19 

1.16 

24 

2.26 

27 

3.31 

29 

12-  1 

24 

12.  1 

24 

12-  1 

24 

NONE 

NONE 

320 

281 

269 

jesup  a  s 

101 

6*19 

16 

1.19 

16 

1.19 

16 

3-31 

24 

3-31 

24 

3.31 

24 

12-  1 

26 

12.  1 

26 

12-  2 

24 

NONE 

NONE 

266 

245 

269 

NAHUNTA 

99 

6.20 

17 

NONE 

1*19 

17 

2-24 

24 

3-31 

26 

3-31 

26 

10-21 

32 

20* 

SAPELO  ISLAND 

99 

6.17 

21 

2-24 

30 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

100 

6'18. 

13 

1.19 

13 

1.19 

20 

2-12 

23 

3.31 

25 

3-31 

25 

12-  1 

24 

12.  1 

24 

12.  1 

24 

NONE 

NONE 

293 

249 

2*9 

SAVANNAH  WB  AP 

100 

6-16. 

18 

NONE 

1-19 

18 

1-16 

23 

2.24 

28 

3-31 

29 

11-30 

32 

12'  1 

25 

NONE 

NONE 

f'ONE 

281 

2*» 

SAVANNAH  BEACH 

102 

6.21 

22 

NONE 

NONE 

1-14 

22 

1.15 

25 

3-31 

32 

12.  1 

25 

12.  1 

25 

NONE 

NONE 

nunE 

121 

2*9 

SURRENCY  2  WNW 

101 

6-U 

16 

1.19 

16 

1-19 

16 

2.24 

24 

3-31 

25 

3-31 

25 

11.23 

32 

12.  1 

23 

12-  1 

23 

NONE 

NONE 

281 

263 

237 

WAYCROSS  4  NE 

101 

6.12 

16 

1.14 

16 

1.14 

16 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


GEORGIA 
1964 


Jen. 

Feb 

Mai 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Not. 

Deo. 

Annuel 

EVAP 

B 

1.32 

_ 

B 

5.27 

B  5.92 

7.78 

5.81 

5.46 

5.70 

B 

4.19 

B  2.67 

_ 

_ 

DEP 

— 

— 

— 

— 

WIND 

18*8 

— 

B  2062 

B 

1833 

1164 

926 

814 

987 

1463 

1359 

1327 

1794 

B 

1.97 

B 

4.95 

B  6.52 

7.48 

B  5  .66 

4 . 76 

B 

3.60 

B  2.57 

.33 

.40 

—  Q4 

.41 

-  1.57 

.07 

.43 

WIND 

1161 

1540 

1647 

1001 

868 

466 

623 

737 

655 

1142 

MAX 

73.0 

84.6 

93.5 

91.3 

87.8 

66.0 

56.9 

MIN 

51.0 

60.0 

68.3 

70.9 

64.5 

45.5 

41 .0 

B 

3.33 

B 

3.34 

B  6  04 

8 

5.93 

B  7 . 86 

e 

8.75 

B  6 . 99 

5.96 

B  5.61 

B 

3.61 

B  3.21 

B 

2.42 

63 .05 

dfp 

.53 

1.57 

.26 

.  19 

1.00 

-     1 75 

1.23 

-     t 37 

.64 

.32 

.08 

WIND 

1 507 

1596 

1 986 

1491 

1377 

1002 

761 

840 

858 

920 

1253 

1389 

14960 

MAX 

60.0 

62.0 

79.5 

87.5 

101.7 

106.7 

106.4 

106.7 

101.5 

85.1 

78.6 

68.1 

87.0 

MIN 

47.2 

45.0 

52.7 

57.3 

68.8 

76.3 

77.2 

76.1 

72.4 

58.4 

54.6 

50.3 

61.5 

EVAP 

2.71 

n 

2.64 

B  5  28 

6  .48 

B  8  04 

B 

9.17 

6  91 

B 

6.64 

B  7  42 

B 

4  .40 

B  3.51 

B 

2  .34 

65 . 54 

DEP 

!o9 

!92 

!49 

!59 

1.29 

-  !s2 

.16 

U93 

.31 

!67 

.25 

6.20 

WIND 

2678 

2927 

2713 

2217 

1310 

1210 

1290 

1200 

1393 

1219 

1278 

2140 

21575 

MAX 

- 

63.3 

73.9 

84.0 

91.0 

89.2 

88.5 

84.4 

~ 

: 

~ 

MIN 

— 

42.8 

53.1 

60.1 

68.1 

69.2 

68.3 

63.6 

~ 

EVAP 

_ 

B 

6.00 

4 . 54 

2.91 

b 

1.67 

_ 

DEP 

- 

- 

- 

- 

549 

845 

769 

823 

842 

EVAP 

B 

1.81 

B 

2.87 

4.78 

B 

5.69 

B  7.84 

B 

7.36 

B  6.09 

b 

5.39 

B  5.90 

B 

4.14 

2.88 

8 

1.87 

56.62 

DEP 

.55 

.14 

.45 

.07 

.71 

.42 

-  .48 

.79 

1.06 

.20 

.26 

.19 

1.16 

WIND 

1890 

2291 

2356 

1932 

1580 

1042 

1069 

940 

1634 

1626 

1334 

1829 

19523 

MAX 

88.9 

85.2 

MIN 

36.5 

35.7 

N0R7HWEST  01 
ALLA T00NA  DAM  2 


ROME  WB  AIRPORT 


NORTH  CENTRAL  02 
ATHENS  COLLEGE  Of  AGRI 


WEST  CENTRAL  04 
EXPERIMENT 


CENTRAL  05 
A  I  LEY 


SOUTH  CENTRAL  08 
T I F TON  EXP  STATION 


CHANGES    IN  STATION  NAME 


NEW  NAME 


FORMER  NAME 


DATE 


1964 


ASHBURN 
ASHBURN  3  ENE 
CARNESVILLE  3  N 
CLERMONT  3  WSW 
DALLAS  4  E 
DONALSONVILLE  1  S 


ASHBURN  1  S 
ASHBURN 
CARNESVILLE 
CLERMONT  3  SW 
DALLAS  5  SE 
DONALSONVILLE  3 


MARCH  10 
AUGUST  25 
MAY  14 
OCTOBER  20 
JUNE  1 
MAY  27 


FOLKSTON  3  SW 
FORT  STEWART 
MCINTYRE  1  WNW 
MILLEN  4  N 
MORGAN  1  W 
NEWINGTON  4  NNW 
PRESTON 
TIFTON  EXP  STA 
WAYCROSS  4  NE 


FOLKSTON  3  SSW 
CAMP  STEWART 
MCINTYRE 
MILLEN 
MORGAN 

NEWINGTON  4  NW 


PRESTON  3 

TIFTON 

WAYCROSS 


SN 


SEPTEMBER  18,  1952 
JULY  21 
JULY  17 
JULY  14 

NOVEMBER  8,  1957 
NOVEMBER  17 

NOVEMBER  9 

FEBRUARY,  1959 

MAY  26 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


ENE 


ASHBURN 
ASHBURN 
CAMILLA 

CARNESVILLE  3  N 
CAVE  SPRINGS  4  ! 

CLERMONT  3  WSW 

DALLAS  4  E 
DONALSONVILLE  1 
FOLKSTON  3  SW 
FORT  STEWART 
GOAT  ROCK 

HA2LEHURST 
JASPER 

MCINTYRE  1  WNW 
MILLEN  4  N 
MORGAN   1  W 
NEWINGTON  4  NNW 

PRESTON 
QUITMAN 
SAPELO  ISLAND 
THOMASVILLE 
TIFTON  EXP  STA 
WAYCROSS  4  NE 


EQUIPMENT  MOVED  0.9  MILE  NNE 
EQUIPMENT  MOVED  2.7  MILES  ENE 
EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  S 

STANOARri  AND  RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  2.5  MILES  N 
EQUIPMENT  MOVED  0.1  MILE  N 

EQUIPMENT  MOVED  1.0  MILE  WNW 

EQUIPMENT  MOVED  2.2  MILES  N 
EQUIPMENT  MOVED  2.8  MILES  ESE 

NO  MOVE  -  NAME  CHANGE  DUE  TO  CORRECTION  TO  DISTANCE  AND  DIRECTION  FROM  POST  OFFICE 
NO  MOVE  -  NAME  CHANGED  TO  OFFICIAL  ARMY  POST  NAME 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  30  FEET  E 

RECORDING  RAIN  GAGE  MOVEO  0.2  MILE  S 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  0.3  MILE  NE 
EQUIPMENT  NOT  MOVED,   STATION  OUTSIDE  CITY  LIMITS 
EQUIPMENT  MOVED  3.9  MILES  NNW 

NO  MOVE  -  NAME  CHANGED  TO  REFLECT  DISTANCE  AND  DIRECTION  FROM  POST  OFFICE 
EQUIPMENT  MOVEO  0.5  MILE  ENE 

EQUIPMENT  MOVEO  3.2  MILES  NE 

EQUIPMENT  MOVED  1.4  MILE  SE 

EQUIPMENT  MOVEO  275  FEET  NW 

EQUIPMENT  MOVED  1.8  MILE  SE 

EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  SE 

EQUIPMENT  MOVED  4.7  MILES  NE 


MARCH  10 
AUGUST  25 
AUGUST  13 
MAY  14 
APRIL  17 

OCTOBER  20 

JUNE  1 
MAY  27 

SEPTEMBER  18,  1952 
JULY  21 
SEPTEMBER  2 

MARCH  18 
APRIL  22 
JULY  17 
JULY  14 

NOVEMBER  8.  1957 
NOVEMBER  17 

NOVEMBER  9 
JULY  24 
JULY  15 
JULY  1 

FEBRUARY,  1959 

MAY  26 


See  reference  note,  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No.  | 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Reier 
to 

Temp. 

Precip. 

[  Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

ABBEVILLE 

0010 

05 

WILCOX 

2  C 

AOA IRSVI LLC 

004] 

01 

BARTOW 

2  C 

AOEL  2  S 

0053 

08 

COOKE 

83  25 

>  i 

2 

A I  LEY 

0  090 

05 

MONTGOMERY 

1  2  34 

A LAP AHA  EXP  STATION 

0131 

Ifl 

BERRIEN 

83  13 

ALBANY  3  SE 

3140 

DOUGHERTY 

72 

72 

12  3 

ALLATOONA  DAM  2 

0181  01 

BARTOW 

5 

3*  10 

84  44 

975 

12 

12 

9 

ALMA  FAA  AIRPORT 

BACON 

1  3 

31  32 

82  31 

198 

26 

26 

12  3 

ALPHARETTA  1  MNW 

FULTON 

1100 

7 

7 

12  3 

AmERICUS  *  ENE 

SUMTER 

6 

32  06 

84  10 

476 

78 

78 

1  2  3 

AhERICUS  EXP  STA  NRSY 

32  06 

84  16 

450 

APPLING  1  NW 

COLUMBI A 

14 

33  33 

82  20 

360 

4 

4 

12  3 

A5HBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

31  43 

83  37 

435 

8 

8 

ATHENS 

0430 

02 

CLARKE 

700 

76 

12  3 

ATHENS  COL  OF  AGRI 

CLARKE 

25 

1  2  34 

ATHENS  WB  AIRPORT 

CLARKE 

1  2  3  C 

ATHENS  HORT  FARM  STA  3 

CLARKE 

ATKINSON  1  W 

BRANTLEY 

81  52 

8 

ATLANTA  BOLTON 

FULTON 

33  48 

84  28 

772 

ATLANTA  WB  AIRPORT 

FULTON 

6 

33  39 

84  26 

1005 

30 

30 

1  2  3  C 

AUGUSTA  WB  AIRPORT 

3  6 

RICHMOND 

33 

81  56 

143 

14 

AVALON  1  W 

03 

14 

BAINBRIDGE 

098] 

0  7 

OECATUR 

57 

67 

1  2  3  C 

BALL  GROUND 

9603 

0  2 

CHEROKEE 

BEAVEROALE 

01 

WHITF IEL0 

2 

BELLVILLE 

>9 

Evans 

C 

BLACKBEARD  ISLAND 

0  9 

MC  INTOSH 

12  3 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

02 

UNION 

12  3 

BLAKELY 

07 

EARLY 

12  3 

BLUE  RIDGE 

02 

FANNIN 

7 

34  52 

84  19 

1760 

6 

8 

12  3 

BOWMAN 

1132 

01 

ELBERT 

34 

83  02 

780 

12 

2 

BROOKLET  1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

12  3 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GLYNN 

12  3 

BRUNSWICK  FAA  AP 

i  345 

0") 

GLYNN 

1  2  3  C 

BUENA  VISTA 

1  372 

04 

HARION 

1  2  3  C 

BURTON  DAM 

i  4 :  i 

03 

RABUN 

C 

BUTLER 

04 

TAYLOR 

2 

BUTLER  CREEK 

1433 

06 

RICHMOND 

2 

CAIRO  2  NNW 

0  7 

GRADY 

12  3 

CALHOUN  EXP  STATION 

01 

GORDON 

12 

34  29 

84  58 

650 

11 

11 

1  2  3 

CAMILLA 

1500 

07 

MITCHELL 

31  14 

B4  13 

IB 

12  3 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

2  C 

CARNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRANKLIN 

2  C 

CARROLLTON 

1640 

04 

CARROLL 

1  2  3  C 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

CARTERSV ILLE 

01 

BARTOW 

12  3 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

Oil  BARTOW 

2 

CAVE  SPGS  4  5SW 

1715 

01 

POLK 

C 

CEOARTOWN 

1732 

01 

POLK 

12  3 

CHATSWORTH 

185f 

01 

MURRAY 

12 

34  46 

B4  47 

765 

25 

2  C 

CMICKAMAUGA  PARK 

1906 

01 

WALKER 

34  55 

85  17 

760 

IB 

2 

CLAYTON 

1982 

03 

Rabun 

67 

1  2  3 

CLERMONT  3  WSW 

1998 

02 

hall 

C 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

2 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

1  2  3 

COLUMBUS 

2161 

OA 

MUSCOGEE 

2 

COLUMBUS  WB  AIRPORT 

2166 

04 

MUSCOGEE 

1  2  3  C 

COMMERCE  2  SSW 

I  L8C 

02 

JACKSON 

12  3 

CONCORO 

2198 

54 

PIKE 

2 

COOL  1  DOE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31  01 

B3  52 

250 

c 

COOPFR  GAP 

2246 

02 

LUMPKIN 

34 

84  03 

c 

COROELE  WATER  WORKS 

1266 

08 

CRISP 

12  3 

CORNEL  I A 

2213 

03 

HABERSHAM 

12  3 

COVINGTON 

23  1? 

05 

NEWTON 

12  3 

CUMMlNG  1  N 

2408  02 

FORSYTH 

2 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

2 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

12  3 

OAHLONEGA 

2475 

02 

LUMPKIN 

I  2  3 

DALLAS  *  E 

2485 

01 

PAULDING 

1  2  3  C 

DAL TON 

2493 

0] 

WHITFIELD 

13 

34  46 

84  57 

72C 

25 

25 

12  3 

OANVILLE 

2^32 

05 

TWIGGS 

32 

83 

450 

2 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

2 

OAWSONVILLE 

2578 

02 

2  C 

DOCTORTOWN  1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

2 

DOLES 

2728 

■a 

WORTH 

C 

DONALSONVILLE  1  S 

2736 

0  7 

SEMINOLE 

2 

DOUGLAS  2  NNE 

2783  08  COFFEE 

1  2  3 

DOUGLASVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

2 

2799 

06 

SCREVEN 

2 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32  30 

82  54 

215 

53 

71 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32  32 

82  54 

190 

C 

EASTANOLLEE  2  SW 

2943 

0  3 

STEPHENS 

14 

34  31 

83  16 

880 

C 

EASTMAN  1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32  12 

83  12 

400 

61 

70 

1  2  3 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31  34 

84  44 

295 

C 

ELBERTON   2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34  08 

82  52 

540 

3 

37 

1  2  3 

3115 

02 

GILMER 

12 

34  42 

84  29 

1300 

22 

2 

3147 

01 

PAULDING 

17 

33  32 

84  59 

1200 

2 

EXPER ImENT 

3271 

Oh 

SPALDING 

33  16 

84  17 

925 

42 

44 

26 

1  2  34 

fairmount 

3295 

01 

GORDON 

12 

34  26 

84  42 

738 

24 

2 

3312 

08 

CLINCH 

30  41 

82  34 

115 

FIELDS  CROSS  ROADS 

3363 

02 

FULTON 

\ 

34  07 

84  19 

1050 

FITZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

31  43 

83  15 

371 

36 

41 

1  2  3 

FLEMING  EXP  STATION 

3409 

09 

LIBERTY 

31  53 

81  24 

19 

22 

27 

1  2  3  C 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

0  9 

CHARLTON 

1  5 

30  48 

B2  02 

30 

'.7 

2  C 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30  44 

82  08 

120 

11 

17 

1  2  3 

FORSYTH  1  s 

3506 

05 

MONROE 

33  01 

83  57 

650 

10 

U 

1  2  3 

FORT  GAINES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31  36 

85  03 

340 

64 

67 

12  3 

FORT  STEWART 

3538 

09 

LIBERTY 

11 

31  52 

81  37 

92 

19 

22 

1  2  3 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32  34 

B3  51 

490 

44 

1  2  3 

FRANKLIN 

3567 

04 

HEARD 

3 

33  17 

B5  06 

665 

18 

2 

btation 

Index  No. 

Division  No.  ] 

bounty 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

0 

15 

d) 

£3 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

GAINESVILLE 

HALL 

1254 

1  2  3 

GIBSON 

GLASSCOCK 

340 

2 

GLENNVILLE 

TATTNALL 

175 

1  2  3 

GOAT  ROCK 

HARR I S 

450 

2 

GODFREY  4  NE 

MORGAN 

570 

2 

GREENVILLE  2  W 

MERIWETHER 

820 

1  2  3 

GRIFFIN 

SPALDING 

980 

1  2  3 

HAMILTON  4  W 

HARR I S 

2  C 

HARALSON 

COWETA 

84C 

C 

HARTWELL 

4133 

03 

14 

34  21 

82  55 

49 

45 

HAWKINSVILLE 

4170 

05 

PULASKI 

9 

32  17 

63  28 

245 

61 

80 

1  2  3 

HA  Z L  E HUR  S  T 

4204 

D8 

JEFF  DAVIS 

1 

31  53 

82  35 

C 

HELEN  1  SE 

4230 

02 

3 

34  41 

83  44 

8 

B 

12  3 

HOMERV I LLE   3  WSW 

4429 

08 

16 

31  02 

82  48 

8 

1  2  3 

JACKSON  OAM 

-623 

02 

9 

33  19 

83  51 

C 

JASPER  1  NNW 

4648 

02 

5 

34  29 

84  27 

22 

27 

1  2  3 

4651 

02 

S 

34  28 

84  26 

C 

4671 

'19 

1 

31  37 

81  53 

C 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31  29 

61  53 

100 

8 

8 

1  2  3 

JOHNTOWN 

4686 

02 

DAWSON 

5 

34  31 

84  17 

1350 

c 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33  31 

84  21 

20 

2 

s728 

09 

MONROE 

33  07 

83  48 

7 

2 

KENSINGTON 

4802 

01 

18 

34  47 

85  22 

85C 

12 

2 

K I NGSTON 

4854 

01 

5 

34  1* 

84  56 

17 

2 

LA  FAYETTE 

494  i 

01 

34  42 

85  16 

21 

24 

1  2  3  C 

LA  GRANGE 

4949 

3 

33  03 

85  01 

31 

46 

1  2  3  C 

LEXINGTON 

5165 

03 

OGLETHORPE 

14 

33  32 

83  07 

12 

2  C 

LlME  BRANCH 

3192 

01 

33  56 

85  16 

5204 

03 

14 

33  47 

B2  26 

22 

LOUISVILLE 

5314 

06 

JEFFERSON 

11 

33  00 

82  24 

337 

61 

59 

1  2  3  C 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

9 

31  55 

62  41 

14 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologiat,  Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia, 
Athens,  Georgia    30601,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:      Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  tn  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.    Max  and  Mln  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  normals  based  on  the  pericd  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatologlcal  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//         Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M         One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 
R  Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;    however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:    20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,   $2.  50  per  year.    (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the    Superintendent  of  Documents.    Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C.    20402.  ^  
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